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PRÉFACE. 


Les  auteurs  qui,  depuis  la  Qn  du  dernier  siècle,  ont  écrit  sur  les  anévrysmes 
ont  spécialement  concentré  leur  attention  sur  la  méthode  de  la  ligature. 
Mais  depuis  quelques  années  plusieurs  autres  méthodes,  les  unes  entièrement 
neuves,  les  autres  récemment  tirées  de  l'oubli,  ont  pénétré  dans  la  pratique  et 
ont  ouvert  à  la  science  des  horizons  entièrement  nouveaux.  La  renaissance 
delà  compression  indirecte  en  Irlande  ne  date  que  de  4842  ;  c'est  en  ■ISiS 
que  la  galvano-puncture  a  fourni  son  premier  succès,  et  il  y  a  trois  ans  à 
peine  que  la  méthode  des  injections  coagulantes  a  été  appliquée  pour  la  pre- 
mière fois.  Jusqu'ici ,  ces  trois  méthodes,  si  intéressantes  et  si  importantes , 
n'ont  pu  trouver  place  dans  les  traités  classiques.  L'histoire  n'en  a  été  écrite 
nulle  part  d'une  manière  complète,  et  il  m'a  paru  qu'un  livre  où  elles  seraient 
étudiées,  et,  autant  que  possible,  régularisées,  pourrait  rendre  quelques 
services  à  la  science  et  à  la  pratique. 

C'est  ce  qui  m'a  décidé  à  entreprendre  la  rédaction  de  cet  ouvrage.  .Te  me 
proposais  surtout,  en  prenant  la  plume,  de  faire  connaître  les  nouvelles  mé- 
thodes et  d'en  apprécier  la  valeur.  Quant  aux  méthodes  plus  anciennes,  dont 
tous  les  auteurs  ont  parlé,  je  voulais  me  dispenser  de  les  décrire  en  détail. 
Je  supposais  qu'elles  étaient  assez  connues,  et  j'espérais  qu'il  me  suffirait, 
pour  atteindre  mon  but,  de  jeter  sur  chacune  d'elles  un  coup  d'oeil  rapide. 

Cette  espérance  ne  s'est  pas  réalisée;  je  n'ai  pas  tardé  à  reconnaître  que 
les  descriptions  classiques  fourmillaient  de  lacunes  et  d'erreurs  ;  que  beau- 
coup de  questions  historiques  avaient  été  entièrement  négligées,  et  que  la 
plupart  des  autres  avaient  été  étudiées  d'une  manière  insuffisante  ou 
inexacte;  que  la  physiologie  pathologique  des  anévrysmes  n'existait  pas,  et 
que  personne  encore  no  s'était  occupé  sérieusement  du  mode  d'action  des 
diverses  méthodes. 

La  ligature  elle-même,  sur  laquelle  on  a  écrit  tant  de  volumes,  est  peut-être 

a 
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(le  loiitos  les  niéiliodes  celle  qu'on  a  étudiée  avec  le  plus  de  légèreté.  On  a 
admis  une  fois  pour  toutes  que,  pour  guérir  les  anévrysmes,  il  fallait  lier  l'ar- 
tère au-dessus  du  sac,  puis,  ce  principe  une  fois  posé,  on  a  réduit  la  chirurgie 
des  anévrysmes  à  une  pure  question  de  médecine  opératoire.  Toute  l'activité 
des  investigateurs  s'est  dirigée  de  ce  côté  ;  on  a  créé  des  procédés  sans  nom- 
bre ;  on  a  appris  à  lier  lestement  les  vaisseaux  les  plus  profonds  ;  on  n'a  pas 
reculé  devant  les  plus  gros  troncs  artériels  ;  des  expériences  multipliées  ont 
permis  de  discuter  la  valeur  relative  des  divers  moyens  capables  de  faire 
oblitérer  les  artères  ;  les  ligatures  rondes  ou  plates,  grosses  ou  petites,  végé- 
tales ou  animales ,  médiates  ou  immédiates ,  temporaires  ou  permanentes 
ont  eu  leurs  partisans  et  leurs  adversaires.  C'est  dans  ce  cercle  que  les  chi- 
lurgiens  ont  tourné  pendant  plus  de  quarante  ans. 

Ces  recherches  ont  eu  sans  doute  leur  utilité.  Mais  en  s'occupant  de  perfec- 
tionner Yopération,  on  a  négligé  d'étudier  la  méthode;  en  cherchant  com  n  n 
la  ligature  agissait  sur  Y  artère,  on  ne  s'est  pas  inquiété  de  savoir  comment  elle 
agissait  sur  la  tumeur.  Je  ne  puis  m'expliquer  autrement  qu'on  ait  accordé  si 
peu  d'attention  au  mode  d'action  de  la  méthode  d'Anel,  et  aux  modifications 
souvent  fort  dangereuses  qu'elle  fait  subir  aux  tumeurs  anévrysmales.  Cette 
acune,  très-fâcheuse  pour  la  théorie  et  plus  fâcheuse  encore  pour  la  pratique, 
était  pourtant  bien  facile  à  combler,  car  on  ne  manquait  ni  d'observations  ni 
d'autopsies.  Mais  personne  ne  prenait  la  peine  de  réunir  un  nombre  suffisant 
de  faits.  Chacun  s'en  rapportait  à  ce  qu'il  avait  vu,  et  qu'est-ce  que  l'expé- 
rience d'un  homme  lorsqu'il  s'agit  d'une  affection  aussi  rare  que  l'ané- 
vrysme,  aussi  capricieuse  dans  sa  marche,  aussi  multiple  dans  ses  formes? 

J'ai  donc  été  obligé ,  non-seulement  d'édifier  la  description  des  méthodes 
nouvelles,  mais  encore  de  recommencer  d'un  bout  à  l'autre  l'étude  de  toutes 
les  autres  méthodes.  C'est  ce  qui  explique  la  longueur  insolite  de  cet  ou- 
vrage. Pour  être  certain  de  ne  pas  sortir  de  la  réalité,  j'ai  rassemblé,  analysé 
etgroupé  près  do  1,100  observations  d'anévrysmes  ;  j'ai  accordé  une  atten- 
tion toute  spéciale  aux  faits  accompagnés  d'autopsie  ;  —  j'ai  acquis  ainsi  des 
notions  précises  sur  le  mode  d'action  des  diverses  méthodes,  et  j'ai  pu  dé- 
crire plusieurs  phénomènes  importants  dont  les  auteurs  jusqu'ici  ne  s'étaient 

pas  même  occupés. 

Je  n'ai  pas  pu  éviter  de  donner  quelquefois  des  explications  dont  on  pourra 
contester  la  valeur,  et  je  dois  déclarer  que  moi-même  j'y  attache  peu  d'im- 
portance. Mais  j'ose  dire  que,  dans  mes  descriptions  ,  je  n'ai  pas  émis  une 
seule  assertion  qui  ne  reposât  sur  des  observations  bien  positives.  Pour  les 
phénomènes  que  tout  le  monde  a  étudiés  et  qui  ne  sont  l'objet  d'aucune 
contestation ,  j'ai  cru  pouvoir  me  dispenser  de  citer  les  faits  particuliers,  qui 
auraient  été' trop  nombreux,  et  dont  la  seule  énuméralion  aurait  allongé 
indéfiniment  cet  ouvrage.  Mais  pour  les  phénomènes  moins  connus,  pour 
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ceux  que  les  auteurs  classiques  ont  passés  sous  silence,  pour  ceux  qu'ils  ont 
mal  inlerprélés,  j'ai  dû  m'entourer  de  preuves  matérielles  et  j'ai  eu  som  de 
citer  les  observations  en  renvoyant  exactement  aux  sources. 

Les  cinq  premiers  paragraphes  du  long  chapitre  de  la  compression  mdi- 
recle  et  les  deux  tableaux  placés  à  la  fin  du  volume  ont  déjà  paru,  en  1854, 
dans  la  Gazette  hebdomadaire.  J'ai  fait  dans  le  texte  des  adaitions  nombreu- 
ses et  importantes  en  profitant  des  observations  et  des  documents  que  j'ai  re- 
cueillis depuis  lors.  Les  deux  derniers  paragraphes  paraissent  aujourd'hui 
pour  la  première  fois.  Toutes  les  descriptions  de  ce  chapitre  reposent  sur  l'a- 
nalyse des  cent  soixante-trois  observations  de  la  période  irlandaise,  qui  com- 
posent mon  deuxième  tableau.  J'aurais  pu  compléter  ce  tableau  en  y  ajoutant 
4es  faits  qui  se  sont  produits  depuis  deux  ans,  et  cinq  ou  six  faits  plus  anciens 
qui  avaient  échappé  à  mes  premières  recherches  ;  j'aurais  pu  encore  en  retran- 
cher les  observations  de  M.  Tyrrel,  qui  sont  antérieures  à  la  période  irlandaise, 
ainsi  que  je  l'ai  récemment  reconnu,  et  qui  dès  lors  auraient  mieux  trouvé 
leur  place  dans  mon  premier  tableau.  Mais  cela  aurait  eu  l'inconvénient  de 
changer  le  numéro  d'ordre  de  toutes  les  observations  mentionnées  dans  le 
texte,  de  modifier  tous  les  relevés,  de  m'obliger  sans  utilité  à  refondre  entiè- 
rement la  rédaction  et  de  m'exposer  tout  gratuitement  à  commettre  quelques 
erreurs  de  chiffres.  Au  reste,  je  ne  tiens  nullement  à  entendre  dire  que  mes 
tableaux  contiennent  toutes  les  observations  d'anévrysmes traités  par  la  com- 
pression indirecte,  et  je  n'ai  pas  la  prétention  d'avoir  lu  tous  les  journaux  qui 
ont  paru  depuis  quinze  ans  dans  fous  les  pays  où  on  cultive  la  chirurgie.  J'ai 
voulu  simplement  mettre  sous  les  yeux  du  lecteur  le  résumé  des  faits  nom- 
breux qui  ont  servi  de  base  à  mes  descriptions;  j'ai  voulu  encore  me  donner 
le  droit  de  désigner  les  observations  par  leur  numéro  d'ordre,  en  évitant  la 
répétition  incessante  et  fastidieuse  des  noms  propres. 

J'ai  accordé  une  attention  toute  spéciale  aux  questions  d'histoire  et  de 
bibliographie.  Ceux  qui  aiment  la  vérité  historique  me  sauront  gré  peut-être 
des  efforts  que  j'ai  faits  pour  débarrasser  la  science  d'un  grand  nombre  d'er- 
reurs qui  depuis  longtemps  se  transmettent  de  livre  en  livre.  J'ai  pu  en  laisser 
persister  quelques-unes,  mais  j'ai  fait  tout  ce  qui  dépendait  de  moi  pour  éviter 
d'en  commettre  moi-même.  J'ai  tenu  à  vérifier  de  mes  propres  yeux  tous  les 
textes  et  toutes  les  citations ,  et  il  y  a  tel  fait  isolé  qui  m'a  coûté  plusieurs 
semaines  de  recherches.  Je  saisis  avec  empressement  cette  occasion  pour 
remercier  messieurs  les  bibliothécaires  de  la  Faculté  de  leur  inépuisable 
complaisance ,  et  du  concours  éclairé  qu'ils  ont  bien  voulu  me  prêter.  Lors- 
qu'il m'a  été  impossible  de  me  piocurer  les  documents  originaux,  j'ai  dû  me 
contenter  de  citer  de  seconde  main,  mais  cela  no  m'est  arrivé  que  bien  rare- 
ment, et  j'ai  eu  soin  alors  do  laisser  la  responsabilité  de  la  citation  à  l'auteur 
à  (jui  je  l'empruntais. 
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S'il  m'était  permis  de  parler  des  principes  qui  m'ont  guidé  dans  la  compo- 
sition do  cet  ouvrage,  je  dirais  que  je  me  suis  efforcé  de  marcher  dans  la  voie 
trop  peu  fréquentée  que  les  travaux  de  M.  Malgaigiie  ont  récemment  élargie. 
J'ai  tenté  de  faire  pour  les  anévrysmes  ce  que  ce  maître  éminent  a  fait 
avec  tant  de  succès  pour  les  fractures  et  les  luxations.  Comme  lui ,  j'ai  voulu 
soumettre  à  une  critique  indépendante  les  opinions  et  les  doctrines  reçues, 
sachant  bien  que  la  véritable  science  est  à  peine  à  son  aurore,  et  que  les 
assertions  les  plus  incontestées  sont  souvent  les  plus  contestables  ;  comme  lui, 
j'ai  tenu  à  mettre  les  descriptions  classiques  en  présence  des  observations  po- 
sitives, faisant  appel  à  l'expérience  des  chirurgiens  de  tous  les  pays,  profitant 
des  faits  anciens  comme  des  faits  modernes,  les  contrôlant  les  uns  par  les 
autres,  n'en  dédaignant  aucun,  et  cherchant  avant  tout  la  réalité,  dût  l'auto- 
rité en  souffrir;  comme  lui,  enfin,  je  me  suis  fait  un  devoir  de  remonter  à 
l'origine  de  nos  connaissances,  de  suivre  les  idées  et  les  découvertes  de|)uis 
leur  naissance  jusqu'à  leur  complet  développement,  et  de  consacrer  les  droits, 
souvent  méconnus,  des  véritables  inventeurs.  Cette  alliance  de  la  critique  et 
de  l'observation,  delà  clinique  et  de  l'histoire,  est  appelée  à  régénérer  peu  à 
peu  la  chirurgie,  en  l'arrachant  à  la  fois  à  la  tradition  et  à  l'empirisme,  à  l'es- 
prit de  routine  et  à  l'esprit  de  système,  à  l'érudition  stérile  de  ceux  qui  ne 
regardent  que  dans  le  passé,  et  à  l'ignorance  commode  de  ceux  qui  ne  s'occu- 
pent que  du  présent.  J'ai  voulu  prendre  part  à  l'œuvre  de  rénovation ,  et  j'ai 
tenté  de  labourer  un  petit  coin  du  vaste  champ  de  la  chirurgie;  cette  tâche 
était  sans  doute  au-dessus  de  mes  forces,  mais  j'ai  du  moins  l'espérance  que 
ce  livre,  dont  je  ne  me  dissimule  pas  les  imperfections,  pourra  fournir  d'utiles 
renseignements  à  ceux  qui  écriront  après  moi. 


Paris,  30  mars  1856. 
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PATHOLOGIE  UES  A1MÉ¥R¥SAIES. 


CHAPITRE  1. 

Des  différentes  espèces  d'anévrysmes. 

On  donne  le  nom  (Vanévrysmes  à  plusieurs  affections  qui  dif- 
fèrent les  unes  des  autres  à  certains  égards ,  mais  qui  cependant 
se  ressemblent  assez  pour  qu'il  soit  utile  au  praticien  de  les 
soumettre  h  une  étude  commmie. 

Sous  le  rapport  des  symptômes,  les  anévrysmes  sont  des  tu- 
meurs situées  sur  le  trajel  des  artères ,  en  général  pulsatiles, 
susceptibles  de  donner  lieu  à  un  bruit  de  souffle,  tendant  le  plus 
souvent  à  s'accroître,  et  devant  ces  divers  caractères  à  leurs 
connexions  avec  la  circulation  artérielle. 

Sous  le  rapport  du  traitement,  les  anévrysmes  se  ressemblent 
encore.  Quoique  cbaque  espèce  puisse  donner  lieu  à  des  indica- 
tions particulières ,  il  y  a  un  certain  nombre  de  méthodes  théra- 
peutiques qu'il  importe  d'étudier  dans  leur  généralité,  avant 
d'en  discuter  les  applications  spéciales. 

Mais  ces  analogies  ne  doivent  pas  nous  faire  perdre  de  vue  les 
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différences  qiii  existent  entre  les  diverses  espèces  d'anévrysmes , 
différences  que  l'anatomie  patliologiqiie  nous  indique,  que  la 
patlîologie  confirme,  cl.  dont  la  thérapeutique  est  obligée  de 
tenii'  compte.  Je  ne  puis  donc  me  dispenser  de  consacrer  quel- 
ques pages  à  la  classification  des  anévrysmes. 

Aucune  des  divisions  admises  jusqu'à  ce  jour  n'est  à  l'abri  de 
tout  reproche,  et  si  je  devais  les  discuter  complètement,  je  serais 
obligé  de  sortir  du  cadre  que  je  me  suis  tracé.  Je  me  bornerai 
donc  à  établir  les  distinctions  les  plus  importantes  dans  la  pra- 
tique, renvoyant  aux  traités  classiques  pour  celles  qui  ont  une 
utilité  moins  prochaine. 

La  signification  du  mot  anévrysme  est  fort  mal  déterminée  : 
beaucoup  d'auteurs  ont  donné  ce  nom  à  toute  tumeur  sanguine 
communiquant  directement  avec  la  cavité  des  artères,  et  il  est 
résulté  de  cette  définition  trop  générale  qu'on  a  fait  rentrer  dans 
le  groupe  des  anévrysmes  plusieurs  affections  très-disparates. 

Ainsi,  l'ampliation  uniforme  d'une  partie  plus  ou  moins  éten- 
due du  système  artériel,  affection  assez  fréquente  et  déjà  indi- 
quée par  Sénac,  a  été  pendant  longtemps  confondue  avec  les 
anévrysmes,  auxquels  elle  ne  ressemble  que  par  quelques  carac- 
tères symptomatologiques,  comme  les  battements  et  le  bruit  de 
souffle.  Du  reste ,  la  tumeur  qu'elle  forme  n'est  nullement  cir- 
conscrite, elle  ne  possède  pas  de  sac,  et  difi"ère  entièrement  des 
anévrysmes  véritables  sous  le  rapport  de  la  physiologie  patholo- 
gique, de  la  marche  et  du  traitement.  Néanmoins ,  quelques  au- 
teurs la  font  rentrer  dans  la  classe  des  anévrysmes.  Ainsi ,  Bres- 
chet  la  désigne  sous  le  nom  d'anévrysme  cylindroïde  (1),  et 
M.  Ghélius  continue,  avec  plusieurs  auteurs  allemands,  à  lui 
donner  le  nom  d'anévrysme  vrai  diffus  (2).  Cette  affection,  qu'on 
nomme  aujourd'hui  dilatation  artérielle,  doit  être  rejetée  hors 
de  la  classe  des  anévrysmes. 

II  en  est  de  même  de  Vanévrysme  cirsoïde,  tumeur  due  à  la 
dilatation  et  à  l'allongement  d'une  ou  plusieurs  artères,  les- 
quelles deviennent  flexueuses  comme  des  veines  affectées  de 
varices.  Cette  tumeur  singulière,  encore  assez  peu  connue,  et 

(1)  Breschet.  Mémoire,  sur  l'anfvrysme  duiis  Mém.  Acaii.  de  méd. ,  ISS."?,  T.  111, 
p.  112,  iii-l»". 

(2)  Chêlius.  IlanUbucli  der  Cliirurgie.  UcidellicrB  ,  1828,  in-8«,  T.  1,  p.  8/ift,  S  1230. 
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observée,  surtout  dans  la  région  du  cuir  chevelu,  ofïre  une 
marche  et  une  structure  si  diiïérentes  de  celles  de  l'anévrysme, 
qu'il  n'est  pas  possible  d'accepter  le  nom  d'anévrysme  cirsoïde 
qui  lui  a  été  imposé  par  Breschet.  Jl  vaut  mieux  la  désigner  avec 
Dupuytren  sous  le  nom  de  varices  artérielles. 

C'est  encore  par  suite  d'une  définition  vicieuse  qu'on  a  été 
conduit  à  désigner  quelques  tumeurs  érectiles  sous  les  noms 
d'aném'usme  par  anastomose  ou  d.'anévrysme  de  Pott,  qu'on  a 
donné  le  nom  à!anévrysme  des  os  à  certaines  tumeurs  sanguines 
ou  cancéreuses  du  squelette ,  et  celui  de  goitre  anévrijsmatique 
aux  tumeurs  pulsatiles  du  corps  thyroïde. 

Toutes  ces  confusions  viennent  de  ce  qu'on  a  voulu  caracté- 
riser les  tumeurs  anévrysmales  par  leurs  symptômes  et  non  par 
leurs  lésions.  On  s'est  laissé  dominer  par  cette  idée  que  toutes 
les  tumeurs  qui  sont  agitées  de  pulsations  intérieures  isochrones 
à  celles  du  pouls ,  devaient  constituer  un  groupe  unique  et  rece- 
voir le  môme  nom.  Je  crois  qu'il  n'est  pas  nécessaire  aujour- 
d'hui d'insister  plus  longtemps  pour  montrer  combien  cette  mé- 
thode était  vicieuse . 

Pour  éviter  ces  écueils,  il  est  nécessaire  de  définir  l'anévrysme 
d'après  ses  caractères  anatomiques. 

L'anévrysme  est  une  tumeur  circonscrite,  pleine  de  sang  liquide 
ou  concrété ,  communiquant  directement  avec  le  canal  d'une  ar- 
tère, et  limitée  par  une  membrane  qui  porte  le  nom  de  sac. 

Celte  définition  est  seule  capable  de  distinguer  scientifique- 
ment les  anévrysmes  des  autres  tumeurs  d'origine  artérielle. 
Cependant  elle  ne  suffit  pas  à  tous  les  besoins  de  la  pratique , 
parce  que  certaines  tumeurs  sanguines  et  pulsatiles,  dépourvues 
de  sac  à  une  certaine  époque,  peuvent  s'enkyster  ultérieurement, 
—  parce  qu'il  est  souvent  impossible  pendant  la  vie  de  éavoir 
si  ces  tumeurs  sont  encore  ditTuses  ou  sont  déjà  circonscrites 
par  une  paroi  membraneuse,  —  parce  qu'enfin,  dans  l'un  et 
l'autre  cas ,  les  indications  thérapeutiques  sont  très-souvent  les 
mêmes.  —  On  devine  que  je  veux  parler  des  anévrysmes  diffus. 

Le  nom  d'anévrysme  difi'us  a  été  appliqué  à  trois  sortes  de 
tumeurs  de  nature  bien  difl'érente ,  sans  compter  les  anévrysmes 
vrais  diffus  de  M,  ChéUus  et  des  auteurs  allemands.  —  Ce  sont  : 
1"  les  tumeurs  qui  compliquent  certaines  plaies  artérielles  ré- 
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cenles  [anév.  faux  primitifs);  2"  celles  qui  résultent  de  la  dé- 
chirure simultanée  (le  toutes  les  tuniques  artérielles  {anév.  par 
déchirure  ou  par  épanchement  )  ;  3"  enfin  celles  qui  sont  dues  à 
la  rupture  d'une  poche  anévrysmale  et  à  l'extravasation  d'une 
partie  de  son  contenu  dans  le  tissu  cellulaire  amhiant  {anév. 
diffus  des  auteurs  anglais). 

Cette  synonymie  est  elle-même  passablement  diffuse.  11  est 
nécessaire  de  la  réviser,  et  le  le'cteur  me  pardonnera  peut-être 
d'entrer  à  cet  égard  dans  quelques  développements.  Je  vais  donc 
passer  en  revue  ces  trois  variétés  d'anévrysmes  diffus. 

Toutes  les  tumeurs  dont  il  s'agit  restent ,  comme  on  le  voit , 
en  dehors  de  la  définition  que  j'ai  donnée  tout  à  l'heure.  Toutes 
ont  ceci  de  commun  que  le  sang  qui  les  constitue  est  en  contact 
direct  avec  les  tissus ,  dont  il  n'est  séparé  par  aucune  paroi 
membraneuse.  En  d'autres  termes ,  elles  manquent  de  sac  dans 
ime  partie  ou  dans  la  totalité  de  leur  étendue ,  et  la  première 
idée  qui  se  présente  est  de  leur  refuser  le  nom  d'anévrysme, 
ainsi  que  l'ont  fait  MM.  les  professeurs  Gerdy  (1)  et  Cruveil- 
hier  (2). 

1°  J'adopte  sans  arrière-pensée  l'opinion  de  ces  deux  auteurs 
sur  la  'première  variété  d'anév.  diffus,  qu'on  désigne  générale- 
ment sous  le  nom  d'anév.  faux  primitif.  Ainsi  que  le  dit 
M.  Gerdy,  «  il  n'y  a  de  faux  en  tout  cela  que  le  langage,  et  le 
((  langage  n'est  faux  que  parce  que  les  idées  sont  confuses,  »  On 
a  confondu  la  plaie  artérielle ,  l'hémorrhagie  qui  la  suit  et  l'in- 
filtration du  sang  dans  le  tissu  cellulaire,  —  avec  l'anévrysme 
traumatique  qui  se  forme  quelquefois,  mais  quelquefois  seule- 
ment ,  par  suite  de  cet  accident.  Le  sang  qui  s'échappe  d'une 
artère  blessée  ne  s'écoule  pas  toujours  librement  à  l'extérieur. 
Lorsqu'il  est  retenu  par  l'étroitesse  ou  l'obUquité  de  la  plaie,  ou 
par  une  compression  exercée  sur  l'ouverture  des  téguments,  il 
s'accumule  dans  l'épaisseur  des  parties  et  s'épanche  en  quantité 
proportionnelle  ;'i  la  laxité  des  chairs  voisines.  Distendant  le 
trajet  de  la  plaie,  écartant,  disséquant  les  tissus  qui  y  aboutis- 
sent, il  se  creuse  une  cavité  excessivement  irrégulière,  au  delà 


(1)  r.Eiipy.  CIlirury.  pral.,  T.  11,  p.  ûS'?.  Paris,  1852,  in-S". 

(2)  Cbuveiuiier.  Anal.  paOwt.  générale.  Paris ,  1852 ,  iii-8",  T.  11 ,  p.  "725. 
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de  laquelle  il  continue  à  s'infiltrer  sous  l'orme  de  thrombus ,  et 
plus  loin  sous  forme  d'ecchymose,  jusqu'à  une  distance  variable. 
La  tumeur  qui  en  résulte  a  des  limites  tellement  confuses  qu'il 
est  impossible,  même  sur  le  cadavre,  au  milieu  des  fibres  disso- 
ciées et  des  caillots  adhérents,  de  dire  où  s'arrête  l'épancheraent 
et  où  commence  l'infiltration.  Donner  à  une  pareille  tumeur  le 
nom  d'anévrysme,  c'est  évidemment  faire  un  abus  de  langage;  — 
il  ne  suffit  pas  d'ajouter  que  la  tumeur  est  mi  anévrysme  faux  , 
car  cette  dénomination,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin ,  sert  à  dé- 
signer diverses  affections  dont  l'origine  est  la  même,  il  est  vrai , 
maiç  dont  les  caractères  sont  tout  à  fait  différents  de  ceux  que 
je  viens  d'indiquer.  Non-seulement  ce  prétendu  anévrysme  est 
entièrement  privé  de  sac,  mais  encore  le  sang  qu'il  renferme 
n'est  même  pas  contenu  dans  une  cavité  approximativement 
circonscrite;  ce  sang  est  quelquefois  tout  à  fait  coagulé;  quel- 
quefois aussi  l'artère,  complètement  divisée,  s'est  rétractée  dans 
les  chairs  et  a  cessé  d'être  perméable ,  c'estrà-dire  que  l'épan- 
ciiement  ne  communique  même  plus  avec  la  cavité  d'une  artère, 
et  c'est  en  l'absence  de  tous  les  caractères  assignés  aux  tumeurs 
anévrysmales ,  qu'on  voudrait  donner  à  cette  lésion  le  nom 
d'anévrysme!  C'est  si  peu  un  anévrysme,  que  quelquefois  la 
tumeur  cesse  promptement  de  battre,  ou  même  ne  bat  que  pen- 
dant quelques  instants,  et  qu'elle  se  résout  ensuite  d'elle-même 
comme  les  foyers  sanguins  ordinaires.  Souvent,  il  est  ATai,  les 
battements  persistent,  ou  reparaissent  après  avoir  disparu;  la 
plaie  extérieure  se  cicatrise,  et  la  tumeur  présente  ultérieure- 
ment la  marche  et  les  caractères  anatomiques  des  anévrysmes. 
Cela  veut  dire  simplement  qu'une  plaie  artérielle  peut  être  suivie, 
au  bout  de  quelque  temps,  de  la  formation  d'im  anévrysme. 
Mais  celui-ci  n'existe  que  lorsque  l'épanchement  s'est  circonscrit 
dans  une  cavité,  et  s'est  enkysté  dans  une  membrane  de  forma- 
tion nouvelle.  Jusque-là,  la  tumeur  ne  constitue  qu'un  simple 
épanchement,  ou  qu'une  infiltration  sanguine.  C'est  une  hémor- 
rhagie  cellulaire,  suivant  l'expression  de  M.  Cruveilhier. 

2°  La  seconde  variété  d' anévrysmes  diffus,  celle  qui  résulte  de 
la  mpture  simultanée  de  toutes  les  tuniques  artérielles,  res- 
semble beaucoup  à  la  précédente.  Il  n'y  a  pas  de  plaie  extérieure 
et  le  sang  extravasé  s'infiltre  en  totalité  dans  l'épaisseur  des 
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tissus  ;  c'est  là  toute  la  dlU'érence.  11  serait  donc  naturel  d'appli- 
quer à  ces  anévrysmes  par  déchirure  ou  par  épanchemcnt ,  tout 
ce  que  je  viens  de  dire  sur  les  anévrysmes  faux  primitifs ,  et  de 
les  rejeter  délinitivement  hors  de  la  classe  des  anévrysmes.  Non- 
seulement  cela  serait  naturel,  mais  encore  cela  serait  logique, 
et  on  devrait  toujours  le  faire,  si  on  pouvait  dans  tous  les  cas 
particuliers  interroger  l'anatomie  pathologique.  Malheureuse- 
ment pour  les  classifications,  et  heureusement  pour  les  malades, 
il  n'en  est  pas  toujours  ainsi,  et  s'il  y  a  des  cas  où  le  diagnostic 
est  évident,  il  y  en  a  d'autres  aussi  où  il  est  douteux.  D'ailleurs, 
les  conditions  au  milieu  desquelles  se  fait  l'extravasation  du 
sang  ne  sont  pas  toujours  les  mêmes  ;  il  en  résulte  des  tumeurs 
dont  les  caractères  diffèrent  d'une  manière  notable. 

Lorsque  la  déchirure  artérielle  est  considérable ,  comme  cela 
a  lieu  quelquefois  pour  l'artère  axillaire  dans  la  réduction  de 
certaines  luxations  de  l'épaule ,  l'épauchement  de  sang  se  fait 
avec  rapidité,  et  peut  envahir  en  quelques  instants  la  plus  grande 
partie  du  membre  ;  ce  cas  est  tout  à  fait  semblable  à  celui  des 
plaies  artérielles  récentes,  et  ne  constitue  pas  un  anévrysme. 

Mais  quelquefois  la  déchirure ,  beaucoup  plus  restreinte ,  ne 
donne  issue  d'abord  qu'à  une  faible  quantité  de  sang.  Celui-ci 
s'infiltre  jusqu'à  une  petite  distance  et  se  coagule  presque  aus- 
sitôt. Il  n'y  a  même  pas  encore  de  tumeur  appréciable.  Puis 
l'extravasation  continue  à  s'effectuer  lentement;  en  quelques 
heures,  en  quelques  jours,  on  voit  paraître  une  tumeur  pulsatile, 
moins  régulière  sans  doute  que  celle  d'un  anévrysme  sacci- 
forme,  mais  cependant  assez  nettement  circonscrite.  Voici  ce  qui 
s'est  passé  :  le  premier  caillot,  combiné  au  tissu  cellulaire  am- 
biant, et  feutré  pour  ainsi  dire  au  milieu  de  ses  fibres,  a  présenté 
un  obstacle  mécanique  à  l'écoulement  ultéiieur  du  sang.  Cet 
obstacle  n'a  pas  été  suffisant;  et  bientôt  une  nouvelle  extravasa- 
tion  s'est  effectuée  ;  celle-ci  toutefois  a  été  fort  lente,  parce  qu'elle 
n'a  pu  refouler  que  peu  à  peu  la  couche  cellulo-sanguine  pro- 
duite parla  première  infiltration.  En  réalité,  par  conséquent, 
l'épanchement  se  trouve  circonscrit  dans  une  cavité  assez  nette- 
ment limitée,  dont  les  parois  jouent  jusqu'à  un  certain  point  le 
rôle  d'une  poche  anévrysmale. 

A  proprement  parler,  il  n'y  a  pas  encore  de  sac,  et  parlant, 
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point  d'anévrysme.  Mais  celui-ci  est  déjà  en  voie  de  Ibrmalion.  Le 
tissu  cellulaire,  à  peine  infiltré,  a  surtout  été  refoulé  ;  la  tumeur, 
comme  un  anévrysme,  est  presque  entièrement  réductible,  ce 
qui  n'a  point  lieu  dans  le  prétendu  anévrysme  faux  primitif;  elle 
est  partout  pulsatile,  autre  caractère  qui  manque  dans  celle  der-- 
nière  tumeur;  au  toucher,  elle  se  laisse  assez  facilement  cir- 
conscrire ,  au  lieu  de  constituer  un  gonflement  diiïus  dont  les 
limites  incertaines  se  perdent  insensiblement  dans  les  parties 
adjacentes.  Par  tous  ces  caractères,  elle  se  rapproche  des  ané- 
vrysmes  pourvus  d'un  sac  véritable;  la  ressemblance  est  si 
gi-ande  que  lorsque  de  semblables  ruptures  se  produisent  sur 
l'artère  poplitée,  ou  sur  toute  autre  artère  un  peu  profonde,  on 
se  demande  souvent  s'il  s'agit  d'un  anévrysme  proprement  dit 
ou  d'une  simple  déchirure  artérielle.  Cette  ressemblance  va  plus 
loin  encore,  car  dans  les  deux  cas  les  connexions  qui  existent 
entre  la  tumeur  et  l'appareil  circulatoire  sont  à  peu  près  les 
mêmes.  Le  sang ,  contenu  ou  non  dans  un  sac  véritable,  circule 
toujom's  avec  une  certaine  régularité  dans  la  cavité  circonscrite 
où  il  pénètre  à  chaque  pulsation,  et,  bien  qu'il  ne  s'y  renouvelle 
pas  exactement  de  la  même  manière,  il  en  résulte  des  indications 
thérapeutiques  fort  analogues.  Ainsi ,  ces  deux  affections  doivent 
être  rapprochées  l'une  de  l'autre,  non-seulement  sous  le  rapport 
de  la  séméiologie,  mais  encore  sous  le  rapport  de  la  physiologie 
pathologique  et  de  la  thérapeutique ,  et  une  pareille  analogie 
mérite  bien  d'être  consacrée  dans  la  langue  chirurgicale.  Je 
propose  donc ,  quoiqu'il  y  ait  quelque  chose  d'arbitraire  dans 
cette  dénomination,  de  désigner  les  tumeurs  sanguines  circons- 
crites et  progressives  qui  résultent  d'une  petite  déchirure  arté- 
rielle, sous  le  nom  A'anév7-ysmes  diffus  primitifs. 

3°  Les  anèvrysmes  diffus  de  la  troisième  espèce ,  ceux  qui  ré- 
sultent de  la  rupture  d'un  sac  anévrysmal  distendu  outre  mesure 
ou  trop  brusquement  comprimé,  se  prêtent  à  une  distinction  et 
i\  des  remarques  analogues.  Lorsque  la  rupture  est  très-étendue 
et  donne  lieu  en  quelques  instants  à  une  extravasation  considé- 
rable ,  lorsqu'un  anévrysme  de  l'aorte  s'ouvre  dans  la  cavité 
d'une  séreuse,  lorsqu'un  anévrysme  poplité  épanche  tout  à  coup 
dans  le  tissu  cellulaire  une  énorme  quantité  de  sang  qui  s'infiltre 
dans  tout  le  membre,  ranévrysnle  lui-môme  est  pour  ainsi  dire 
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éclipsé  par  cette  grave  complication.  —  Personne  n'est  tenté  de 
voir  un  anévrysme  dans  l'épanchement  sanguin  qui  distend  la 
plèvre  ou  le  péricarde  à  la  suite  de  la  rupture  des  anévrysmes 
internes  ;  de  même,  lorsqu'un  anévrysme  externe  vient  à  se  dé- 
chirer largement,  on  ne  doit  pas  donner  le  nom  d'anévj-ysme  à 
la  tuméfaction  dilTiise  d'un  membre  infiltré  de  sang.  Cette  tu- 
meur, dans  laquelle  l'anévrysme  n'occupe  plus  désormais  que  le 
second  plan,  ne  peut  pas  être  considérée  comme  un  anévrysme. 

Mais  d'autres  fois,  la  rupture  du  çac  est  beaucoup  plus  limitée. 
Au  lieu  de  faire  iiTuption  avec  violence  dans  le  tissu  cellulaire, 
le  sang  ne  s'échappe  qu'en  petite  quantité,  et  on  voit  se  succéder 
tous  les  phénomènes  qui,  à  la  suite  des  petites  déchirures  arté- 
rielles, donnent  naissance  à  l'anévrysme  diffus  primitif.  Une  se- 
conde tumeur,  de  volume  variable,  de  forme  variable  aussi, 
mais  toujours  circonscrite,  et  toujours  creusée.d'une  cavité  assez 
nettement  limitée,  surmonte  maintenant  la  tumeur  primitive  de 
l'anévrysme.  Du  reste,  la  marche  ultérieure  et  les  symptômes  de 
la  maladie  ne  sont  pas  autrement  modifiés  ;  la  tumeur  n'a  pas 
cessé  d'être  réductible,  d'être  pulsatile  dans  toute  son  étendue; 
et  d'être  le  siège  d'un  bruit  de  souffle;  la  cuxulation  du  membre 
n'a  subi  aucun  changement  notable  ;  aucune  indication  nouvelle 
ne  se  présente  au  chirurgien.  En  un  mot,  toutes  les  conditions 
sont  les  mêmes  qu'auparavant,  avec  cette  seule  différence  que  la 
tumeur  est  moins  régulière ,  et  qu'elle  a  pris  en  quelques  heures 
un  accroissement  inattendu.  Doit- on  refuser  le  nom  d'ané- 
yrysme  à  cette  tumeur  ainsi  modifiée,  d'après  ce  seul  motif  que, 
dans  une  partie  de  son  étendue,  elle  est  privée  de  sac?  Je  ne  le 
pense  pas.  Les  chirurgiens  anglais  disent  en  pareil  cas  que  l'a- 
névrysme est  devenu  diffus.  J'accepte  volontiers  celte  dénomi- 
nation, et  je  propose,  pour  distinguer  cette  tumeur  de  l'ané- 
vrysme diffus  primitif,  de  la  nommer  anévrysme  diffus  consécutif 

En  résumé,  les  anévrysmes  diffus  sont  des  tumeurs  sanguines, 
communiquant  avec  le  canal  d'une  artère,  recevant  le  sang,  à 
chaque  pulsation,  dans  une  cavité  peu  réguhère,  quoique  bien 
limitée,  dépourvues  enfin  de  membrane  propre,  de  leUe  sorte 
que  le  liquide  qu'elles  renferment  est  en  contact  direct  avec  les 
tissus  environnants. 

Les  anévrysmes  diffus,  connue  ou  voit,  diffèrent  des  autres 
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anévrysmes  par  un  seul  caractère  :  l'absence  de  paroi  membra- 
neuse. Ils  s'en  rapprochent  sous  tous  les  autres  rapports,  et,  si 
l'analomie  pathologique  fait  bien  de  les  en  distinguer,  la  pi  atique 
fait  bien  aussi  de  ne  pas  les  rejeter  tout  à  fait  hors  de  la  classe 
des  anévrysmes. 

Ils  ressemblent  aux  bémorrhagies  cellulaires  ordinaires  par 
leur  origine  et  parleur  nature;  mais  ils  s'en  distinguent  parla 
forme  circonscrite  de  la  tumeur  qu'ils  constituent.  11  peut  pa- 
raître étrange  au  premier  abord  de  donner  le  nom  d'anévrysme 
diffus  à  une  tumeur  qui  a  pour  caractère  d'être  circonscrite. 
Mîiis  celte  contradiction  n'est  qu'apparente  :  tout  est  relatif, 
comme  on  sait.  Comparé  aux  bémorrhagies  qui  sont  ordinaire- 
ment diil'uses,  l'anévrysme  diflfus,  il  est  vrai,  paraît  circonscril. 
Mais  comparé  aux  anévrysmes  qui  sont  ordinairement  circons- 
orils  par  une  membrane  régulière,  il  mérite  bien  d'être  appelé 
diffus.  Si  nous  le  décrivions  avec  les  bémorrhagies,  nous  lui 
donnerions  le  nom  d'hémorrbagie  circonscrite.  En  le  rangeant 
parmi  les,  anévrysmes,  nous  devons  ajouter  que  c'est  un  anè- 
vrysme  diffus. 

Au  surplus,  l'anévrysme  diffus,  primitif  ou  consécutif,  finit 
souvent  par  s'enkyster  dans  un  sac  véritable.  Une  sécrétion  de 
lymphe  plastique  s'effectue  dans  le  tissu  cellulaire  environnant, 
se  combine  avec  lui  et  s'organise  en  paroi  membraneuse.  A  partir 
de  ce  moment,  la  tumeur  rentre  dans  la  catégorie  des  ané- 
vrysmes proprement  dits,  mais  elle  s'en  distingue  encore  cepen- 
dant par  l'irrégularité  de  ses  contours. 

Abstraction  faite  du  cas  particulier  des  anévrysmes  diffus, 
toutes  les  autres  tumeurs  anévrysmales  ont  pour  caractère  com- 
mun d'être  limitées  par  une  membrane  qui  porte  le  nom  de  sac. 
La  nature  et  les  connexions  de  ce  sac  servent  de  base  à  la  clas- 
sification des  anévrysmes. 

Cela  posé,  le  sac  anévrysmal  peut  communiquer  seulement 
avec  une  artère,  ou  avec  une  artère  et  une  veine  à  la  fois.  Dans 
le  premier  cas,  la  tumeur  se  nomme  anévrysme  artériel,  ou  plus 
simplement  anévrysme  -,  dans  le  second  cas  ,  elle  prend  le  nom 
d'anéury.sme  artério-veineux. 

^.  Parlons  d'abord  des  anévrysmes  artériels.  Je  ne  dirai  que 
quelques  mots  de  deux  variétés  fort  intéressantes  dont  l'hisloirc 
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appartient  tout  enlière  à  la  pathologie  interne.  La  première,  déjà 
fort  clairement  indiquée  par  Maunoir  (1),  a  été  désignée  par 
Laënnec  sous  le  nom  d'anévnjsme  disséquant.  Elle  n'a  guère  été 
observée  jusqu'ici  que  sur  les  gi-andes  artères  du  tronc.  Dans  l'ané- 
vrysme  disséquant,  la  tunique  interne  et  la  tunique  moyenne  des 
artères  commencent  par  se  rompre.  La  tunique  celluleuse  résiste, 
mais  le  choc  du  sang  la  soulève,  et  la  dissèque  circulairement 
jusqu'à  une  grande  distance.  Cette  dissection  peut  occuper  toute 
l'étendue  de  l'aorte.  A  l'autopsie,  on  trouve  une  tumeur  plus 
ou  moins  cylindrique,  limitée  de  toutes  parts  par  la  tunique 
artérielle  externe,  qui  constitue  le  sac  de  l'anévrysme  dissé- 
quant. Lorsqu'on  incise  cette  membrane,  on  tombe  dans  une  ca- 
vité pleine  de  sang,  au  centre  de  laquelle  on  trouve  un  cylindre 
membraneux,  libre  de  tous  côtés,  et  formé  par  les  deux  tuniques 
internes  du  vaisseau.  L'anévrysme  disséquant  est  donc  situé 
entre  la  tunique  externe  et  la  tunique  moyenne  des  artères  ;  le 
sang  circule  à  la  fois  entre  ces  deux  tubes  emboîtés ,  et  dans  le 
tube  le  plus  interne  qui  représente  le  canal  primitif  de  l'artère 
et  qui  peut  même  continuer  à  en  remplir  les  fonctions. 

Je  me  bornerai  à  cet  énoncé  général  sur  la  nature  de  l'ané- 
vrysme disséquant,  dont  le  diagnostic  est  le  plus  souvent  impos- 
sible, et  dont  le  siège  toujours  interne  exclut  l'idée  d'un  traite- 
ment chirurgical.  J'ajouterai  seulement  que  cette  affection,  même 
lorsqu'elle  occupe  l'aorte  thoracique,  n'oppose  pas  toujours  un 
obstacle  absolu  à  la  circulation,  et  qu'elle  permet  quelquefois 
aux  malades  de  vivre  pendant  un  temps  assez  long,  mais  que 
quelquefois  aussi  elle  est  suivie  d'une  mort  très-prompte,  parce 
que  le  sang  surmonte  la  résistance  de  la  tunique  celluleuse; 
celle-ci,  d'abord  simplement  disséquée,  se  déchire  à  son  tour  au 
bout  de  quelques  heures ,  et  le  malade  succombe  presque  aus- 
sitôt. Les  cas  de  ce  genre  sont  généralement  confondus  avec  les 
ruptures  de  l'aorte ,  mais  ils  doivent  en  être  distingués  et  être 
rapprochés  des  anévrysmes  disséquants,  ainsi  que  je  l'ai  prouvé 
dans  un  autre  travail  (2), 

(1)  MAUNOIB.  Mémoire  sur  L'wtcvrysme  et  la  ligature  des  artères,  Genève,  1802,  in-S", 
p.  30. 

(2)  Bhoca,  Rapport,  sur  les  ruptures  de  L'aorte ,  ilans  Bulletin  de  la  Soc,  anatomique , 
T.  XXV,  p.  252  (  1850  ). 
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Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  une  deuxième  variété  d'ané- 
vrysme,  que  Corvisart  a  découverte  (1)  et  qui  a  donné  lieu  à  des 
contestations.  Ces  anévrysines,  qu'on  pourrait  désigner  sous  le 
nom  d'anéorysmes  kystogéniques,  se  forment  de  la  manière  sui- 
vante :  un  kyste  à  parois  très-denses ,  comme  cartilagineuses  ou 
même  calcaires,  plein  d'une  matière  suifeuse  ou  athéromateuse, 
se  forme  dans  l'épaisseur  des  parois  artérielles  et  se  développe 
en  constituant  une  tumeur  hémisphérique  dont  le  volume , 
toujours  assez  petit ,  varie  avec  le  calibre  de  l'artère  malade.  Ce 
kyste,  situé  entre  la  tunique  celluleuse  et  la  tunique  moyenne, 
peut,  après  une  durée  variable,  s'ouvru-  dans  la  cavité  du  vais- 
seau. Il  se  produit  d'abord  un  orifice  presque  capillaire  qui 
s'élargit  peu  à  peu,  et  finalement,  toute  la  cloison  qui  séparait  le 
kyste  de  l'artère  étant  graduellement  détruite,  il  ne  reste  qu'une 
coque  hémisphérique,  très  -  régulière ,  communiquant  avec  le 
vaisseau  par  une  ouverture  très -large  et  parfaitement  ronde. 
Tous  les  degrés  de  cette  singulière  alïection  existaient  sur  les 
branches  d'une  artère  splénique  que  M.  Leudet  a  présentée,  il  y 
a  trois  ans,  à  la  Société  anatomique  (2).  Sur  cette  pièce,  envoyait 
trois  tumem's,  l'une  sans  communication  avec  l'artère,  l'autre 
ouverte  dans  le  vaisseau  par  deux  pertuis  semblables  à  une  pi- 
qûre d'épingle,  la  troisième  enfin  dont  l'ouverture  était  si  large 
qu'elle  avait  un  diamètre  égal  à  celui  de  l'anévrysme.  Quelques 
mois  après  cette  présentation ,  M.  Leudet  a  montré  à  la  Société 
anatomique  une  autre  tumeur  de  même  nature,  située  sur  le 
trajet  d'une  artère  rénale  (3).  Après  avoir  étudié  ces  deux  pièces 
de  M.  Leudet,  j'avoue  que  je  suis  disposé  à  admettre  la  réahté 
des  anévrysmes  kystogéniques.  On  a  cependant  élevé  des  objec- 
tions sérieuses  contre  l'interprétation  des  faits  de  ce  genre. 
Hodgson  a  fait  remarquer  que  certains  anévrysmes  guéris  par 
des  dépôts  de  caillots,  avec  conservation  de  la  perméabilité  de 
l'artère,  pouvaient  donner  lieu  à  des  tumeurs  capables  de  simuler 
des  kystes  artériels  {U).  Il  n'a  pas  hésité  à  rattacher  à  cette  étio- 

(1)  Corvisart.  Essai  sur  les  maladies  du  cœur  et  des  gros  vaisseaux.  Paris,  1806,  in-8", 
p.  318,65"  obs. 

(2)  Bull.  Soc.  anal. ,  1852 ,  ï.  XXVII ,  p.  258. 

(3)  Loc.  cit.,  p. 

(ù)  Hodgson.  Maladies  des  urlùrcs  et  des  iieines ,  liad.  fi.  par  Brescliel.  Paris,  1819, 
iii-8-,  T.  I ,  p.  109. 
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logie  les  faits  observes  par  Corvisart.  D'après  lui,  les  kystes 
artériels,  loin  d'être  la  cause  des  anévrysmes,  en  seraient  au 
contraire  l'efTet  II  n'est  pas  douteux  que  la  plupart  des  faits 
d'anévrysmes  kystogéniques  qui  ont  été  invoqués  sont  relatifs 
simplement  à  des  anévrysmes  guéris  ou  en  voie  de  guérison;  — 
ainsi,  par  exemple,  M.  Guthrie,  qui  réclame  avec  raison  pour 
Stenzel  la  première  indication  des  kystes  contenus  dans  l'épaisseur 
des  parois  artérielles,  ne  s'est  pas  aperçu  que  le  cas  de  Stenzel  se 
rapportait  très-évidemment  à  un  anévrysme  de  l'aorte  oblitéré 
par  des  feuillets  fdîrineux  (1).  S'il  eût  lu  complètement  la  descrip- 
tion de  Stenzel,  s'il  eût  jeté  les  yeux  sur  la  planche  qui  y  est 
annexée  (2),  il  eût  certainement  évité  cette  erreur.  Il  résulte  de  ce 
qui  précède  que  les  kystes  artériels  sont  le  plus  souvent  consti- 
tués par  des  anévrysmes  guéris,  mais  qu'il  y  a  dans  la  science  un 
très-petit  nombre  de  faits  tendant  à  établir  que  ces  kystes  peu- 
vent être  primitifs,  s'ouvrir  consécutivement  dans  l'artère  cor- 
respondante,  et  devenir  ainsi  la  cause  d'une  très -rare  variété 
d'anévrysmes  (3). 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  anévrysmes  kystogéniques  n'appartien- 
nent jusqu'ici  qu'à  l'anatomie  pathologique.  L'histoire  clinique 
en  est  tout  à  fait  inconnue.  Tous  les  exemples  plus  ou  moins 
concluants  qui  en  ont  été  recueillis  sont  relatifs  à  des  artères 
internes,  telles  que  l'aorte,  la  splénique,  la  rénale,  les  mésenté- 
riques  ;  —  ces  motifs  suffisent  pour  que  je  doive  m'abstenir  de 
les  étudier  plus  longuement  dans  cet  ouvrage. 

En  laissant  de  côtelés  anévrysmes  disséquants  et  les  anévrysmes 
kystogéniques  sur  lesquels  je  ne  reviendrai  plus,  les  autres  ané- 
vrysmes circonscrits,  que  j'appellerai  anévrysines  proprement 
dits,  présentent  tous  les  mômes  symptômes,  la  même  marche,  ré- 
clament le  môme  traitement,  et  se  comportent  de  la  même  manière 
en  présence  des  diverses  méthodes  thérapeutiques.  Tous  sont 
essentiellement  constitués  par  une  lésion  commune,  savoir  :  un 
sac  membraneux,  dont  la  cavité  communique  directement  avec 

(1)  GUTHBIE.  On  tlie  Viacases  and  Injuries  of  Arlo-ies.  Loiul.,  1830,  iii-8",  p.  34. 

(2)  CiiniST.  Stenzel.  De  Slcatomatibiis  aortœ  et  de  njslicis  in  gcncre  excrcsccniiis. 
Dissert.  resp.  Saubcr.  Wiltembcrg ,  nsSjdaiis  UXLhzn,  DispuMt.  mcdicce.  Lausanne,  1757, 
in-û°,  T.  II ,  p.  532  et  p.  562. 

(3)  yoy.  encore  sur  ce  sujet  :  Bull.  Soc.  anal.,  année  1829,  T.  IV,  2»  éd.  Paris,  18ii6,  iti-8", 
p,  126,  — Dict.  en  30  l'uL,  art.  ANevnYSME,T,  III,  p.  14. 
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l'artère  adjacente,  et  dont  les  parois  se  continuent,  au  niveau  de 
l'ouverture  de  communication ,  avec  celles  de  ce  vaisseau.  Ainsi , 
toutes  ces  tumeurs  se  ressemblent  par  leurs  lésions  fondamen- 
tales et  par  leurs  caractères  cliniques  ;  cela  suffit  sans  aucun 
doute  pour  qu'on  les  désigne  sous  un  seul  nom. 

La  pratique  pourrait  à  la  rigueur  se  passer  de  toute  autre  dis- 
tinction. Lorsqu'on  peut  différencier  les  anévrysmes  proprement 
dits  des  anévrysmes  arlério -veineux  et  des  anévrysmes  diffus, 
on  n'a  pas  besoin  d'en  savoir  davantage  pour  comprendre  la 
physiologie  pathologique,  et  pour  raisonner  la  thérapeutique 
des  anévrysmes.— Je  serais  donc  excusable,  dans  un  livre  comme 
celui-ci,  de  renvoyer  aux  traités  classiques  le  lecteur  curieux  de 
pousser  plus  loin  la  classification  des  anévrysmes.  J'espère  ce- 
pendant qu'on  ne  me  saura  pas  mauvais  gré  d'effleurer  ici  cette 
question,  et  de  préciser  la  valeur  de  certains  mots  dont  je  serai 
obligé  de  me  servu'  fréquemment. 

Sous  le  rapport  de  lem-  siège,  on  a  divisé  les  anévrysmes  en 
externes  ou  chirurgicaux,  et  internes  ou  médicaux.  Les  progrès 
de  la  médecine  opératoire  ont  agrandi  à  plusieurs  reprises  la 
première  catégorie  aux  dépens  de  la  seconde.  Cette  division  ne 
repose  donc  sur  aucune  base  fixe.  Il  est  bon  de  la  connaître 
néanmoins,  parce  qu'elle  fournit  des  épithètes  propres  à  abréger 
le  discours. 

Une  division  beaucoup  plus  répandue  est  celle  qui  consiste  à 
classer  les  anévrysmes  d'après  leurs  causes.  C'est  ainsi  qu'on  a 
distingué  les  anévrysmes  traumatiques  des  anévrysmes  sponta- 
nés. Ceux-ci  se  produisent  sans  cause  extérieure,  par  suite  d'une 
maladie  des  artères,  dont  les  parois  affaiblies,  amincies  ou  éro- 
dées  cèdent  graduellement  à  l'action  expansive  de  la  colonne 
sanguine.  Ceux-là,  au  contraire,  reconnaissent  une  cause  méca- 
nique, telle  qu'une  plaie,  une  contusion  ou  une  élongation  vio- 
lente. —  En  d'autres  termes,  les  uns  sont  endogènes,  ou  de  cause 
interne,  suivant  l'expression  de  M.  Crisp ,  tandis  que  les  autres 
sont  exogènes,  ou  de  cause  externe  (1).  Cette  division,  séduisante 
par  sa  simphcité,  n'est  pas  tout  h  fait  exacte.  En  effet,  beaucoup 
d'anévrysmes  sont  i\  la  fois  endogènes  et  exogènes,  c'est-à-dire 


11)  Crisp.  A  Treatise  on  the  Diseuses  of  tlie  Blood-Vcsseii.  I.oiul.,  18ii7,  iii-8%  p.  109. 
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qu'ils  sont  dus  ci  l'nction  simultanée  d'une  cause  interne  prédis- 
posante, et  d'une  cause  externe  déterminante.  L'étude  des  con- 
ditions d'ûge,  de  sexe,  de  profession,  d'hygiène  ou  de  climat,  qui 
favorisent  le  développement  des  anévrysmes ,  celle  des  régions 
du  corps  où  cette  affection  est  le  plus  fréquente,  conduit  à  re- 
connaître que  ces  deux  ordres  de  causes  sont  le  plus  souvent 
combinés.  L'anévrysme  de  l'artère  poplitée,  qui  est  le  plus  com- 
mun de  tous  les  anévrysmes  externes ,  et  qui  paraît  devoir  une 
partie  de  sa  fréquence  aux  alternatives  incessantes  de  flexion  et 
d'extension  auxquelles  ce  vaisseau  est  soumis,  reconnaît  très- 
souvent  pour  point  de  départ  un  effort  violent  ou  un  mouvement 
exagéré.  Malgré  l'intervention  d'une  cause  toute  mécanique,  les 
auteurs  continuent  à  dire  en  pareil  cas  que  l'anévrysme  est 
spontané.  Cette  dénomination  est  loin  d'être  irréprochable;  je 
continuerai  cependant  à  m'en  servir,  parce  que  le  plus  souvent 
en  pareil  cas  l'artère  était  préalablement  le  siège  d'une  lésion 
spontanée  qui  a  donné  prise  à  la  cause  accidentelle. 

On  a  encore  divisé  les  anévrysmes  en  vrais,  faux  et  mixtes. 

Les  anévnjsmes  vrais  sont  ceux  dont  le  sac  est  constitué  par 
une  simple  dilatation  de  l'artère,  sans  érosion  ni  rupture  des 
tuniques.  La  plupart  des  auteurs,  depuis  Fernel  jusqu'à  Scarpa, 
ont  admis  que  tous  les  anévrysmes  spontanés  reconnaissaient 
une  semblable  origine ,  et ,  quoique  Sennert ,  Barbette ,  Diemer- 
broeck,  de  Gouey,  Monro  et  quelques  autres  eussent  déjà  pro- 
testé contre  cette  doctrine,  il  est  juste  de  dire  que  le  mérite  de 
l'avoir  renversée  appartient  principalement  à  Scarpa.  On  trou- 
vera ,  dans  le  bel  ouvrage  de  cet  auteur,  un  exposé  très-complet 
de  l'historique  de  la  question,  et  une  série  de  preuves  auxquelles 
il  est  difficile  de  résister  (1).  Toutefois,  en  réagissant  contre  l'opi- 
nion générale,  Scarpa  est  allé  trop  loin  :  il  a  nié  jusqu'à  l'existence 
de  l'anévrysme  vrai.  La  dilatation  des  artères,  suivant  lui,  est 
loin  d'être  rare,  mais  elle  ne  constitue  pas  un  anévrysme.  Elle 
ne  forme  pas  une  tumeur  circonscrite,  elle  ne  donne  pas  lieu  à 
une  poche  distincte  du  canal  de  l'artère,  elle  n'oppose  aucun 
obstacle  h  la  circulation  ;  enfin,  le  sang  qui  la  traverse  n'a  aucune 

(1)  Scarpa.  inflexions  et  observations  sur  l'anùvrysme,  liail.  fr.  du  Uelpech.  Paris,  1809, 
ir.-8°,  p.  71,  cliap.  V. 
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tendance  à  se  coaguler  et  à  se  déposer  en  couches  concentriques 
sur  les  parois  du  vaisseau  malade.— L'affection  à  laquelle  Scarpa 
fait,  allusion  ici  existe  réellement,  et  est  môme  assez  fréquente  ; 
elle  doit  être  soigneusement  distinguée  de  l'anévrysme;  mais  de 
ce  qu'il  y  a  des  dilatations  artérielles  qui  ne  sont  pas  des  ané- 
vrysmes,  Scarpa  a  conclu  que  la  dilatation  artérielle  ne  pouvait 
jamais  donner  lieu  à  une  tumeur  anévrysmale,  et  en  cela  il  a  eu 
tort.  Des  faits  aujourd'hui  assez  nombreux  ont  démontré  que 
l'anévrysme  spontané  peut  débuter  par  une  simple  dilatation , 
partielle  et  circonscrite ,  des  tuniques  artérielles  ;  que  cette  dila- 
tation constitue  alors  un  véritable  sac,  dans  lequel  des  caillots 
sanguins  peuvent  même  finir  par  se  déposer;  en  un  mot,  l'ané- 
vrysme vrai  existe,  et  quoiqu'il  ne  soit  pas  possible,  pour  des 
raisons  qu'on  comprendra  tout  à  l'heure ,  de  savoir  jusqu'à  quel 
point  cette  affection  est  fréquente,  quoiqu'on  doive  bien  se  garder 
de  croire  comme  autrefois  que  tous  les  anévrysmes  spontanés 
soient  des  anévrysmes  vrais,  —  il  n'est  plus  permis  de  dire,  avec 
Scarpa,  que  les  tumeurs  anévrysmales  ne  sont  jamais  formées 
par  de  simples  dilatations  artérielles. 

Les  anévrysmes  faux  sont  ceux  dont  le  sac  est  constitué  par 
une  membrane  de  formation  entièrement  nouvelle. 

Le  type  de  l'anévrysme  faux  est  celui  qui  survient  à  la  suite 
d'une  plaie  artérielle.  Il  peut  alors  se  former  de  deux  manières. 

1°  Le  sang  n'a  pas  été  arrêté  au  moment  de  l'accident  par  une 
compression  suffisante.  Il  s'est  épanché  et  infiltré  dans  l'épais- 
seur des  tissus,  constituant  pendant  les  premiers  temps  une  tu- 
meur difl'use,  fort  peu  réductible,  et  pulsatile  seulement  à  sa 
partie  centrale.  En  un  mot,  cette  tumeur  a  commencé  par  être, 
suivant  le  langage  inexact  des  auteurs  classiques ,  un  anévrysme 
faux  primitif;  mais  peu  à  peu  le  sang  infiltré  s'est  résorbé;  celui 
qui  était  épanché  dans  le  voisinage  de  la  plaie  s'est  enkysté 
dans  une  membrane  de  nouvelle  formation.  La  tumeur  qui  était 
diffuse  est  ainsi  devenue  circonscrite,  et  désormais  elle  présen- 
tera la  marche  et  les  caractères  des  anévrysmes.  Du  reste,  le 
malade  n'a  pas  cessé  un  seul  instant  d'avoir  une  tumeur  pulsa- 
We.  C'était  d'abord  un  simple  épanchcment  de  sang;  c'est  main- 
tenant un  anévrysme  faux  primitif.  C'est  un  anévrysme,  parce 
que  c'est  une  tumeur  sanguine  artérielle  limitée  par  un  sac;  il 
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esl  faux,  parce" que  ce  sac  est  de  nouvelle  formation;  enfin,  il 
est  primitif ,  parce  qu'il  a  succédé  insensiblement  à  une  tumeur 
qui  s'est  produite  au  moment  de  l'accident.  Cette  épithète  de 
pr^m^^^/■  laisse  sans  doute  quelque  chose  à  désirer;  je  la  con- 
serverai cependant,  parce  qu'elle  établit  une  opposition  utile  à 
.constater  entre  ce  cas  et  le  suivant. 

2"  Les  choses  se  passent  tout  autrement  lorsque  l'hémorrhagie 
est  promptement  réprimée.  Une  compression  méthodique  esl 
exercée  sur  la  partie  blessée  ;  il  ne  s'infiltre  que  peu  de  sang  dans 
le  tissu  cellulaire  ;  le  sang  se  résorbe  ensuite  avec  rapidité.  La 
plaie  extérieure  se  cicatrise  en  quelques  jours.  11  ne  reste,  au 
niveau  de  la  lésion  traumatique,  aucune  tumeur,  aucune  pulsa- 
tion anormale  ;  mais  au  bout  d'un  temps  variable ,  de  quelques 
semaines  ,  de  quelques  mois,  de  quelques  années  (1),  une  petite 
tumeur  pulsatile  se  manifeste  ;  cette  tumeur  s'accroît  graduelle- 
ment ,  et  se  comporte  comme  un  anévrysme.  C'est  Yanévrysme 
faux  consécutif. 

Le  sac  de  l'anévrysme  faux  consécutif  est  constitué  par  une 
membrane  de  formation  nouvelle;  mais  on  est  loin  de  s'accorder 
sur  l'origine  de  ce  sac.  C'est  là ,  du  reste ,  une  question  d'assez 
maigre  importance.  Les  uns  pensent  que  la  réunion  des  bords  de 
la  plaie  artérielle  s'est  effectuée  au  moyen  d'une  cicatrice  trop 
peu  résistante  pour  supporter  la  pression  de  la  colonne  sanguine, 
et  que  cette  cicatrice  s'est  laissé  refouler  graduellement  pour 
former  le  sac.  Les  autres  pensent  que  l'ouverture,  simplement 
bouchée  par  un  caillot,  est  redevenue  perméable  lorsque  ce 
caillot  s'est  détaché  ou  résorbé  ;  qu'alors  le  sang  s'est  extravasé 
peu  à  peu  dans  le  lissu  cellulaire,  s'y  est  creusé  une  petite  cavilé 
et  s'y  est  enkysté  consécutivement.  D'autres,  enfin,  supposent 
que  la  plaie  de  la  tunique  celluleuse  se  cicatrise  seule;  que  celle 
des  tuniques  internes  reste  béante,  et  que  le  sang,  s'épanchant 


(1)  On  cite  généralement  la  61'  observation  <lc  Saviard  comme  un  exemple  d'anévrysnie 
survenu  -vingt  ans  après  une  saignée.  C'est  une  ei  reur  :  l'anévrysme  survint  Irùs-peu  de 
temps  après  l'accident.  Cet  anévrysme  guérit  sans  opération  ;  il  resta  une  pelilc  tumeur  dure, 
solide  grosse  comme  une  noix  verte,  el  constiliiée  par  une  masse  de  fibrine  ;  cette  tumuur  ne 
se  résorba  point,  et  l'arlfcre  resta  perméable.  Vingt  ans  après,  l'artère  se  rompit  au  niveau 
de  l'ancien  anévrysme,  et  il  survint  en  quatre  jours  un  énorme  anévrysme  diffus  que  Saviard 
opéra  par  l'incision ,  el  au  cenire  duquel  il  trouva  la  lumeur  librineuse  de  l'ancien  anévrysme 
guéri. 
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peu  fi  ppu  entre  la  tunique  moyenne  et  la  tiuiique  externe,  sou- 
lève cette  dei'uiôre  et  la  refoule  sous  forme  de  sac.  Dans  cette 
derniùre  hypothèse,  qui  compte  peu  de  partisans,  l'anévrysme 
faux  consécutif  serait  fort  analogue  à  ce  que  je  décrirai  tout  à 
l'heure  sous  le  nom  d'anévrysme  mixte  externe. — Il  est  peu  pro- 
bable que  les  choses  se  passent  ainsi.  Quant  aux  deux  autres 
mécanismes,  on  aurait  peut-être  tort  d'admettre  l'un  au  détri- 
ment de  l'autre.  Lorsque  la  tumeur  ne  se  forme  que  plusieurs 
années  après  l'accident ,  on  est  autorisé  à  croire  qu'il  s'agit  d'une 
cicatrice  artérielle  qui  a  cédé  sous  la  pression  du  sang.  Lorsque, 
au  conlTaire,  la  tumeur  paraît  au  bout  de  deux  à  trois  semaines, 
il  est  plus  probable  qu'il  n'y  a  point  eu  de  cicatrice  véritable,  et 
que  l'ouverture  a  été  simplement  bouchée  par  un  caillot.  Mais , 
je  le  répète,  ces  questions,  qui  ont  bien  leur  intérêt  à  certains 
égards,  n'ont  aucune  importance  sous  le  rapport  de  la  thérapeu- 
tique. On  me  permettra  donc  de  ne  pas  m'y  arrêter  plus  long- 
temps. 

Telles  sont  les  tumeurs  anévrysmales  qui  peuvent  se  produire 
à  la  suite  d'une  plaie.  Une  contusion  simple  peut  être  la  cause 
de  tumeurs  exactement  semblables,  qui  méritent,  au  môme  titre 
que  les  précédentes ,  le  nom  d'anévrysmes  faux.  Il  suffit  pour 
cela  que  la  cause  traumatique  détermine  la  rupture  simultanée 
des  trois  tuniques  artérielles.  L'élongation  forcée  d'une  artère 
saine,  et  h  plus  forte  raison  d'une  artère  malade,  peut  donner 
lieu  au  même  résultat.  Enfin,  il  arrive  quelquefois  qu'c\  la  faveur 
d'une  maladie  préalable  des  parois  du  vaisseau,  un  simple 
effort,  ou  un  mouvement  un  peu  violent,  est  suivi  d'une  rupture 
pareille.  Dans  tous  ces  cas,  la  tumeur  qui  se  forme  consécutive- 
ment finit  par  constituer  un  anévrysme  faux.  Si  la  déchirure  est 
immédiatement  suivie  d'une  cxtravasation  considérable,  et  si 
cette  tumeur  diffuse  se  circonscrit  et  s'enkyste  ultérieurement, 
l'anévrysme  est  faux  primitif.  Si  la  déchirure,  plus  étroite  ou 
traitée  à  temps  par  une  compression  convenable,  ne  donne  lieu 
dans  les  premiers  jours  qu'à  une  cxtravasation  presque  insigni- 
fiante, et  que  peu  à  peu,  cependant,  une  tumeur  se  forme,  au  bout 
d'un  temps  variable,  sur  le  trajet  du  vaisseau  rompu,  cette  tumeur 
est  un  anévrysme  faux  consécutif.  Mais  cette  distinction  le  plus 
souvent  n'est  que  théorique.  En  pratique,  il  arrive  trôs-fréquem- 
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ment  qu'on  ne  peut  savoir,  surtout  pour  les  artères  un  peu  pro- 
fondes ,  si  l'élongation  ou  la  contusion  à  laquelle  le  vaisseau  a 
été  soumis ,  a  rompu  simultanément  toutes  les  tuniques ,  ou 
si  ces  causes  mécaniques  ont  limité  leur  action  aux  deux  tuni- 
ques internes.  On  ne  peut  savoir,  en  un  mot,  si  la  tumeur  est 
un  anévrysme  faux,  ou  si  elle  ne  rentrerait  pas  plutôt  dans 
la  catégorie  des  auévrysmes  mixtes  externes  dont  il  va  être 
question  tout  à  l'heure.  L'anatomie  pathologique  elle-même  ne 
lève  pas  toujours  cette  incertitude.  Lorsque  la  dissection  est  pra- 
tiquée seulement  quelques  mois  après  l'accident,  le  sac  de  i'ané- 
vrysme  faux  se  continue  si  bien  avec  la  tunique  externe  de  l'ar^ 
tère,  qu'il  est  souvent  difficile  de  savoir  s'il  est  formé  par  une 
dilatation  de  cette  tunique,  ou  par  une  membrane  de  formation 
nouvelle.  Dans  les  auévrysmes  consécutifs  aux  plaies  artérielles, 
la  disposition  anatomique  du  sac  est  exactement  semblable; 
mais  le  même  doute  ne  se  présente  pas,  parce  qu'on  sait  positi- 
vement que  les  trois  tuniques  du  vaisseau  ont  été  divisées.  Yoilà 
pourquoi  beaucoup  d'auteurs  n'ont  accordé  le  nom  d" auévrysmes 
faux  qu'à  ceux  dont  une  plaie  a  été  le  point  de  départ.  Il  en  est 
résulté  plus  d'une  confusion  de  langage.  Je  n'y  insisterai  pas  plus 
longtemps,  parce  que  ces  anévrysmes,  quelle  qu'en  soit  la  na- 
ture réelle  ou  supposée,  réclament  le  même  traitement. 

Restent  enfin  les  anévrysmes  mixtes.  Ainsi  que  leur  nom  l'in- 
dique, ils  participent  à  la  fois  des  caractères  de  l'anévrysme 
vrai  et  de  ceux  de  l'anévrysme  faux  :  de  l'anévrysme  vrai,  parce 
que  leur  sac  est  emprunté  aux  tuniques  normales  de  l'artère;  de 
l'anévrysme  faux,  parce  qu'une  partie  de  l'épaisseur  de  la  paroi 
artérielle  a  été  déchirée  ou  détruite,  et  non  point  distendue. 

On  a  divisé  les  anévrysmes  mixtes  en  internes  et  externes. 
Vanévrysme  mixte  interne  serait  celui  dont  le  sac  serait  formé 
par  les  tuniques  internes  dilatées  et  faisant  hernie  à  travers  une 
division  de  la  tunique  externe.  L'existence  de  cet  anévrysme  est 
&u  moins  contestable.  Les  rares  exemples  qui  en  ont  été  cités 
sont  loin  d'avoir  porté  la  conviction  dans  tous  les  esprits.  Pour 
ma  part,  je  dois  déclarer  que  je  n'y  crois  point.  Au  surplus,  c'est 
là  une  pure  question  de  curiosité  sur  laquelle  je  ne  m'arrê- 
terai pas. 

V anévrysme  m,ixte  externe,  au  contraire,  est  très-commun,  n 
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est  juste  d'attribuer  à  Seunerl  le  mérite  d'avoir  bien  fait  con- 
naître cette  variété  d'anévrysme,  mais  c'est  à  Scarpa  qu'appartient 
l'honneur  d'en  avoir  démontré  le  mécanisme  et  la  fréquence. 
L'illustre  professeur  de  Pavie ,  étudiant  surtout  la  formation  des 
anévrysmes  de  l'aorte,  reconnut  que  cette  affection  avait  le  plus 
souvent  pour  point  de  départ  une  maladie  des  deux  tuniques  les 
plus  internes  (1).  Celles-ci ,  altérées  dans  leur  texture  par  des  dé- 
pôts atbéromateux  ou  calcaires ,  perdent  leur  résistance  et  leur 
élasticité ,  se  laissent  éroder  graduellement  par  le  frottement  de 
la  colonne  sanguine,  ou  se  rompent  brusquement  dans  un  effort. 
Le  sang  soulève  alors  la  tunique  celluleuse  trop  faible  pour  ré- 
sister à  la  pression,  et  la  distend  sous  forme  de  sac.  Il  est  incon- 
testable que  les  choses  se  passent  très-souvent  ainsi.  Quelquefois 
même,  la  tunique  celluleuse  se  laisse  disséquer  dans  une  éten- 
due variable;  le  sang  s'épanche  alors  le  long  de  l'artère,  entre 
la  membrane  externe  et  la  membrane  moyenne,  et  il  en  résulte 
un  anévrysme  disséquant,  affection  que  j'ai  déjà  indiquée  et  dont 
je  ne  parlerai  plus.  Je  reviens  donc  à  l'anévrysme  mixte  externe 
proprement  dit. 

Les  recherches  de  Scarpa  ont  porté  presque  exclusivement  sur 
les  anévrysmes  de  l'aorte,  où  le  mécanisme  précédent  est  en  effet 
le  plus  ordinaire.  Scarpa  en  a  conclu  que  tous  les  anévrysmes 
spontanés  se  formaient  de  la  même  manière ,  et  il  a  été  ainsi 
conduit  à  nier  l'existence  des  anévrysmes  vrais.  On  a  objecté 
contre  cette  assertion  que  quelquefois  autour  des  anévrysmes  de 
l'aorte,  et  le  plus  souvent  autour  des  anévrysmes  des  membres , 
les  tuniques  artérielles  sont  parfaitement  saines,  et  ne  présentent 
aucune  trace  de  la  maladie  organique  considérée  par  Scarpa 
comme  la  cause  de  l'anévrysme.  Les  partisans  de  Scarpa  n'ont 
pas  accepté  cet  argument,  et  ont  allégué  que  la  lésion  primitive 
de  l'artère  avait  pu  être  limitée  au  point  précis  sur  lequel  la 
rupture  s'était  effectuée.  —  On  a  objecté  encore  que  la  surface 
interne  du  sac  se  continue  fort  souvent  d'une  manière  insensible 
avec  la  membrane  interne  de  l'artère  ;  l'école  de  Scarpa  a  ré- 
pondu que  cela  ne  prouvait  rien,  attendu  qu'une  semblable  dis- 
position se  retrouve  dans  un  grand  nombre  d 'anévrysmes  faux 

(«)  SflARPA.  ne  l'aném'ysme ,  \r.  tr.  par  Delpccli,  Pari»,  1809,  in-8",  p.  98. 
2. 
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consécutifs,  dans  lesquels  cependant  toutes  les  tuniques  ont  été 
coupées.  —  Une  circonstance  qui  a  puissamment  contribué  à 
prolonger  ce  débat,  c'est  que  la  plupart  des  anévrysmes,  quelle 
qu'èn  soit  la  nature,  finissent  au  bout  d'un  temps  suffisant  par 
présenter  des  caractères  à  peu  près  identiques.  L'anatomie  pa- 
thologique elle-même  ne  fournit  alors  que  des  réponses  dou- 
teuses, et  laisse  un  libre  champ  aux  interprétations. 

Voilà  pourquoi  on  a  discuté  depuis  si  longtemps,  et  on  discu- 
tera si  longtemps  encore  sur  la  nature  des  anévrysmes.  Certains 
cas  bien  tranchés  permettent  d'établir  l'existence  de  plusieurs 
espèces  distinctes;  mais  la  plupart  des  cas  particuliers  se  prêtent 
à  des  appréciations  multiples,  et  on  reste  indécis  lorsqu'on  veut 
les  rapporter  à  telle  ou  telle  espèce. 

Ainsi,  lorsqu'on  sait  que  la  tumeur  s'est  développée  à  la  suite 
d'une  plaie  artérielle,  on  peut  affirmer  qu'il  s'agit  d'un  anévrysme 
faux. 

De  même ,  lorsqu'une  autopsie  pratiquée  à  temps  permet  d'é- 
tudier la  tumeur  très-près  de  son  début,  on  peut  reconnaître 
dans  quelques  cas,  d'une  manière  évidente,  que  les  trois  tuni- 
ques, simplement  distendues,  prennent  part  à  la  constitution  du 
sac,  c'est-à-dire  que  l'anévrysme  est  vrai. 

Dans  d'autres  cas ,  on  trouve  manifestement  que  les  deux  lu- 
niques  internes  sont  érodées  ou  déchirées,  que  la  tunique  cellu- 
leuse  seule  est  distendue,  c'est-ù-dire  que  l'anévrysme  est  mixie 
externe. 

Hors  de  là,  on  ne  fait  que  des  suppositions  plus  ou  moins  pro- 
bables. Presque  tous  les  anévrysmes  spontanés  un  peu  anciens 
sont  sujets  à  contestation.  Là  où  un  observateur  voit  un  anévrysme 
vi-ai ,  un  autre  verra  un  anévrysme  mixte  externe  ;  et  un  troi- 
sième soutiendra ,  avec  tout  autant  de  raison,  que  l'anévrysme  a 
commencé  par  être  vrai ,  mais  que  plus  tard  il  est  devenu  mixte 
par  suite  de  la  destruction  graduelle  et  consécutive  des  deux  tu- 
niques les  plus  internes. 

C'est  pourquoi  il  est  impossible  de  préciser  le  degré  de  fré- 
quence relative  des  anévrysmes  vrais,  des  anévrysmes  mixtes  et 
même  de  ceux  des  anévrysmes  faux  qui  nê  sont  pas  dus  a  une 
plaie  évidente  ;  mais  cette  incertitude  même  nous  apprend  que 
la  pratique  peut  se  passer  d'une  discussion  plus  étendue  sur  ce 
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point.  Si  les  divers  anévrysmes,  parvenus  an  degré  de  dévelop- 
pement où  on  est  appelé  à  leur  opposer  les  ressources  de  l'art , 
se  ressemblent  d'une  manière  complèle  sous  le  rapport  de  leurs 
lésions  et  de  leurs  symptômes;  si  la  disposition  respective  du 
sac  et  de  l'artère  est  jusqu'à  un  certain  point  la  même  dans  tous 
les  cas,  n'est-il  pas  très-probable  aussi  que,  dans  ces  tumeurs 
dont  la  structure  est  la  même,  le  même  traitement  produira  les 
mêmes  eiïets?  C'est  ce  que  l'expérience  a  effectivement  démon- 
tré. Parmi  toutes  les  distinctions  que  je  viens  de  passer  en  revue, 
il  n'y  en  a  donc  qu'un  petit  nombre  qui  offrent  un  intérêt  pra- 
tique véritable. 

Je  les  indiquerai  plus  loin,  mais  auparavant  je  dois  dire 
quelques  mots  sur  une  forme  particulière  de  l'anévrysme  mixte 
externe. 

En  général,  l'altération  organique  qui  est  la  cause  de  cet  ané- 
vrysme,  ne  porte  que  sur  une  partie  de  la  largeur  de  l'artère. 
Lorsque  les  deux  tuniques 
externes  sont  détruites  à  ce 
niveau,  et  que  l'externe  est 
dilatée,  l'anévrysme  commu- 
nique avec  l'artère  à  travers 
un  orifice  unique,  situé  sur 
l'un  des  côtés  de  ce  vaisseau. 
11  y  a  un  sac  plus  ou  moins 
large,  dont  la  cavité  est  en- 
tièrement distincte  de  celle 
du  tronc  artériel.  On  dit  alors 
que  l'anévrysme  est  sacci- 
forme  {fig.  1). 

Le  mot  sacciformc  ne  veut 
point  dire  que  l'anévrysme 
mit  mixte  externe.  Certains 
finéorijsmes  vrais,  et  tous  les 
anévrijsmes  faux,  sont  sacci- 
formes  aussi. 

Les  anévrysmes  saccifor- 
mes  no  constituent  donc  pas 
une  espèce  à  part.  Toutes  les  l'ois  que  le  sac  est  parfaitemen 


Fig.  1. 

Ancrnismc  sacciformc  de  la  carotide 
primilivc  (  llodgson  ). 

A.  Arti'rc  cai  olidc  primilivc.  —  B,  C.  Les  (Icnx 
hiimclics  sa  bifurcation.—  D.  Orilicu  de 
l'iuiévrysinc.  —  E,  E.  Le  sac  anCvrysnial. 
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distinct  de  l'artère  avec  laquelle  il  ne  comniunique  que  par 
une  ouverture  latérale,  l'anévrysme,  quelle  qu'en  soit  du  reste 
l'origine,  mérite  le  nom  d'anévrysme  sacciforme.  On  verra 
bientôt  combien  il  est  utile  d'établir  ce  rapprochement  entre  des 
tumeurs  anévrysmales  qui  cependant  peuvent  être  de  nature 
fort  différente. 

La  plupart  des  anévrysmes  mixtes  externes  sont  sacciformes  ; 
mais  ils  ne  le  sont  pas  tous  :  quelques-uns  d'entre  eux  présentent 
une  tout  autre  disposition  qui  mérite  d'être  signalée. 

La  lésion  organique  qui  altère  et  détruit  les  deux  tuniques  in- 
ternes n'est  pas  toujours  limitée  à  une  partie  seulement  de  la 
largeur  de  l'artère,  elle  occupe  quelquefois  toute  la  circonférence 
du  vaisseau.  Il  en  résulte  que  la  tunique  interne  et  la  tunique 
moyenne  sont  complètement  interrompues  dans  une  étendue  va- 
riable, et  que  le  sang,  rencontrant  à  ce  niveau  la  tunique  cellu- 
leuse,  la  refoule  uniformément  dans  toutes  les  directions.  CeUe-ci 
se  laisse  dilater  en  formant  une  tumeur  circonscrite ,  et  constitue 
par  conséquent  le  sac  d'un  anévrysme.  Ce  sac  n'est  plus  situé , 
comme  dans  les  cas  ordinaires,  sur  l'un  des  côtés  de  l'artère, 
mais  bien  sur  le  trajet  même  de  ce  vaisseau ,  dont  l'axe  se  con- 
fond avec  le  sien.  En  d'autres  termes,  le  canal  de  l'artère  est 
complètement  interrompu,  et  remplacé,  dans  une  longueur  plus 
ou  moins  considérable,  par  la  cavité  de  l'anévrysme.  Le  bout 
inférieur  ne  reçoit  d'autre  sang  que  celui  qui  a  déjà  traversé  le 
sâc.  Celui-ci  présente  deux  orifices  qui  le  font  communiquer  di- 
rectement et  à  plein  canal  avec  les  deux  bouts  de  l'artère.  On 
conçoit  combien  cette  disposition  toute  spéciale  doit  influer  sur 
les  phénomènes  de  la  circulation  anévrysmale.  La  tumeur  diffère 
assez  des  autres  anévrysmes  pour  mériter  une  dénomination 
particulière.  On  la  désigne  généralement  sous  le  nom  d'anévrysme 
fusi forme  {fig.  2). 

Je  conserverai  cette  dénomination,  quoiqu'elle  ne  soit  pas 
toujours  parfaitement  exacte.  Les  anévrysmes  fusiformes  ne  pré- 
sentent pas  constamment  la  forme  d'un  fuseau,  parce  qu'ils  sont 
loin  de  se  développer  toujours  dans  tous  les  sens  d'une  manière 
régulière.  Cependant,  en  général,  leur  partie  moyenne  est  plus 
renflée  que  leurs  extrémités. 

Les  anévrysmes  iLisiibrnies  sont-ils  toujours  mixtes  externes? 
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Breschet  a  décrit,  sous  le  nom  d.'anévrysme  vrai  fusiforme,  une 
dilatation  régulière  portant  simultanément  sur  toutes  les  tu- 
niques artérielles  et  occupant 
seulement  une  partie  très-limitée 
de  l'étendue  d'une  artère.  Cette 
variété  diliere,  à  plus  d'un  titre, 
des    anévrysmes  proprement 
dits.  Elle  ne  possède  pas  de  sac 
circonscrit,  elle  n'a  aucune  li- 
mite précise ,  puisque  ses  deux 
extrémités  se  continuent  insen- 
siblement, sans  aucune  démar- 
cation, avec  la  partie  non  di- 
latée de  l'artère.  EUe  a  des 
parois  actives  et  contractiles  ;  le 
sang  s'y  meùt  un  peu  plus  len- 
tement que  dans  les  artères  or- 
dinaires, mais  il  n'y  séjourne 
pas;  il  ne  s'y  coagule  pas.  On 
n'y  trouve,  en  un  mot,  aucune 
des  conditions  qui  appartien- 
nent aux  autres  anévrysmes. 

L'anévrysme  fusiforme  mixte 
externe,  au  contraire,  possède 
un  sac  véritable,  privé  d'activité 
propre,  nettement  limité  non- 
seulement  à  sa  circonférence, 
mais  encore  à  ses  deux  extré- 
mités; il  commence  brusque- 
ment sur  les  deux  bouts  de 
l'artèie ,  au  niveau  du  point  où 
les  tuniques  interne  et  moyenne 
sont  coipées.  Non-seulement  le  sang  qui  y  pénètre  perd  une  partie 
de  sa  V  tessc ,  mais  encore  il.  s'y  meut  d'une  manière  toute  par- 
ticulière, que  j'étudierai  plus  loin,  et  qui  lui  permet  de  déposer, 
sur  les  parois  de  l'anévrysme,  des  couches  fibrineuses  semblables 
aux  conc'étioiis  anévrysnudcs  ordinaires. 

Ceci  dit  sur  les  diverses  espèces  d'anévrysnies  artériels,  je 


Fig,  2. , 

Quatre  ancvrysm.es  fusiformes 
{ Donald  Monro  ). 

A.  Anévrysme  inguinal.  —  B,  C.  Deux 
petits  anûvrysnies  téinoraux.  —  D.  Ané- 
vrysme poplité  ouvert.  —  E.  Orilice 
supérieur.  —  F.  Orilice  intérieur. 
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passe  à  la  classiflcalion  des  anévrysmes  artério-veineux ,  (ju'on 
désigne  encore  sous  le  nom  anévrysmes  variqueux.  Ces  ané- 
vrysmes se  composent  de  deux  éléments  :  1"  une  tumeur  qui 
reçoit  le  sang  artériel;  2°  une  communication  permanente  établie 
entre  une  artère  et  une  veine.  Peut-être  le  lecteur  voudra-t-il 
bien  me  pardonner  un  néologisme  qui  me  semble  de  nature  à 
abréger  beaucoup  les  descriptions  :  je  désignerai  donc,  sous  le 
nom  de  phlébartérie ,  la  comnumication  directe  et  permanente 
d'une  artère  avec  une  veine. 

La  phlébartérie  peut  exister  partout  où  une  artère  de  quelque 
importance  est  en  rapport  avec  une  veine,  mais  elle  s'observe 
surtout  au  pli  du  bras,  où  elle  est  en  général  la  conséquence 
d'une  saignée  malheureuse. 

C'est  bien  à  tort  que  quelques  auteurs  ont  attribué  à  Sennert  la 
découverte  de  cette  espèce  d'anévrysmes.  Sennert  a  en  effet  dé- 
crit quelques  symptômes  que  nous  pouvons  rapporter  aujourd'hui 
à  l'anévrysme  variqueux,  et  en  cela  il  a  même  été  précédé  par 
Antyllus,  mais  personne  avant  William  Hunter  n'a  connu  l'exis- 
tence d'une  affection  caractérisée  par  la  communication  artério- 
veineuse.  Ce  chirurgien  présenta  sa  l'"  observation,  en  1757,  à 
la  Société  des  médecins  de  Londres;  il  s'agissait  d'un  anévrysme 
à  la  saignée  du  bras;  le  malade  était  encore  vivant,  et  la  seule 
analyse  des  symptômes  avait  conduit  Will.  Hunter  à  admettre 
que  la  veine  basilique  communiquait  avec  l'artère  humérale  (1). 
Ce  fait  n'était  pas  encore  connu  en  France  lorsque  Delacombe, 
disséquant  un  anévrysme  spontané  de  l'artère  fémorale,  fut  fort 
surpris  de  trouver  que  ce  vaisseau  communiquait  avec  la  ve;ne 
crurale  (2).  C'est  la  plus  ancienne  autopsie  d'anévrysme  artério- 
veineux;  elle  fut  faite  au  commencement  de  mars  1761.  Quelques 
mois  pins  tard  (août  1761  ) ,  Will.  Hunter  lut  à  la  Société  dee  mé- 
decins de  Londres  une  deuxième  note  plus  complète  que  1«  pre- 
mière (3).  L'existence  d'une  nouvelle  espèce  d'anévrysnies  fut 
dès  lors  parfaitement  établie,  et  bientôt  Cleghorn,  de  Tublin, 
lui  donna  le  nom  de  varice  anèvrysmale  {h). 

(1)  Médical  Observations  niul  Inquiries.  Lond.,  1757,  iii-S",  vol.  I,  p.  3!i0. 

(2)  Journal  de  yandcrmonde.  Paris,  1702,  in-12,  T.  XVII,  p.  207. 

(3)  Médical  Observât,  and  Inquiries,  vol.  11 ,  p.  3D0,  1702. 
{!t)  Med.  Obscrv.  and  Inquiries,  vol.  III ,  p.  110  ,  1700. 
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Les  anévrysmes  arterio-vejneux  forment  un  groupe  bien  tran- 
ché et  durèrent  des  autres  sous  un  grand  nombre  de  rapports. 
Ils  peuvent  survenir  spontanément,  mais  c'est  tout  à  fait  excep- 
tionnel; cela  n'a  presque  été  observé  que  sur  les  gros  vaisseaux  de 
la  poitrine  ou  du  ventre,  et  je  dois  ajouter  qu'en  pareil  cas  l'affec- 
tion tlébute  par  un  anévrysme  artériel,  qui  s'ouvre  consécutive- 
ment dans  les  vaisseaux  à  sang  noir  (1),  En  général,  l'anévrysme 
artério-veineux  reconnaît  une  cause  trauraatique,  quelquefois  une 
contusion  (2)  ou  une  plaie  contuse,  presque  toujours  une  plaie 
par  instrument  piquant.  L'artère  et  la  veine,  ouvertes  à  la  fois 
par  cet  instrument,  donnent  lieu  immédiatement  à  une  petite 
hémorrbagie  qu'on  arrête  aisément  parla  compression,  surtout 
lorsque  la  plaie  extérieure  est  oblique.  Celle-ci  ne  tarde  pas  à  se 
refermer,  mais  l'ouverture  des  vaisseaux  se  cicatrise  moins  aisé- 
ment, et  c'est  ce  qui  rend  possible  la  formation  de  l'anévrysme 
artério-veineux. 

Dans  les  cas  les  plus  heureux ,  le  sang  épanché  dans  les  tissus 
se  1  csorbe  en  totalité,  et  les  ouvertures  vasculaires  se  cicatrisent 
solidement;  alors  il  ne  se  forme  point  d'anévrysme.  D'autres 
fois,  la  solution  de  continuité  de  la  veine  se  referme;  mais  celle 
de  l'artère  reste  béante,  ou  elle  ne  s'oblitère  que  momentané- 
ment, au  moyen  d'un  caillot  qui  cède  plus  tard  à  l'effort  du  sang. 
Lorsqu'il  en  est  ainsi,  il  survient  un  anévrysme  tramnatique 
simple,  sans  communication  avec  les  veines.  Les  cas  de  ce  genre 
sont  comnmns ,  témoin  la  fréquence  des  anévrysmes  trauma- 
liques  simplement  artériels  qui  succèdent  à  la  saignée  du  bras. 
Presque  toujours  l'opérateur  maladroit  pique  la  veine  médiane 

(1)  Koi/.  sur  les  anôvrysmcs  vari([ueux  de  l'aoïie  :  Tiiuiinam  (John).  On  Aneurism  and 
cspcciatly  Spontaneous  yaricosc  Aneurism,  thuK  Itlcdico-Ckirurg,  Transactions.  Lond., 
18Û0,  sér.  U,  vol.  V,  p.  323.  —  P.,  Maïne.  On  Spontancuus  Varicosc  Aneurism,  dans 
Dublin  Quarterly  Journal,  nov,  1853,  p.  257.  —  Pour  les  anévrysmes  variqueux  spon- 
tanés des  autres  riitères,  ivy.  les  cas  d'Adanis  (arlÈre  et  veine  iliaques  primitives,— ylrc/iùrx 
(jcncralcs  clr.  viid.,  im ,  T.  IX,  p.  33(i);  d'Adair  Lauric  (artère  carotide  et  veine  jugu- 
laire,  tumeur  datant  de  30  ans  et  grosse  comme  un  œuf  d'autruche,  —  London  Mcdicnl 
Ccucltc,  18/12,  vol.  XXXI,  p.  lO';)  ;  et  de  l'crry  (artf;rc  et  veine  poplilécs,  -  Medico-Cliivurn. 
lieviciv.  Lond.,  18.37,  n"  53,  p.  2û).  On  peut  y  joindre  le  cas  de  Oclacombc  (arttrc  et  veine 
t.'inorales,  —  Jour,  de  Vandcrmonde,  1762,  T.  XVII,  p.  267). 

(2)  Voy.  le  cas  de  liaroni  :  anévrysme  varitiucux  de  la  région  inguinale  consécutif  à  une 
contusion  (^r,T/i.  ghiir.  de  viéd.,  \m,  T.  VJII,  p.  105  ).  -  M.  l.angicr  a  également  vu  un 
anévrysme  artério-veineux  du  cuir  chevelu  se  former  à  la  suite  d'imc  contusion.  J.a  pièce  est 
déposée  dans  le  musée  Dupuytren.  (  L'obs.  dans  le  mém.  de  IM.  Hobert  Sur  les  varices  arlé- 
riclles  du  cuir  chevelu,  —  Gaz,  des  llôp.,  mars  1851,  p.  123.) 
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basilique  avant  d'atteindre  l'artère,  et  cependant  l'anévrysme  qui 
en  résulte  est  très -souvent  privé  des  caractères  qui  révèlent 
l'existence  de  la  phlébartérie. 

Enfin,  il  peut  arriver  que  l'effort  du  sang  s'oppose  à  la  ibis  à 
la  cicatrisation  de  l'artère  et  à  celle  de  la  veine.  Une  communi- 
cation permanente  s'établit  alors  entre  les  deux  vaisseaux;  mais 
cette  affection  est  susceptible  de  revêtir  plusieurs  formes  très- 
différentes,  et,  pour  en  comprendre  toutes  les  particularités,  il 
faut  d'abord  se  rendre  compte  de  l'état  des  parties  au  moment 
de  l'accident. 

Un  instrument  pointu  et  à  double  trancbant,  tel  qu'une  lan- 
cette, peut  pénétrer  entre  l'artère  et  la  veine  et  léser  siniuUané- 
inent  ces  deux  vaisseaux  en  produisant  sur  chacun  d'eux  une 
seule  ouverture.  Mais ,  en  général ,  les  choses  se  passent  autre- 
ment. Dans  une  saignée  malheureuse ,  par  exemple ,  la  lancette 
perfore  d'abord  la  veine  d'outre  en  outre,  et  atteint  ensuite  l'ar- 
tère. Il  y  a  alors  trois  ouvertures  situées  au  même  niveau ,  deux 
sur  la  veine  et  une  sur  l'artère.  Quelquefois,  au  contraire,  il  y  a 
deux  ouvertures  sur  l'artère  et  une  seule  sur  la  veine  ;  c'est  ce 
qui  eut  lieu,  par  exemple,  dans  un  cas  cité  par  M.  Rodrigue  ;  un 
couteau  pointu  transperça  d'abord  l'artère  fémorale ,  et  pénétra 
ensuite  dans  la  veine  adjacente.  Lorsque  la  pointe  traverse  suc- 
cessivement et  complètement  les  deux  vaisseaux ,  il  y  a  en  tout 
quatre  ouvertures.  Enfin,  il  n'est  pas  impossible  que  le  môme 
instrument  piquant  atteigne  plus  de  deux  vaisseaux.  Ainsi  une 
lancette  peut  perforer  successivement  la  veine  médiane  basi- 
lique, une  veine  bumérale  profonde,  et  enfin  l'artère  humérale; 
il  paraît  que  Parle  a  vu  un  cas  de  ce  genre  :  alors  il  peut  y  avoir 
cinq  et  môme  six  ouvertures  vasculaires.  Ces  détails  paraissent 
sans  doute  minutieux;  on  va  voir  pourtant  qu'il  est  indispensaljle 
de  les  connaître. 

Quel  que  soit  le  nombre  des  ouvertures,  une  ou  plusieurs 
d'entre  elles  peuvent  se  cicatriser,  mais  pour  que  la  plilébartérie 
s'établisse,  il  faut  qu'il  reste  au  moins  deux  ouvertm-cs  béantes, 
l'une  sur  l'artère,  l'autre  sur  la  veine.  Gela  posé,  plusieurs  éven- 
tualités peuvent  se  présenter. 

Le  cas  le  plus  simple  est  celui  où  il  y  a  persistance  de  deux 
ouvertures  seulement.  Ces  deu.v  ouvertures  se  correspondent  en 
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géiiéi'al  assez  exactement.  Leurs  bords  se  soudent  circulairenient 
ensemble,  et  lorsque  ce  travail  de  cicatrisation  est  achevé,  il 
reste  un  orifice  unique  à  travers  lequel  l'artère  communique 
directement  avec  la  veine.  Il  n'y  a  point  de  sac  anévrysmal, 
partant  point  d'anévrysme.  Mais  le  sang  artériel  pénètre  dans 
les  vaisseaux  à  sang  noir  avec  une  force  supérieure  à. la  résis- 
tance de  leurs  parois,  et  les  dilate  sous  forme  de  varices  jusqu'à 
une  distance  variable  de  la  blessure.  L'affection  prend  alors  le 
nom  de  varice  anénrysmale ;  varice,  parce  qu'elle  est  constituée 
principalement  par  une  dilatation  veineuse  ;  anévrysmale,  parce 
que  cette  dilatation ,  communiquant  directement  avec  la  circu- 
lation artérielle,  est  agitée,  au  voisinage  de  la  lésion,  par  des 
pulsations  isochrones  aux  battements  du  cœur.  Je  continuerai  à 
me  servir  de  celte  dénomination;  je  ferai  remarquer  cependant 
que,  lorsque  l'artère  communique  avec  une  veine  profonde,  la 
dilatation  veineuse  peut  être  tout  à  fait  inappréciable ,  de  sorte 
qu'on  n'aperçoit  ni  varice  ni  anévrysme.  Peut-être  donc  vau- 
drait-il mieux  substituer,  à  la  dénomination  de  varice  anévrys- 
male, le  nom  de  phlébartérie  simple  {fig.  3). 

La  dilatation  veineuse  est  à  son  maximum  vis-à-vis  l'orifice  de 
communication  ;  en  général,  elle  revêt  en  ce  point  la  forme  d'une 
petite  tumeur  assez  circonscrite,  pulsatile,  molle,  réductible,  et 
grosse  à  peu  près  comme  un  pois  d'iris.  Cet  état  présente  quelque 
ressemblance  avec  les  anévrysmes  artério -veineux  proprement 
dits;  mais  au  point  de  vue  de  l'anatomie  pathologique,  il  s'en 
distingue  par  l'absence  d'un  sac  véritable ,  et  il  s'en  distingue 
encore  sous  le  rapport  du  pronostic  et  des  indications  thérapeu- 
tiques. 

Les  choses  changent  déjà  d'aspect  lorsque  la  tumeur  veineuse 
l)rcnd  un  plus  grand  accroissement.  La  veine,  dilatée  en  am- 
poule, peut  atteindre  le  volume  d'une  noix,  d'une  ponnne  et 
même  du  poing.  Cette  ampHation  est  nettement  circonscrite;  et 
à  l'autopsie ,  on  trouve  une  poche  spacieuse  au  fond  de  laquelle 
existent  trois  orifices.  L'Un  de  ces  orifices  communique  avec 
l'artère  adjacente;  les  deux  autres  conduisent  dans  le  bout  su- 
périeur et  dans  le  bout  inférieur  de  la  veine.  On  peut  dire  alors 
qii'il  y  a  un  véritable  sac,  et  la  tumeur  rentre  dans  la  càié- 
gorie  des  oncuri/.swies  variqueux  {fitj.  h).  Il  peut  sembler  arbi- 
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traire  de  distinguer  cet  état  de  celui  qui  constitue  la  varice  ané- 
11  n'y  a  en  eflet,  entre  ces  deux  aflcctions,  aucune 

différence  absolue  ;  on 
passe  de  l'une  à  l'autre 
par  des  nuances  insen- 
sibles. Au  point  de  vue 
pratique,  il  importe  pour- 
tant de  ne  pas  les  con- 
fondre. L'une  d'elles ,  en 
effet,  la  varice  anévrys- 
male,  est  à  peu  près  inof- 
fensive, et  ne  se  prête  à 
aucune  opération  san- 
glante, tandis  que  l'autre 
peut  compromettre  les 
fonctions  de  la  région 
malade  et  produire  des 
accidents  plus  ou  moins 
sérieux. 

J'ai  supposé  jusqu'ici 
que  l'ouverture  artérielle 
et  l'ouverture  veineuse 
s'abouchaient  exacte- 
ment, s'unissaient  par 
leurs  bords  et  se  con- 
fondaient en  un  oritice 
unique;  mais  il  n'en  est 
pas  toujours  ainsi.  11  ar- 
rive quelquefois  que  les 
deux  vaisseaux  divisés  restent  distincts  l'un  de  l'autre,  et  que  la 
communication  arlério-veineuse  s'effectue  par  l'intei-médiaire  d'un 
trajet  plus  ou  moins  long;  c'est  parce  que  le  sang  épanché  au  mo- 
jnent  de  la  blessure  ou  peu  de  temps  après,  a  séparé  l'artère  de  la 
veine  et  s'est  creusé  entre  ces  deux  vaisseaux  une  cavité  d'abord 
irrégulière,  qui  n'a  pas  tardé  à  se  circonscrire  dans  une  membrane 
de  Ibrmation  nouvelle.  Cette  membrane  s'insère  d'une  part  sur 
l'ouverture  artérielle,  d'autre  part  sur  l'ouverture  veineuse;  c'est 
une  sorte  de  kyste,  ou  plutôt  un  sac  à  deux  orifices,  qui  corn- 


ris.  6. 


Fig.  7. 


Figures  sclicmaliqucs  représentant  les  princi- 
pales formes  d'anévnjsmes  variqueux. 

Fig.  3.  Plilébartéi'ie  simple  on  varice  anévrysmale. 
—  Fig.  û.  Aiiévrysine  artério-vi'ineux  par  dilata- 
lion.  —  Fig.  5.  AiiiivTysine  variqueux  enkyslii 
intermiSdiairc.  —  Fig.  6.  Anévrysme  variqueux 
enkysté  veineux. —7" t'y.  7.  AnOvrysmc  variqueux 
enkysté  artériel. 
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nmniqtin  h  la  fois  avec  les  deux  vaisseaux,  elqui,  se  laissant 
disteiulre  par  l'e/rort  du  sang  arlériel,  donne  lieu  à  la  l'ornialion 
d'une  tiuneur  anévrysmale.  Cette  espèce  d'anévrysjne  variqueux 
paraît  assez  fréquente.  On  a  admis  qu'elle  pouvait  revêtir  deux 
formes  distinctes,  que  tantôt  la  tumeur  sanguine  élait  située  entre 
les  deux  vaisseaux,  et  s'ouvrait  dans  chacun  d'eux  par  un  orifice 
séparé,  et  que  d'autres  fois  il  y  apait  entre  l'artère  et  la  veine  un 
court  canal  de  communication  dans  lequel  le  sac  venait  s'ouvrir 
par  un  orifice  unique.  L'existence  de  la  première  variété  est  dé- 
moutrée  par  plusieurs  autopsies  et  par  le  résultat  de  plusieurs 
opérations.  La  pièce  n°  2^8  (A)  du  musée  Dupuytren  en  offre  un 
bel  exemple.  C'est  à  la 
même  variété  que  se  rat-  , 
tache  une  autre  pièce 
dont  M.  Lenoir  a  eu  l'o- 
bligeance de  me  commu- 
niquer le  dessin  {fig.  8). 
Quant  à  la  deuxième  va- 
riété, je  ne  sais  ce  qu'il 
en  faut  croire.  Ceux  qui 
l'ont  admise  se  sont  ba- 
sés sur  des  suppositions 
plutôt  que  sur  des  re- 
cherches positives.  Je 
n'en  nie  pas  la  possibi- 
lité, mais  je  ne  connais 
aucune  autopsie,  ni  au- 
cune opération  propre  à 
en  démontrer  l'existence. 

Telles  sont  les  éven- 
tualités qui  peuvent  se 
présenter  lorsque,  à  la 
suite  d'une  plaie  artério- 
veineuse,  il  ne  reste  que 
deux  ouvertures  situées 
l'une  sur  l'artère  et  l'au- 
Ire  sur  la  veine.  La  per- 
sistance de  trois  ouvertures  donne  lieu  à  des  résultats  i^lus 


Fig.  8. 

Anéunjsme  variqueux  du  pli  du  coude  ^  sac 
inlevmédiaire  (U'apif;s  un  dessin  original  que 
M.  Lenoir  a  eu  l'ohligcaiice  de  me  communi- 
quer ). 

A.  L'arlîirc  liumérale.  —  15.  lîxlrémitc;  supé- 
rieure de  l'artfcre  radiole.  —  C.  Veine  basi- 
lique. —  D.  Veine  médiane  hasilitfue.  —  H.  \.p. 
sac  anûvrysmal.  —  1'.  l,a  veine  dilatée  au  niveau 
ilu  sac. 
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complexes  qui  n'onl.  éié  recnnims  que  depuis  une  quinzaine 
d'années. 

Tantôt  il  y  a  deux  ouvertures  sur  l'artère  et  une  seule  sur  la 
veine;  tantôt,  au  contraire,  la  veine  présente  deux  ouvertures 
et  l'artère  n'en  présente  qu'une  seule.  Il  en  résulte  deux  variétés 
nouvelles  d'anévrysmes  variqueux. 

La  première  de  ces  variétés  a  été  découverte,  en  18/tO,  par  M.  Ro- 
drigue {flg.  5).  Elle  paraît  assez  rare,  et,  sous  le  rapport  de  l'ana- 
tomie  pathologique  pure  ,  elle  ne  mériterait  peut-être  pas  d'être 
rangée  parmi  les  anévrysmes  artério-veineux.  Au  surplus ,  voici 
en  abrégé  l'observation  importante  et  jusqu'ici  unique  recueillie 
par  M.  Rodrigue  :  Un  couteau  très-pointu  pénétra  obliquement 
dans  la  cuisse  et  rencontra  successivement  l'artère  et  la  veine 
crurales.  L'artère  fut  d'abord  transpercée,  puis  la  pointe  du 
couteau  entra  dans  la  veine  sans  la  traverser.  Il  y  avait  donc 
trois  ouvertures  situées  au  même  niveau,  deux  sur  l'artère  et 
une  seule  sur  la  veine.  Ces  trois  ouvertures  persistèrent  et  don- 
nèrent lieu  à  deux  résultats  bien  différents.  En  premier  lieu, 
l'ouverture  veineuse  et  l'ouverture  profonde  de  l'artère  se  con- 
fondirent en  un  orifice  unique  qui  établit  entre  ces  deux  vaisseaux 
une  communication  permanente,  comme  cela  a  lieu  dans  la  va- 
rice anévrysmale  simple.  En  second  lieu,  l'ouverture  superficielle 
de  l'artère  resta  béante  et  fut  suivie  de  la  formation  d'un  ané- 
vrysme  traumatique  ordinaire  (1).  Cette  varice  anévrrjsmale  et 
cet  anévrysme  artériel,  existant  à  la  fois  sur  la  même  artère  et 
vis-à-vis  l'un  de  l'autre,  constituaient  un  cas  complexe  qui  pré- 
sentait exactement  les  mômes  caractères  cliniques  que  l'ané- 
vrysme  variqueux,  et  qui,  du  reste,  réclamait  aussi  le  môme 
traitement.  Voilà  pourquoi  on  a  l'habitude  de  considérer  l'ané- 
vrysme  dit  de  Rodrigue  comme  une  variété  d'anévrysme  artério- 
veineux  {fig.  6).  Si  on  se  place  au  point  de  vue  pratique,  il  est 
impossible  de  ne  pas  accepter  ce  rapprochement.  Toutes  les  fois 
qu'un  cas  de  ce  genre  se  présentera  à  l'observation,  on  ne  pouiTa 
faire  autrement  que  de  diagnostiquer  un  anévrysme  variqueux,  et 
ce  diagnostic,  bien  que  théoriquement  inexact,  conduira  à  une 
thérapeutique  convenable.  —  .l'ai  dû  néanmoins  poser  quelques 


(1)  VExpêrience.im,'!.  VI,  p. m. 
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restrictions  au  nom  de  l'analomie  pathologique,  qu'on  ne  doit 
jamais  perdre  de  vue  dans  la  classification  des  lésions. 

Auguste  Bérard  a  fait  connaître  une  autre  variété  qui  est  pour 
ainsi  dire  l'inverse  de  la  précédente.  I.'anévrysme  occupait  le  pli 
du  coude  et  était  le  résultat  d'une  saignée  malheureuse.  La  lan- 
cette avait  transpercé  la  veine  et  ouvert  la  paroi  antérieure  de 
l'artère.  La  plaie  artérielle  et  la  plaie  profonde  de  la  veine  se 
confondirent  en  un  orifice  unique  et  permanent  qui  permit  au 
sang  artériel  de  pénétrer  dans  la  veine,  avant  que  la  plaie  super- 
ficielle de  ce  dernier  vaisseau  fût  cicatrisée.  Il  en  résulta  que  le 
sang  fit  irruption  dans  le  tissu  cellulaire  situé  en  avant  de  la 
veine,  s'y  creusa  une  cavité  et  s'y  entoura  d'une  membrane 
kystique  {  fig.  7).  Ce  sac  de  formation  nouvelle,  s'ouvrant  dans  la 
veine  vis-à-vis  de  l'orifice  artério-veineux,  se  comporta  ultérieu- 
rement comme  un  anévrysme.  Ici,  comme  dans  le  cas  de  M.  Ro- 
drigue, il  y  avait  à  la  fois  une  phlébartérie  et  un  anévrysme 
enkysté;  seulement  celui-ci,  au  lieu  de  s'ouvrir  directement  dans 
l'artère,  s'abouchait  dans  le  canal  de  la  veine  (1).  Avant  que 
A.  Bérard  eût  communiqué  ce  fait  curieux  à  la  Société  de  chi- 
rurgie, M.Voillemier  avait  pubhé  une  observation  dont  les  détails 
semblent  indiquer  qu'il  s'agissait  d'un  cas  analogue  (2)  ;  mais  cette 
interprétation,  faite  après  coup,  ne  doit  être  acceptée  qu'avec 
réserve. 

On  trouve  déjà  sans  doute  que  la  classification  des  anévrysmes 
artério-veineux  est  bien  compliquée;  et  cependant  il  reste  encore 
une  variété  que  je  ne  dois  pas  passer  sous  silence,  quoique  les 
traités  les  plus  modernes  n'en  fassent  point  mention.  Cette  va- 
riété, comme  les  deux  précédentes,  n'a  été  vue  qu'une  fois 
et  l'observation  laisse  même  quelque  chose  à  désirer.  La  lan- 
cette d'un  phlébotomiste  malheureux  transperça  successive- 
ment la  veine  médiane  basilique,  l'une  des  veines  humérales 
profondes  et  la  paroi  antérieure  de  l'artère  humérale.  Il  y  avait 
donc  en  tout  cinq  ouvertures  vasculaires.  Une  seule  se  referma  ; 
ce  fut  la  plaie  superficielle  de  la  veine  médiane.  11  resta  quaU-e 
ouvertures  vasculaires  qui  étaient  d'arrière  en  avant  :  1"  la  plaie 

(1)  Arcli.  gAiiiralex  de  méd.,  ISas ,  sér.  IV,  T.  VU,  p.  38  ;  —  et  Mém.  de  la  Son.  de  c/if- 
rurgie(15aoÛtl8!i3),T.  I,  p.  ftag.  Paris,  18li7,  in-fi°. 

(2)  Bull,  iiénéral  de  tliérapeii tique,  18(i3 ,  T.  XXV,  p.  SU. 
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unique  de  l'arlèrc;  2"  la  plaie  profonde  de  la  veine  Immérale; 
3"  la  plaie  superficielle  du  même  vaisseau;  W  la  plaie  profonde 
de  la  veine  médiane  basilique.  Ces  quatre  ouvertes  s'abou- 
chèrent et  se  cicatrisèrent  deux  à  deux,  la  première  avec  la 
deuxième,  la  troisième  avec  la  quatrième.  Il  en  résulta  deux 
orifices ,  dont  l'un  faisait  communiquer  l'artère  avec  la  veine 
bumérale,  tandis  que  l'autre  conduisait  directement  le  sang  ar- 
tériel de  la  veine  liumérale  dans  la  veine  médiane  basilique.  La 
conséquence  de  cette  disposition  fut  des  plus  curieuses.  Il  se 
forma  deux  anévrysmes  variqueux  superposés ,  l'un  superficiel , 

l'autre  profond  {fig.  9). 

L'anévrysme  superficie],  très-volumineux,  était  dû  à  l'amplia- 
tion  de  la  veine  médiane,  et  faisait  sous  les  téguments  une  saillie 


Fis 


Anérrysmc  de.  Pari,'. 

A.  T/arlfcre  Immorale.  -  B.  Veine  médiane.  -  C.  Pclil  anévrysme 
formé  par  la  dilatalion  d'une  des  veines  humérales  profondes.  Jl 
communique  en  D  avec  l'artère  humérale ,  et  un  second  orifice  le 
fait  communiquer  avec  la  veine  médiane  basilique.  —  F.  Second 
sac  anévrysmal  formé  par  la  dilatalion  de  la  veine  médiane  basi- 
lique. 

considérable.  L'anévrysme  profond,  beaucoup  moins  volumi- 
neux et  situé  sous  l'aponévrose  anlibrachiale,  avait  son  siège 
dans  la  veine  humérale  dilatée.  L'anévrysme  superficiel  com- 
muniquait directement  avec  l'anévrysme  profond  et  celui-ci  avec 
l'artère  dont  les  pulsations  se  transmettaient  à  la  fois  aux  deux 
tumeurs  Ce  fait  remarquable  a  été  recueilli  par  Park,  de  Livcr- 
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pool  (1),  et  reproduit  ensuite  dans  le  Trailé  de  chirurgie  de  John 
Bell.  Malheureusement,  la  disposition  des  parties,  constatée  seu- 
lement pendant  une  opération  qui  fut  suivie  de  guérison ,  n'a  pu 
être  déterminée  avec  assez  de  précision  pour  lever  tous  les 
doutes,  et  quoique  John  Bell  ait  cru  devoir  joindre  à  la  descrip- 
tion une  très-belle  gravure  schématique  dont  j'ai  fait  reproduire 
le  croquis  (2) ,  on  peut  encore  se  demander  s'il  ne  s'agissait  pas 
simplement  d'un  anévrysme  variqueux  de  l'artère  humérale  et 
de  l'une  de  ses  veines  satellites,  lequel  anévrysme  aurait  perforé 
l'aponévrose  et  serait  venu  se  développer  sous  les  téguments. 
Celte  supposition  est  très-improbable,  tandis  que  l'explication 
de  Parle,  adoptée  par  John  Bell,  est  très-satisfaisante  pom-  l'es- 
prit. Néanmoins,  on  ne  doit  admettre  qu'avec  une  certaine  ré- 
serve l'existence  de  cette  singulière  forme  d'anévrysmes  vari- 
queux. 

Sans  avoir  connaissance  du  fait  de  Park,  M.  FoUin  a  cru  ti'ou- 
ver  quelque  chose  d'analogue  à  la  variété  que  je  viens  de  dé- 
crire, dans  une  observation  communiquée  par  M.  Puydebat  à  la 
Société  anatomique  (3).  La  symptomatologie  s'accorderait  assez 
bien  avec  cette  interprétation  faite  après  coup;  mais  la  pièce 
anatomique,  profondément  altérée  par  suite  d'une  opération  fort 
compliquée  et  de  la  suppuration  qui  en  avait  été  la  conséquence, 
ne  put  être  étudiée  aussi  complètement  qu'on  l'aurait  désiré.' 
L'artère  humérale  communiquait  avec  l'une  de  ses  veines  satel- 
lites ;  elle  communiquait  aussi  très-probablement  avec  les  veines 
superficielles ,  puisque  ceUes-ci  étaient  dilatées  à  un  degré  peu 
commun  (4)  ;  mais  on  ne  put  retrouver  la  veine  médiane  basi- 
lique que  l'opération  avait  sans  doute  intéressée,  et  qui  était 


(1)  Médical  Facu  and  Observaliom.  hoM.,  1793,  iii-8",  vol.  IV,  p.  lU. 

(2)  John  Beli,.  riw.  Principles  of  Surgery.  Édinburgh ,  1801,  in-W,  vol.  I,  p.  213. 

^oilToZT  année  183/.,  p. /,2.  Paris,  1852,  in-8",  2'  édit.  - 

pUdu  Z  :  ^nlrc  r ancre  Immùvalc  v(  les  veines  profonde, 

P^i  <lu  Oras,  ,la„s  Mcn,.  de  la  Soc.  de  cUirurgic,  T.  II ,  p.  52.  Paris,  1851,  in-ft". 

teliohser:.?""''""''  chirurgicale,  T.  Il ,  p.  280.  Paris,  1855,  in-8". 

à  la  SoJuTT'      '"'■'""'''  été  recueillie.  M.  Puydebat  en  a  dit  quelques  mots 

s'y  décider  =  I''""''      '■'^"ieéc  au  bout  de  20  ans,  d'après  ses  souvenirs.  Avant  de 

qu'il  n'avait  .  ^"y^"^''^  PO"r  'i''  demander  des  renseignements.  Celui-ci  répondit 

M.  Roux  CelH'  "  l-"""^'"^         'ellrc  dan.s|lles  papiers  de 

"  •       "'""ni'C  singulièrement  la  valeur  du  fait. 
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détruite  dans  une  grande  étendue.  Ce  fait  est  donc  encore  moins 
concluant  que  celui  de  Park. 

Telles  sont  les  variétés  connues  d'anévrysmes  artério-veineux. 
Elles  sont  assez  nombreuses  pour  qu'il  soit  utile  de  les  sou- 
mettre à  une  classification.  —  Toutes  ont  un  élément  commun, 
c'est  la  phlébartérie  ;  la  dilatation  variqueuse  des  veines  en  est 
la  conséquence.  S'il  n'y  a  pas  autre  chose,  l'affection  porte  le 
nom  de  varice  anévrysmale ,  et,  à  proprement  parler,  ne  cons- 
titue pas  un  anévrysme.  S'il  y  a  une  tumeur  circonscrite,  située 
au  niveau  de  l'orifice  de  communication,  l'affection  prend  le  nom 
à'anévrysme  artério-veineux  ou  variqueux. 

Les  anévrysmes  variqueux  se  divisent  en  deux  grandes  caté- 
gories, suivant  que  le  sac  est  constitué  par  une  membrane  natu- 
relle, ou  par  une  membrane  accidentelle.  Dans  le  premier  cas , 
la  tumeur  est  limitée  par  les  parois  d'une  veine  dilatée,  et  mérite 
le  nom  d' anévrysme  variqueux  par  dilatation.  L'anévrysme  de 
Park,  qui  consiste  dans  l'existence  simultanée  de  deux  ané- 
vrysmes variqueux  par  dilatation,  rentre  par  conséquent  dans 
cette  première  catégorie. 

Dans  le  deuxième  cas ,  la  tumem^  sanguine  et  pulsatile  est  en- 
kystée dans  une  membrane  de  formation  nouvelle.  —  Les  autem's 
du  Compendium  de  chirurgie  ont  désigné  les  anévrysmes  de  cette 
catégorie  sous  le  nom  d'anévrysmes  variqueux  faux  consécutifs. 
Je  pense  qu'il  est  préférable  de  les  nommer  anévrysmes- vari- 
queux enkystés. 

Les  connexions  de  ce  kyste  anévrysmal  nous  fourniront  les 
bases  d'une  dernière  division.  Lorsque  le  sac  de  formation  nou- 
velle surmontera  la  veine ,  comme  dans  le  cas  d'A.  Bérard ,  l'a- 
névrysme  variqueux  enkysté  sera  veineux.  Si  le  sac  repose 
uniquement  sur  l'artère,  comme  dans  le  cas  de  M.  Rodrigue, 
l'anévrysme  variqueux  enkysté  sera  artériel  (1) .  Enfin ,  si  le  sac 
est  situé  sur  le  trajet  qui  établit  une  communication  entre  la 
veine  et  l'artère,  l'affection  prendra  le  nom  d'anéviysme  vari- 
queux intermédiaire. 

Telles  sont  les  nombreuses  espèces  et  les  nombreuses  variétés 

(1)  J'emprunte  ces  deux  dénominations  îi  VAiiat.  pailioloqique  aùnéralc  rte  IM.  Cruveilliier, 
T.  II ,  p.  Û59.  Paris ,  1853 ,  in-8". 
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que  l'anatomie  pathologique  a  établies  clans  le  groupe  des  tu- 
meurs anévrysmales.  Toutes  ces  distinctions  sont  intéressantes 
par  elles-mêmes,  mais  plusieurs  d'entre  elles  perdent  une  partie 
de  leur  utilité  lorsqu'on  les  envisage  sous  le  point  de  vue  pra- 
tique. J'aurai  soin  néanmoins,  dans  le  courant  de  cet  ouvrage, 
de  faire  ressortir  les  différences  cliniques  qui  correspondent  aux 
différences  anatomiques,  et  les  indications  thérapeutiques  parti- 
culières qui  se  rattachent  à  chaque  espèce  d'anévrysmes. 

Les  anévrysmes,  quelle  qu'en  soit  la  nature,  prennent  le  nom 
de  l'artère  qui  en  est  le  siège.  On  préfère  cependant  quelquefois 
les  désigner  d'après  le  nom  de  la  région  qu'ils  occupent.  Ainsi, 
les  anévrysmes  du  creux  du  jarret  s'appellent  indistinctement 
anévrysmes  poplités  ou  anévrysmes  de  l'artère  poplitée.  Les  ané- 
vrysmes de  l'artère  fémorale  portent  le  nom  à' anévrysmes  fémo- 
raux, lorsqu'ils  occupent  le  tiers  inférieur  de  cette  artère,  et 
celui  (Tanévrysmes  inguinaux,  lorsqu'ils  sont  plus  rapprochés 
du  ligament  de  Fallope.  Cette  distinction  est  fort  importante 
dans  la  pratique.  Les  anévrysmes  de  l'iliaque  externe  et  ceux  de 
l'ihaque  primitive ,  souvent  faciles  à  confondre  les  uns  avec  les 
autres ,  prennent  alors  le  nom  à'anévrijsmes  iliaques.  Ceux  de 
l'extrémité  inférieure  de  l'artère  humérale  s'appellent  de  préfé- 
rence anévnjsmes  du  pli  du  coude,  ou  plus  simplement  ané- 
vrysmes du  coude.  Ceux  de  l'artère  sous-clavière ,  faisant  en  gé- 
néral saiUie  au-dessus  de  la  clavicule,  sont  quelquefois  désignés 
sous  le  nom  d'anévrysmes  sus-claviculaires.  Enfin,  le  nom  à' ané- 
vrysmes carotidiens  s'applique  exclusivement  aux  anévrysmes 
de  la  carotide  primitive. 

Pour  faire  mieux  comprendre  la  classification  compliquée  des 
anévrysmes,  j'ai  cru  devoir  dresser  le  tableau  suivant  : 
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CLASSIFICATION  DES  ANÉVRYSMES. 

1. 

ANÉVaTTSMES  ARTÉRIELS. 

A.  ANÉVRYSMES  CIRCONSCRITS  (anévrysmes  pourvus  de  sac). 

1"  Le.  siii-,  est  formé  par  les  trois  tuniques  uni- 
formément dilatées  anév.  vrai. 

2"  Le  sac  est  formé  seulement  par  la  tunique  j  ^^^^^  ^^^^^^  /  saccifor,,,.. 
externe  ,  les  deux  autres  étant  déchirées  ;  »■  Fu.^.. 

ou  détruites  '  l 

3"  Le  sac  est  constitué  par  une  membrane  de  j  anév.  faux  /  ^ 
formation  nouvelle ,  les  trois  tuniques  de  ou 

M.  Cotix^culif. 

l'artère  étant  divisées  à  la  l'ois  )    enkysti:.  ( 

4°  Le  sac  est  formé  par  un  kj'stc  développé 
primitivement  dans  l'épaisseur  de  la  paroi 
artérielle,  et  ouvert  consécutivement  dans 
la  cavité  du  vaisseau  anév.  kvstogéniql'e. 

B.  ANÉVRYSMES  DIFFUS  (anévrysmes  privés  de  sac  véritable". 

1"  Épanchement  de  sang  contenu  dans  une 
cavité  irrégulière  et  résultant  de  la  déchi- 
rure d'une  artère  anév.  diffus  primitif. 

2°  Épanchement  résultant  de  la  rupture  d'un 

anévrysme  circonscrit  anév.  diffus  consixutii-. 

II. 

I 

ANÉVRYSiaES   ART ÉRI O- VE IN E U X. 

A.  PHLÉRARTÉRIE  SIMPLE  ou  VARICE  ANÉVRYSMALE  (communication 

artério-veineuse  avec  dilatation  variqueuse  des  veines  sans  tumeur  nne- 
vrysmale  circonscrite).  i 

B.  ANÉVRYSMES  VARIQUEUX  (  phlébarlérie  avec  tumeur  anévrysmale). 

^  '  Simple,  ou  comiiiuu!- 

\  t    quanl  avec  une  seule 

1"  Le  sac  est  formé  par  la  dilatation  cir-  |  anév.  variqueux  |  veine. 

eonscrite  de  la  veine  au  niveau  de  la  }  par  \  VouMc,  q..  comm.m;- 
phlébartérie   b.latation  r;-^..-^::: 

j  \  (  ancï.  lie  Paik). 

ArUriet ,  sac  situé  sur 
rarlèrc    (  onéf.  <le 

ANÉV.  VARIQUEUX  1 

2"  Le  sac  est  forme  par  une  membrane  I       enkysti.      l  ^^.^^^ 
de  formation  nouvelle  I  ou         j   iiéiani  ;. 

1  faux  consécutif  I  Iiiicmédlain,  sae  situé 
entre  lu  veine  tt 
Faiièrc. 
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CHAPITRE  \l 

Êtîolosic  des  aiicvrvsiiics. 


Les  anévrysmcs ,  considérés  sous  le  rapport  de  l'étiologie ,  se 
divisent  en  iraumatiques  et  spontanés. 

J'ai  parlé,  dans  le  chapitre  précédent,  de  la  formation  des 
anévrysines  traumatiques ,  et  j'ai  pris  pour  exemple  ceux  qui 
succèdent  à  une  plaie  par  instrument  tranchant  ou  piquant.  C'est 
là,  sans  contredit,  la  cause  la  plus  fréquente  des  anévrysmes 
traumatiques,  mais  il  y  en  a  d'autres  encore  que  j'indiquerai 
rapidement.  Ce  sont  d'abord  les  contusions  et  les  plaies  con- 
tnses;  puis  les  ruptures  artérielles  survenant  dans  un  mouvement 
exagéré,  pendant  la  réduction  d'une  luxation,  etc.  (1).  Les  ar- 
tères sont  quelquefois  déchirées  par  les  fragments  d'une  fj'acturc 
oblique ,  sans  que  pour  cela  les  téguments  soient  rompus  (2), 
Dans  tous  les  cas,  il  se  produit  d'abord  un  épanchement  de  sang 
plus  ou  moins  considérable ,  qui  peut  donner  lieu  plus  tard  à  un 
anévrysme  le  plus  souvent  diffus. 

Certains  anévrysmes  traumatiques  peuvent  cependant  être 
mixtes  externes.  On  sait  que  la  tunique  celluleuse  est  toujours 
souple  et  flexible,  tandis  que  la  tunique  interne  et  la  tunique 
moyenne  se  laissent  aisément  froisser  et  déchirer,  surtout  lors- 
qu'elles sont  rendues  plus  friables  par  une  altération  chronique 
athéromateuse  ou  calcaire.  Les  contusions  peuvent  donc  occa- 
sionner la  rupture  des  deux  tuniques  internes,  sans  intéresser  la 

(1)  Je  proliicrai  (le  celle  circonslancc  pour  reclifier  unfail(|uc  la  plupart  des  auietn-sont 
rapporté  d'une  nianifcre  inexacte.  Desault,  réduisant  une  luxation  scapulo-liuniérale,  vit  loul. 

coup  survenir  un  goiinonuMit  l'nonne  de  la  région  de  l'aissclie  ctdes  régions  voisines.  Il  crut 
i|ue  cette  luuiéraclion  Olail  le  résullat  d'un  cnipliysèiue  ;  celte  inlerprélation  fort  eiuharras- 
sanle  !,'est  transmise  île  liouclie  en  liouclie  et  a  trouvé  place  dans  hcaucoup  de  triiiés  clas- 
siques. Or, Pelictan,  successeur  de  Desault  à  l'Ilôiel-Dieu  ,  nous  apprend  qu'il  s'agissait  sim- 
plement d'un  épanchement  de  sang  consécutif  à  la  rupture  de  l'arlf-re  axillairo.  On  (it  luie 
incision  pour  donner  issue  aux  Ra/,,  miis  ce  fut  du  sanp;  arlériel  qui  s'échappa  ,  et  le  malade 
mourut  d'hémorrhagie.  ( l'ELLETAiv.  Clinique  chinirdicnle.  Paris,  1810,  in-8",  T.  Il,  p.  05.) 

(2)  ypy.  sur  les  anévrysmes  par  fractures,  un  chapitre  iniporlant  de  la  C/)ir»n,fi(' de  John 
Bell  :  The  Prindples  of  Surgenj ,  etc.,  hy  John  Dell  wiili  Commeniarics  by  C.iiailes  Bull. 
Lond.,  1826,  vol.  IV,  p.  Û01-fil2,  in-8°. 
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continuité  de  la  tunique  celluleuse,  et  devenir  la  cause  d'un  ané- 
vrysme  mixte  externe. 

Les  pressions  réitérées  donnent  quelquefois  lieu  aux  mêmes 
conséquences.  C'est  ainsi  que  Roux  a  vu  un  anévrysme  de  l'ar- 
tère axillaire  se  former  chez  un  homme  de  27  ans ,  au  niveau  du 
point  où  cette  artère  reposait  sur  une  exostose  de  l'extrémité 
supérieure  de  l'humérus  (1).  Dans  un  cas  plus  curieux  encore, 
publié  par  M.  Casttle,  de  New-York,  l'artère  palatine  antérieure 
devint  anévrysmatique  au  niveau  de  l'extrémité  inférieure  du 
canal  palatin  antérieur,  à  la  suite  de  la  pression  exercée  sur  elle 
par  un  dentier  artificiel  (2). 

Enfin ,  il  n'est  pas  jusqu'à  la  ligature  qui  ne  puisse  devenir  le 
point  de  départ  d'un  anévrysme.  Les  cas  de  ce  genre  étant  fort 
rares ,  je  crois  utile  d'en  citer  quelques-uns.  Maître  Pierre  pra- 
tiqua ,  en  présence  de  Ruysch ,  l'opération  de  l'ouverture  du  sac 
et  la  ligature  des  deux  bouts  de  l'artère,  dans  un  cas  d' ané- 
vrysme traumatique  du  pli  du  coude.  Au  bout  de  neuf  jours,  les 
deux  extrémités  de  l'artère  liée  commencèrent  à  se  recouvrir  de 
chair,  mais  quelques  jours  plus  tard  elles  devinrent  l'une  et 
l'autre  le  siège  d'une  dilatation  anévrysmale.  Le  plus  petit  de  ces 
deux  anévrysmes,  devenu  un  peu  plus  gros  qu'un  pois,  se  rompit 
et  donna  lieu  à  une  hémorrhagie  qui  fut  arrêtée  promptement  au 
moyen  de  la  compression  directe.  L'autre  anévrysme  ne  se 
rompit  pas;  il  fut  également  soumis  à  la  compression  directe  et 
finit  par  guérir  après  avoir  persisté  pendant  quelque  temps  et 
retardé  la  cicatrisation  de  la  plaie  (3).  A  la  suite  d'une  ampu- 
tation du  bras,  pratiquée  pour  une  carie  du  coude,  Warner  vit 
survenir  dans  le  moignon,  au-dessus  de  la  ligature,  une  tumeur 
anévrysmale  qui  menaçait  de  se  rompre.  Il  se  décida  à  opérer 
cet  anévrysme  par  la  méthode  ancienne,  et  plaça  par  conséquent 
sur  l'artère  humérale  une  nouvelle  ligature  au-dessus  du  sac. 
Tout  alla  bien  pendant  quelque  temps,  mais  tout  à  coup  l'artère 
se  dilata  de  nouveau  au-dessus  de  la  deuxième  ligature.  Nouvelle 
opération  semblable  à  la  précédente;  aucun  accident  immédiat; 

(1)  Roux.  Quarante  aimiesde  praliqiie  cliinirgicale.  Paris,  1855,  in-S",  T.  U,  p.  131. 

(2)  Xlic  Lanccl ,  1850,  vol.  II,  p.  15. 

(3)  RUYSCH.  Observ.  anatomico-cIdrurgicarwnCenUiria.  Aiiistel.,  MVi^m-h",  2«  obs., 
]>.  lu  . 
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le  malade  semblait  sur  le  point  de  guérir,  lorsqu'un  troisième 
anévrysme  se  montra  au-dessus  de  la  troisième  ligature.  11  fallut 
l'opérer  encore  ;  cette  fois,  l'incision  remonta  jusque  dans  l'aisselle  ; 
ce  fut  l'artère  axillaire  qui  fut  liée,  et  malgré  la  gravité  de  ces  opé- 
rations réitérées,  le  malade  finit  par  guérir  complètement  (1). 

M.  Ch.  Delacour,  professeur  suppléant  à  l'École  de  médecine 
de  Rennes,  a  observé  un  fait  qui  présente  quelque  analogie  avec 
celui  de  Warner.  Ce  fait  ,  communiqué  à  la  Société  de  chirurgie 
depuis  plus  de  trois  ans  (2),  n'a  pas  encore  été  publié,  et  c'est 
ce  qui  me  décide  à  en  donner  ici  le  résumé.  Je  profite  de  cette 
circonstance  pour  remercier  M.  Delacour  de  l'empressement  avec 
lequel  il  a  mis  à  ma  disposition  cette  observation  importante. 

V  Observation  (Deiacour).  —  Amputation  de  la  jambe.  —  Anévrysme 
de  la  tibiale  postérieure  dans  le  moignon.  —  Ligature  de  la  fémorale. 
—  Guérison. 

Le  nommé  Saulnier,  aubergiste,  âgé  de  51  ans,  fit  une  chute  de  haut  vers 
le  mois  de  décembre  '185'! ,  et  se  fractura  la  jambe  un  peu  au-dessous  de  la 
partie  moyenne.  La  fracture  était  compliquée  de  plaie,  et  donna  lieu  à  une 
hémorrhagie  immédiate  très-considérable.  Le  traitement  fut  dirigé  d'abord 
par  un  oËBcier  de  santé.  La  plaie  suppura  abondamment  et  saigna  presque 
tous  les  jours  pendant  longtemps. 

Vers  la  fin  d'avril  1 852 ,  la  plaie  n'était  pas  cicatrisée,  et  les  fragments  du 
tibia  étaient  nécrosés  ;  malgré  cela  ,  le  malade  voulut  recommencer  à  mar- 
cher. Mais,  le  30  avril ,  il  fit  une  chute,  et  une  hémorrhagie  considérable  se 
fit  jour  à  travers  la  plaie. 

Ce  fut  alors  que  MM.  les  docteurs  Brûlé  et  Delacour  furent  appelés.  Us 
firent  d'abord  quelques  tentatives  pour  conserver  le  membre  ;  mais  un 
phlegmon  diffus  envahit  l'extrémité  inférieure  de  la  jambe,  et  cette  circons- 
tance ,  jointe  aux  délabrements  considérables  qui  existaient  déjà ,  rendit 
l'amputation  indispensable. 

Cette  opération  fut  faite  le  1 5  mai ,  par  M.  Delacour ,  qui  coupa  la  jambe 
au  lieu  d'élection.  11  fallut  lier  les  trois  artères  principales  de  la  jambe  et  les 
deux  jumelles.  Une  boulette  de  charpie  fut  placée  au  centre  du  moignon  , 
dont  les  bords  furent  rapprochés  au  moyen  de  trois  bandelettes  de  diachylon. 

L'appareil  fut  levé  le  troisième  jour.  Tout  alla  bien  pendant  quelque 
temps,  mais  dès  l'après-midi  du  treizième  jour  (27  mai),  il  survint  une 

(1)  Wabneb.  Cases  of  Surgery,  traduction  française.  Paris,  1757,  in-12 ,  p.  73-76.  L'auteur 
dit  simplement  qu'il  fit  Vopâralion  de  l'dncvnjsmc;  mais  si  on  se  transporte  à  l'époque  oii 
il  écrivait,  on  ne  peut  douter  qu'il  n'ait  pratiqué  l'opération  par  l'ouverture  du  sac. 

(2)  BuUetindela  Soc.  de  chirurgie,  T.  m.  Paris,  1853,  in-8",  p.  27û. 
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hémorrhagie  artérielle  d'environ  200  grammes.  M.  Delacour,  appelé  en  toute 
hâte,  enleva  l'appareil.  Le  sang  ne  coulait  plus.  Deux  ligatures,  celles  de  la 
péronière  et  de  la  tibiale  antérieure,  tenaient  encore.  Les  trois  autres  étaient 
tombées. 

M.  Delacour  établit  sur  le  fond  de  la  plaie  une  compression  légère  avec  de 
la  charpie  sèche,  et  plaça  sur  la  cuisse  un  tourniquet  d'attente. 

Le  29  mai ,  nouvelles  hémorrhagies ,  arrêtées  de  la  même  manière. 

Le  3  juin,  une  demi-heure  après  le  pansement,  le  sang  s'échappe  encore. 
M.  Delacour  enlève  l'appareil.  Il  trouve  que  toutes  les  ligatures  sont  tombée^, 
que  l'hémorrhagie  est  arrêtée,  et  que  le  bout  de  l'artère  tibiale  postérieure 
bat  dans  le  fond  de  la  plaie  avec  une  force  insolite.  (  Pansement  avec  l'eau  de 
Rabel  étendue  ;  limonade  sulfurique  ;  extrait  de  quinquina  à  l'intérieur.) 

Le  5,  on  trouve  que  l'angle  antérieur  du  tibia  est  nécrosé. 

Le  7,  autre  hémorrhagie  de  400  à  ISO  grammes.  Cette  fois,  le  sang  est 
noirâtre,  comme  veineux.  On  ne  peut  découvrir  le  vaisseau  qui  donne  le 
sang.  L'artère  tibiale  postérieure  bat  toujours  au  fond  delà  plaie,  et,  les 
jours  suivants,  ce  vaisseau  semble  s'avancer  vers  la  surface  du  moignon. 

Le  22 ,  M.  Delacour  trouve  la  plaie  en  bon  état  ;  mais  l'artère  tibiale 
postérieure  se  termine  en  un  renflement  cylindrique  large  de  4  centimètre 
et  battant  avec  une  force  très-grande.  A  une  heure  de  l'après-midi ,  hémor- 
rhagie abondante,  très-manifestement  artérielle.  Le  malade  serre  son  tourni- 
quet et  envoie  chercher  M.  Delacour,  qui  trouve  l'hémorrhagie  arrêtée.  Le 
pansement  enlevé  et  le  moignon  mis  à  nu,  on  relâche  le  tourniquet;  aussitôt 
le  sang  jaillit  au  niveau  de  la  tumeur  qui  termine  la  tibiale  postérieure. 
M.  Delacour  resserra  provisoirement  le  tourniquet ,  envoya  chercher 
MM.  Duval  et  Brûlé.  Le  malade  était  presque  exsangue  ;  on  jugea  que  la 
ligature  de  la  fémorale  était  indispensable,  et,  séance  tenante,  M.  Delacour 
lia  ce  vaisseau  à  la  partie  moyenne  de  la  cuisse. 

Avant  de  serrer  le  fil ,  on  constata  que  la  tumeur  anévrysmale  du  moignon 
s'était  accrue  depuis  le  matin  et  battait  avec  assez  de  force  pour  imprimer  au 
doigt  des  mouvements  appréciables  à  la  vue.  Dès  que  le  fil  fut  lié,  la  tumeur 
s'affaissa  et  cessa  de  battre. 

Cette  opération  fut  couronnée  d'un  plein  succès.  La  ligature  tomba  le 
dix-septième  jour.  Un  fragment  nécrosé  du  tibia  se  détacha  vers  le  commen- 
cement de  juillet,  puis  les  deux  plaies  marchèrent  vers  la  cicatrisation. 

Vers  le  15  juillet,  le  malade  commença  à  se  lever  sur  un  fauteuil. 

Le  19  ,  il  fit  quelques  pas  avec  des  béquilles. 

Le  20,  trois  ou  quatre  grammes  de  sang  s'écoulèrent  par  la  plaie  de  la 
cuisse  ;  même  phénomène  le  21  et  le  22  juillet;  on  plaça  sur  celte  plaie  un 
petit  disque  d'agaric. 

Enfin,  la  cicatrisation  fut  complète  le  5  août. 


AiNÈVKYSMES  CONSÉCUTIFS  A  1-A  I.ICATURI-.  ^1 

Vers  la  (in  d'août ,  Saulnier  commença  à  marcher  avec  une  jambe  do  bois. 
M.  Delacour  m'écrit ,  à  la  date  du  l"-"'"  janvier  1856,  que  la  guérison  depuis 
lors  ne  s'est  pas  démentie  ,  et  que  le  malade  se  porte  parfaitement. 

On  peut  rapprocher  des  observations  précédentes  un  cas  pu- 
blié par  M.  Parker,  de  New-York.  Ce  chirurgien  lia  la  iemorale 
pour  un  anévrysme  poplité  chez  un  malade  atteint  d'hyperthro- 
phie  du  cœur.  A  partir  du  neuvième  jour,  plusieurs  hémorrha- 
gies  consécutives  se  manifestèrent  ;  on  réussit  à  les  arrêter,  mais 
on  ne  put  empêcher  la  formation  d'un  anévrysme  au  niveau  de 
la  ligature.  Le  malade  fut  ensuite  guéri  au  moyen  de  la  com- 
pression indirecte  exercée  pendant  dix  jours  sur  l'artère  fémo- 
rale, au-dessous  du  ligament  de  Fallope  (1). 

Les  anévrysmes  consécutifs  à  la  ligature,  et  qu'on  pourrait  dé- 
signer sous  le  nom  anévrysmes  secondaires ,  sont  fort  rares  et 
fort  peu  connus;  cependant  les  faits  recueillis  jusqu'à  ce  jour 
permettent  déjà  de  croire  qu'ils  ne  se  forment  pas  toujours  de 
la  même  manière.  La  ligature  ayant  pour  résultat  immédiat  de 
couper  les  deux  tuniques  internes ,  et  celles-ci  ne  paraissant  pas 
susceptibles  de  se  cicatriser  rapidement,  on  concevrait  à  la  ri- 
gueur que  la  tunique  celluleuse ,  coupée  ultérieurement  par  la 
ligature ,  pût  se  cicatriser  et  se  laisser  distendre  ensuite  par  le 
sang,  en  donnant  lieu  à  une  variété  d'anévrysme  mixte  externe. 
.Je  suis  disposé  à  accepter  cette  interprétation  pour  l'observation 
de  Ruysch  et  surtout  pour  celle  de  M.  Delacour.  Dans  ce  dernier 
cas,  le  peu  de  plasticité  du  sang  fut. mis  en  évidence  par  de  nom- 
breuses hémorrhagies  survenues  à  toutes  les  époques  et  dans 
des  conditions  très-diverses.  Je  [)ensequo  le  caillot  liëmoslatique 
no  s'est  pas  produit  au-dessus  de  la  ligature  de  la  libialc  posté- 
rieure, et  que  dès  lors  le  sang  a  pu  dilater  la  tunique  celluleuse 
fie  ce  vaisseau. 

•In  rapporte,  au  contraire,  le  fait  de  M.  Parker  à  la  cat('gorie 
des  anévrysmes  faux.  Les  hémorrhagies  secondaires  qui  précé- 
dèrent la  formation  de  l'anévrysme  prouvent  que  la  tunique  cel- 
bileuse  était  ulcérée,  La  compression  directe  ari-êla  l'hémorrhagic 
pendant  quelque  temps;  des  bourgeons  charnus  se  formèrent  et 
embrassèrent  solidement  le  tube  artériel  ;  mais  la  tunique  cellu- 

(1)  Transactions  of  American  Médical  Association ,  18ii9 ,  \ol.  U ,  p.  228. 
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leuse  se  cicatrisa  moins  promptement  que  les  chairs  environ- 
nantes, et  le  sang  put  s'épancher  sous  la  cicatrice  en  formant  un 
anévrysme  faux  consécutif.  Quant  au  malade  de  Warner,  je  suis 
porté  à  croire  qu'il  existait  chez  lui  une  altération  préalable  de 
toute  l'artère  liumérale,  et  que  ce  vaisseau,  à  trois  reprises 
différentes,  s'est  dilaté  au-dessus  de  la  ligature  sous  forme  d'ané- 
vrysme  vrai. 

Entre  les  anévrysmes  traumatiques  et  les  anévrysme^  spon- 
tanés se  placent  quelques  cas ,  fort  rares  du  reste ,  où  un  ané- 
vrysme a  été  la  conséquence  d'un  abcès  périartériel.  On  a  vu 
plusieurs  fois  des  artères  dénudées  par  le  pus,  se  rompre  après 
l'ouverture  d'un  abcès  et  donner  lieu  à  une  hémorrhagie  toujours 
fort  grave.  Il  n'est  donc  pas  impossible  que  pareille  chose  ait 
heu  avant  l'ouverture,  et  que  l'abcès,  envahi  par  le  sang,  se 
transforme  subitement  en  anévrysme.  Un  cas  de  M.  Statford  (1) 
et  un  cas  de  M.  Mackmurdo  (2)  semblent  de  nature  à  faire 
admettre  ce  phénomène.  Toutefois ,  les  faits  de  ce  genre  ne  doi- 
vent être  acceptés  qu'avec  la  plus  grande  réserve.  On  doit  tou- 
jours se  demander  si  l'abcès  n'est  pas  l'effet  de  l' anévrysme  au 
lieu  d'en  être  la  cause. 

Quant  au  fait  publié  par  Liston,  sous  le  titre  de  Variété 
nouvelle  d'anévrysme  faux,  je  n'y  puis  voir  qu'une  erreur  de 
diagnostic.  Un  anévrysme  de  la  carotide,  diagnostiqué  tel  par 
M.  Bucknill ,  chirurgien  résidant  à,  University  Collège  Hospital , 
fut  pris  pour  un  abcès  par  Liston,  qui  y  donna  un  coup  de 
lancette.  Il  s'écoula  un  flot  de  sang  artériel,  jmr,  la  carotide  fut 
liée,  et  le  malade  succomba  le  quinzième  jour.  Rien  dans  celte 
observation  ne  confirme  l'assertion  de  Liston,  et  tout  annonce,  au 
contraire,  que  la  tumeur  était  un  anévrysme  pur  et  simple  (3). 

Parlons  maintenant  de  l'étiologie  des  anévrysmes  spontanés. 
Cette  affection  ne  se  montre  presque  jamais  sur  les  artères  qui 
renferment  du  sang  noir.  Cela  tient-il  à  la  structure  propre  de 
l'artère  pulmonaire  et  de  ses  branches?  Cela  ne  dcpendrail-il 
pas  plutôt  de  la  natui'O  du  liquide  qui  les  traverse?  Je  ne  rejette 

(1)  Vublin  Médical  Press,  1853 ,  vol.  XXIX ,  p.  198. 

(2)  Crisp.  On  JHseases  of  llie  Blood-Vcssets  ,  etc.  London,  1847,  in-S",  p.  283. 

(3)  Crisp  ,  loc.  cit.,  p.  282 ,  et  la  lettre  de  M.  Bucknill  dans  London  Médical  Gazette,  18ii2, 
vol,  XXXI ,  p.  liia. 
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ni  l'une  ni  Faulre  de  ces  suppositions.  11  est  certain,  en  tout  cas, 
que  les  artères  à  sang  noir  sont  infiniment  moins  exposées  que 
les  artères  à  sang  rouge,  à  ces  dépôts  athéromateux  ou  calcaires 
qui  sont  si  souvent  le  point  de  départ  des  anévrysmes ,  et  cette 
différence  me  semble  dépendre  en  partie  de  l'action  respective 
du  sang  rouge  et  du  sang  noir.  J'ai  assisté,  il  y  a  quelques  mois, 
à  l'autopsie  d'une  vieille  femme  morie  à  la  Salpêtrière,  dans  le 
service  de  M.  Moissenet.  Une  cyanose  intense,  constatée  pendant 
la  vie ,  trouva  son  explication  dans  la  persistance  du  canal  arté- 
riel. Tout  autour  de  l'orifice  pulmonaire  de  ce  canal,  les  parois 
de  l'artère  pulmonaire,  saines  partout  ailleurs,  étaient,  dans  une 
étendue  d'environ  1  centimètre,  le  siège  d'un  dépôt  calcaire 
abondant,  semblable  à  celui  qui  existait  dans  l'aorte  ,  et  je  crus 
pouvoir  attribuer  cette  particularité  au  reflux  d'une  certaine 
quantité  de  sang  aortique  dans  l'artère  pulmonaire,  au  moment 
de  la  systole  artérielle. 

Pour  montrer  combien  sont  rares  les  anévrysmes  des  artères 
à  sang  noir,  il  me  suffira  de  dire  que,  sur  551  anévrysmes  spon- 
tanés de  toutes  sortes ,  qui  figurent  sur  le  tableau  de  M.  Crisp , 
deux  seulement  occupaient  les  divisions  de  l'artère  pulmo- 
naire (1).  M.  Crisp  ajoute  qu'il  ne  connaît  aucun  exemple  d'ané- 
vrysme  développé  sur  le  tronc  même  de  ce  vaisseau.  Il  est 
probable  toutefois  que,  chez  le  nommé  Bélanger,  dont  Ambroise 
Parc  fit  l'autopsie,  l'anévrysme  était  situé  'sur  le  tronc  de  l'ar- 
tère pulmonaire  (2). 

Les  anévrysmes  spontanés  sont  beaucoup  plus  fréquents  sur 
les  branches  du  système  aortique.  On  peut  dire  que  toutes  les 
artères  de  quelque  importance  sont  sujettes  à  cette  affection. 
L'aorte,  les  grandes  artères  des  membres,  les  carotides  primi- 
tives, en  sont  le  siège  le  plus  ordinaire.  Mais  on  a  observé  égale- 
ment des  anévrysmes  spontanés  sur  la  plupart  des  autres  artères, 
.le  cite  en  note  quelques  exemples  d'anévrysmes  rares  (3). 

(1)  Cbisp,  On  Structure,  Dlseases  and  Injurie»  of  tlic  Blood-Vcssels.  Loiuldii ,  1847, 
in -S",  p.  91.  —  Voy.  encore  p.  2'i5,  ii"  m,  cas  de  l'eacock  ,  et  p.  257,  ti°  359,  cas  de  Kearn. 

(2)  I,cs  Œuvres  d' Ambroise  Pari,  l'aris,  IGUi ,  in-fol.,  p.  285,  livre  VIl ,  ch.  XXXVIII. 

(3)  AnÈvrysme  des  artères  coronaires  du  cœur  :  cas  de  Pcslc,  liiill,  de  V Acad.  de  médecine, 
18Ii2-3,  T.  VIII ,  p.  lO'ifi  ;  cas  de  l'eacock  ,  Archiiies  (lénèrales  de  médecine,  ISïiS  ,  T.  XVI , 
p.  233,  sér.  IV.  —  Anévrysme  du  canal  artériel  sur  un  eiiTant  d'un  mois  :  cas  de  Martin, 
Bull.  Soc.  anatomique,  avril  1827,  T.  II ,  p.  17.  —  Anévrysme  de  l'artfcre  vertébrale  au  cou  : 
cas  de  South ,  dans  American  .Journal  ofMed.  Sciences,  1847,  vol.  XIV,  p.  20.  —  Anévrysmes 
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Plusieurs  auteurs  se  sont  occupés  de  la  iréquence  relative  des 
anévrysmes  sur  les  principales  artères.  Je  reproduirai  seulement 
ici  le  relevé  de  M.  Crisp,  relevé  qui  me  semble  plus  concluant 
que  les  autres,  parce  que  l'auteur  a  rassemblé  indistinctement 
et  exclusivement  les  cas  d'anévrysmes  spontanés,  internes  ou 
externes,  qui  ont  été  publiés  dans  la  Grande-Bretagne,  depuis 
1785  jusqu'à  i8Zt7  (1)  : 

Jîranches  de  l'avlère  pulmonaire.  .     2  Ilcporl  iôi 

Aorte  thoracique  n5  j  'i'ronc  briicliiu-céplialique   20 

Aorte  abdominale  et  ses  bran-       j23  i      Carotides   25 

ches   r)9  '  Artères  intra-cràniennes   7 

Iliaque  primitive..   2      Artère  temporale   1 

Iliaque  externe   0         —  opbthalmique   i 

Tessière   2         —   sous-clavière  23 

l'cmorale   fiG         —   axillaire   18 

Poplitée  137         —  sous-scapulaire   i 

Tibialc  postérieure   2         —   brachiale   I 

'154  Total.  .  .  .Tbi 

Si  nous  réduisons  en  centièmes ,  nous  trouvons  que  les  ané- 

(les  ai  lÈies  de  l'intOrieur  du  crâne  :  cns  de  lluiUcr  l1  F.v.  Iloinc,  dans  Ti'ausact.  of  a  Sociely 
fur  tlie  Improvcment  of  Mcd.  and  Cliir.  Knoivlcdqe.  Lond.,  1800  ,  in-8°,  vol.  Il,  p.  19G  ; 
cas  de  VV.  Chevalier,  dans  Journal  universel  des  sciences  mcd.  Paris,  1828,  in-S",  T.  XLIX  , 
p.  113;  cas  de  Pfeiifcr,  dans  Arcli.  (jénirales  de  mùd.,  IS^i'i ,  sér.  IV,  T.  V,  p.  360,  etc. 
l'oy.  siirlout  la  dissertaiinu  inaugurale  d'Aug.  Stumpfl":  De  1  nevnjsmatibus  arteriarum 
cerebri.  Berlin  ,  1836,  in-ïi",  p.  35. 

—  Anévrysnie  d'une  artère  inlercoslale  :  cas  d'neyfolder,  dans  Cliirurgisclic  Cliniciim 
von  Erlangen  filr  1850-1.  Berlin  ,  1851,  iu-8",  p.  26. 

—  Anévrysmes  de  l'artère  hépaliqnc  :  cas  de  Seslié,  Hiill.  Soc.  anal.,  1833,  2'  Odil.  P.iris, 
IS^iO  ,  T.  VIII,  p.  32;  —  de  l'artère  splénique  :  cas  de  l.eiidet,  Bull.  Soc.  mm/.,  1852, 
T.  XXVII ,  p.  258  ;  —  de  l'artère  rénale  :  cas  de  Leudet ,  Bull.  Soc.  anal.,  T.  XXVII,  p.  (157  ;  — 
de  l'artère  mésenlérique  inférieure,  pièce  déposée  dans  le  musée  Dupuytrcn ,  sous  le  n"  228. 
—  Anévrysnie  volumineux  de  Pune  des  artères  de  la  paroi  du  duodénum  :  cas  de  James 
M'LauchIan ,  Tlie  Lancct,  1837-8 ,  vol.  II ,  p.  20ii. 

—  Anévrysme  de  l'artère  spermatiquc  droite  :  cas  de  l'ouard.  Journal  de  mùdccinc 
militaire  de  Veliorne,  T.  IV,  p.  'l'Jl.  Paris,  1785,  in-8"  (laisse  beaucoup  à  désirer). 

—  Anévrysnie  de  l'ai  tère  coronaire  labiale  inférieure  :  cas  de  llocfnagcls,  dans  2?i(/(c/iii  de 
iMrapeutiquc,  ISUO ,  T.  XXXVI ,  p.  ;i71. 

—  Anévrysme  de  l'artère  palatine  supérieure  :  cas  de  Tcirlinck  ,  dans  Bull,  de  tlicrapcu- 
tique,  T.  XLVII,  p.  208.  185/1  ;  —  cas  de  llerapatli ,  dans  The  Lanccl,  1850,  vol.  11,  p.  15. 

—  Anévrysme  de  l'artère  ophtlialinique  :  cas  de  Guthric,  d<nns  I\lackensie,  Hlalad.  des  yeux, 
trad.  fr.  Paris,  18'i'i  ,  iii-8",  p.  259;  —  cas  de  Carron  ,  Malad.  des  ycu.r.  Paris,  18îi7,  in-S", 
T.  I,  p.  Û83.  —  Foi/,  encore  Bulletin  Suc.  anatomique,  1832,  'J'.  VIII,  p.  32.  Paris,  iSU9, 

édil.  On  parle  de  plusieurs  ras  d'anévrysmes  de  l'artère  centrale  do  la  réline,  mais  la 

plupart  de  ces  faits  sont  apocryphes,  et  .je  ne  connais  tîuèreqne  relui  de  .Schmiedler  qui  olTre 
qucl(|ue  authenticité.  Quant  au  fait  de  (;ru;n'e,  cité  par  Langenheck ,  il  est  relatif  non  à  un 
anévrysme,  mais  à  une  ampliation  générale  de  cette  petite  artère  qui  avait  atteint  le  calibre 
d'un  tuyau  de  chaume.  {  Koi/.  ftUCKENSiE,  Malad.  des  yeux,  trad.  fr.,  p.  68!i.  ) 

(1)  Cnisp.  On  SIructure,  Diseases  and  Injm-ies  of  (lie  Blood-l'essels,  bond.,  18ii7,  iii-S", 
p.  113  pour  le  relevé  ,  et  p.  235-260  pour  le  tableau. 


vrysjiies  do  l'aorle  l'ormenl.  |)liis  de  l\2  "/.,  du  cliifi'i'c  lolal  des 
auévrysmes;  les  anévrysmes  poplilés,  près  de  25  "/„;  les  ané- 
vi-ysmes  fémoraux,  près  de  11  "/«•  Le  chiffre  des  anévrysmes  ca- 
rotidiens  descend  k  lii  "jo  ;  celui  des  anévrysmes  de  la  sous-cla- 
vière,  à  U%;  tronc  brachio-céplialique,  3  ^  %;  ai'tôi'c  axillaire, 
3  °/o.  Les  autres  anévrysmes  ne  forment  qu'une  proportion  presque 
insignifiante. 

Sur  505  cas  où  l'âge  des  malades  est  indiqué,  le  même  tableau 
montre  que  la  plus  grande  fréquence  des  anévrysmes  s'observe 
sur  les  individus  âgés  de  30  à  50  ans. 


Au-dessous  de  10  ans..  .  .     I  j 

De  10  il  19  ans   15  "/„ 

De  20  à  29  ans   7 1  ) 

Ue  30  à  .-ÎO  ans  198.  .39  "/,. 

De  40  à  49  ans  IX'9.  .25  "/,. 


De  50  à  .W  ans   65.  .1.3  "/o 

De  GO  à  60  ans   25. .  5  "/„ 

De  70  à  79  ans   ^  !  ■)  »/ 

80  ans  et  au  delà   3  j  '° 


La  rareté  absolue  des  anévrysmes,  avant  l'âge  de  20  ans  (6  cas 
seulement  sur  551  )  paraîtra  plus  grande  encore  si  on  la  compare 
avec  les  registi-es  de  la  population  (1).  En  cherchant  dans  le 
tableau  de  M.  Crisp  des  détails  plus  précis  sur  ces  auévrysmes 
exceptionnels,  je  trouve  d'abord  que  le  n"  115  du  tableau  est 
relatif  à  un  cancer  hématode  de  l'omoplate ,  développé  chez  un 
garçon  de  16  ans.  Liston,  auteur  de  l'observation,  la  publia  avant 
la  guérison  sous  le  titre  ô.' Anévrysme  de  l'artère  soiis-scapulaire  ; 
il  y  avait  déjà,  dans  cette  première  narration,  des  détails  propres 
à  prouver  que  la  tumeur  n'était  pas  anévrysmale,  et  il  devint  évi- 
dent, au  bout  de  quelques  mois,  qu'il  s'agissait  d'un  cancer  (2). 
Il  faut  donc  rayer  ce  fait  du  tableau  des  anévrysmes.  Restent  cinq 
cas  d'ancvrysmes  spontanés  observés  avant  l'âge  de  20  ans.  Sur 


(1)  Les  tableaux  slaiisliqucs  ne  peuvent  jamais  avoir  la  prétention  d'ûtre  complets.  11  n'est 
ilonc  pas  éloiuiant  que  plusieurs  faits  publiés  dans  la  Grande-Bretagne  aient  échappé  i 
^1.  Crisp.  Je  citerai  entre  autres,  ù  propos  des  anévrysmes  du  Jeinie  ;lge,  un  cas  d'anévrysnie 
développé  c'.ie/.  un  rnfaiit  de  1  ans,  cl  opéré  avec  succès  au  bouKle  deux  ans  par  M.  Syme 
(f.omt.  aiiil  r.diiibiiriik  Monllihj  .Jimnial,oa.  IS'ifi  ;  Archivai  (jùiiiraics  de  méd.,  l«'i:>, 
1-  Vil ,  sér.  JV,  p.  2;i'J  ).  —  (Jn  cas  d'anévrysnie  de  l'aorle  abdominale  s'est  préseiUé  à  Paris, 
en  W5,  il  riK'ipiial  des  Enfaiits  {Jlull.  de  Uifrapmtiquc,  18.15,  T.  IX,  p.  3i):i).  —  J«  rappel- 
lerai cnriii  (lu'en  1827,  M.  Martin  a  présenté  Ji  la  Société  anatomique  un  anévrysme  du  canut 
arta-iel  sur  un  enfant  d'un  mois,  l.a  tumeur,  grosse  connue  une  noisette,  était  remplie  de 
caillots  libiincux  (niill.  Soc.  anal.,  mi,  n"  2,  T.  il ,  p.  17.  ) 

(2)  The  Hdiuhuryli  Med.  and  Stirg.  .lounial,  1820,  vol.  \V1 ,  i).  00  et  2U>. 
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ce  nombre,  un  seul  occupait  une  artère  chirurgicale  (n"  418, 
anévrysme  inguinal,  enfant  de  9  ans);  un  autre  avait  pour  siège 
la  crosse  de  l'aorLe  (n°  341,  16  ans),  et  les  trois  autres  existaient 
dans  la  cavité  crânienne  (n"  152,  15  ans,  artère  basilaire;  — 
n°  530,  14  ans,  cérébrale  antérieure;  —  n»  501,  19  ans,  cérébrale 
moyenne). 

Une  chose  digne  de  remarque,  c'est  que  les  anéviysmes  intra- 
crâniens,  qui  semblent  les  plus  communs  de  tous  avant  l'âge  de 

20  ans,  disparaissent  ensuite  jusqu'à  l'âge  de  35  ans.  Il  n'y  en  a 
aucun  parmi  les  182  anévrysmes  qui  correspondent  à  la  période 
de  20  à  34  ans  ;  les  281  anévrysmes  compris  dans  la  période  de 
35  à  60  ans,  en  ollrent  seulement  cinq  exemples;  passé  cet  âge, 
on  n'en  trouve  plus  un  seul  cas  sur  le  tableau. 

Je  ne  chercherai  pas  à  exphquer  cette  singuUère  répartition 
des  anévrysmes  intra-crâniens  suivant  les  âges. 

Le  relevé  de  M.  Crisp  a  été  fait  par  décades  ou  par  périodes 
de  10  ans.  Il  m'a  paru  utile  de  pousser  plus  loin  l'analyse,  el 
de  faire  des  relevés  embrassant  des  périodes  plus  courtes.  J'ai 
ainsi  reconnu  que  les  anévrysmes  atteignent  leur  maximum  de 
fréquence  à  l'âge  de  30  ans.  C'est  ce  que  montre  la  Uste  sui- 
vante : 

Anévi^smes  développés  sur  des  sujets  âgés  de  20  ans,  2;  de 

21  ans,  1;  de  22  ans,  4;  de  23  ans,  3;  de  24  ans,  8;  de  25  ans,  2; 
de  26  ans,  14;  de  27  ans,  11;  de  28  ans,  16;  de  29  ans,  10;  de 
30  ans,  40;  de  31  ans,  21;  de  32  ans,  20;  de  33  ans,  16;  de 
34  ans,  14;  etc.,  ce  qui  fait  pour  chaque  période  de  3  ans  : 

De  20  à  22  ans.  .  .  7 
De  23  à  25  ans.  .  .  13 
De  26  à  28  ans.  .  .  41 
De  29  à  31  ans.  .  .  61 

De  32  à  34  ans.  .  .  50,  soit  environ  16  cas  par  année. 

Ce  dernier  chiffre  reste  à  peu  près  stationnaire  jusque  vers 
45  ans,  après  quoi  il  décroît  d'une  manière  sensible. 

Dans  la  (Jécade  de  35  à  44  ans,  je  trouve  151  cas  d'anévrysmes, 
ce  qui  fait  un  peu  plus  de  15  cas  par  an.  De  45  à  54  ans,  il  n'y 
a  plus  que  91  cas  ou  9  cas  par  année.  Passé  55  ans ,  la  dé- 
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croissance  est  beaucoup  plus  rapide;  la  décade  de  55  à  64  ans 
ne  fournit  que  39  cas,  c'est-à-dire  environ  U  par  an  ;  de  65  à 
TU  ans,  ou  ne  trouve  plus  que  9  cas,  ce  qui  ne  fait  môme  pas 
1  cas  pour  chaque  période  d'un  an.  La  décroissance  continue 
ainsi  jusqu'à  l'Age  le  plus  avancé. 

Pour  arriver  à  des  résultats  plus  précis  ,  il  faudrait  comparer 
les  chiffres  qui  précèdent  avec  les  tables  de  mortalité  ;  mais  cela 
n'est  vraiment  pas  nécessaire.  Il  est  clair  qu'à  partir  de  U5  ans , 
et  surtout  à  partir  de  55  ans,  la  fréquence  des  anévrysmes  dé- 
croît beaucoup  plus  rapidement  que  la  population.  On  peut  dire 
par  conséquent  que  les  individus  les  plus  exposés  aux  anévrysmes 
sont  ceux  qui  sont  dans  la  force  de  l'âge  et  qui  possèdent  la  plus 
grande  énergie  musculaire. 

J'ai  voulu  profiter  du  précieux  tableau  de  M.  Crisp  pour  faire 
quelques  autres  statistiques  qui  m'ont  conduit  à  des  résultats 
assez  importants.  Il  y  a ,  entre  les  anévrysmes  des  artères  sus- 
diaphragraatiques  et  ceux  des  artères  sous-diaphragmatiques 
considérés  au  point  de  vue  de  leur  fréquence ,  une  sorte  d'anta- 
gonisme. Ainsi,  les  anévrysmes  de  l'aorte  thoracique  fournissent 
un  contingent  qui  s'accroît  toujours  avec  l'âge;  ceux  de  l'aorte 
abdominale  et  de  ses  branches  viscérales  deviennent  au  con- 
traire plus  rares  à  mesure  que  les  sujets  deviennent  plus  vieux. 
La  même  opposition  existe  entre  la  carotide ,  la  sous-clavière, 
l'axillaire,  l'innominée  d'une  part,  —  et  les  artères  du  membre 
abdominal  d'autre  part.  Je  crois  donc  pouvoir  émettre  la 
proposition  suivante  :  A  mesure  que  l'homme  avance  en  âge, 
la  disposition  aux  anévrysmes  augmente  sur  les  artères  sus- 
diaphragmaliques ,  et  diminue  sur  les  artères  sous-diaphragma- 
liques. 

Cette  assertion  ne  pouvant  être  émise  sans  preuves,  je  re- 
produirai ici  les  relevés  que  j'ai  faits  d'après  le  tableau  de 
M.  Crisp. 

L'âge  des  sujets  est  indiqué  pour  505  malades.  Sur  ce  nom- 
bre, il  y  a  162  cas  d'anévrysmcs  de  l'aorte  thoracique;  50  cas 
d'anévrysmes  de  l'aorte  abdominale  ou  de  ses  branches  viscé- 
rales; 81  cas  d'anévrysmes  brachio-céphaliques ,  carolidiens, 
sous-claviers  ou  axillaires;  et  186  cas  d'anévrysmes  de  la  fémo- 
rale ou  de  la  poplitée.  Je  vais  comparer  entre  elles  ces  quatre 
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catégoiics  d'anévrysines  sus  et  sous-diaphragma tiques,  sous  le 
rapport  de  leur  répartition  aux  divers  âges  : 
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D'où  vient  cette  singulière  opposition  entre  les  anèvrysmes  sus 
et  sous-diapin^agmatiques?  Y  aurait-il,  comme  cela  a  été  dit  pour 
les  hernies,  des  anèvrysmes  de.  force  et  des  anêorysmes  de  fai- 
blesse? Je  suis  disposé  à  le  croire.  Les  anèvrysmes  de  force, 
survenant  à  la  suite  d'ell'orts  violents,  de  mouvements  exagérés,  se 
montrent  de  préférence  sur  les  individus  dans  la  force  de  l'âge; 
ils  peuvent  atteindre  toutes  les  artères,  maison  les  observe  prin- 
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cipalcment  sur  les  artères  soiis-diaphragmaliques.  Les  ané- 
vrysmcs  de  faiblesse,  développés  î\  la  faveur  d'une  altération  qui 
diminue  la  résistance  des  parois  artérielles  et  qui  survient  ordi- 
nairement par  les  progrès  de  l'âge,  reconnaissent  pour  cause 
dél(!rminante  la  contraction  pure  et  simple  du  ventricule  gauche 
du  cœur,  et  se  montrent  surtout  sur  les  artères  qui  reçoivent 
directement  le  choc  des  ondées  sanguines.  La  crosse  de  l'aorte 
et  les  branches  qui  en  naissent  en  sont  le  siège  le  plus  habituel. 
Quant  aux  artères  sous-diaphragmatiques,  elles  y  sont  beaucoup 
moins  exposées,  parce  qu'elles  sont  plus  éloignées  du  cœur,  et 
que  la  colonne  sanguine ,  en  se  réfléchissant  au  niveau  de  la 
crosse  aortique,  perd  une  partie  de  sa  violence. 

Les  anévrysmes  spontanés  sont  beaucoup  plus  rares  chez  les 
femmes  que  chez  les  hommes.  En  moyenne,  M.  Crisp  trouve  que 
les  cas  recueiUis  sur  les  femmes  forment  un  peu  moins  du  hui- 
tième du  nombre  total  des  anévrysmes.  La  différence  est  beau- 
coup moins  prononcée  pour  les  anévrysmes  internes  que  pour 
les  anévrysmes  externes. 

Ainsi,  sur  2/i3  cas  d'anévrysmes  internes,  on  voit  que  les 
femmes  figurent  environ  pour  un  cinquième;  tandis  qu'elles  ne 
fjgm^entque  pour  un  quatorzième  (20  sur  283)  sur  l'ensemble  des 
anévrysmes  externes ,  non  compris  l'anévrysme  de  l'artère  caro- 
tide. Ce  dernier  anévrysme,  par  une  exception  singulière,  paraît 
aussi  commun  chez  la  femme  que  chez  l'homme  (13  hommes  et 
12  femmes).  Enfin,  il  y  a  une  variété  d'anévrysmes  qui  s'observe 
surtout  chez  les  femmes.  Je  veux  parler  de  l'anévrysme  dissé- 
quant. Le  tableau  de  M.  Crisp  en  renferme  21  exemples,  dont 
14  ant  été  recueifiis  sur  des  sujets  du  sexe  féminin.  Cette  der- 
nière particularité  résulte,  sans  doute,  de  la  structure  des  parois 
artérielles,  dont  les  tuniques  sont  plus  Iftchement  unies  entre 
elles  chez  la  femme  que  chez  l'homme. 

Les  professions  pénibles  prédisposent  certainement  à  l'ané- 
vrysme spontané.  M.  Porter  s'est  élevé  contre  cette  proposi- 
tion (1),  mais  les  arguments  qu'il  a  invoqués  ne  sauraient  pré- 
valoir contre  l'autorité  des  faits.  11  est  parfaitement  établi  qu'en 

(1)  PoiîTKR.  Obsernaiion  ou  llw  Simjknl  Vatlioloqij  and  Treatmenl  <>f  A7ipurism, 
Dublin,  18'i0,  in-S",  p. 
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France,  par  exemple,  la  presque  totalité  des  anévi^smes  spon- 
tanés externes  s'observe  chez  les  individus  de  la  classe  laborieuse. 
En  Irlande,  où  M.  Porter  a  fait  ses  observations,  on  rencontre 
quelquefois  ces  anévrysmes  dans  la  classe  aisée,  mais  cela  tient 
probablement  à  des  conditions  de  race  sur  lesquelles  je  vais  re- 
venir. On  dit  que  certaines  professions  constituent  une  prédis- 
position spéciale  à  l'anévrysme  spontané  de  l'artère  poplitée.  Ce 
sont  celles  qui  exigent  la  flexion  permanente  des  jambes.  L'artère 
poplitée,  presque  constamment  relâchée,  se  raccourcirait  peu  à 
peu  et  deviendrait  tellement  courte,  que  l'extension  forcée  du 
membre  pourrait  la  soimiettre  ensuite  à  un  tiraillement  anormal 
et  déterminer  la  rupture  partielle  de  ses  tuniques.  C'est  ainsi  que 
les  cochers,  les  tailleurs,  les  gagne-petit,  les  cordonniers  seraient 
exposés  au  développement  de  l'anévrysme  poplité.  Cette  étio^ 
logie  paraît  probable ,  mais  elle  est  loin  d'être  rigoureusement 
démontrée  ;  en  tous  cas,  elle  est  beaucoup  plus  rare  qu'on  ne  l'a 
dit.  Guattani  avait  cru  remarquer  que  l'anévrysme  poplité  se 
produisait  surtout  chez  les  jockeys ,  qui  sont  obligés  de  se  tenir 
fréquemment  debout  sur  la  pointe  des  pieds  derrière  les  voi- 
tures, et  chez  lesquels  la  région  du  jarret  est  sans  cesse  soumise 
à  des  alternatives  de  flexion  légère  et  d'extension  forcée.  L'expé- 
î-ience  n'a  pas  vérifié  l'exactitude  de  cette  assertion  de  Guattani, 
et  la  profession  de  jockey  est  au  contraire  l'une  de  celles  qui  ont 
fourni  le  moins  de  cas  d'anévrysmes  en  France  et  en  Angleterre. 
Il  y  a  dans  ces  deux  pays  plusieurs  milliers  d'individus  qui  exer- 
cent la  profession  de  conducteurs  d'omnibus  et  qui  sont  obligés 
de  rester  debout  quinze  heures  par  jour  sur  le  marchepied  de 
leurs  voitures ,  et  il  se  trouve  précisément  que  je  ne  connais  au- 
cune observation  d'anévrysme  poplité  recueillie  sur  les  hommes 
de  cette  catégorie. 

On  ne  saurait  cependant  mettre  en  doute  l'influence  des  causes 
mécaniques  sur  le  développement  des  anévrysmes  spontanés  en 
général,  et  des  anévrysmes  poplités  en  particulier.  Ceux-ci  for-- 
ment  à  eux  seuls  près  de  la  moitié  du  chiffre  total  des  ané- 
•  vrysmes  chirurgicaux;  plus  que  tous  les  autres,  ils  ont  de  la 
tendance  à  se  produire  chez  les  individus  qui  exercent  des  pro- 
fessions pénibles  et  qui  font  des  efforts  considérables  avec  leurs 
.    membres  inférieurs.  Cette  prédilection  s'explique  assez  bien  par 
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une  disposition  anatomique  dont  M.  Vcrneuil  a  récemment  dé- 
montré la  haute  importance.  Contrairement  à  l'opinion  générale, 
tes  varices  débutent  presque  toujours  sur  les  veines  profondes 
de  la  région  postérieure  de  la  jambe;  la  dilatation  veineuse  s'ar- 
rête brusquement  au  niveau  du  point  où  les  vaisseaux  tibio- 
péroiiiers  traversent  l'anneau  du  muscle  soléaire,  et  elle  est  due 
à  l'obstacle  que  la  contraction  de  cet  anneau  musculeux  oppose 
à  la  circulation  en  retour  (1).  Or,  il  me  paraît  certain  que,  dans 
les  mêmes  conditions ,  la  circulation  artérielle  doit  être  gênée 
aussi;  je  pense  que  l'anneau  du  soléaire  agit  sur  l'artère poplitée 
de  la  même  manière  que  sur  les  veines  profondes  de  la  jambe, 
et  si,  d'une  part,  il  dispose  ces  veines  à  devenir  variqueuses,  on 
comprend  que,  d'une  autre  part,  il  dispose  l'artère  poplitée  à 
devenir  anévrysmatique.  C'est  ainsi  que  je  m'explique  la  fré- 
quence des  anévrysmes  poplités.  Au  surplus,  ce  n'est  là  qu'une 
hypothèse,  et  cette  cause  d'ailleurs,  quelque  réelle  qu'elle  puisse 
être,  n'empêcherait  nullement  l'intervention  simultanée  des  autres 
causes  qui  ont  été  invoquées. 

Lorsqu'on  étudie  la  répartition  des  anévrysmes  dans  les  di- 
verses artères  du  corps ,  lorsqu'on  songe  à  la  grande  fréquence 
de  cette  affection  sur  les  grosses  artères  les  plus  rapprochées  du 
cœur,  lorsqu'on  tient  compte  enfin  de  l'influence  qu'exercent  les 
efforts  et  les  travaux  pénibles  sur  la  production  des  tumeurs 
anévrysmales  spontanées,  on  ne  peut  refuser  d'admettre  qu'il  y 
a  quelque  chose  de  mécanique  dans  la  cause  déterminante  des 
anévrysmes  ;  mais  cette  cause  serait  le  plus  souvent  insuffisante, 
si  elle  n'était  pas  favorisée  dans  son  action  par  une  altération 
préalable  des  parois  artérielles,  qui  constitue  la  prédisposition 
aux  anévrysmes. 

lîn  quoi  consiste  cette  altération  ?  Quelques  auteurs  ont  pensé 
que  c'était  toujours  une  lésion  constituée  par  un  dépôt  athéroma- 
teux  ou  calcaire;  que  les  deux  tuniques  internes,  rendues  plus  fria- 
bles, se  laissaient  ensuite  déchirer  ou  user  par  l'effort  du  sang,  et 
que  la  tunique  celluleusc,  seule  respectée  par  la  lésion  primitive, 

laissait  ensuite  distendre  sous  forme  de  sac.  Dans  cotte  hypo- 
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thèse,  que  Scarpa  surtout  a  soutenue  avec  beaucoup  de  talent, 
les  anévrysmes  spontanés  seraient  toujours  mixtes  externes.  Or, 
j'ai  déjà  montré  que  beaucoup  d'anévrysmes  débutent  par  la 
dilatation  simultanée  des  trois  tuniques.  Lorsqu'on  vient  à  dis- 
séquer ces  anévrysmes  vrais,  on  trouve  en  général  qu'il  n'y  a^ 
aucun  dépôt,  aucun  changement  appréciable  de  structure  dans 
les  parois  artérielles  qui  sont  seulement  amincies  et  alTaiblies. 

Ainsi,  l'altération  préalable  qui  précède  l'apparition  de  l'ané- 
vrysme  spontané  ue  constitue  pas  toujours  une  lésion  appré- 
ciable à  la  vue,  et  ne  se  révèle  que  par  ses  effets.  Tantôt  cette 
lésion  est  toute  locale,  et  existe  seulement  dans  le  point  où  l'a- 
névrysme  doit  paraître;  tantôt  c'est  une  maladie  qui  atteint  à 
des  degrés  divers  la  plus  grande  partie  de  l'arbre  artériel.  Dans 
ce  dernier  cas,  plusieurs  anévrysmes  peuvent  simultanément  ou 
successivement  se  développer  sur  le  même  individu.  Cette  dia- 
thèse  anévnjsmale,  assez  rare  en  France  où  quelques  personnes 
ont  été  tentées  de  la  nier,  est  au  contraire  assez  commune  dans 
la  Grande-Bretagne.  La  science  possède  un  grand  nombre 
d'exemples  d'anévrysmes  doubles  ou  triples;  on  trouve  quel- 
quefois jusqu'à  10,  20  et  même  60  anévrysmes  disséminés  sm" 
les  diverses  artères  du  corps.  L'une  des  plus  anciennes  obser-  • 
vations  d'anévrysmes  multiples  est  celle  de  Donald  Monro ,  qui 
trouva  deux  anévrysmes  sur  le  tronc  fémoro- poplité  du  côté' 
gauche,  et  quatre  tumeurs  de  même  nature  sur  les  artères  du 
membre  abdominal  droit  (1).  M.  Manec  a  présenté  à  la  Société' 
anatomique  plus  de  30  anévrysmes  recueillis  sur  le  cadavre 
d'un  vieillard  (2).  Enfin,  tout  le  monde  connaît  le  cas  extraordi-- 
naire  de  Pelletan,  qui  compta  sur  le  môme  individu  jusqu'à i 
63  anévrysmes. 

L'existence  de  la  diathèse  anévrysmale  ne  saurait  donc  être 
révoquée  en  doute;  et  il  y  a  lieu  de  se  demander  quelle  est  l'ai-- 
lération  des  parois  artérielles  qui  se  manifeste  sous  l'influence- 
de  cette  diathèse  et  qui  précède  la  dilatation  artérielle.  On  croiti 
généralement  que  c'est  toujours  une  érosion  des  deux  tuniques - 
internes,  consécutive  à  des  dépôts  stéatomateux,  athéromateux> 

(I)  Exsays  aiid  Obscvv.  Pliysical  and  J.ilmn-y.  1-dinburgli ,  vol.  III,  p.  nS,  ITÎl ,  in-S°. 
C2)  DiiU.  Soc.  miat.,  1827,  T.  II,  p.  188. 
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OU  calcaires.  Il  est  bien  vrai  qu'il  en  est  quelquefois  ainsi  ;  la 
tumeur  qui  se  forme  est  alors  de  la  natuie  de  celles  qu'on  dé- 
signe sous  le  nom  à'anévrysmes  mixtes  externes;  mais  quelque- 
fois aussi  les  trois  tuniques  sont  conservées ,  et  les  anévrysmes 
sont  vrais;  c'est  ce  qui  eut  lieu  dans  le  cas  de  Donald  Monro  (1), 
et  il  faut  bien  admettre  que  la  diathèse  anévrysmale  était  due  à 
une  affection  qui  avait  simplement  affaibli  les  parois  des  vais- 
seaux, comme  cela  a  lieu  pour  les  veines  dans  la  diathèse  qui 
préside  au  développement  des  varices. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'influence  des  causes  générales  sur  la  for- 
mation des  anévrysmes  est  mise  en  évidence  par  les  observations 
d'anévrysmes  multiples,  et  elle  s'exerce  aussi  dans  beaucoup  de 
cas  où  il  n'existe  qu'un  seul  anévrysme.  Une  circonstance  qui 
vient  à  l'appui  de  cette  opinion ,  c'est  que  les  anévrysmes  sont 
très-rares  dans  certaines  contrées ,  et  très-communs  dans  d'au- 
tres pays,  sans  qu'on  puisse  expliquer  cette  différence  par  la 
nature  des  travaux  auxquels  se  livrent  les  diverses  populations. 
Heister  et  Morgagni,  au  dernier  siècle,  signalaient  la  rareté 
excessive  des  anévrysmes  poplités  en  Allemagne  et  en  Italie;  on 
sait  pourtant  que  ces  anévrysmes  sont  de  beaucoup  les  plus  fré- 
quents des  anévrysmes  externes  (2).  Je  ne  sais  sur  quoi  Sabatier 
s'est  basé  pour  prétendre  que  l'anévrysme  poplité  est  plus  com- 
mun en  Italie  que  partout  ailleurs  (3).  Cette  assertion  est  entière- 
ment erronée,  comme  on  le  verra  tout  à  l'heure.  —  De  nos  jours, 
l'anévrysme  spontané  des  artères  chirurgicales  est  assez  rare  en 
France,  et  plus  rare  encore  en  Allemagne,  ce  qui  expUque  peut- 
être  pourquoi  la  chirurgie  allemande  a  si  peu  contribué  aux  re- 
cherches qui,  depuis  la  fin  du  xviii"  siècle,  ont  jeté  tant  de  jour 
sur  l'histoire  des  anévrysmes.  En  Italie,  cette  affection  paraît 
aussi  rare  aujourd'hui  que  du  temps  de  Morgagni.  M.  Oppenheim, 
rendant  compte,  en  1825,  de  l'état  de  la  médecine  en  Italie,  in- 
sista sur  la  rareté  des  anévrysmes  dans  ce  pays,  et  dit  entre 

(1)  Essay  amlOUH.  Pliysical  and  Lilerary,  vol.Ul,  p.  189-1!)2.  Donald  Monro  s'yssiiia , 
au  moyen  (rtirm  dissection  minutieuse,  que  toutes  les  tuniques  ai  tériellcs  prenaient  part  à  la 
formation  de  ces  anévrysmes. 

(2)  Mob(;ag?ii.  Do  SedibuH  et  Causis  Morborum,  Epist.  L,  art,  10.  —  Widmann.  De 
gcHwim  :iii  ucturd  cornmqiic  inorbls ,  dissert,  praisid.  IlEisTEn.  Nurenhcrg,  IIUU,  §  83, 
dans  Th.  cliirui-y.  de  Ualler,  T.  IV,  p.  532  ,  in-Jf. 

(3)  Sabatikr.  Anatomie.  Paris,  1791,  in-8°,  T.  m ,  p.  127. 
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autres  choses  que,  depuis  dix  ans,  les  chirurgiens  de  Pise  n'a 
vaient  pas  eu  une  seule  fois  l'occasion  de  pratiquer  l'opéi-alioii 
de  l'anévrysme  (1).  D'un  autre  côté ,  les  anévrysmes  sont  si  fré- 
quents dans  la  Grande-Bretagne  que,  de  1838  à  18Zi2,  ils  ont 
déterminé  la  mort  de  r)93  personnes  en  Angleterre  et  dans  le 
pays  de  Galles,  et  on  remarquera  que  les  individus  guéris  par 
les  opérations  chirurgicales  ne  figurent  pas  dans  ce  relevé  (2), 
L'Irlande  est  peut-être  plus  malheureuse  encore  sous  ce  rapport. 
Il  est  digne  de  remarque  que  certains  districts  de  l'Angleterre 
semblent  jouir  d'une  immunité  presque  complète.  De  1837  à 
1847,  on  n'a  pas  reçu  un  seul  cas  d'anévrysme  à  l'hôpital  de 
East-SufTolk,  et  M.  Bullen,  qui  fournit  ce  document,  ajoute  que, 
pendant  trente  ans  d'une  pratique  étendue,  il  a  vu  5  ou  6  ané- 
vrysmes de  l'aorte,  développés  sw  dçs  marins,  mais  pas  un  seul 
sur  les  agriculteurs.  Néanmoins,  les  comtés  de  Suffolk,  de  Nor- 
folk et  d'Esses,  qui  sont  des  pays  d'agriculture,  fournissent  tout 
autant  d' anévrysmes  que  les  ports  de  mer  et  les  localités  où  la 
plupart  des  bras  sont  employés  à  l'industrie. 

Somme  toute,  la  Grande-Bretagne  est  de  tous  les  pays  du 
monde  celui  où  les  anévrysmes  sont  le  plus  fréquents.  Les  États- 
Unis  d'Amérique  occupent  le  second  rang,  mais  on  y  remarque 
que  les  anévrysmes  sont  assez  rares  chez  les  nègres  et  dans  les 
familles  blanches  qui  sont  fixées  depuis  longtemps  dans  le  pays, 
tandis  qu'ils  sont  très-communs  sur  les  émigrants  qui  viennent 
de  l'Angleterre  ou  de  l'Irlande  (3).  Au  Canada,  où  il  arrive  peu 
d'émigrants,  les  anévrysmes  sont  très^rares.  M.  CraAvford,  de 
Montréal ,  dit  qu'en  dix-neuf  ans,  et  dans  une  pratique  très-éten- 
due, il  n'a  eu  connaissance  que  de  2  cas  d'anévrysmes,  dont  l'un 
occupait  le  tronc  fémoro-poplité  et  l'autre  la  crosse  de  l'aorte  {h). 
Ces  diverses  particularités  s'expliquent  difficilement  par  la  na- 
ture des  travaux,  par  le  genre  de  nourriture,  par  le  cUmat  et  par 
les  habitudes  des  populations.  Voici  maintenant  d'autres  docu- 
ments que  j'emprunte  à  M.  Crisp,  et  qui  semblent  indiquer  que 
les  races  exercent  une  grande  influence  sur  le  développement  de 

(1)  Edinburgli  Uled.  and  l'hysivul  Journal,  1820,  vol.  XXV,  p.  230. 

(2)  CniSP.  On  tlu:  JHscases  of  llic  lilood-V essais.  Lond.,  18fi7,  iii-8°,  p.  118. 

(3)  Transactions  of  llia  American  Médical  Association,  1851,  vol.  IV,  p.  235. 
lU)  Dublin  Médical  l'rcss,  1853 ,  \  o\.  XXIX  ,  p.  3ao, 


EXCËS  ALCOOLIQUES.  55. 

Fanéviysme  (1).  M.  Webber,  placé  à  la  tôte  du  service  cbirur-. 
gical  de  l'émigralioii  coloniale  aux  Indes -Orientales,  a  visité 
l'hôpital  des  indigènes  de  Bombay,  interrogé  un  grand  nombre 
de  médecins  et  de  chirurgiens  de  l'Inde  anglaise,  et  il  résulte,  de 
l'espèce  d'enquête  à  laquelle  il  s'est  livré ,  que  les  anévrysmes 
et  même  les  maladies  du  cœur  sont  à  peu  près  sans  exemples 
parmi  les  naturels  de  ce  pays.  D'un  autre  côté,  on  trouve,  dans 
un  rapport  de  M.  Tullocb ,  sur  la  santé  des  troupes  dans  les  co- 
lonies anglaises ,  que  3  anévrysmes  se  sont  montrés  à  Geylan , 
dans  l'espace  de  six  années ,  sur  un  effectif  d'environ  13,000  sol- 
dats européens ,  tandis  que  les  soldats  ou  pionniers  indigènes, 
formant  un  eflfectif  d'environ  22,000  hommes ,  n'ont  pas  présenté 
un  seul  cas  de  cette  affection.  Ces  documents  semblent  établir 
que  la  prédisposition  aux  anévrysmes  ne  dépend  pas  seulement 
du  climat  et  des  habitudes ,  et  qu'elle  se  montre  de  préférence 
sur  certaines  races  d'hommes. 

Pour  expliquer  ces  résultats  embarrassants,  on  a  eu  recours  à 
plusieurs  hypothèses  et  on  a  invoqué  spécialement  trois  causes 
générales ,  savoir  :  l'abus  des  boissons  alcoohques ,  la  syphilis 
constitutionnelle  et  l'action  des  traitements  mercuriels  sur  l'or- 
ganisme. Il  est  certain  que  ces  trois  ordres  d'influence  n'attei- 
gnent pas  à  un  égal  degré  les  diverses  populations ,  et  que  les 
Indous,  par  exemple,  consomment  moins  d'alcool  et  moins  de 
mercure  que  les  habitants  de  la  Grande-Bretagne  ;  mais  je  n'hé- 
sité pas  à  affirmer  que  ces  hypothèses  sur  l'étiologie  des  ané- 
vrysmes sont  en  contradiction  avec  la  plupart  des  faits  qui  pré- 
cèdent. 

Je  ne  conteste  pas  l'influence  des  excès  alcooliques  sur  la 
vitalité  et  la  nutrition  des  parois  artérielles.  Elle  a  été  admise 
par  d'éminents  pathologistes.  La  gangrène  sèche  des  membres 
inférieurs,  consécutive  à  l'oblitération  des  vaisseaux,  l'altération 
athéromateuse  ou  calcaire  des  deux  tuniques  internes  des  ar- 
tères, et  certaines  affections  organiques  du  cœur  ont  été  attri- 
buées à  l'abus  des  boissons  spiritueuses.  On  a  pensé  que  l'alcool, 
introduit  dans  le  torrent  circulatoire,  était  de  nature  à  provoquer 
l'artérite,  l'endocardite  et  l'inflammation  des  valvules  du  cœur. 


(1)  Chisp,  (oc.  en.,  p.  118  il  126. 
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S'il  fallait  réfuter  cette  opinion  par  des  considérations  pliysiolo- 
giques,  les  arguments  ne  me  manqueraient  pas  et  l'anatoraie 
pathologique  à  son  tour  me  permettrait  de  rejeter  jusqu'à  l'exis- 
tence même  de  l'artérite,  puisque  les  deux  tuniques  artérielles 
internes,  qui  sont  le  siège  des  lésions  de  cette  inflammation 
prétendue,  ne  renferment  chez  l'homme  aucune  trace  do  vais- 
seaux (1);  mais  il  serait  possible  qu'on  se  fût  trompé  sur  la  na- 
ture des  altérations  pathologiques  qui  précèdent  la  formation 
des  anévrysmes,  tout  en  indiquant  une  étiologie  réelle,  et  que 
les  parois  artérielles,  quoique  réfractaires  à  l'inflammation, 
fussent  modifiées  cependant  dans  leur  nutrition  par  l'action  de 
l'alcool.  Je  ne  me  prononcerai  pas  sur  cette  question  ;  les  faits 
qui  ont  été  invoqués  jusqu'ici  ne  sont  ni  assez  nombreux  ni 
assez  concluants  pour  lever  tous  les  doutes  (2)  ;  et  d'ailleurs,  lors 
même  que  l'abus  des  spiritueux  serait  capable  de  faire  naître  les 
tumem^s  anévrysmales,  cela  s'expliquerait  par  les  singularités  de 
la  répartition  des  anévrysmes  dans  les  diverses  races  d'homme. 

J'en  puis  dire  autant  de  la  syphilis,  qui,  certes,  n'est  pas  plus 
commune  dans  la  Grande-Bretagne  que  sur  le  continent.  Elle 
n'épargne  pas  non  plus  les  indigènes  des  pays  lointains  que  les 
Européens  ont  envahis,  et  où  ils  ont  importé,  au  lieu  de  la  civi- 
lisation, l'ivrognerie  et  la  vérole.  La  syphilis  fait  même,  chez  ces 
malheureux  indigènes  qui  n'usent  d'aucun  moyen  prophylac- 
tique et  qui  sont  privés  des  secours  d'une  thérapeutique  éclairée, 
plus  de  ravages  que  parmi  les  civilisés.  —  Et  cependant  on  a  vu 
que  les  naturels  de  plusieurs  de  ces  contrées  sont  à  peu  près 
complètement  à  l'abri  des  anévrysmes. 

Parlerai-je  enfin  du  mercure  ?  On  sait  qu'il  y  a  toujours  des 


(1)  yoy.  en  particulier  un  Mémoire  de  M.  Tommasini ,  qui  clierclic  h  démontrer  que  les 
anévrysmes  spontanés  sont  toujours  dus  à  la  siibplilegose  des  artères  {Annales  de  thérapeu- 
tique de  Kcgnetta ,  ï.  II ,  p.  86  ).  M.  Rognetta  ,  en  parlant  de  ce  Mémoire ,  ne  craint  pas  de 
dire  que  c'est  un  travail  sublime  {loc.  cit.,  T.  IV,  p.  265  ). 

(2)  Je  dois  à  l'obligeance  de  mon  collègue  et  ami ,  M.  Follin ,  un  renseignement  qui  lui  a 
élé  fourni  tout  récemment  par  M.  Collis  ,  chirurgien  de  Mcath-llospilal  à  Dublin.  Les  ané- 
vrysmes ordinaires,  si  communs  en  Irlande, devinrent,  il  y  a  une  douzaine  d'années,  beaucoup 
plus  rares  qu'auparavant.  On  attribue  ce  résultat  à  l'active  et  irès-cllicace  propagande  du 
P.  Mattliew ,  directeur  de  la  Société  de  tempérance  ,  et  ce  qui  semble  ronlirmer  cette  ma- 
nière de  voir,  c'est  que  le  P.  Mattliew,  ayant  perdu  depuis  trois  ou  quatre  ans  la  plus  grande 
partie  de  son  innucnce  sur  la  population  irlandaise,  les  anévrysmes,  depuis  celte  époque,  ont 
recouvré  leur  rréqueiue  primillve.  Ce  document  doit  être  pris  en  sérieuse  considération, 
mais  il  ne  faudrait  pas  cependant  en  exagérer  l'importance. 
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gens  disposés  à  attribuer  au  mercure  les  accidents  que  d'autres 
attribuent  à  la  syphilis.  Je  me  borne  à  énoncer  ce  fait  dont  tout 
le  monde  connaît  l'explication.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  ce 
précieux  métal  ait  été  accusé  de  ronger  les  parois  vasculaires. 
«  Peu  de  vieillards,  s'écrie  M.  Porter,  peuvent  subir  un  traite- 
«  ment  mercuriel,  sans  succomber  peu  de  temps  après  à  la  rup- 
((  ture  d'un  vaisseau ,  ou  à  l'apoplexie,  ou  à  l'hémoptysie  (1).  » 
On  me  dispensera  de  répondre  à  cette  assertion  que  l'auteur 
émet  sans  aucune  preuve ,  comme  s'il  s'agissait  de  la  chose  la 
plus  incontestable  et  la  plus  incontestée. 

Disons  donc  qu'à  côté  des  causes  mécaniques  qui  déterminent 
la  Ibrraation  des  anévrysmes  spontanés,  il  y  a  souvent  d'autres 
causes  dynamiques  prédisposantes,  qui  agissent  en  altérant  la 
structure  ou  en  diminuant  la  résistance  des  parois  artérielles; 
mais  ajoutons  que  nous  ignorons  la  nature  de  ces  prédispositions 
fâcheuses. 

Quant  à  la  lésion  qui  précède  la  formation  de  l'anévrysme 
spontané,  elle  occupe  souvent  une  grande  étendue,  et  on  la 
constate  à  l'autopsie  au  delà  du  point  qu'occupe  la  tumeur.  C'est 
ce  qui  a  heu  en  général  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte  ;  mais , 
pour  les  anévrysmes  externes ,  il  n'en  est  plus  de  même  :  le  plus 
souvent,  l'artère  est  saine  au-dessus  et  au-dessous  de  l'orifice  du 
sac.  J'insiste  sur  cette  particularité  importante  que  beaucoup 
d'auteurs  ont  méconnue ,  et  qui  trouvera  plus  loin  son  applica- 
tion quand  je  parlerai  de  la  ligature. 


CHAPITRE  III. 

Signc<i,  marche,  terminaisons  des  anévrysmes. 

Je  ne  m'étendrai  pas  longuement  sur  la  symptoniatologie  des 
anévrysmes:  cette  étude  a  été  faite  d'une  manière  suffisante  dans 
les  traites  classiques  et  dans  les  monographies. 

Les  principaux  caractères  des  anévrysmes  résultent  de  leurs 


U)  PoRTEn.  (Jn  Aiieurism  ,  p.  îitf.  Dublin,  181(0,  iii-8". 
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connexions  avec  la  circulation  artérielle.  Le  sang  qui  pénètre 
dans  la  tumeur  à  chaque  pulsation  lui  communique  des  batte- 
ments isochrones  à  ceux  du  pouls,  en  donnant  lieu  à  un  bruit  de 
souifle  qu'on  perçoit  par  l'auscultation.  Lorsqu'on  peut  compri- 
mer l'artère  au-dessus  du  sac ,  le  sang  rentre  dans  le  vaisseau  et 
la  tumeur  s'affaisse  en  cessant  de  battre.  Lorsqu'on  exerce  au 
contrah'e  cjette  compression  entre  l'anévrysme  et  les  capillaires, 
le  sang  afHue  dans  le  sac,  dont  le  volume  s'accroît  et  dont  les 
battements  deviennent  plus  énergiques.  Enfin,  lorsqu'on  com- 
prime directement  sur  le  sac,  on  le  vide  des  liquides  qu'il  ren- 
ferme, et  la  tumeur  disparaît  pour  se  reproduire  presque  instan- 
tanément dès  que  la  compression  est  enlevée.  C'est  ce  qu'on 
exprime  en  disant  que  les  anévrysmes  sont  des  tumeurs  réduc- 
tibles. 

Plusieurs  circonstances  peuvent  faire  varier  ces  divers  symp- 
tômes, et  nous  ne  pouvons  aller  plus  loin  sans  distinguer  les 
anévrysmes  artériels  des  anévrysmes  artérlo -veineux. 

L  ANÉVRYSMES  ARTÉRIELS  OU  ANÉVRYSMES  PROPREMENT  DITS. 

Lorsque  cette  affection  est  le  résultat  d'une  cause  traumatique, 
elle  peut  débuter  de  deux  manières  différentes.  Tantôt  la  tumeur 
se  forme  au  moment  de  l'accident  ou  quelques  instants  après. 
C'est  d'abord  un  gonflement  diffus  qui  est  dû  à  l'épanchement  et 
à  l'inliltration  du  sang  dans  les  tissus.  Cette  tumeur  n'est  que 
très-imparfaitement  réductible  et  ne  bat  en  général  que  dans  une 
partie  de  son  étendue.  J'ai  déjà  dit  que  cet  état  ne  mérite  pas  le 
nom  d'anévrysme ,  mais  un  anévrysme  peut  en  être  la  consé- 
quence. Les  choses  se  passent  alors  de  la  manière  suivante  :  la 
collection  sanguine  se  circonscrit  peu  à  peu,  s'enkyste  dans  une 
membrane  de  formation  nouvelle;  le  sang  simplement  infiltré  se 
résorbe,  et  il  reste  une  tumeur  cii^conscrite,  réductible,  et  partout 
pulsatile.  On  peut  dire  dès  lors  que  la  tumeur  sanguine  s'est 
transformée  en  anévrysme  faux  primitif. 

D'autres  fois,  il  s'écoule  un  temps  variable ,  quelques  jours, 
quelques  semaines,  oumwne,  dit-on,  plusieurs  années,  entre  le 
moment  de  l'accident  et  l'apparition  de  la  tumeur.  Celle-ci  se 
forme  peu  à  peu  et  s'accroît  graduellement.  Elle  est  dès  l'origine 
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régulièrement  pulsatile  cL  pai'faiLement  réductible.  Tel  est  le 
début  de  Yanèvrysme  faux  consécuiif. 

Les  anévrysmes  dits  spontanés  peuvent  également  débuter  de 
plusieurs  manières.  Quelquefois  un  elFort,  un  mouvement  violent, 
donnent  lieu  à  la  ruptiii-e  simultanée  des  trois  tuniques  arté- 
rielles :  cela  est  fort  rare.  Le  malade  éprouve  tout  à  coup  une 
vive  douleur,  une  sensation  de  déchirure;  en  quelques  instants, 
une  tuméfaction  notable  se  manifeste,  le  membre  est  comme  en- 
gourdi et  peut  même  devenir  froid.  En  explorant  les  artères  au- 
dessous  de  la  tumeur,  on  trouve  qu'elles  ont  cessé  de  battre,  ou 
au  moins  qu'elles  battent  très-faiblement.  Quant  à  la  tumeur,  elle 
ne  ditlere  de  celles  qui  suit  les  piqûres  artérielles  que  par  l'inté- 
grité des  téguments.  A  ces  signes ,  on  reconnaît  qu'une  artère 
s'est  rompue  et  que  le  sang  s'est  extravasé.  Les  choses  se  pas- 
sent alors  comme  à  la  suite  des  plaies  d'artères,  et,  lorsque  la 
déchirure  n'est  pas  trop  étendue,  lorsqu'on  exerce  à  temps  une 
compression  convenable  sur  la  tumeur  ou  sur  l'artère  qui  s'y 
rend,  le  sang  peut  s'enkyster  et  donner  lieu  à  un  anévrysme  qui 
présente  la  plus  grande  ressemblance  avec  l'anévrysme  faux 
primitif. 

Presque  toujours,  les  anévrysmes  spontanés  débutent  d'une 
manière  toute  différente,  et  sont  constitués  à  l'état  d'anévrysmes 
dès  le  moment  de  leur  apparition.  Tantôt  la  tumeur  se  forme 
sans  cause  connue  appréciable;  elle  s'accroît  d'abord  lentement 
et  silencieusement,  et,  à  moins  qu'elle  ne  soit  très-superficielle, 
le  malade  n'est  averti  de  sa  présence  que  lorsqu'elle  a  déjà  acquis 
un  volume  notable.  Les  anévrysmes  vrais  se  comportent  toujours 
ainsi;  il  en  est  de  même  d'un  grand  nombre  d'anévrysmes  mixtes 
externes.  Ces  derniers,  en  ellet,  reconnaissent  souvent  pour 
cause  une  érosion  ou  une  ulcération  spontanée  et  graduelle  des 
deux  tuniques  artérielles  internes;  lorsque  ces  deux  tuniques 
sont  ainsi  détruites  dans  une  certaine  étendue,  le  sang  soulève 
lentement  et  progressivement  la  tunique  externe  et  la  distend 
sous  forme  de  sac. 

Ici,  comme  lorsqu'il  s'agit  d'un  anévrysme  vrai,  le  chirurgien 
est  aussi  incapable  que  le  malade  de  préciser  l'époque  où  re- 
monte le  début  de  la  ujaladte.  D'autres  fois,  au  contraire,  ce 
début  est  nettement  indiqué  par  des  symptômes  non  équivoques. 
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Le  malade  raconte  qu'un  jour,  dans  un  eiïort  ou  dans  un  mou- 
vement exagéré,  il  a  senli  quelque  chose  se  rompre  dans  la  ré- 
gion malade;  qu'une  douleur  assez  vive,  mais  passagère,  s'est 
manifestée  en  ce  point,  et  que,  peu  de  jours  après,  une  tumeur 
s'y  est  montrée.  C'est  ainsi  que  se  forment  un  certain  nombre 
d'anévrysmes  mixtes  externes.  Voici  ce  qui  se  passe  en  pareil 
cas  :  au  moment  de  l'accident,  les  deux  tuniques  internes  cèdent; 
la  pression  de  la  colonne  sanguine  ou  le  tiraillement  exercé  sur 
l'artère  déchii'ent  brusquement  ces  deux  tuniques  rendues  fra- 
giles par  une  altération  préalable  ;  cette  rupture  interne  permet 
ensuite  au  sang  de  soulever  la  membrane  externe  et  de  la  dilater 
sous  forme  de  tumeur.  Les  premiers  progrès  de  l'anévrysme  sont 
alors  bien  plus  rapides  que  dans  le  cas  précédent,  et  la  tumeur 
devient  appréciable  peu  de  jours  après  la  cause  accidentelle  qui 
lui  a  donné  naissance.  A  proprement  parler,  ces  anévrysmes  ne 
sont  donc  pas  pm-ement  spontanés  ;  néanmoins ,  ils  ne  doivent 
pas  rentrer  dans  la  classe  des  anévrysmes  ti-aumatiques ,  parce 
qu'ils  se  forment  à  la  faveur  d'une  altération  préalalsle  et  spon- 
tanée des  parois  artérielles. 

Quel  que  soit  le  début  de  la  maladie,  l'anévrysme  artériel, 
spontané  ou  traumatique  se  manifeste  sous  la  forme  d'une  tu- 
meuj'  molle ,  réductible ,  plus  ou  moins  nettement  circonscrite , 
ordinaii-ement  indolente,  s'affaissant  quand  on  comprime  l'artère 
au-dessus  d'elle,  se  gonflant  au  contraire  lorsqu'on  applique  la 
compression  au-dessous,  présentant  des  pulsations  isochrones 
aux  battements  du  pouls ,  et  donnant  lieu  à  un  bruit  de  souffle 
intermittent  qu'on  perçoit  par  l'auscultation.  Pom*  compléter 
cette  description ,  je  dois  donner  quelques  détails  sur  la  natui'e 
des  pulsations  anévrysmales  et  sur  les  résultats  de  l'auscul- 
tation. 

Les  pulsations  ^ont  quelquefois  assez  fortes  pour  êti'e  appré- 
ciables à  la  vue  ;  il  faut  pour  cela  que  la  tumeur  soit  très-volumi- 
neuse ou  très-super iicielle.  C'est  par  le  toucher  surtout  qu'on  en 
reconnaît  la  présence.  Ces  battements  existent  dans  toute  l'éten- 
due de  l'anévrysme  et  présentent  partout  la  même  énergie;  lors- 
qu'on applique  plusieurs  doigts  sur  la  tumeur  en  cherchant  à  la 
saisir  à  travers  la  peau ,  on  sent  à  chaque  pulsation  que  les  doigts 
sont  repoussés  excentriquement  par  un  véritable  mouvement 
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(Veœpansion  :  cela  indique  la  présence  d'une  pociie  qui  se  dilate 
et  se  rétracte  alternativement.  Cette  sensation  diffère  notable- 
ment de  celle  qu'on  éprouve  lorsqu'on  explore  une  tumeur  so- 
lide simplement  soulevée  par  les  battements  d'une  artère  sub- 
jacente.  Au  surplus,  le  caractère  de  l'expansion  n'est  appréciable 
que  lorst[ue  l'anévrysme  présente  un  certain  volume,  et  qu'il 
n'est  pas  trop  éloigné  des  téguments. 

Le  toucher  donne  quelquefois ,  au  moment  de  la  diastole ,  la 
sensation  d'un  frémissement  vibratoire,  d'une  sorte  de  fourmil- 
lement, pour  employer  l'expression  de  J.-L.  Petit  (1).  C'est  ce 
que  les  Anglais  désignent  sous  le  nom  de  thiill.  On  a  donné  à 
tort  ce  caractère  comme  étant  exclusivement  propre  aux  ané- 
vrysmes  arlério-veineux.  11  est  bien  vrai  que  ceux-ci  le  présentent 
à  un  degré  beaucoup  plus  marqué  que  les  anévrysmes  artériels, 
mais  on  s'exposerait  à  de  fréquentes  erreurs  de  diagnostic,  si  on 
ignorait  que  le  thrill  peut  se  manifester  dans  des  tumeurs  qui 
n'ont  aucune  communication  avec  les  veines.  —  Le  thrill  se  pro- 
duit même  quelquefois  sur  des  artères  non  anévrysmatiques.  J'ai 
vu  plusieurs  vieillards  dont  les  artères  avaient  subi,  par  le  pro- 
grès de  l'Age,  une  ampliation  uniforme,  avec  induration  de  leurs 
parois.  Lorsqu'on  comprimait  à  demi  avec  le  doigt  l'artère  fémo- 
rale sur  le  pubis,  on  sentait  à  chaque  diastole  artérielle  une 
vibj  ation  manifeste.  Le  frémissement  vibratoire  n'en  est  pas 
moins  fort  important  sous  le  rapport  du  diagnostic.  Dans  l'ané- 
vrysme artériel,  en  effet,  il  est  toujours  faible  et  intermittent , 
tandis  qu'il  est  beaucoup  plus  fort  et  continu-saccadé  dans  l'ané- 
vrysme artério-veineux. 

Parlons  maintenant  du  bruit  de  souffle.  Ce  symptôme,  qui 
manque  rarement,  se  perçoit  aisément  par  l'auscultation  soit 
avec  le  stéthoscope,  soit,  et  mieux  encore,  avec  l'oreille  appli- 
quée directement  sur  la  tumeur.  Ce  bruit  morbide  a  été  indiqué 
bien  longtemps  avant  les  découvertes  de  Laënnec ,  mais  rien  ne 
permet  de  dire  qu'il  ait  été  connu  des  anciens.  Antyllus,  et  Paul 
d'Égine  qui  l'a  copié  sans  le  nommer,  ont  parlé,  il  est  vrai,  de 
quelque  chose  comme  un  bruit  qui  se  perçoit  au  niveau  de  cer- 
tains anévrysmes;  mais  ce  phénomène,  suivant  eux,  se  consta- 


(1)  hUmoire.  Un  l'Accul.  dcx  sciences,  édit.  in-12  rte  Hollande,  uiiiKÎe  1730 ,  T.  II ,  p.  ,1fiO. 
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tait  avec  les  doigts ,  et  je  crois  pouvoir  assurer  qu'il  s'agissait 
simplement  du  frémissement  vibratoire  (1).  Les  bruits  propre- 
ment dits  n'ont  été  indiqués  que  depuis  la  Renaissance.  Sen- 
nert(2),  Rommelius  (3),  ont  parlé  de  l'application  de  l'oreille 
sur  les  anévrysmes,  et  du  bruit  qu'on  y  entend.  Jean-Louis  Petit 
a  même  comparé  ce  bruit  à  celui  que  l'eau  produit  en  traversant 
les  tuyaux  des  fontaines  (^i);  mais  il  est  juste  de  dire  que  l'étude 
des  bruits  anévrysmaux  n'est  devenue  fructueuse  que  depuis  la 
découverte  de  l'auscultation. 

Le  bruit  de  souffle  des  anévrysmes  artériels  a  pour  caractère 
d'être  intermittent.  Il  se  manifeste  au  moment  de  la  diastole  de 
l'anévrysme,  et  dure  beaucoup  moins  longtemps  que  le  silence 
qui  le  suit.  Il  est  plus  ou  moins  fort,  plus  ou  moins  dur;  quel- 
quefois il  est  tout  à  fait  râpeux.  Il  paraît  dû  au  frottement  que 
le  sang  exerce  sur  l'orifice  de  l'anévrysme,  en  pénétrant  brus- 
quement dans  le  sac.  Ce  frottement  détermine  la  vibration  des 
bords  de  l'orifice,  et  le  bruit  qui  en  résulte  varie  de  force  et  de 
qualité,  suivant  que  l'ouverture  est  plus  ou  moins  large,  plus  ou 
'moins  régulière,  et  que  le  tissu  de  l'artère  à  ce  niveau  est  plus 
ou  moins  induré.  Dans  les  anévrysmes  dont  l'orifice  est  très- 
large,  le  bruit  de  souffle  peut  faire  complètement  défaut;  on  sait, 
en  effet,  que  certains  anévrysmes  de  l'aorte  peuvent  parcourir 
toutes  leurs  périodes,  atteindre  un  volume  considérable  et  même 
donner  la  mort  sans  fournir  ce  signe  important. 

D'un  autre  côté,  il  arrive  quelquefois  que  les  anévrysmes"  arté- 
riels présentent  deux  bruits  de  souffle ,  l'un  diastolique ,  l'autre 
systolique.  Celui-ci  se  produit  au  moment  où  le  sang  rentre  dans 
l'artère,  et  pourrait  être  désigné  sous  le  nom  de  bruit  de  retour. 
J'en  ai  vu  tout  récemment  un  exemple  à  l'bôpital  Necker,  service 
de  M.  Lenoir,  dans  un  cas  d'anévrysme  poplité.  Le  souffle  de 
retour  était  beaucoup  plus  doux  et  plus  faible  que  le  bruit  dias- 
tolique. On  conçoit  que  le  sang,  en  rétrogradant  graduellement 

(1)  Kaià  TTi'    TWV    cJ'œ^CTÛXuV    ÈTCî'fJEtOlV   MOTTEO    l|<0O0;   TIC    à/.OÛETai,   PAUL  D'ÉOINE, 

lib.  VI,  cap.  3G. 

(2)  Sennert.  Prnclicn,  lib.  V,  part.  I ,  cap.  fi.S  (  la  1"  édit.  est  de  1634  ). 

(3)  Miscellanea  cnriosa  Mcdico-Pliysica.  ^'llI•enberg,  1089,  dcc.  II,  an.  VU,  in-ft°, 
207«  obs.,  p.  387. 

CA)  Mém.  Acad,  des  sciences,  1730,  T.  II,  p.  341,  Odit,  in-12. 
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du  sac  dans  l'arlOre,  puisse  meltre  en  vibration  Foritice  de  l'ané- 
vi-ysnie;  mais  11  est  clair  que  cette  vibration  doit  être  tonjours 
beaucoup  moins  énergique  que  celle  qui  a  lieu  au  moment  de  la 
diastole.  Voilà  pourquoi  le  souffle  de  retour  manque  presque 
constamment.  Le  double  bruit  de  souffle  est  donc  fort  exception- 
nel. Lorsqu'il  existe,  il  est  toujours  intermittent,  c'est-à-dire  que 
chaque  bruit  est  séparé  par  un  silence  de  celui  qui  le  précède  et 
de  celui  qui  le  suit. 

M.  Gendrin  prétend  que  le  souffle  de  retour  ne  fait  jamais  dé- 
faut dans  les  anévrysmes  des  grosses  artères  (1).  Je  ne  saurais 
partager  cette  opinion,  car  je  l'ai  vainement  cherché  dans  plu- 
sieurs cas  d'anévrysmes  de  l'aorte. 

Tels  sont  les  premiers  symptômes  des  anévrysmes  artériels  ; 
mais  les  caractères  que  je  viens  de  décrire  peuvent  subir  de 
profondes  modifications  et  môme  disparaître  complètement  par 
suite  des  changements  qui  surviennent  avec  le  temps  dans  la 
structure  et  dans  la  conformation  de  la  tumeur.  Ceci  me  conduit 
à  parler  de  la  marche  des  anévrysmes. 

Les  anévrysmes  tendent  toujours  à  s'accroître.  Des  conditions 
particulières  et  diverses  circonstances  éventuelles,  que  j'étudierai 
longuement  dans  un  autre  chapitre,  peuvent  amener  la  solidifi- 
cation de  la  tumeur  et  une  guérison  plus  ou  moins  chèrement 
achetée.  Mais  ces  cas  ne  sont  pas  communs.  On  a  cité,  en  outre, 
quelques  observations  d'anévrysmes  devenus  stationnaires.  On 
verra,  quand  je  parlerai  des  résultats  de  la  compression  indi- 
recte, que,  sous  l'influence  de  ce  traitement,  certains  anévrysmes 
ont  pu,  sans  devenir  imperméables  au  sang,  être  ramenés  effec- 
tivement à  un  état  stationnaire  qui  équivaut  presque  à  une  gué- 
rison. Mais  cet  heureux  résultat  ne  se  produit  presque  jamais 
sans  l'intervention  de  l'art.  On  peut  rapporter  à  l'anévrysme 
artério-veineux  la  plupart  des  faits  de  ce  genre  qui  ont  été  pu- 
bliés. II  ost  bien  établi,  néanmoins,  que  certains  anévrysmes 
purement  artériels  peuvent  rester  stationnaires  ou  à  peu  près 
pendant  un  grand  nombre  d'années.  .J'en  ai  trouvé  cinq  à  six 
exemples,  parmi  lesquels  je  citerai  ceux  de  MM.  Porter  et  Curling. 


in-s'  ^p^'io"'"'  '^^'^""^'^^  '^"^  unèvrymes  des  grosses  artères.  Paris ,  1845, 
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Dans  le  cas  de  M.  Poi-ter,  quinze  ans  s'écoulèrent  entre  le  débuL 
d'un  anévrysme  carotidien  et  le  jour  où  il  fut  nécessaire  d'en 
venir  à  l'opération  (1).  Le  cas  de  M.  Curling  est  plus  curieux  en- 
core :  un  anévrysme  fémoral,  consécutif  à  un  coup  de  couteau, 
acquit  promptement  le  volume  d'un  œuf  de  poule  et  resta  ensuite 
stationnaire  pendant  vingt  ans,  quoique  le  malade  supportât 
toutes  les  fatigues  de  la  vie  de  marin.  Au  bout  de  vingt  ans,  la 
tumeur  s'accrut;  elle  résista  ù  la  compression  indirecte  et  elle 
continua  encore  à  battre  après  la  ligature  qui  eut  cependant 
pour  résultat  de  la  rendre  de  nouveau  stationnaire  (2). 

Ces  faits  sont  exceptionnels,  et  on  peut  dire  que  les  anévrysmes 
artériels  tendent  à  s'accroître  incessamment.  Cet  accroissement 
s'effectue  avec  une  rapidité  variable,  et,  sous  ce  rapport,  il  est 
impossible  d'établir  une  moyenne,  même  approximative.  Telle  tu- 
meur deviendra  plus  volumineuse  en  quelques  semaines  que  telle 
autre  en  quelques  années.  Ces  variations  résultent  de  la  grossem- 
de  l'artère  malade,  de  la  largeur  de  l'oriflce,  de  la  nature  des  pa- 
rois du  sac,  et  peut-être  aussi  de  l'idiosyncrasie  individuelle.  Cer- 
tains anévrysmes  s'accroissent  pour  ainsi  dire  par  saccades  ;  au 
milieu  d'une  marche  très-lente,  on  voit  survenir  en  quelques  jours 
une  grande  augmentation  de  volume,  après  quoi  la  tumeur  reste 
à  peu  près  stationnaire  pendant  quelque  temps.  Quelquefois 
l'ampliation  de  la  tumeur  s'effectue  irrégulièrement  dans  tel  ou 
tel  sens.  Le  sac  perd  sa  forme  spbérique  ou  ovoïde,  et  se  re- 
couvre de  bosselures.  Cela  peut  dépendre  de  la  résistance  iné- 
gale des  tissus  environnants,  ou  de  l'inégale  résistance  des  parois 
du  sac,  ou  de  petites  ruptures  partielles  qui  permettent  à  l'ané- 
vrysme  de  se  changer  en  anévrysme  diffus  consécutif. 

On  conçoit  que  ces  diverses  éventualités  puissent  faire  surgir 
de  nouveaux  symptômes.  La  tumeur,  par  son  volume  croissant, 
refoule,  comprime  ou  détruit  les  muscles ,  érode  les  os  et  les 
ligaments ,  froisse  les  nerfs ,  aplatit  les  veines  ;  il  en  résulte  soit 
une  simple  gêne  des  mouvements,  soit  un  affaiblissement  qui  va 
quelquefois  jusqu'à  l'impuissance  des  membres.  Les  os  peuvent 
être  perforés  ou  rompus.  Les  articulations  voisines  peuvent  de^* 

m  PORTEB  Observât,  on  Aneurism.  I.oml.,  1840,  iii-8°,  part.  I,  p.  151. 
(2)  Médical  Times  ami  Gazelle,  nov.  1853,  p.  mn.  -  The  Lancet,  1853,  vol.  11,  p.  USB,  el 
roême  volume,  p.  572. 


ANÉVRYSMES  ARTÉRIELS.  —  COMPLICATIONS.  65 

venir  le  siège  d'altérations  extrêmes  graves ,  d'une  hydarthrose 
d'abord,  ou  d'une  arthrite  purulente,  puis  d'un  épanchement  de 
sang  qui  survient  lorsque  la  destruction  des  ligaments  permet  à 
l'anévrysme  de  se  rompre  dans  la  cavité  de  la  jointure.  La  com- 
pression ou  même  l'oblitération  des  veines  satellites  de  l'artère  ma- 
lade produit  en  général  un  œdème  qui  s'étend  depuis  l'extrémité 
du  membre  jusqu'au  niveau  de  la  tumeur.  Le  tiraillement  des  nerfs 
s'accompagne  tantôt  de  fourmillement  et  d'engourdissement,  tantôt 
de  douleurs  plus  ou  moins  vives  qui  peuvent  s'irradier  au  loin. 
Les  nerfs  peu  volumineux  sont  quelquefois  comprimés  avec  assez 
de  force  pour  que  leurs  fonctions  soient  compromises  ;  c'est  ainsi 
que  les  anévrysmes  de  la  crosse  de  l'aorte  ou  de  l'artère  sous-cla- 
vière  gauche  peuvent  abolir  les  fonctions  des  nerfs  récurrents , 
et  rendre  la  phonation  impossible.  Mais  les  gros  troncs  nerveux 
résistent  en  générai  beaucoup  mieux.  Quelquefois  ils  ne  se  lais- 
sent môme  pas  refouler  par  l'anévrysme,  qui  les  déborde  et  finit 
par  les  entourer,  de  sorte  qu'à  l'autopsie  on  les  retrouve  à  peu 
près  intacts ,  faisant  saillie  dans  la  cavité  du  sac  -,  et  recouverts 
seulement  par  une  mince  membrane  (1).  Certains  anévrysmes , 
en  raison  de  leur  siège  spécial ,  donnent  lieu  à  d'autres  symp- 
tômes qui  résultent  de  la  compression  de  divers  organes.  Les 
anévrysmes  de  l'aorte  compriment  l'œsophage,  la  trachée,  les 
bronches,  refoulent  le  poumon,  déforment  la  poitrine,  détruisent 
les  côtes ,  le  sternum ,  la  clavicule ,  les  vertèbres ,  et  pénètrent 
même  jusqu'à  la  moelle.  Les  anévrysmes  de  la  carotide  attaquent 
de  la  même  manière  la  trachée,  l'œsophage  et  les  vertèbres  cer- 
vicales; les  anévrysmes  intracrâniens  compriment  ou  détruisent 
l'encéphale  et  les  nerfs  de  la  base  du  crâne,  etc.  Je  n'en  pourrais 
dire  davantage  sans  sortir  de  mon  sujet. 

Pendant  que  ces  changements  surviennent  dans  les  tissus  et 
les  organes  qui  entourent  le  sac  anévrysmal,  d'autres  change- 
ments se  produisent  dans  l'intérieur  même  de  la  tumeur,  et  en 
modifient  quelquefois  les  symptômes  propres  au  point  de  rendre 
le  diagnostic  fort  difficile  :  le  sang  qui  traverse  l'anévrysme  y  • 
dépose  des  couches  fibrineuses  qui  augmentent  l'épaisseur  et  la 
résistance  des  parois  du  sac.  Ces  dépôts  fibrineux  peuvent  de- 

l'obs'p  tliérapevliqun  de  Rognetta,  ISdO ,  T.  IV,  p.  .nso.  col.  1, 

o  servation  d'un  anévrysnie  Ue  la  carotide,  dont  Tautopsic  fut  faite  par  M.  Ciiiisclli. 
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venir  les  agents  d'une  guérison  sjwntanée;  ils  jouent  un  rôle 
Si  capital  clans  l'histoire  des  anévrysmes,  et  tiennent  sous  leur 
dépendance  tant  de  phénomènes  importants ,  que  je  serai  obligé 
de  les  soumettre  à  une  étude  approfondie.  Ce  sera  l'objet  d'un 
autre  chapitre.  Je  me  bornerai  ici  à  faire  remarquer  que  la 
tumeur,  en  partie  solidifiée  par  la  coagulation  de  la  fibrine,  peut 
perdre  la  plupart  de  ses  caractères.  Elle  devient  dure  et  cesse 
d'être  réductible.  La  pression  exercée  sur  l'artère  n'y  produit 
plus  de  changement  appréciable.  Les  battements ,  l'expansion , 
le  bruit  de  soufQe,  peuvent  disparaître  tout  à  fait,  ou  devenir 
extrêmement  obscurs.  Des  erreurs  de  diagnostic ,  aussi  fâcheuses 
que  difficiles  à  éviter,  ont  été  la  conséquence  de  ces  modifications 
des  symptômes  de  l'anévrysme. 

Les  anévrysmes  artériels ,  abandonnés  à  eux-mêmes ,  se  ter- 
minent ordinairement  par  la  mort,  au  bout  d'un  temps  qui  vai-ie 
depuis  quelques  semaines  jusqu'à  plusieurs  années.  Les  acci- 
dents qui  emportent  les  malades  n'ont  quelquefois  rien  de  spé- 
cial, et  sont  dus  simplement  au  siège  et  au  volume  de  la  tumeur 
qui  comprime  des  organes  dont  les  fonctions  sont  indispensables. 
C'est  ce  qui  a  lieu  pour  beaucoup  d'anévrysmes  internes  -,  mais 
c'est  là  une  terminaison  en  quelque  sorte  éventuelle.  La  termi- 
naison naturelle  est  la  rupture  de  la  poche  anévrysmale,  et  une 
hémorrhagie  qui  s'effectue  soit  à  l'extérieur,  soit  à  la  surface 
d'une  mi'queuse,  soit  dans  la  cavité  d'une  membrane  séreuse, 
soit  dans  l'épaisseur  des  tissus. 

La  rupture  des  anévrysmes  n'est  pas  toujours  iminédialement: 
suivie  de  mort.  Certains  anévrysmes  s'ouvrent  dans  la  cavité' 
d'une  veine  adjacente  ou  dans  l'une  des  cavités  du  cœur.  Je  me 
bornerai  à  mentionner  ce  cas  qui  donne  lieu  à  la  formation  des 
anévrysmes  variqueux  spontanés.  D'autres  anévrysmes  s'ouvrenti 
dans  l'intérieur  d'une  articulation.  La  synoviale  devient  pour  ainsi 
dire  une  succursale  du  sac,  et  le  sang  artériel  qui  y  pénètre  luii 
communique  des  battements  semblables  à  ceux  de  l'anévrysme.. 
Cela  s'observe  quelquefois  dans  l'articulation  du  genou,  à  la  suite 
de  l'anévrysme  poplité.  On  peut  dire  que  cet  état  est  tout  à  fait 
incurable,  car  il  ne  comporte  que  l'amputation,  et  si  on  aban-| 
donne  les  malades  à  eux-mêmes,  ils  ne  tardent  pas  à  succomber» 
soit  à  une  inflammation  violente,  soit  à  une  rupture  nouvelle. 
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Le  sac  aDévrysmal  peut  se  déchirer  sous  la  peau  ;  quand  la 
rupture  est  peu  considérable,  l'anévrysme  se  transforme  simple- 
iment  en  anévrysme  diflïis  consécutif,  mais  si  elle  est  plus  éten- 
idue,  le  sang  s'exti-avase  en  abondance  dans  le  tissu  cellulaire, 
•et  s'infiltre  au  loin  dans  l'épaisseur  du  membre.  Cet  accident  est 
souvent  mortel,  parce  que  l'immense  foyer  sanguin  qui  en  ré- 
sulte ne  tarde  pas  à  s'enflammer  et  à  suppurer,  ou  parce  que  le 
membre  tombe  en  gangrène.  Ici  encore,  l'amputation  est  presque 
la  seule  ressource  de  la  chirurgie.  —  Cependant,  lorsque  l'extra- 
vasation  sanguine  n'est  pas  trop  étendue,  les  malades  peuvent 
survivre;  on  dit  même  que  quelquefois  cet  accident  amène  une 
complète  guérison  de  la  maladie;  mais  c'est  une  question  sur 
laquelle  je  reviendrai. 

Les  anévrysmes  internes  peuvent  encore  s'ouvrir  dans  la  ca- 
vité d'une  membrane  séreuse,  dans  la  plèvre,  dans  le  péricarde, 
dans  le  péritoine,  dans  l'arachnoïde;  alors  la  mort  est  le  plus 
souvent  instantanée. 

Enfin,  lorsque  le  malade  échappe  à  ces  diverses  éventualités, 
i'anévrysme,  en  s'accroissant,  rencontre  tôt  ou  tard  une  surface 
tégumentaire  cutanée  ou  muqueuse,  où  il  finit  par  s'ouvrir  en 
donnant  lieu  à  une  hémorrhagie  le  plus  souvent  suivie  de  mort. 
C'est  ainsi  que  les  anévrysmes  de  la  poitrine  peuvent  s'ouvrir 
dans  la  trachée  ou  dans  l'œsophage,  et  ceux  du  ventre  dans  le 
tube  digestif.  Les  anévrysmes  externes,  dont  je  dois  surtout  m'oc- 
cuper,  s'ouvrent  au  contraire  du  côté  de  la  peau. 

Celte  rupture  survient  de  plusieurs  manières  différentes. 
"Tantôt  le  volume  croissant  de  la  tumeur,  et  les  battements  in- 
cossanls  qui  l'agitent,  provoquent,  dans  le  tissu  cellulaire  envi- 
ronnant, une  inflammation  qui  donne  lieu  à  la  formation  d'un 
abcès.  Une  contusion,  un  froissement  accidentel  peuvent  favo- 
riser le  développement  de  cette  inflammation,  qui,  du  reste, 
survient  souvent  sans  cause  extérieure  appréciable.  L'inflamma- 
tion et  la  suppuration  péri-anévrysmales  constituent  un  accident 
des  plus  graves,  cependant  elles  peuvent  être  suivies  d'une  gué- 
rison complète;  c'est  pourquoi  je  serai  obligé  de  les  étudier  en 
f  etai  dans  le  chapitre  que  je  consacrerai  à  l'étude  de  la  guérison 
spontanée  des  anévrysmes.  .Te  me  bornerai  à  dire  ici  que  les 
abcès  formés  autour  des  tumeurs  anévrysmales  se  portent  vers 
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l'extérieur  comme  les  abcès  ordinaires,  lis  s'ouvrent;  le  pus  qu'ils 
renferment  s'écoule,  mais  la  paroi  du  sac,  dénudée  par  le  pus  oi 
ramollie  par  l'inflammation,  ne  tarde  pas  à  se  rompre;  cetir 
rupture  peut  avoir  lieu  quelques  instants,  quelques  heures  ou 
quelques  jours  après  l'ouverture  de  l'abcès ,  et  si  le  contenu  dp 
l'anévrysme  est  encore  à  l'état  liquide,  il  en  résulte  une  hémor- 
rhagie  souvent  mortelle  et  toujours  fort  difficile  à  réprimer. 

Les  anévrysmes  peuvent  se  rompre  sans  suppuration  préalable. 
Le  sac,  en  s'accroissant ,  arrive  au  contact  de  la  peau,  la  sou- 
lève, l'amincit  et  se  confond  avec  elle;  puis  la  peau  qui  recouvre 
le  sommet  de  la  tumeur  devient  violacée.  Ramollie  par  l'inflam- 
mation, elle  se  laisse  ulcérer,  de  dedans  en  dehors,  par  le  choc 
incessant  des  ondes  sanguines,  et  il  arrive  un  moment  où  elle 
se  rompt  subitement,  laissant  un  libre  passage  au  sang  artériel 
qui  jaillit  avec  force  et  s'écoule  jusqu'à  ce  que  mort  ou  syucope 
s'ensuive.  D'autres  fois,  la  peau,  trop  fortement  comprimée  pai 
la  tumeur,  se  sphacèle  dans  une  certaine  étendue;  il  se  forme 
une  eschare  qui  ne  tarde  pas  à  se  détacher.  La  chute  de  cette 
eschare  n'est  pas  toujours  suivie  d'hémorrhagie,  parce  que  l'in- 
flammation qui  accompagne  le  travail  éliminateur  peut  se  pro- 
pager à  l'anévrysme  et  y  faire  coaguler  le  sang  ;  mais  très-sou- 
vent le  contenu  du  sac  conserve  sa  fluidité ,  et  la  séparation  de 
l'eschare  donne  lieu  à  une  hémorrhagie  immédiatement  mor- 
telle, ou  du  moins  excessivement  grave. 

La  rupture  des  anévrysmes  ne  fait  cependant  pas  toujours 
naître  un  danger  aussi  pressant.  Il  ne  se  forme  quelquefois 
qu'une  ouverture  fort  petite  qui  semble  due  à  un  travail  d'ulcé- 
ration plutôt  qu'à  une  rupture  proprement  dite.  Peut-être  même, 
dans  certains  cas,  les  fibres  du  derme  ne  sont-elles  que  séparées. 
Quoi  qu'il  en  soit,  le  sang  ne  s'échappe  qu'à  travers  un  pertuis 
fort  étroit;  c'est  d'abord  un  simple  suinteiuent  plutôt  qu'une- 
hémorrhagie  véritable;  mais  si  on  n'y  met  ordre,  cet  état  fait! 
bientôt  place  à  une  déchirure  plus  étendue  qui,  cette  fois,  ter-- 
mine  rapidement  les  jours  du  malade.  Donald  Monro  en  a  rap-- 
porté  un  exemple  bien  remarquable  :  Anévrysme  inguinal  spon-- 
tané,  datant  de  près  de  deux  ans,  et  ayant  acquis  un  volume" 
considérable.  La  peau  soulevée  devient  rouge  et  mince.  Bientôt i 
après,  deux  petits  orifices  se  produisent  au  sommet  de  la  tumeuri 
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j  '  I  laissent  suinter  du  sang.  Au  bout  de  quelque  temps,  l'un  de 
(  S  orifices  se  déchire  largement;  mort  instantanée  (1).  Dans  un 

Ltre  cas,  recueilli  aussi  par  Donald  Monro,  un  anévrysme  po- 
jjlité  se  comporta  de  la  même  manière.  Le  sang  commença  à 
sourdre  au  sommet  de  la  tumeur,  le  8  juin  1760.  Le  14  juin,  la 
tumeur  se  déchira  largement;  le  malade  perdit  beaucoup  de 
sang,  mais  il  ne  mourut  pas  sur  l'heure,  parce  qu'il  eut  la  pré- 
sence d'esprit  de  serrer  rapidement  un  tourniquet  de  J.-L.  Petit 
que  Monro  avait  appliqué  sur  la  fémorale,  dans  la  prévision  d'une 
I rupture  prochaine.  Au  surplus,  de  nouvelles  hémorrhagies  ne 
tardèrent  pas  à  se  produire,  et  le  malade  mourut  le  17  jum  (2). 

Tels  sont  les  principaux  accidents  qui  peuvent  être  la  consé- 
quence des  anévrysmes  artériels.  On  voit  que  cette  affection  est 
extrêmement  grave ,  et  on  comprend  ainsi  que  les  chirurgiens 

I aient  pu  et  aient  dû  se  résigner  à  pratiquer  les  opérations  les 
plus  dangereuses  pour  combattre  une  maladie  qui,  abandonnée 
à  elle-même,  donne  presque  constamment  la  mort. 

IL  ANÉVRYSMES  ARTÉRIO-VEINEUX. 

Tout  anévrysme  artério-veineux  se  compose  de  deux  éléments  : 
1°  une  tumeur  pulsatile  qui  reçoit  l'impulsion  du  sang  artériel; 
'2°  une  communication  directe  entre  la  circulation  artérielle  et 
la  circulation  veineuse.  Cette  affection  présente  donc  deux  ordres 
:3e  caractères  :  ceux  qui  résultent  de  la  présence  de  la  tumeur, 
ît  ceux  qui  résultent  de  l'existence  de  la  phlébartérie.  Je  parlerai 
li'abord  de  ces  derniers  qui  existent  à  l'état  de  simplicité  dans  la 
varice  anéorysmale. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler  que  le  cours  du  sang  est  beau- 
coup plus  rapide  dans  les  artères  que  dans  les  veines.  Il  est  con- 
inu  dans  les  veines  ;  continu-saccadé  dans  les  artères.  La  tension 
les  parois  artérielles  s'accroît  brusquement  pendant  la  dias- 
tole (3) ,  et  devient  moindre  pendant  la  systole;  mais  elle  est 
toujours  beaucoup  plus  considérable  que  celle  des  parois  de  la 
veine  adjacente. 

(1)  rmnays  and  Observations  PliysiciU  and  Literanj.  Edinburgli,  1771,  vol.  m,  p.  213. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  m-m. 

(.1)  Les  mots  diastole  et  sijstole  désignent  ici  la  diastole  et  la  systole  artérielles. 
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Lorsqu'une  artère  sera  mise  en  comniunicalion  dii-ccte  avec  la 
cavité  d'une  veine,  il  s'établira  donc  un  courant  non  interrompu 
qui  conduira  le  sang  du  vaisseau  le  plus  tendu  dans  le  vaisseau 
le  moins  tendu,  c'est-à-dire  de  l'artère  dans  la  veine.  Ce  courant 
suivra  constamment  la  môme  direction,  parce  que  la  pression 
du  sang  artériel  l'emporte  toujours  sur  celle  du  sang  veineux. 

Breschet  s'est  efforcé  de  prouver  que ,  pendant  la  systole ,  la 
transfusion  s'effectue  de  l'artère  dans  la  veine,  et  qu'au  moment 
de  la  diastole  elle  suit  une  direction  inverse.  Il  eu  résulterait  que 
le  sang  noir  et  le  sang  rouge  se  mêleraient  l'un  à  l'autre  alterna- 
tivement dans  l'artère  et  dans  la  veine  ;  c'est  ainsi  que  Breschet 
explique  les  changements  anatomiques  qui  surviennent  dans  la 
structure  des  parois  artérielles  sur  les  membres  atteints  de  phlé- 
bartérie.  Or,  cette  hypothèse  est  en  contradiction  avec  la  phy- 
siologie la  plus  vulgaire.  La  pression  intérieure  étant  toujours 
plus  considérable  dans  les  artères  que  dans  les  veines,  il  est 
physiquement  impossible  que  le  sang  veineux  s'introduise  par 
transfusion  dans  les  conduits  artériels.  —  Par  une  inexphcable  i 
aberration ,  Breschet  a  supposé  que  cette  introduction  devenaii 
possible  au  moment  de  la  diastole,  c'est-à-dire  précisémeni 
lorsque  la  pression  du  sang  artériel  est  à  son  maximum.  Cela 
seul  suffit  pour  juger  une  théorie  construite  avec  tant  de  légèreté, 
et  on  ne  comprend  pas  qu'elle  ait  pu  être  accueillie  avec  une 
faveur  même  passagère  (1). 

La  physique  et  la  physiologie  s'unissent  pour  nous  enseigner 
que  la  transfusion  doit  toujours  s'effectuer  de  l'artère  dans  la 
veine.  Le  courant  artério-veineux  est  continu,  mais  il  est  en 
même  temps  saccadé.  En  effet ,  la  rapidité  de  ce  courant ,  consi- 
dérée à  un  moment  donné,  est  représentée  par  la  différence  qui 
existe  entre  la  tension  du  tube  artériel  et  celle  du  tube  veineux  ; 
celle-ci  est  uniforme  ;  celle-là  est  rémittente,  puisqu'elle  augmente 
à  chaque  diastole  et  diminue  à  chaque  systole.  Ainsi,  l'obstacle: 
qui  s'oppose  à  la  transfusion  artério-veineuse  est  toujours  le: 
mômOj  tandis  que  la  puissance  supérieure  qui  pousse  le  sang  de: 
l'artère  dans  la  veine,  présente  des  alternatives  de  redoublement  l 
et  de  diminution.  De  là  il  résulte  :  1"  que  le  courant  artério-vei- • 


(1)  Mémoires  Ue  l'Acad.  de  médecine.  Paris ,  1833 ,  iii-ft%  T.  UI,  p.  20ft. 
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lieux  n'est  jamais  inlerroiiipu;  2"  qu'il  est  plus  rapide  au  moment 
de  la  diastole  qu'au  moment  de  la  systole  artérielle.  En  d'autres 
termes,  ce  courant  est  continu-saccade. 

Ces  premières  notions  sont  indispensables  pour  l'interprétation 
des  symptômes  de  la  phlébartérie.  Le  doigt,  applique  sur  l'ori- 
fice de  communication,  perçoit  une  sensation  particulière  qui 
ressemble  au  frémissement  cataire,  et  qu'on  désigne  sous  le  nom 
de  frcniisscmcnt  vibratoire  ou  de  thrill.  Ce  tbrill  est  continu; 
mais  il  redouble  d'intensité  au  moment  de  la  diastole.  En  ap- 
puyant le  doigt  sur  l'artère,  au-dessus  ou  au-dessous  de  l'orifice, 
on  sent  encore  le  tbrill,  mais  il  devient  de  plus  en  plus  faible  à 
mesure  qu'on  s'éloigne  de  cet  orifice.  Entre  le  point  où  on  cesse 
de  le  percevoir  et  celui  où  on  le  sent  dans  toute  sa  netteté,  il  y  a 
des  points  intermédiaires  où  il  existe  seulement  au  moment  de  la 
diastole.  Ainsi  le  tbrill  est  intense,  continu  et  saccadé  au  niveau 
de  l'orifice  ;  plus  loin ,  il  s'alïaiblit  sans  perdre  ses  autres  carac- 
tères ;  plus  loin  encore,  il  devient  seulement  saccadé  ;  plus  loin , 
enfin,  il  disparaît  tout  à  fait. 

Le  thrill  se  prolonge  aussi  le  long  des  veines ,  mais  il  y  est 
beaucoup  moins  prononcé ,  et  disparaît  en  général  à  4  ou  5  cen- 
timètres de  l'orifice;  sur  les  artères,  au  contraire,  il  peut  s'étendre 
jusqu'à  une  grande  distance. 

Le  deuxième  caractère  de  la  phlébartérie  est  un  bruit  de  souffle 
très-prononcé ,  qui  se  prolonge  au  loin  dans  les  vaisseaux ,  mais 
qui  a  son  maximum  d'intensité  au  niveau  de  l'orifice.  Ce  bruit, 
qu'on  perçoit  très-bien  sans  le  secours  du  stéthoscope,  est  quel- 
quefois assez  fort  pour  qu'on  puisse  l'entendre  en  plaçant  l'oreille 
à  quelques  centimètres  de  la  peau.  On  l'a  comparé  au  bruit  d'un 
rouet,  d'une  lime,  d'une  scie,  au  frémissement  d'un  fer  rouge 
qu'on  éteint  dans  un  liquide,  au  chant  d'une  bouilloire,  au  bour- 
donnement d'une  abeille,  au  ronflement  du  chat.  Ce  bruit,  dont 
le  timbre  varie  beaucoup,  ainsi  que  l'indiquent  les  comparaisons 
précédonlos,  oiïre  un  rhythmc  constant  qui  permet  de  le  recon- 
naître sans  difflcullé:  il  e^^t  continu-saccadé.  A  chaque  diastole, 
il  redouble  tout  h  coup,  en  devenant  plus  intense  et  plus  aigu; 
cette  modification  ne  dure  qu'un  instant  infiniment  court;  le 
bruit  de  souffle  reprend  aussitôt  ses  premiers  caractères  qu'il 
conserve  pendant  toute  la  durée  de  la  systole.  Il  n'y  a  donc  point 
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de  silence,  et  cela  seul,  à  défaut  de  tout  autre  signe,  permettrait 
de  distinguer  les  anévrysmes  artériels  de  ceux  qui  communiquent 
avec  les  veines. 

Un  phénomène  digne  de  remarque,  sur  lequel  M.  Monneret  a 
insisté  avec  juste  raison,  c'est  que  le  timbre  de  ce  bruit  n'est  pas 
le  môme  au  moment  de  la  diastole  et  au  moment  de  la  systole. 
Les  deux  temps  diffèrent  l'un  de  l'autre  non-seulement  sous  le 
rapport  de  l'intensité,  mais  encore  sous  le  rapport  de  la  qualité 
du  son.  Pendant  la  diastole,  le  son  est  aigu  et  sibilant;  il  est  plus 
grave  et  plus  sourd  pendant  la  systole.  La  différence  est  tellement 
prononcée ,  que  M.  Monneret  a  été  conduit  à  admettre  que  le 
bruit  artério-veineux  se  compose  de  deux  bruits  distincts  :  l'un 
sourd  et  continu,  qui  se  passe  dans  les  veines  ;  l'autre  plus  aigu 
et  intermittent,  qui  se  passe  dans  l'artère  et  qui  se  produit  seu- 
lement au  moment  de  la  diastole  (1).  Le  bruit  artériel,  à  chaque 
pulsation  nouvelle,  masquerait  pour  un  instant  le  murmure  vei- 
neux ,  qui  redeviendrait  appréciable  aussitôt  après  et  persisterait 
seul  jusqu'à  la  pulsation  suivante.  D'ingénieuses  expériences  et 
des  considérations  scientifiques  d'un  ordre  élevé  ont  conduit 
M.  Monneret  à  cette  théorie.  Suivant  l'auteur,  les  bruits  continus 
ne  peuvent  exister  que  dans  les  veines,  et  les  artères  ne  peuvent 
fournir  que  des  bruits  intermittents.  Déjà  pourtant,  M.  Marjohn 
a  fait  remarquer  que  les  varices  artérielles  sont  quelquefois  le 
siège  d'un  murmure  continu,  quoique  saccadé  (2).  D'ailleurs,  la 
condition  spéciale  d'une  ouvertm-e  de  communication  dans  la- 
quelle le  sang  artériel  s'engage  incessamment  avec  une  rapidité 
toujours  très-grande,  me  semble  de  nature  à  exphquer  les  deux 
caractères  du  souffle  artério-veineux.  Ce  bruit,  à  proprement 
parler,  ne  se  produit  ni  dans  l'artère  ni  dans  la  veine,  bien  qu'il 
retentisse  à  la  fois  dans  ces  deux  vaisseaux.  Il  se  forme  au  niveau 
même  de  l'oriflce,  dont  les  bords  sont  mis  en  vibration  parle 
passage  continuel,  rapide  et  anormal  du  sang.  Dans  la  diastole, 
la  rapidité  du  courant  redouble  tout  à  coup  ;  tout  à  coup  aussi , 
le  son  devient  plus  fort  et  plus  aigu,  ainsi  que  cela  se  passe  dans 
plusieurs  instruments  d'acoustique.  Dans  les  anévrysmes  simple- 


(1)  Monneret.  Observ.  d'anéu.  ai-iério-vciiieux  simple  ,  ilaus  Hlimoires  de  la  Soc.  de 
chirurgie,  T.  III ,  p.  63.  Paris,  1853, 

(2)  Même  Recueil ,  P.  'l- 
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ment  artériels,  la  cause  du  souffle  est  de  même  nature  ;  mais  le  bruit 
ne  se  manifeste  en  général  qu'au  moment  de  la  diastole,  parce 
qu'alors  seulement  il  y  a  dans  l'orifice  du  sac  un  courant  d'une 
rapidité  suffisante.  Pendant  la  systole,  le  sang  rentre  trop  lente- 
ment dans  l'artère  pour  donner  lieu  à  un  murmure  appréciable. 
En  d'autres  termes,  le  souffle  artério-veineux  est  continu,  parce 
que  le  cours  du  sang  est  toujours  rapide  dans  l'orifice  de  com- 
munication ;  le  souffle  anévrysmal ,  au  contraire,  est  intermittent, 
parce  que  la  circulation  qui  s'efl'ectue  dans  le  sac  n'est  rapide 
qu'au  moment  de  la  diastole. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  bruit  artério-veineux  présente  une  inten- 
sité bien  supérieure  à  celle  des  souffles  qui  se  produisent  dans 
les  anévrysmes  artériels.  Il  se  propage  au  loin  dans  la  région 
malade,  non-seulement  le  long  des  vaisseaux,  mais  encore  à 
travers  les  parties  solides.  Comme  le  thrill,  il  s'affaiblit  à  mesure 
qu'on  s'éloigne  de  l'orifice  de  communication,  et,  comme  le 
thrill  encore ,  il  devient  intermittent  avant  de  disparaître  tout  à 
lait;  c'est  parce  que  le  bruit  diastolique,  plus  aigu  et  plus  fort, 
retentit  plus  loin  que  le  bruit  sourd  de  la  systole.  Le  souffle 
artério-veineux  se  prolonge  surtout  le  long  des  vaisseaux ,  parce 
que  les  liquides  conduisent  mieux  le  son  que  les  parties  molles. 
Mais  lorsque  ce  bruit  est  intense,  il  peut  se  propager  à  travers  le 
squelette  jusqu'à  une  distance  considérable.  J'ai  observé  en  ISkU, 
à  l'hospice  du  Midi,  dans  le  service  de  M.  Ricord,  une  varice 
anévrysmale  du  pli  du  coude,  dont  le  souffle  retentissait  jusqu'à 
l'extrémité  des  doigts.  Tout  récemment,  à  l'hospice  des  Cliniques, 
dans  le  service  de  M.  Nélaton,  j'ai  vu  un  fait  plus  curieux  encore  : 
un  anévrysme  artério-veineux  de  la  partie  supérieure  de  la 
cuisse  donnait  lieu  à  un  bruit  de  souffle  tellement  fort,  qu'on 
l'entendait  d'une  part  jusque  sur  le  dos  du  pied,  et  d'une  autre 
part  jusqu'au  sommet  de  la  tête,  où  il  se  manifestait  sous  la 
forme  d'un  murmure  intermittent  très-affaibli. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  vu  des  malades  chez  lesquels  le  souffle 
artério-veineux  était  assez  bruyant  pour  se  jjropager  à  travers 
l'air  atmosphérique  et  être  entendu  à  distance.  Ce  phénomène 
manquait  cependant  chez  les  treize  malades  que  j'ai  eu  l'occa- 
sion d'examiner. 

Le  souffle  artério-veineux ■  et  le  thrill  présentent,  l'un  avec 
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l'autre,  de  nombreuses  analogies,  et  U  n'en  peut  être  autrement, 
puisque  ces  deux  phénomènes  dépendent  d'une  même  cause  :  la 
vibration  des  bords  de  l'oriflce  de  communication.  Cette  vibra- 
tion ,  perçue  par  le  toucher,  donne  le  thrill;  perçue  par  l'orclhe, 
elle  donne  le  bruit  de  souffle.  On  conçoit,  d'après  cela,  que  quel- 
ques auteurs  aient  confondu  deux  choses  aussi  semblables.  Les 
malades  ont,  le  plus  souvent,  conscience  du  frémissement  qui  se 
passe  au  niveau  de  l'orifice  et  qui  se  transmet  aux  filets  nerveux 
de  la  région  affectée;  souvent  même,  les  vibrations  se  propa- 
geant jusqu'à  leur  oreille,  ils  perçoivent  à  la  fois  le  thrill  et  le  bruit 
de  souffle.  Ces  deux  sensations,  pour  eux,  se  confondent  en  une 
seule,  et  peuvent  donner  lieu  à  de  singulières  illusions.  C'est 
ainsi  que  certains  malades  ont  pu  croire  que  les  phénomènes  de 
l'anévrysme  variqueux  étaient  occasionnés  par  une  abeille  en- 
gagée sous  la  peau. 

Le  troisième  caractère  de  la  phlébartérie  est  la  dilatation  des 
veines,  qui  s'étend  quelquefois  fort  loin  au-dessus  et  au-dessous 
de  la  lésion  primitive.  Cette  dilatation  est  à  son  maximum  au  ni- 
veau de  l'orifice  ,  où  les  parois  veineuses  subissent  directement 
l'impulsion  du  sang  artériel.  Entre  l'orifice  et  le  cœur,  la  dilata- 
tion s'expUque  encore  très-bien,  puisque  la  veine  est  obligée  de 
charrier  vers  le  centre  circulatoire  une  quantité  de  sang  supé- 
rieure à  celle  qui  lui  était  normalement  destinée.  Il  en  résulte 
que  le  tube  veineux  s'élargit,  mais  il  ne  s'allonge  pas  beaucoup, 
et  n'affecte  pas  la  disposition  tortueuse  qui  caractérise  les  varices. 
Au-dessous  de  l'orifice,  au  contraire,  c'est-à-dire  entre  la  blessure 
et  les  capillaires,  de  véritables  varices  tortueuses  peuvent  se  for- 
mer, et  voici  comment  :  la  colonne  sanguine,  qui  passe  directe- 
ment de  l'artère  dans  la  veine ,  et  qui  se  dirige  aussitôt  vers  le 
cœur,  oppose  un  obstacle  incessant  à  la  marche  du  sang  veineux, 
qui  s'accumule  dans  la  partie  inférieure  de  la  veine ,  la  dilate , 
rallonge  et  la  rend  variqueuse.  Ces  varices  peuvent  s'étendre  jus- 
qu'à l'extrémité  des  membres.  Elles  occupent  non-seulement  la 
veine  malade,  mais  encore  celles  qui  viennent  s'y  rendre.  Par 
exemple,  lorsque  la  phlébartérie  existe  entre  l'artère  huméraleet 
la  veine  médiane  basilique,  la  plupart  des  veines  superficielles  de 
l'avant-bras  peuvent  devenir  variqueuses  jusqu'au  poignet.  Lors- 
qu'au contraire ,  c'est  l'une  des  veines  liumérales  qui  commu- 
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nique  avec  l'artère,  les  veines  superficielles  se  dilatent  peu  ou  ne 
se  dilatent  pas  du  tout  ;  l'ampliation  variqueuse  ne  se  produit 
que  sur  les  veines  profondes  de  l'avant-bras,  qui  sont  peu  im- 
portantes et  qui  ne  sont  accessibles  ni  à  la  vue  ni  au  toucher;  de 
sorte  que  la  dilatation  des  veines  échappe  quelquefois  à  l'examen 
le  plus  attentif.  Ainsi  ce  caractère  est  inappréciable  dans  certains 
cas  déterminés,  et  peut,  par  cela  môme,  être  utilisé  pour  le  dia- 
gnostic. Si  le  thrill  et  le  souffle  continu-saccadé  existent  sans 
dilatation,  on  en  conclut  que  l'artère  communique  avec  l'une  des 
veines  humérales;  si,  au  contraire,  les  veines  superficielles  sont 
dilatées ,  cela  veut  dire  que  la  transfusion  s'effectue  de  l'artère 
humérale  dans  la  veine  médiane  basilique. 

L'étendue  et  la  gravité  des  dilatations  variqueuses  sont  en  pro- 
portion de  l'importance  de  la  veine  qui  est  le  siège  de  la  lésion 
primitive.  A  la  cuisse,  où  le  système  des  veines  superficielles  est 
moins  développé  qu'au  bras ,  et  où  la  veine  fémorale ,  au  con- 
traire, est  très-volumineuse,  l'existence  d'une  phlébartérie  donne 
lieu  en  général  à  la  formation  de  varices  très-prononcées  et  très- 
apparentes  ,  parce  qu'elles  ne  tardent  pas  à  gagner  les  veines 
sous-cutanées  de  la  jambe  suivant  le  mécanisme  que  M.  Verneuii 
a  si  bien  étudié.  Ici  une  autre  cause  favorise  la  dilatation  des 
veines  :  c'est  la  position  déclive  du  membre  affecté.  On  connaît 
l'influence  que  la  pesanteur  exerce  sur  la  circulation  en  retour. 
Les  varices  ordinaires  s'affaissent  lorsque  le  membre  est  placé 
dans  l'élévation.  Les  varices  anévrysmales  se  comportent  de  la 
même  manière,  et  cette  particularité  n'avait  pas  échappé  à 
William  Hunter  qui,  comme  personne  ne  l'ignore,  a  la  gloire 
d'avoir  découvert  l'anévrysme  variqueux  (1). 

L'un  des  cas  les  plus  remarquables  de  dilatation  veineuse  con- 
sécutive à  la  communication  d'une  artère  avec  une  veine  est 
celui  que  M.  Duménil  a  présenté  à  la  Société  de  chirurgie,  et  sur 
lequel  M.  Gossehn  a  fait  un  rapport  fort  intéressant  (2).  Un  coup 
de  couteau  avait  ouvert  à  la  fois  la  veine  iliaque  primitive  gauche 
et  une  grosse  artère  qui  était  très-pro])ablcment  l'artère  iliaque 
primitive  droite.  On  sait  que  ces  deux  vaisseaux  se  croisent  en  se 

(1)  lUedlcat  Observations  and  Imiiiiries,  vol.  II,  p.  399.  Loiidon,  1762,  in-8. 
!L(Î2)  Bulletin  dèla  Soc.de  chirurgie,  "ï.  IV,  p.  1S8  (185S-185'0> 
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touchant,  et  qu'un  instrument  piquant  peut  les  atteindre  l'un  et 
l'autre  au  niveau  de  leur  point  de  contact.  Sur  le  malade  de 
M.  Duméril,  le  coup  de  couteau  avait  pénétré  à  9  centimètres  au- 
dessous  de  l'ombilic  et  à  6  centimètres  à  droite  de  la  ligne  médiane. 
Le  thrill  et  le  bruit  de  souffle  avaient  leur  maximum  à  ce  niveau, 
et  cependant  c'étaient  les  veines  du  membre  inférieur  gauche  et 
de  la  moitié  gauche  de  la  paroi  abdominale  qui  étaient  devenues 
variqueuses.  Cette  dilatation  était  très-considérable  ;  en  outre ,  la 
peau  et  le  tissu  cellulaire  sous-cutané  étaient  le  siège  d'une  sorte 
d'oedème  dur  qui  simulait  un  éléphantiasis  ;  le  mollet  avait  58  cen- 
timètres de  circonférence ,  et  la  cuisse ,  mesurée  à  sa  partie 
moyenne,  n'avait  pas  moins  de  88  centimètres  de  tour.  M.  Gos- 
selin  jugea  sagement  qu'il  n'y  avait  lieu  de  pratiquer  aucune 
opération. 

La  dilatation  veineuse  était  encore  très-considérable  sur  un 
malade  que  j'ai  vu  à  la  Charité,  dans  le  service  de  M.  Giraldès, 
suppléant  de  M.  Gcrdy.  Quatorze  ans  auparavant,  cet  homme 
avait  eu  l'artère  et  la  veine  crurales  ouvertes  par  un  instrument 
piquant  à  3  centimètres  au-dessous  du  ligament  de  Fallope. 
A  cette  époque,  il  était  encore  adolescent;  sa  croissance  n'était 
pas  terminée,  et  l'obstacle  opposé  par  la  lésion  au  retour  du  sang 
veineux  eut  une  singulière  conséquence.  Le  membre  inférieur 
du  côté  malade  prit  pius  d'accroissement  en  longueur  que  celui  du 
côté  sain ,  et  il  en  résulta  entre  les  deux  membres  une  différence 
de  longueur  de  3  centimètres.  Le  tiers  environ  de  cet  allongement 
portait  sur  le  fémur  ;  les  deux  autres  tiers  sur  le  tibia.  Le  pied 
lui-même  était  allongé  de  plus  d'un  demi-centimètre.  Le  malade 
boitait  un  peu,  mais  il  était  loin  de  soupçonner  que  cette  claudi- 
cation eût  pour  cause  l'inégalité  des  membres,  il  croyait  simple- 
ment qu'elle  était  due  à  la  faiblesse  de  la  jambe  malade.  Ce 
phénomène  que  je  fis  constater  par  M.  Giraldès,  et  que  M.  Giral- 
dès, à  son  tour,  fit  constater  par  la  Société  de  chirurgie ,  n'avait 
pas  encore  été  signalé,  et  s'il  n'a  qu'un  intérêt  secondaire  sous  le 
rapport  de  la  pathologie ,  il  me  semble  digne  de  la  plus  sérieuse 
attention  sous  le  point  de  vue  physiologique. 

J'ai  eu  l'occasion  de  constater  un  phénomène  de  même  ordre 
et  tout  aussi  curieux  :  je  Iveux  parler  de  l'hypertrophie  du  sys- 
tème pileux  qui  survient  quelquefois  à  la  longue  sur  les  mem- 
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bres  anectés  de  phlébarlérie.  J'ai  fait  cette  remarque  pour  la 
première  fois  chez  un  homme  d'environ  35  ans,  atteint  depuis 
dix  ans  de  varice  anévrysmale  consécutive  à  une  saignée  mal- 
heureuse. Les  poils  de  l'avant-bras  étaient  plus  gros,  plus  bruns, 
et  notablement  plus  longs  que  sur  le  membre  sain.  Tout  récem- 
ment, M.  Chassaignac  a  montré  à  la  Société  de  chirurgie  un 
malade  qui  avait  déjà  été  présenté  à  la  môme  Société,  11  a  huit 
ans,  par  M.  Follin.  La  phlébartérie  existait  entre  l'artère  humé- 
rale  et  l'une  des  veines  humérales  profondes ,  et  il  n'y  avait  pas 
de  varices  superficielles.  La  circulation  veineuse  de  la  peau  était 
par  conséquent  moins  profondément  troublée  que  dans  les  cas 
ordinaires,  et  cependant  je  fis  remarquer  à  plusieurs  de  mes 
collègues,  que  les  poils  de  l'avant-bras  étaient  plus  longs  du  côté 
malade  que  du  côté  sain. 

Le  frémissement  vibratoire,  le  souffle  continu-saccadé  et  la  di- 
latation des  veines  sont  les  trois  principaux  caractères  de  la  phlé- 
bartérie. Il  y  en  a  trois  autres  sur  lesquels  j'insisterai  moins 
longuement. 

C'est  d'abord  la  pulsation  des  veines  qui  existe  constamment 
au  niveau  de  l'orifice  et  qui  se  prolonge  à  quelque  distance  au- 
dessus  et  au-dessous  de  ce  point.  Cette  pulsation  ne  s'étend  ja- 
mais bien  loin. 

William  Hunter  a  indiqué  un  cinquième  caractère  qui  est  moins 
constant  que  les  autres  :  c'est  l'affaiblissement  des  battements 
dans  les  artères  situées  au-dessous  de  la  blessure  (1).  Ces  artères 
en  efl'et  ne  reçoivent  plus  qu'une  partie  du  sang  qui  leur  est  nor- 
malement destiné  ,  à  cause  de  la  dérivalion  qui  s'effectue  par 
l'ouverlui-e  artério-veineuse.  Il  semble  que  ce  résultat  devrait  se 
manifester  constamment;  néanmoins  il  peut  manquer.  Il  paraît 
même  qu'on  a  constaté  quelquefois  un  phénomène  inverse.  Il  est 
probable  qu'alors  les  conditions  nouvelles  où  l'artère  blessée  se 
trouve  placée ,  y  déterminent  un  afflux  sanguin  supérieur  ù  la 
quantité  de  sang  qui  trouve  accès  dans  les  veines. 

Cette  dernière  circonstance  rend  compte  du  sixième  et  dernier 
caractère  de  la  phlébartérie,  caractère  qui  est  à  peu  près  constant 
lorsque  l'aiïection  est  un  peu  ancienne.  Je  veux  parler  de  la  dila- 

U)  McdicHlObserv.  and  lnquivies,  vol.  H,  p.  'lOI.  Loiidon,  1702,  iii-S». 
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tation  de  l'artère  au-dessus  de  la  blessure.  Cette  dilatation,  qui  re- 
monte quelquefois  très-haut,  est  assez  prononcée  pour  qu'on  puisse 
la  reconnaître  à  travers  les  téguments.  Elle  s'accompagne  d'un 
amincissement  proportionnel  des  parois  artérielles ,  et  quelque- 
fois d'un  allongement  manifeste  du  vaisseau  qui  décrit  des  flexuo- 
sités  plus  ou  moins  prononcées.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est 
que  cette  ampliation  da  tronc  de  l'artère  n'atteint  pas  les  collaté- 
rales qui  en  naissent;  ceUes-ci  sont  même  quelquefois  plus  étroites 
qu'à  l'état  normal. 

Quelle  est  la  cause  de  ces  modifications  que  subit  l'artère  au- 
dessus  de  l'orifice  de  communication  ?  Elle  est  à  la  fois  physique 
et  vitale.  On  sait  que  dans  tout  appareil  hydraulique ,  le  liquide 
se  dirige  sans  cesse  vers  le  point  où  la  pression  est  diminuée. 
L'ouverture  artério-veineuse  diminue  évidemment  la  pression,  et 
par  conséquent  le  sang  artériel  afflue  vers  ce  point.  L'action  de 
la  circulation  se  trouve  donc  accrue  dans  la  partie  de  l'artère  qui 
est  située  au-dessus  de  l'orifice.  Or  la  physiologie  nous  enseigne 
que  le  calibre  des  vaisseaux,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  tend  à 
se  mettre  en  harmonie  avec  la  quantité  de  sang  qui  les  traverse. 
Voilà  pourquoi  l'artère  se  dilate  au-dessus  de  la  blessure.  Cette 
dilatation  n'est  pas  le  résultat  d'une  action  mécanique ,  comme 
celle  qui  se  manifeste  sur  les  collatérales  lorsque  le  tronc  princi- 
pal est  obUtéré  ;  elle  est  due  à  une  action  vitale  comparable  à 
celle  qui  fait  dilater  les  vaisseaux  d'un  utérus  gravide ,  ou  d'une 
tumeur  qui  s'accroît. 

Les  signes  que  je  viens  de  décrire  se  manifestent  avec  plus  ou 
moins  de  nctlcLé  toutes  les  fois  qu'une  artère  communique  avec 
une  veine.  Lorsqu'ils  existent  seuls,  et  qu'il  n'y  a  pas  de  tmueur 
circonscrite,  l'affection,  réduite  à  sa  plus  grande  simplicité,  porte 
le  nom  de  varice  anévrysmale. 

Dans  Vanévrysme  variqueux  on  constate  les  mêmes  symp- 
tômes ,  mais  il  y  a  de  plus  une  tumeur  dont  je  dois  maintenant 
indiquer  les  caractères. 

Cette  tumeur  se  forme  ordinairement  très-peu  de  temps  après 
la  blessure;  elle  s'accroît  pendant  quelques  jours  et  prend  bientôt 
le  volume  d'une  noisette  ou  d'une  petite  noix.  Arrivée  à  ce  point, 
elle  est  trôs-circonscrite,  molle,  parfaitement  réductible,  et  se 
comporte  comme  les  anévrysmes  artériels  lorsqu'on  exerce  une 
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compression  sur  l'artère  au-dessus  ou  au-dessous  d'elle.  De  plus, 
lorsqu'on  comprime  la  veine  malade  seule  entre  l'anévrysme  et 
le  cœur,  on  voit  les  battements  de  la  tumeur  redoubler  d'énergie. 
Ce  signe ,  dont  j'ai  reconnu  deux  l'ois  la  présence ,  est  facile  à 
constater  lorsque  l'anévrysme  artério-veineux  a  son  siège  sur  la 
veine  médiane  basilique.  Il  m'a  paru  que,  dans  ce  cas,  la  com- 
pression exercée  sur  la  veine  au-dessous  de  l'anévrysme  n'exer- 
çait aucune  modification  appréciable  sur  la  tumeur. 

Tels  sont  les  caractères  de  l'anévrysme  artério-veineux  rap- 
proché de  sou  début.  Souvent  les  choses  restent  dans  cet  état 
pendant  toute  la  vie,  surtout  lorsque  la  tumeur  occupe  le  cou  ou 
les  membres  supérieurs.  William  Hunter,  Gleghorn,  et,  depuis 
eux,  tous  les  chirurgiens  ont  vu  des  anévrysmes  variqueux  qui 
étaient  demeurés  stationnaires  pendant  dix,  vingt,  trente  ans,  et 
même  davantage  (1).  L'allection  alors  n'a  d'autre  inconvénient 
que  de  donner  lieu  à  un  certain  degré  d'engourdissement  du 
membre,  qui  est  en  même  temps  un  peu  plus  faible  que  son  con- 
génère; mais  ces  symptômes  n'ont  pas  assez  de  gravité  pour  que 
le  chirurgien  soit  autorisé  à  pratiquer  une  opération  sérieuse.  Au 
membre  inférieur  le  pronostic  est  déjà  plus  fâcheux  non-seule- 
ment parce  que  la  tumeur  a  plus  de  tendance  à  s'accroître,  mais 
encore  et  surtout  parce  que  les  varices  peuvent  prendre  un  dé- 
veloppement considérable,  toujours  fort  gênant  et  quelquefois 
nuisible. 

Cependant  à  côté  des  cas  qui  précèdent,  et  dont  la  bénignité 
contraste  avec  la  marche  si  grave  des  anévrysmes  artériels  ,  il  y 
a  d'autres  cas,  heureusement  exceptionnels,  où  les  anévrysmes 
artério-veineux  font  des  progrès  incessants,  refoulent,  détruisent 
les  tissus,  et  finissent  même  par  se  rompre.  Celte  rupture  eut  lieu 
dans  un  cas  publié  par  Physick  (  de  Philadelphie) ,  qui  fut  obligé 
pour  arrêter  l'hémorrhagie  de  faire  une  incision  et  de  lier  les 
deux  bouts  do  l'artère  (2).  Le  fait  de  M.  Papini  paraît  tout  à  fait 
semblable  au  précédent,  mais  M.  Morvan  a  émis  des  doutes  sur 
le  diagnostic  porté  par  l'auteur,  et  je  crois  comme  lui  que  les 

(1)  Foy.  i  ce  8Bjet  Benj.  Bell,  A  System  of  Surgcry.  Edinburgli,  1787,  in-8",  vol.  I, 
P<  210. 

(2)  AUG.  MORVA?!.  De.  l'aiiévvysme  vatiqueux.  Tli.inaug.  Paris,  1847,  in-a°,  12. 
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signes  indiqués  par  l'observation  semblent  se  rapporter  simple- 
ment à  un  anévrysme  artériel  traumatique  (1)  ;  mais  si  ce  fait  est 
douteux ,  il  y  en  a  d'autres  qui  sont  parfaitement  concluants. 
Dans  le  cas  de  Park,  la  tumeur  s'enflamma ,  suppura  et  s'ouvrit. 
Quelques  jours  après  il  survint  une  hémorrbagie  qu'on  réprima 
en  fendant  la  poche  anévrysmale  et  en  liant  les  deux  bouts  de 
l'artère  (2).  —  Il  n'y  eut  pas  de  rupture  dans  le  cas  d'A.  Bérard , 
mais  la  tumeur,  bien  que  récente,  lit  des  progrès  rapides  que  la 
compression  directe  n'arrêta  pas,  et  qui  rendirent  l'opération  in- 
dispensable (3).  On  notera  que,  dans  tous  les  cas  qui  précèdent, 
l'anévrysme  variqueux  occupait  le  pli  du  bras ,  région  que  l'on 
considère  à  juste  titre  comme  l'une  de  celles  où  cette  affection 
est  le  moins  grave. 

Ainsi  il  est  bien  établi  que  la  tumeur  de  l'anéviysme  artério- 
veineux  est  le  plus  souvent  inoffensive,  mais  que,  néanmoins,  elle 
se  comporte  quelquefois  d'une  manière  aussi  fâcheuse  que  la  tu- 
meur de  l'anévrysme  artériel. 

Cela  posé ,  deux  questions  se  présentent  à  nous  :  pourquoi  la 
plupart  des  anévrysmes  artério-veineux  restent-ils  stationnaires? 
Pourquoi  quelques-uns  d'entre  eux,  au  contraire,  tendent-ils  in- 
cessamment à  faire  des  progrès  ? 

A  première  vue,  il  est  naturel  de  supposer  que  cette  différence 
clinique  est  liée  à  une  différence  dans  la  constitution  anatomique 
des  anévrysmes  variqueux.  Les  uns  sont  enkystés  dans  un  sac  de 
formation  nouvelle  qui  ne  diffère  pas  du  sac  des  anévrysmes  faux 
consécutifs  ordinaires  ;  qu'ils  soient  situés  sur  l'artère  (  Rodri- 
gue), sur  la  veine  (A.  Bérard)  ou  entre  ces  deux  vaisseaux ,  ils 
reçoivent  le  choc  du  sang  artériel ,  et  on  est  porté  à  croire  que 
leur  paroi ,  dépourvue  d'activité  propre ,  doit  céder  peu  à  peu 
sous  la  pression  de  la  colonne  sanguine.  —  Les  autres  sont  cons- 
titués par  la  dilatation  pure  et  simple  d'une  veine  dont  la  paroi 
contractile  semble  propre  à  lutter  avec  plus  d'avantage  contre  l'ef- 
fort de  la  diastole  artérielle.  D'après  cela,  on  est  tenté  d'admettre 
que  les  anévrysmes  variqueux  par  dilatation  restent  station- 

« 

(1)  Gaz.  médicale,  1836,  p.  082. 

(2)  Médical  Facts  and  Obseri:  London  ,  179S,  in-8S  vol.  IV,  p.  111. 

(3)  Arcliivex  générales  de  médecine ,  im^ ,  T.\U ,  p.  S8,  sér.  IV. 
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naires',  tandis  quo  les  anévrysmes  variqueux  enkystés  ou  faux 
consécutifs  tendent  toujours  à  s'accroître. 

Cette  explication  est  séduisante,  mais  j'ai  le  regret  de  dire 
qu'elle  ne  s'accoi'de  pas  avec  les  faits.  Par  exemple,  dans  un  cas 
cité  par  Larrey,  de  Toulouse,  il  s'agissait  d'un  anévrysme  ar- 
tério-veineux  par  dilatation,  eL  cependant  la  tumeur,  remplissant 
tout  le  jarret,  donna  lieu  à  des  accidents  d'une  haiile  gravité, 
qui  rendirent  nécessaire  l'amputation  de  la  cuisse  (1).  D'un  autre 
côté,  il  y  a  plusieufs  observations  qui  prouvent  qu'un  anévrysme 
variqueux  peut  rester  stationnaire  pendant  un  grand  nombre 
d'années,  et  prendre  ensuite  sans  cause  connue  un  accroissement 
inquiétant,  c'est-à-dire  que  la  môme  tumeur  peut  se  comporter, 
à  diverses  époques,  de  deux  manières  différentes,  ce  qui  n'aurait 
pas  lieu  si  la  marche  de  l'anévrysme  variqueux  dépendait  uni- 
quement de  la  nature  de  la  lésion. 

Il  y  a  donc  là  quelque  chose  qui  nous  échappe  ;  néanmoins,  on 
comprend  assez  bien  pourquoi  les  anévrysmes  artério-veineux , 
à  quelque  variété  qu'ils  appartiennent,  sont  en  général  moins 
menaçants  que  les  anévrysmes  artériels.  Les  anévrysmes  s'ac- 
croissent parce  que  la  pression  du  sang  qu'ils  reçoivent  est  supé- 
rieure à  la  résistance  de  leurs  parois.  Or,  dans  les  anévrysmes 
artério-veineux,  une  partie  de  la  colonne  sanguine  trouve  une 
issue  facile  dans  la  veine  adjacente.  Par  conséquent,  la  pression 
et  la  tendance  à  l'accroissement  sont  moindres  que  dans  les  ané- 
vrysmes ordinaires. 

En  revanche,  les  anévrysmes  artério-veineux  n'ont  aucune 
tendance  à  s'oblitérer  peu  à  peu,  et  à  guérir  sans  l'intervention, 
de  l'art.  On  cite  quelques  cas  de  guérison  spontanée ,  mais 
presque  tous  sont  relatifs  à  des  varices  anévrysmales  qui  n'ont 
duré  en  tout  que  quelques  jours.  La  cicatrisation  de  la  plaie  arté- 
rio-veineuse  s'est  faite  plus  lentement  que  celle  de  la  plaie  des 
téguments;  le  sang  artériel  a  pu  pendant  quelques  jours  pénétrer 
dans  la  veine  ;  mais  l'orifice  de  communication  s'est  bientôt  re- 
fermé malgré  cet  obstacle.  Pour  que  cet  heureux  résultat  se  pro- 
duise, il  faut  presque  toujours  qu'une  compression  plus  ou  moins 

(1)  Unp.KY.  M,m.  (la  cliiriiryic.  inililaire ,  T.  \\,  p.  3t»0.  Paris,  1817,  iii-8°.  La  tumeur 
élait  grosse  comme  les  deux  poings.  ?;ile  avait  succOOii  h  un  coup  d'épée. 
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méthodique  soit  exercëe  sur  la  plaie.  Quant  aux  anévrysmes  va- 
riqueux déjà  anciens,  je  n'ose  pas  dire  qu'ils  soient  tout  à  fait  in- 
capables de  s'oblitérer  spontanément;  mais  je  dois  avouer  que  je 
n'en  connais  aucune  observationbieii  précise;  et  le  fait  de  M.  Nott, 
qu'on  cite  partout  sans  l'avoir  lu,  est  loin  d'être  concluant.  Un 
gentleman  étant  à  la  chasse,  fit  partir  involontairement  son  fusil, 
dont  la  charge  lui  fracassa  le  poignet  et  alla  se  loger  dans  l'ais- 
selle correspondante  :  le  coup  était  chargé  à  petit  plomb.  On  am- 
puta immédiatement  l'avant-bras  ;  une  énorme  eschare  se  forma 
dans  l'aisselle  et  se  détacha  le  dix-huitième  jour,  laissant  les 
côtes  à  nu ,  au  fond  d'une  cavité  capable  de  loger  un  œuf  de 
poule.  Avant  la  chute  de  cette  eschare,  il  y  avait  eu  trois  hémor- 
rhagies  considérables.  Au  bout  de  deux  mois  environ,  la  plaie  de 
l'aisselle  était  cicatrisée;  mais  une  tumeur  pulsatile  se  forma 
bientôt  sous  la  cicatrice,  et  s'accrut  ensuite  rapidement  ;  de  telle 
sorte  que  trois  mois  après  l'accident  elle  remphssait  toute  l'ais- 
selle et  remontait  jusqu'à  la  clavicule.  —  «  Les  pulsations  étaient 
«  fortes ,  dit  M,  Nott ,  et  le  thrill  anévrysmal  distinct.  »  C'est  à 
cela  que  se  réduit  toute  la  symptomatologie  de  l'observation.  — 
Le  27  novembre  1838,  M.  Nott  ha  la  sous-clavière  :  il  ne  survint 
aucun  accident ,  si  ce  n'est  que  lés  battements  revinrent  au  bout 
de  deux  jours;  la  hgature  tomba  sans  hémôrrhagie  le  trente- 
unième  jour,  et  le  quarantième  jour  la  cicatrisation  fut  achevée.  La 
tumeur  continuait  à  battre  ;  cinq  mois  plus  tard  elle  n'avait  subi 
aucun  changement,  mais  au  mois  d'août  1841,  plus  de  deux  ans 
après  l'opération  ,  M.  Nott  revit  son  opéré  «  et  eut  la  satisfaction 
«  de  voir  qu'il  était  parfaitement  bien  sous  tous  les  rapports  (1).  » 

Ce  fait  a  été  importé  en  Europe  par  un  journal  français  qui  en 
à  fait  un  exemple  d'anévrysme  variqueux ,  sans  y  joindre ,  du 
reste,  la  inoindre  symptomatologie,  la  moindre  discussion,  et 
sans  même  en  citer  exactement  la  source  (2).  Cette  assertion  est 
contraire  au  diagnostic  de  M.  Nott.  —  il  est  permis  sans  doute 
d'argumenter  les  observations,  et  chacun  a  le  droit  de  les  inter- 
préter à  sa  guise,  mais  on  doit  dire  au  moins  sur  quoi  on  se  base. 
C'est  ce  qu'on  n'a  pas  fait  dans  le  cas  actuel.  Le  traducteur  fran- 

(1)  American  Journal  of  Hfcd.  Se,  sér.  II ,  ISftl,  vol.  lU  ,  p.  lU. 

(2)  Annales  delà  cUiruraie  française  et  étranghr,  T.  IV,  p.  120. 
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çais  a  sans  doute  considéré  le  thrill  et  la  récidive  comme  carac- 
téristiques de  l'anévrysnie  arléi-io- veineux.  Or,  on  a  déjà  vu 
que  les  anévrysmes  artériels  peuvent  présenter  le  thrill  ou  fré- 
missement vibratoire ,  et  on  verra  plus  loin  qu'ils  peuvent  très- 
bien  récidiver  après  la  ligature.  D'après  l'ensemble  des  détails 
que  M.  Nott  nous  a  transmis ,  je  n'hésite  pas  à  accepter  le  dia- 
gnostic de  ce  chirurgien,  c'est-à-dire  à  rejeter  l'idée  d'un  ané- 
vrysme  variqueux. 

Je  dois  donc  avouer  que  je  ne  connais  aucun;  exemple  de  gué- 
rison  spontanée  survenue  dans  un  anévrysme  variqueux  datant  de 
plus  de  quelques  jours;  et  sans  nier  la  possibilité  d'une  semblable 
guérison ,  je  suis  du  moins  autorisé  à  dire  que  les  anévrysmes 
variqueux  ont  infiniment  moins  de  tendance  à  guérir  spontané- 
ment que  les  anévrysmes  artériels;  ils  en  diffèrent  encore  par  un 
autre  caractère. 

On  sait  que  les  anévrysmes  artériels  finissent  très-souvent  par 
perdre  leur  mollesse,  leur  expansion ,  leurs  battements ,  leur  ré- 
ductibilité,  leur  bruit  de  souffle,  et  que  ces  modifications  sympto- 
matologiques,  si  embarrassantes  pour  le  diagnostic,  sont  dues  aux 
dépôts  fibrineux  qui  s'effectuent  sur  les  parois  du.sac.  Or,  ces  dépôts 
ne  se  rencontrent  presque  jamais  dans  les  anévrysmes  variqueux 
Je  reviendrai  plus  tard  sur  ce  fait  qui  domine  pour  ainsi  dire 
toute  la  thérapeutique  des  phlébartéries.  Je  ne  l'indique  ici  que 
pour  en  faire  ressortir  l'importance  au  point  de  vue  du  diagnostic 
L'anévrysme  variqueux,  quelque  ancien  qu'on  le  suppose  ne 
perd  jamais  les  caractères  qui  permettent  d'en  reconnaître  la 
présence  ;  quelques  faits  prouvent  qu'il  peut  très-exceptionnelle- 
ment devenir  en  partie  irréductible  ;  mais  il  ne  le  devient  jamais 
entièrement  :  il  ne  cesse  jamais  de  battre,  et  le  murmure  continu- 
saccadé,  qui  en  est  le  signe  le  plus  saillant,  conserve  jusqu'à  la 
un  toute  son  intensité  et  toute  sa  netteté. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  les  anévrysmes  artério-vei- 
neux  abandonnés  à  eux-mêmes,  sont  beaucoup  moins  graves 
qu   es  anévrysmes  artériels,  mais  qu'il  doit  être  beaucoup  plus 
d  IficUe  den  obtenir  l'oblitération.  L'expérience  a  prouvé,  en 
'  r     «n^vrysmes  variqueux  sont  bien  plus  rebelles  que 

trér?nP  r    '^'"'"''''■'''"^  1^  P'"!''-"-'  dos  méthodes 
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CHAPITRE  IV. 

Biagno!«tic  des  anévrysmes. 

Je  ne  m'occuperai  ici  que  du  diagnostic  des  anévrysmes  ex- 
ternes, ou  plutôt  de  ceux  qui  forment  une  tumeur  appréciable  au 
toucher  ou  à  la  vue.Les  anévrysmes  encore  contenus  dans  la  poi- 
trine, ceux  qui  se  développent  dans  la  cavité  crânienne,  rentrent 
dans  le  domaine  de  la  pathologie  interne  et  ne  se  prêtent  d'ail- 
leurs à  aucune  considération  générale. 

Cela  posé,  le  diagnostic  des  anévrysmes  se  compose  de  deux 
éléments  :  1°  distinguer  les  anévrysmes  des  autres  tumeurs  ;  2°  dis- 
tinguer les  unes  des  autres  les  diverses  espèces  d'anévrysmes. 

Il  semble  très-facile ,  au  premier  abord ,  de  distinguer  les  ané- 
vrysmes des  autres  tumeurs,  et  il  en  est  ainsi  en  effet  dans  beau- 
coup de  cas.  Mais  le  diagnostic  est  quelquefois  entouré  d'une 
grande  obscurité  pour  deux  raisons  :  1°  parce  que  certaines  tu- 
meurs peuvent  offrir  des  caractères  semblables  à  ceux  dos  ané- 
vrysmes ;  2°  parce  que  certains  anévrysmes  peuvent  être  privés 
de  quelques-uns  des  caractères  qui  servent  ordinairement  ù  les 
distinguer.  Il  en  résulte  d'une  part  qu'on  peut  croire  h  la  présence 
d'un  anévrysme  qui  n'existe  pas,  et  d'autre  part,  qu'on  peut  mé- 
connaître la  présence  d'un  anévrysme  qui  existe  réellomenl;  ces 
deux  erreurs  seraient  aussi  graves  l'une  que  l'autre. 

Pour  qu'une  tumeur  puisse  simuler  un  anévrysme,  il  faut 
qu'elle  soit  animée  de  battements  plus  ou  moins  prononcés.  Or, 
les  tumeurs  pulsatiles  non  anévrysmales  sont  assez  nombreuses 
et  se  divisent  en  deux  catégories  :  celles  qui  possèdent  des  batte- 
ments propres,  et  celles  qui  offrent  des  battements  communiqués 
par  les  pulsations  d'une  artère  voisine. 

Les  tumeurs  qui  possèdent  des  battements  propres  sont:  1"  cer- 
taines tumeurs  ércctiles  artérielles  ;  2°  certaines  tumeurs  cancé- 
reuses hématodes  ;  ?>"  les  tumeurs  variqueuses  artérielles. 

Les  tumeurs  érectiles  artérielles  ne  sont  pas  seulement  pulsa- 
tiles; elles  possèdent  encore  le  caractère  de  la  mollesse,  celui  de 
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la  réductibilité,  enfin  elles  sont  quelquefois  le  siège  d'un  bruit  de 
souffle  intermittent.  Mais  ce  souffle,  qui  fait  le  plus  souvent  dé- 
faut ,  est  toujours  très-doux  et  très-faible.  Les  battements  sont 
expansifs  comme  ceux  de  l'ancvrysme ,  mais  ils  sont  beaucoup 
moins  énergiques  et  l'expansion  y  est  si  faible  qu'elle  est  souvent 
tout  à  fait  inappréciable.  Ces  tumeurs  sont  presque  toujours  si- 
tuées dans  des  régions  où  l'anévrysme  ne  s'observe  pas,  attendu 
qu'elles  occupent  les  vaisseaux  capillaires  et  les  extrémités  termi- 
nales des  artérioles ,  tandis  que  l'anévrysme  ne  se  montre  guère 
que  sur  le  trajet  des  artères  d'un  certain  calibre.  Le  plus  souvent 
superficielles ,  le  plus  souvent  accompagnées  d'un  état  érectile  de 
la  peau,  elles  reçoivent  leur  sang  d'un  grand  nombre  d'artérioles 
dilatées  et  flexueuses,  qu'on  peut  voir  ou  toucher  au  delà  de  leurs 
limites  confuses.  Rien  de  pareil  n'a  lieu  dans  l'anévrysme.  La  com- 
pression exercée  très-près  de  la  tumeur  sur  un  tronc  artériel 
unique  maîtrise  les  battements  de  l'anévrysme  ;  la  tumeur  érectile 
alimentée  à  la  fois  par  un  grand  nombre  d'artères  ne  s'affaisse  et 
ne  perd  ses  battements  que  lorsqu'on  va  comprimer  au  loin  le 
tronc  principal  d'où  émanent  tous  ses  vaisseaux.  La  compression 
exercée  entre  l'anévrysme  et  les  capillaires  est  suivie  de  l'amplia- 
tion  de  la  tumem*  dont  les  pulsations  redoublent  d'énergie  ;  au- 
cune compression,  pratiquée  en  quelque  point  que  ce  soit,  ne 
produit  un  pareil  résultat  sur  une  tumeur  érectile  ,  par  la  raison 
fort  simple,  que  celle-ci  occupe  l'extrémité  terminale  de  l'arbre 
circulatoire.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  pousser  plus  loin  ce  paral- 
lèle. La  cavité  de  l'orbite  est  le  seul  point  du  corps  où  il  soit  pos- 
sible de  confondre  ces  deux  affections  l'une  avec  l'autre.  Il  est  le 
plus  souvent  facile  d'éviter  cette  ei'reur,  mais  on  pourrait  la  com- 
mettre sans  beaucoup  d'inconvénients,  attendu  que  les  tumeurs 
érectiles  artérielles  de  l'orbite,  par  une  heureuse  et  singulière 
exception,  réclament  à  peu  près  le  même  traitement  que  les 
anévrysmes. 

Les  varices  artérielles  sont  très-faciles  à  distinguer  des  ané- 
vrysmes ordinaires.  La  tumeur  qu'elles  forment  est  diffuse , 
inégale,  constituée  par  des  artères  tortueuses  et  dilatées  dont  les 
flexuosilés  se  sentent  très-bien  à  travers  la  peau.  Autour  d'elle,  on 
sent  battre  souvent  un  grand  nombre  d'artères  dilatées  qui  y  abou- 
tissent et  y  entretiennent  les  pulsations.  Ces  caractères  diffèrent 
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d'une  manière  complète  de  ceux  qu'on  observe  dans  les  ané- 
vrysmes  artériels  ;  mais  les  anévrysmes  artério-veineux  du  cuir 
chevelu  ou  de  la  région  parolidienne  peuvent  être  plus  difficiles 
à  distinguer  des  varices  artérielles,  parce  qu'ils  se  compliquent 
quelquefois  de  la  dilatation  simultanée  de  plusieurs  artères  et  de 
plusieurs  veines  et  que  la  réunion  de  tous  ces  vaisseaux  allongés, 
flexueux  et  pulsatiles ,  constitue  une  tumeur  diffuse  très-sem- 
blable à  celle  des  varices  artérielles. 

11  y  a  entre  ces  deux  affections  plusieurs  autres  points  de  res- 
semblance. Les  varices  artérielles  du  cuir  chevelu  peuvent  sur- 
venir à  la  suite  d'une  contusion;  j'en  ai  récemment  publié  un 
exemple  (1),  et  la  même  cause  a  donné  lieu  à  un  anévrysme  ar- 
tério-veineux chez  un  malade  de  M.  Laugier  (2).  Dans  les  deux 
cas,  le  bruit  de  souffle  est  tellement  fort  que  les  malades  l'enten- 
dent jour  et  nuit,  et  que  quelques-uns  même  en  perdent  complè- 
tement le  sommeil.  Enfin  le  souffle  de  la  vaiice  artérielle  peut  être 
continu-saccadé,  comme  celui  de  l'anévrysme  variqueux.-  Toutes 
ces  analogies  rendent  quelquefois  le  diagnostic  fort  épineux,  et 
l'observation  de  M.  Rufz  le  prouve  suffisamment  (3)  ;  mais  il  est  tou- 
jours possiljle  de  surmonter  ces  difficultés  en  exerçant  sur  le  point 
où  la  maladie  a  débuté,  une  compression  directe  qui  fait  dispa- 
raître tous  les  caractères  de  l'anévrysme  artério-veineux ,  sans 
modifier  sensiblement  ceux  de  la  varice  artérielle. 

Je  rapprocherai  des  tumeurs  variqueuses  artérielles  certaines 
tumeurs  constituées  par  la  dilatation  locale  d'une  grosse  artère 
qui  s'élargit  et  s'allonge  à  la  fois ,  et  qui  décrit  deux  ou  trois 
flexuosités  assez  rapprochées  l'une  de  l'autre  pom'  simuler  un 
anévrysme.  J'ai  vu  un  cas  de  ce  genre  l'année  dernière  à  la  cli- 
nique de  l'Hôtel-Dieu ,  pendant  que  je  remplaçais  M.  Laugier. 
Un  homme  d'environ  soixante-cinq  ans,  se  disant  atteint  d'ané- 
vrysme  inguinal,  fut  admis  dans  la  salle  Sainte-Marthe.  Une 
tumeur  agitée  de  battements  très-forts,  assez  circonscrite,  et 

(1)  Bull.  Soc.  de  cltirurg. ,  T.  VI,  p.  Ili8.  Paris ,  185G ,  in-8». 

(2)  La  pièce  est  déposée  dans  le  musée  Dupuylren ,  sous  le  n°  242.  L'observation  est  rap- 
portée par  M.  Robert  dans  son  Mémoire  sur  les  varices  artérielles,  dans  Gaz.  des  Hôpitaux, 
1851,  p.  123. 

(3)  Rufz,  dans  Bulletin  Acad.  de  médecine,  T.  III,  p.  278.  A.  Bérard  a  contesté  le  dia- 
gnostic de  M.  Rufr, ,  mais  la  dilatation  des  veines  du  front ,  du  cou ,  et  mCme  de  la  veine  sous- 
clavière,  prouve  bien  évidemment  qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  artério-veineits. 
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grosse  comme  un  œuf  de  pigeon,  occupait  le  pli  c|e  l'aine  du  côlc 
gauche;  on  y  entendait  un  très-léger  bruit  de  souffle,  et,  en  y 
appliquant  le  doigt,  on  y  sentait  un  petit  frémissement  vibratoire. 
Un  chirurgien  habile,  qui  m'avait  adressé  ce  malade,  avait  cru  à 
l'existence  d'un  anévrysme,  et  je  me  laissai  aller  d'abord  à  accep- 
ter ce  diagnostic;  mais,  en  y  regardant  de  plus  près,  je  reconnus 
que  la  tumeur  était  moins  circonscrite  qu'un  anévrysme  d'égal 
volume  et  que  le  mouvement  d'expansion  y  était  à  peine  sensible. 
Examinant  l'artère  fémorale  dans  l'aine  droite,  je  trouvai  que 
ce  vaisseau ,  très-dilaté ,  était  en  même  temps  flexueux  ;  j'y  ,en^ 
tendis  un  léger  bruit  de  souffle ,  et  j'y  trouvai  avec  le  doigt  un 
thrill  aussi  prononcé  que  dans  la  tumeur  pseudo-anévrysmale  ; 
les  artères  humérales  du  môme  individu  étaient  dilatées  et 
flexueuses  aussi  ;  en  un  mot ,  le  système  artériel  avait  subi  cette 
ampliation  générale  en  largeur  et  en  longueur  qu'il  est  si  fréquent 
de  rencontrer  chez  les  sujets  avancés  en  âge.  Revenant  alors  à  la 
tumeur  inguinale  ,  je  pus  m'assurer  qu'elle  était  formée  par  les 
replis  de  l'artère  fémorale  dilatée  et  flexueuse.  M.  Laugier,  qui 
voulut  bien  m'aider  de  ses  conseils  dans  cette  circonstance  ,  me 
fit  surtout  remarquer  que  l'expansion  était  beaucoup  moins  pro^ 
noncée  que  dans  un  anévrysme  de  même  volurne.  Le  malade 
resta  quelques  jours  dans  les  salles  :  sous  l'influence  du  repos,  la 
tumeur  diminua  un  peu ,  et  il  devint  facile  alors  d'y  reconnaître 
par  le  toucher  les  circonvolutions  de  l'artère  dilatée. 

J'ai  vu  dernièrement  un  autre  fait  analogue  au  précédent.  Une 
vieille  femme  atteinte  de  cancer  de  l'utérus,  présentait  à  la  partie 
inférieure  du  cou ,  à  droite  de  la  trachée  ,  une  tumeur  très-pul^ 
satile,  réductible,  soufflante,  et  paraissant  un  peu  plus  grosse 
qu'une  noix.  La  malade  afflrmait  que  cette  tumeur  s'était  formée 
vingt  ans  auparavant,  et  qu'elle  était  depuis  lors  restée  à  peu 
près  stationnaire.  Le  médecin  distingué  qui  donnait  des  soins 
cette  femme  croyait  à  l'existence  d'un  anévrysme  de  la  carotide  : 
la  tumeur,  en  effet,  en  préseutait  tous  les  caractères,  et  la  seule 
circonstance  qui  me  parût  de  nature  à  infirmer  ce  diagnostic  était 
l'état  stationnaire  de  la  tumeur,  qui  ne  s'était  pas  accrue  depuiiï 
vingt  ans.  La  malade  étant  morte  de  son  cancer  quelque  temps 
après,  on  reconnut  à  l'autopsie  qu'il  n'y  avait  point  d'anévrysme, 
et  que  le  tronc  Ijrachio-céphalique ,  plus  large  et  beaucoup  plus 
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long  que  d'habitude,  était  siulplement  venu  faire  saillie  à  la  partie 
inférieure  du  cou. 

Les  cancers  hémalodes  ont  des  battements  d'expansion  comme 
l'anévrysme  :  pouvant  être  ciixonscrits  comme  lui ,  ils  sont  en 
partie  réductibles  dans  beaucoup  de  cas ,  et  donnent  quelquefois 
lieu  à  un  bruit  de  souffle  intermittent;  mais  ces  tumeurs  occupent 
presque  toujours  le  squelette,  où  l'anévrysme  proprement  dit  est 
tellement  rare  que  j'en  mettrais  volontiers  l'existence  en  doute  ; 
cependant ,  elles  peuvent  à  la  rigueur  se  montrer  dans  l'une  des 
régions  où  l'on  observe  de  véritables  anévrysmes.  Indépendam- 
ment des  signes  généraux  de  la  maladie  cancéreuse,  qui  l'accom- 
pagnent souvent,  le  cancer  hématode  se  distingue  alors  de  l'ané- 
vrysme par  des  signes  bien  tranchés.  On  sait  que  cette  vaiiété  de 
cancer  encéphaloïde  doit  son  nom  et  ses  caractères  à  des  ruptures 
artérielles  qui  s'eifectuent  dans  son  tissu  et  qui  y  produisent  des 
foyers  sanguins  inégaux,  irréguliers,  et  communiquant  avec  les 
artères.  Avant  l'époque  où  l'état  hématode  s'est  manifesté,  il  y 
avait  donc  une  tumeur  entièrement  solide ,  irréductible ,  sans 
souffle  et  sans  pulsations.  Les  signes  propres  à  simuler  l'ané- 
vrysme ne  se  sont  manifestés  qu'ultérieurement.  La  tumeur  de 
l'anévrysme ,  au  contraire ,  est  pulsatile  dès  le  début ,  et  ce  n'est 
qu'à  la  longue  que  les  dépôts  ûbrineux  peuvent  la  rendre  irré- 
ductible et  y  aflaibUr  les  pulsations.  Ces  commémoralifs  fournis- 
sent déjà  un  précieux  élément  de  diagnostic.  En  outre,  la  tumeur 
hématode  n'est  jamais  que  très-incomplétement  réductible,  puis- 
qu'elle renferme  toujours  une  masse  solide  considérable  :  le 
souffle,  les  battements,  ne  se  sentent  qu'en  certains  points  el 
manquent  tout  à  fait  dans  d'autres.  Elle  ne  peut  donc  être  confon- 
due qu'avec  une  tumeur  anévrysmale  en  grande  partie  obUtérée 
par  des  caillots  fibrineux  ;  mais  celle-ci  est  fort  dure.  Le  cancer 
hématode,  au  contraire,  présente  une  mollesse  presque  fluctuante, 
parce  que  l'état  hématode  ne  se  manifeste  que  dans  les  encépha- 
loïdes  les  plus  mous.  Enfin,  les  résultats  de  la  compression  exer- 
cée sur  l'artère  qu'on  croit  malade  fournissent  un  dernier  carac- 
tère distinctif.  Je  suppose,  par  exemple,  qu'un  cancer  hématode, 
bien  circonscrit,  soit  situe  au-devant  de  l'artère  fémorale,  de  ma- 
nière à  simuler  im  anévrysme  de  ce  vaisseau.  Nous  comprimons 
l'artère  d'abord  immédiatement  au-dessus ,  puis  immédiatement 
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au-dessous  de  la  tumeur  :  on  sait  quels  seraien  t  les  effets  de  cette 
compression,  s'il  s'agissait  d'un  anévrysme.  La  tumeur  hématode 
se  comportera  tout  autrement ,  à  moins  qu'elle  ne  reçoive  tous 
ses  vaisseaux  de  la  partie  subjacente  de  l'artère,  et  ce  cas  ne  s'est 
peut-être  jamais  présenté.  En  tenant  compte  de  tous  ces  éléments 
de  diagnostic,  on  évitera  toujours  de  confondre  la  tumeur  héma- 
tode avec  un  anévrysme.  Pour  rendre  cette  confusion  excusable, 
il  faudrait  une  accumulation  de  circonstances  insolites  qu'il  n'est 
pas  possible  de  prévoir. 

Je  viens  de  passer  en  revue  les  tumeurs  qui  possèdent  des 
battements  propres ,  et  qui ,  pouvant  présenter  un  mouvement 
d'expansion,  offrent  avec  l' anévrysme  des  ressemblances  réelles; 
j'arrive  maintenant  aux  tumeurs  qui ,  bien  qu'inertes  par  elles- 
mêmes  ,  sont  soulevées  par  les  pulsations  d'une  grosse  artère 
subjacente. 

C-es  tumeurs  sont  toujours  situées  dans  une  région  où  on  est 
habitué  à  rencontrer  des  anévrysmes;  et  la  compression  qu'elles 
exercent  sur  l'artère  qui  leur  communique  des  battements ,  peut 
quelquefois  donner  lieu  à  un  bruit  de  souffle.  Tels  sont  les  ca- 
ractères communs.  Voici  maintenant  les  caractères  distinctifs  : 

Les  battements  communiqués  diffèrent  tout  à  fait  des  mouve- 
ments d'expansion  de  l'anévrysme.  Lorsqu'on  saisit  la  tumeur 
avec  plusieurs  doigts,  on  sent  qu'à  chaque  pulsation  elle  est  sim- 
plement soulevée  et  qu'elle  ne  subit  aucune  augmentation  de  vo- 
lume. —  Souvent  il  est  possible  en  déplaçant  la  tumeur,  soit 
qu'on  la  repousse  latéralement ,  soit  qu'on  l'attire  vers  la  peau , 
fie  faire  cesser  à  la  fois  les  rapports  qu'elle  affecte  avec  l'artère  et 
les  battements  que  celle-ci  lui  transmettait.  Le  bruit  de  souffle 
disparaît  en  même  temps.  —  Les  tumeurs  dont  il  s'agit  sont  tou- 
jours irréductibles;  la  compression  la  plus  forte  n'y  produit 
jamais  la  moindre  diminution  de  volume;  elles  ne  changent  pas 
davantage  lorsqu'on  comprime  l'artère  au-dessus  ou  au-dessous 
d'elles. 

Ces  caractères  semblent  de  nature  à  rendie  toujours  le  dia- 
gnostic facile  ;  malheureusement  certains  anévrysmes  ,  en  partie 
solidifiés  par  des  caillots  ffbrineux,  peuvent  devenir  très-peu  ré- 
ducUbles,  très-peu  pulsatiles,  le  bruit  de  souffle  peut  s'y  affaiblir 
et  même  s'y  éteindre  tout  à  fait.  Une  dureté  comme  fibreuse  peut 
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succéder  à  la  mollesse  que  la  tumeur  présentait  dans  l'origine. 
La  compression  exercée  sur  l'artère  au-dessus  et  aurdessous  du 
sac  cesse  de  produire  dans  le  volume  de  l'anévrysme  des  chan- 
gements de  volume  appréciables.  Enfin,  sans  qu'il  soit  possible 
d'expliquer  ce  phénomène  d'une  manière  satisfaisante,  il  y  a  cer- 
tains anévrysmes  dont  les  battements  paraissent  et  disparaissent 
à  de  courts  intervalles.  On  consultera  avec  fruit  sur  ce  point  un 
mémoire  intéressant  de  M.  Verneuil  (1). 

Si ,  dans  un  cas  de  ce  genre ,  on  se  contentait  d'un  seul  exa- 
men on  pourrait  méconnaîti'o  le  caractère  de  la  pulsatilité,  et  on 
comprend  combien  cette  circonstance  jetterait  d'obscurité  sur  le 
diagnostic. 

Lorsqu'un  anévrysme  est  ainsi  modifié  par  la  présence  des 
caillots  fibrineux,  il  ressemble  vraiment  beaucoup  à  une  tumeur 
soUde  placée  au-devant  d'un  tronc  artériel  (2).  Cependant  la  nature 
des  battements ,  qui  s'accompagnent  toujorn^s  d'expansion  alors 
même  qu'ils  sont  très-affaiblis,  et  la  réductibilité  qui  n'est  jamais 
absolument  nulle,  parce  que  l'anévrysme  renferme  toujours  une 
certaine  quantité  de  sang  liquide ,  fournissent  déjà  de  précieux 
éléments  de  diagnostic.  Le  malade  est  le  pkis  souvent  en  état  de 
donner  des  renseignements  sur  l'origine  de  son  mal  ;  la  tumeur 
anévrysmale  a  toujours  commencé  par  être  molle  et  très-pulsa- 
tile;  plus  lard  elle  s'est  durcie  en  même  temps  que  les  pulsa- 
tions se  sont  afiaibbes.  La  tumeur  soUde ,  au  contraire ,  était 
dès  l'origine  dure  et  sans  pulsations;  souvent  môme  elle  était 
roulante  sous  les  téguments  et  tout  à  fait  indépendante  de  l'ar- 
tère ;  ce  n'est  qu'en  s'accroissant  qu'elle  a  comprimé  ce  vaisseau 
et  qu'elle  a  commencé  à  battre  ,  et  si  elle  a  subi  quelques  chan- 
gements de  consistance,  loin  de  devenir  plus  dure,  elle  s'est 
plutôt  ramollie.  Si,  malgré  ces  divers  caractères,  le  diagnostic  de- 
meurait douteux,  il  resterait  un  nioyen  précieux  que  je  ne  sau- 
rais trop  recommander  :  je  veux  parler  de  la  compression  indi- 
recte exercée  d'une  manière  permanente  sur  le  tronc  de  l'artère, 

(1)  Verneuil.  Noie  vour  scruii- à  l'histoire  des  aiicvrysmes,  dans  Afcit.  générales  de 
médecine,  sOr.  IV,  T.  XXIII ,  p.  'lO  (  1.S50  ). 

(2)  J'aurai  plus  loin  l'occasion  de  i.iler  plusieurs  cas  o;i  ili  s  imc-vrysmes,  ainsi  solidifies  en 
totalité  ou  en  partie,  ont  élé  pris  pour  (les  Unneurs  lihreuses  ou  cancéreuses ,  et  extirrcs 
comme  tels  [voy.  plus  loin  le  chapitre  Guùrisons  spontanées,  et  voy.  encore  la  Méthode  de 
Purviann ,  dans  la  deuxitme  partie  de  cet  ouvrage). 
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au-dessus  de  la  tumeur.  L'application  de  ce  moyen  sera  longue- 
ment décrite  plus  loin.  Elle  est  sans  oiret,  s'il  s'agit  d'une  tumeur 
solide;  s'il  s'agit  d'un  ancvrysme  au  contraire,  on  voit,  nu  bout 
de  peu  de  jours,  le  sac  subir  un  retrait  manifeste,  et  il  se  trouve 
qu'en  cherchant  le  diagnostic  on  a  déjà  connnencé  le  traitement. 
En  elTet,  les  anévrysmes,  peu  réductibles,  dont  le  diagnostic  est 
douteux,  sont  précisément  ceux  gui  cèdent  le  plus  aisément  et  le 
plus  promptemcnt  à  la  compression  indirecte. 

Jusqu'ici  j'ai  comparé  les  anévrysmes  aux  tumeurs  solitles 
soulevées  par  les  artères.  Certaines  tumeurs  liquides,  telles  que 
Jes  kystes  et  les  abcès,  peuvent  recevoir  aussi  des  battemerds 
communiques;  mais  ici  la  distinction  est  plus  facile  à  établir.  Ces 
tumeurs  en  e/lét  ne  pourraient  être  confondues  qu'avec  des  tu- 
meurs anévrysmales  molles  et  entièrement  liquides  ,  or  celles-ci 
sont  complètement  réductibles  ;  elles  présentent  des  battements 
très-forts,  avec  un  mouvement  d'expansion;  elles  sont  le  siège  d'un 
souffle  très-prononcé  ;  elles  obéissent  immédiatement  à  la  com- 
pression exercée  sur  l'artère  au-dessus  ou  au-dessous  du  sac. 
Rien  de  pareil  n'a  lieu  lorsqu'un  abcès,  par  exemple,  est  soulevé 
et  agité  par  les  battements  d'une  artère.  Certains  abcès  par 
congestion  peuvent,  il  est  vrai,  être  réductibles,  mais  cette  cir- 
constance rend  le  diagnostic  plus  facile  encore,  puisqu'elle  per- 
met d'aborder  directement  l'artère  et  de  reconnaîlrc  qu'elle  est 
indépendante  de  la  tumeur.  On  pourra  donc  toujours  éviter  de 
prendre  un  abcès  pour  un  anévrysme  ;  mais  l'erreur  inverse  est 
plus  facile  à  commettre.  Beaucoup  de  chirurgiens  célèbres  ont 
eu  le  malheur  de  prendre  un  anévrysme  pour  un  abcès ,  et  de 
l'ouvrir  au  grand  détriment  des  malades.  Je  pourrais,  s'il  en  était 
besoin,  ajouter  bien  des  faits  de  ce  genre  à  ceux  que  Ribes  a 
rassemblés  dans  un  de  ses  Mémoires  (1).  A  la  liste  des  auteui-s 
qu'il  a  cités,  je  pourrais  joindre  les  noms  de  Dupuytren,  de 
Cullerier  l'ancien,  de  White  et  même  du  prudent  Boyer.  Mais 
ces  citations  ne  sont  pas  nécessaires  ;  tout  le  monde  sait  aujour- 
d'hui qu'il  faut  toujours  examiner  les  choses  avec  un  soin  scru- 
puleux avant  d'ouvrir  les  abcès  situés  sur  le  trajet  des  artères. 

des\!b^^^'f"'^  '^'^  '      sur  les  mUm-ysmcs  pris  ))our 

in  HO  .f''"''"^"*       Mémoires  d'nnalomic,  de  vliysiologie  et  de  pallwlogie.  Paris,  tS'tl, 
m-B»,  T.  I,  p,  255, 
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Il  semble  peut-être  étonnant  qu'un  anévrysme  puisse  se  modi- 
fier au  point  de  ressembler  à  un  abcès;  il  faut  pour  cela  qu'il 
cesse  de  battre  et  qu'il  devienne  iluctuant.  Or  on  verra  bientôt 
dans  le  chapitre  que  je  consacrerai  à  l'étude  de  la  guérison  spon- 
lanée  des  anévrysmes,  que  l'inflammation  des  poches  anévrys- 
males  ou  du  tissu  cellulaire  qui  les  entoure,  peut  avoir  pour  cou- 
séquence  d'y  faire  déposer  des  caillots  mous  et  fluctuants,  et  d'y 
arrêter  les  pulsations.  La  tumeur  ainsi  modifiée  ressemble  d'au- 
tant plus  à  un  abcès  qu'elle  est  rouge,  chaude  et  douloureuse. 
Gela  explique  la  fréquence  des  erreurs  de  diagnostic  commises  en 
])areil  cas,  même  par  des  chirurgiens  habiles.  Les  conséquences 
(le  ces  erreurs  peuvent  être  extrêmement  graves  :  lorsqu'on  ouvre 
un  anévrysme  enflammé,  on  donne  d'abord  issue  à  des  caillots 
noirs  et  diffluents ,  mêlés  ou  non  de  matière  purulente.  Puis , 
quelques  secondes,  quelques  heures  ou  quelques  jours  après,  le 
sang  surmonte  la  résistance  des  caillots  mous  déposés  dans  l'ar- 
tère ;  il  s'élance  à  l'extérieur  et  cette  hémorrhagie,  toujours  fort 
difficile  à  réprimer,  détermine  très-souvent  la  mort  des  malades. 
Certes  les  choses  ne  se  passent  pas  toujours  d'une  manière  aussi 
fâcheuse  ;  on  a  plus  d'une  fois  ouvert  des  anévrysmes  enflam- 
més, on  l'a  môme  fait  quelquefois  sciemment,  sans  donner  lieu  à 
l'hémorrhagie  ;  mais  cela  ne  diminue  en  rien  l'importance  de  la 
question  de  diagnostic. 

Comment  distinguer  un  anévrysme  enflammé,  fluctuant  et 
sans  pulsations,  d'une  simple  tumeur  phlegmoueuse  et  pm-ulente  ? 
L'examen  actuel  de  la  région  malade  ne  suffit  pas  toujours  pour 
cela.  Toutes  les  fois  donc  qu'une  tumeur  fluctuante ,  placée  sur 
le  trajet  d'une  artère,  semblera  réclamer  une  incision,  le  chirur- 
gien, avant  de  s'armer  du  bistouri,  devra  interroger  scrupuleuse- 
ment le  malade  sur  ses  antécédents  ;  lui  demander  si  avant  l'appa- 
rition des  accidents  inflammatoires  il  n'avait  pas  une  tumeur 
indolente  et  pulsatile,  et  si,  dans  les  premiers  jours  qui  ont  suivi 
le  début  de  l'inflammation,  il  n'a  pas  senti  dans  le  point  doulou- 
reux des  battements  énergiques  qui  se  sont  ensuite  éteints  gra- 
duellement. Tout  malade,  quelque  indifférent  qu'on  le  suppose, 
peut  fournir  ces  renseignements,  attendu  que  la  douleur  inflam- 
matoire a  dû  nécessairement  le  porter  à  examiner  attentivement 
la  partie  aflectée.  -  Je  ne  veux  pas  dire  qu'en  procédant  ainsi  on 
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puisse  toujours  se  metlre  à  l'abri  contre  une  erreur  de  diagnostic 
aussi  préjudiciable;  mais  je  puis  affirmer  du  moins  que,  dans  la 
plupart  des  cas  où  cette  erreur  a  été  commise,  les  chirurgiens, 
frappés  par  l'évidence  des  signes  d'un  abcès,  avaient  négligé  d'in- 
terroger les  malades  sur  les  antécédents  de  leur  tumeur.  Si  par 
hasard,  malgré  l'investigation  la  plus  rigoureuse,  ii  restait  du 
doute  sur  la  nature  du  mal,  on  devrail.  attendre  quelques  jours  v\ 
ne  se  décider  à  inlervenir  que  loi'sque  la  tumeur  paraîtrait  sur  le 
point  de  s'ouvrir  d'elle-même.  Cela  diminuerait  beaucoup  le 
tlanger,  parce  que  chaque  instant  nouveau  rend  la  coagulation 
innammatoire  plus  complète  et  diminue  les  chances  de  l'hémor- 
rliagie. 

Le  diagnostic  est  bien  plus  épineux  encore  lorsqu'un  véritable 
abcès  se  forme  dans  le  tissu  cellulaire  qui  recouvre  un  ané- 
vrysme.  Lorsqu'un  cas  de  ce  genre  se  présente  à  l'observation, 
on  doit  se  tenir  prêt  à  tout  événement  et  agir  comme  le  fit 
Roux ,  qui,  avant  d'ouvrir  une  tumeur  purulente  du  pli  du  bras, 
se  mit  en  mesure  de  pratiquer  l'opération  de  l'anévrysme  : 
l'incision  donna  issue  à  du  pus ,  puis  à  des  caillots ,  puis  à  du 
sang  artériel.  Ainsi  qu'on  l'avait  soupçonné,  l'abcès  masquait  un 
anévrysme  ;  mais  un  aide  avait  déjà  le  doigt  sur  l'artère  bumé- 
rale;  ce  vaisseau  fut  aussitôt  comprimé,  et  Roux  put  pratiquer 
séance  tenante  l'opération  de  l'ouverture  du  sac.  La  malade  guérit 
sans  accidents  (1). 

Les  détails  qui  précèdent  ne  s'appliquent  qu'à  la  première 
partie  du  diagnostic  des  anévrysmes.  Lorsqu'une  fois  on  a  re- 
connu qu'une  tumeur  est  de  nature  anévrysmalo,  on  doit  encore 
se  demander  à  quelle  espèce ,  à  quelle  variété  appartient  l'ané- 
vrysme qu'on  a  sous  les  yeux. 

Il  importe  d'abord  de  savoir  s'il  s'agit  d'un  anévrysme  artériel 
ou  d'un  anévrysme  artério-veineux.  Cette  première  question  est 
toujours  facile  à  résoudre.  L'anévrysme  artériel  est  quelquefois 
le  siège  d'un  léger  frémissement  vibratoire;  mais  ce  thrill  est 
toujours  intermittent,  et  bien  dillerent  du  thrill  énergique  et  con- 
tinu-saccadé qui  accompagne  la  phlébartérie.  Le  souffle  de  l'ané- 
vrysme artériel  est  intermittent,  et  il  est  toujours  bien  plus  faible 

(1)  Hnux.  Oiuirnnle  minées  (le  ■prniique  chirur<jicale,T.  :i,  p.  200.  Pnils,  1855,  iii-S". 
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que  celui  de  l'anévrysme  variqueux.  Ce  dernier  souffle,  d'ailleurs, 
est  continu-saccadé  et  retentit  au  loin  le  long  des  A'aisseaux.  Ces 
caractères  suffiraient  pour  lever  touS  les  doutes,  quand  mûnae  on 
ne  saurait  pas  que  l'anévrysme  artério-veineux  est  presque  tou- 
jours Iraumatique;  qu'il  produit  la  dilatation  variqueuse  des 
veines,  et  que  les  pulsations,  dépassant  les  limites  de  la  tumeur, 
s'étendent  aux  veines  les  plus  voisines  de  la  blessure. 

Ce  premier  point  de  diagnostic  est  sans  aucun  doute  le  plus 
important  au  point  de  vue  pratique ,  parce  que  l'existence  d'une 
phlébartérie  cbange  tout  à  fait  les  indications  du  traitement. 

Mais  les  anévrysmes  artériels  et  les  anévrysmes  artério-vei- 
neux forment  deux  groupes  qui  renferment  chacun  plusieurs 
variétés.  Pour  compléter  le  diagnostic,  il  faudrait  pouvoir  distin- 
guer ces  nombreuses  variétés  les  unes  des  autres.  Je  m'empresse 
de  dire  que  cela  est  souvent  impossible  ;  mais  j'ajoute  qu'ici  Fin- 
certitude  du  chirurgien  est  rarement  préjudiciable  au  malade, 
parce  qu'elle  n'exerce  presque  aucune  influence  sur  la  théra- 
peutique. 

Parlons  d'abord  des  diverses  espèces  de  phlébartérie.  La  varice 
anévrysmale  se  distingue  dès  anévrysmes  variqueux  par  l'ab- 
sence d'une  tumeur.  Quant  aux  anévrysmes  variqueux,  ceux  qui 
sont  dus  à  la  dilatation  de  la  veine  se  reconnaissent  quelquefois 
assez  bien  à  la  disposition  fusiforme  de  la  tumeur,  dont  les  deux 
extrémités  se  continuent  directement  avec  le  tronc  d'une  veine 
dilatée.  Ce  caractère  n'est  appréciable  que  lorsque  l'anévrysme 
est  très-superficiel,  et  d'ailleurs  il  est  loin  d'être  constant.  Les 
anévrysmes  variqueux  enkystés  forment  en  général  une  tumeur 
plus  circonscrite  et  plus  globuleuse  ;  mais  il  me  semble  impossible 
jusqu'ici  de  savoir  s'ils  reposent  sur  l'artère  ou  sur  la  veine,  ou  s'ils 
sont  situés  entre  ces  deux  vaisseaux.  Peut-être  les  observations 
ultérieures  fourniront-elles  quelques  signes  distinctifs;  la  pra- 
tique, eh  tout  cas ,  n'y  gagnerait  pas  grand'chose,  puisque  toutes 
les  variétés  d'anévrysmes  artério-veineux,  commé  on  le  verra 
plus  loin,  réclament  le  môme  traitement. 

Les  variétés  des  anévrysmes  artériels  sont  trop  nombreuses  et 
trop  voisines  l'une  de  l'autre  pour  qu'on  puisse  espérer  de  les  dia- 
gnostiquer toujours  avec  précision.  Lorsqu'on  songe  que  l'anato- 
mie  pathologique  elle-même' reste  quelquefois  indécise,  et  que  les 
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auteurs  discutent  encoro  sur  la  réalité  de  certaines  esp^îces  d'ané- 
vrysmes  ,  on  doit  renoncer  à  l'espoir  de  distinguer  sur  le  vivant 
l'anévrysme  vrai  de  l'anévrysme  mixte.  Pour  peu  que  la  tumeur 
soit  profonde,  je  ne  vois  pas  non  plus  comment  on  éviterait  de 
confondre  l'anévrysme  sacciforme  avec  l'anévrysme  fusiformo. 
Lorsque  l'affection  reconnaît  une  cause  traumatique,  on  diagnos- 
tique en  général  mi  anévrysme  faux.  Cependant,  on  ne  doit  pas 
oublier  que  les  contusions  et  les  plaies  contuses,  en  déchirant 
seulement  les  deux  tuniques  internes,  peuvent  donner  lieu  à  l'ané- 
vrysme mixte;  que  des  efforts  et  des  mouvements  violents ,  en 
déchirant  à  la  fois  toutes  les  tuniques ,  peuvent  être  suivis  de  la 
formation  d'un  anévrysme  faux.  Enfin,  et  surtout,  il  faut  savoir 
qu'ime  coïncidence  perfide  peut  faire  naître  un  anévrysme  spon- 
tané en  un  point  où  une  plaie  a  peu  de  temps  auparavant  inté- 
ressé les  parties  molles  sans  atteindre  l'artère.  —  C'est  ce  qui  eut 
lieu  dans  un  cas  rapporté  par  Saviard.  Une  saignée  avait  été  pra- 
tiquée sur  la  veine  médiane  céphalique,  sept  semaines  avant  le 
début  d'un  anévrysme  spontané  de  l'artère  humérale,  survenu 
dans  un  effort  violent.  Le  phlébotomiste  était  déjà  cité  en  justice, 
lorsque  Saviard  fut  appelé  :  le  siège  de  la  tumeur,  la  situation  de 
la  cicatrice  de  la  saignée ,  la  narration  faite  par  le  malade  lui^ 
môme,  enfin  la  disposition  des  parties  constatée  pendant  l'opé- 
ration, qui  fut  pratiquée  suivant  la  méthode  ancienne,  toutes  ces 
circonstances  permirent  à  Saviard  d'affirmer  que  la  saignée  avait 
été  étrangère  à  la  formation  de  l'anévrysme,  et  de  soustraire  le 
phlébotomiste  à  des  poursuites  injustes  (1). 

Il  importe  de  savoir,  pour  le  traitement  et  surtout  pour  le  pro- 
nostic, si  une  tumeur  anévrysmale  est  diffuse  ou  si  elle  est  cir- 
conscrite; le  mécanisme  de  la  guérison  diffère  en  effet  beaucoup 
dans  les  deux  cas.  Ce  diagnostic  est  souvent  facile;  la  forme, 
l'indépendance  de  la  tumeur,  son  origine,  son  évolution  sont  au- 
tant de  circonstances  propres  à  éclairer  le  chirurgien.  Si  l'ané- 
vrysme s'est  formé  brusquement,  s'il  y  a  eu  à  cette  époque  une 
ecchymose  manifeste,  si  la  tumeur  est  restée  irréguHôre,  mal 
circonscrite,  inégalement  pulsatile,  il  est  probable  que  le  sang 
épanché  est  contenu  dans  une  cavité  anfractueusc,,  et  qu'il  s'agit 
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d'un  anévrysme  clifïus  primiLir.  On  diagnostiquera  un  anévrysme 
diffus  conséculif  lorsqu'on  apprendra  qu'un  anévrysme  spontané, 
ayant  déjà  acquis  un  certain  volume,  a  pris  en  quelques  mstanls, 
sous  l'influence  d'une  contusion  ou  d'un  eflort,  un  accroissement 
considérable,  que  le  malade,  au  moment  de  l'accident,  a  éprouvé 
une  sensation  de  rupture,  et  que  les  téguments  ont  pris  peu  de 
temps  après  une  teinte  ecchymotique. 

Mais  H  côté  des  cas  qui  précèdent,  il  y  en  a  d'autres  où  le  dia- 
gnostic des  anévrysraes  diffus  consécutifs  est  entouré  de  la  plus 
grande  difficulté.  C'est  lorsque  la  tumeur  occupe  une  situation 
profonde,  et  lorsque  la  rupture  du  sac,  qui  a  permis  au  sang  de 
s'épancher  dans  le  tissu  cellulaire,  est  survenue  spontanément  et 
gradueUement.  Cette  rupture,  d'abord  étroite,  a  pu  s'élargir  plus 
tard.  La  tumeur  s'est  ensuite  accrue  avec  rapidité,  mais  non 
d'une  manière  soudaine;  enfin,  le  sang  ne  s'est  pas  infiltré  en 
abondance  dans  le  tissu  cellulaire ,  et  n'a  pu  communiquer  à  la 
peau  une  teinte  ecchymotique.  Le  seul  élément  qui,  dans  un  cas 
de  ce  genre,  puisse  mettre  sur  la  voie  du  diagnostic,  c'est  la  ra- 
pidité avec  laquelle  la  tumeur  s'est  accrue  à  partir  d'une  certaine 
époque;  mais  ce  caractère  n'est  nullement  concluant,  puisque 
les  anévrysmes  circonscrits  se  comportent  quelquefois  de  la 
même  manière.  Avouons  donc  qu'il  y  a  des  cas  où  le  diagnostic 
des  anévrysmes  diffus  consécutifs  peut  rester  douteux. 

Lorsqu'on  a  reconnu  la  présence,  et  autant  que  possible  la  na- 
ture d'une  tumeur  anévrysmale,  on  n'a  pas  satisfait  à  toutes  les 
exigences  du  diagnostic  ;  il  faut  encore  préciser  le  siège  anato- 
mique  de  l' anévrysme,  son  point  de  départ,  ses  connexions  avec 
telle  ou  telle  artère,  ou  avec  les  collatérales.  Pour  les  anévrysmes 
artériels  externes,  cette  détermination  est  en  général  facile,  parce 
que  la  tumeur  occupe  le  plus  souvent  une  région  où  il  n'y  a 
qu'une  seule  artère  importante.  Cependant  lorsqu'un  anévrysme 
occupe  la  partie  la  plus  inférieure  du  jarret,  et  pénètre  sous  le 
muscle  soléaire,  on  peut  se  demander  s'il  appartient  au  tronc 
libio-péronier  ou  à  l'une  de  ses  deux  branches  ;  pareille  incertitude 
peut  se  présenter  pour  les  anévrysmes  de  la  partie  supérieure  de 
l'avant-bras.  Les  anévrysmes  spontanés  ou  traumaliques  de  la 
réo-ion  maxillo-carotidienne  offrent  la  môme  difficulté  ;  on  se  de- 
mande s'ils  viennent  du  tronc  de  la  carotide  externe  ou  de  l'une 
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de  ses  nombreuses  brandies.  A  l'époque  où  on  opérait  les  ané- 
vrysines  par  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac,  cette  incertiliide 
pouvait  donner  lieu  à  quelques  hésitations  au  moment  de  l'opé- 
ration; mais  aujourd'hui  que  cette  méthode  est  à  peu  près  tom- 
bée eu  désuétude,  et  qu'on  agit  de  préférence  sur  un  tronc  arté- 
riel plus  ou  moins  éloigné  de  la  tumeur,  il  est  devenu  beaucoup 
moins  important  de  préciser  le  siège  anatomique  des  anévrysmes 
artériels.  D'une  manière  générale,  il  suffit  de  savoir  quelle  est 
l'artère  qui  tient  sous  sa  dépendance  les  battements  de  la  tumeur. 
Lorsque  la  compression  passagère  exercée  sur  l'artère  fémorale , 
par  exemple ,  arrête  les  pulsations  d'un  anévrysme  du  mollet,  il 
n'est  pas  besoin  d'en  savoir  davantage  pour  donner  au  traitement 
une  direction  convenable.  Je  n'en  pourrais  dire  plus  long  sans 
entrer  dans  l'étude  des  faits  particuliers.  Je  me  bornerai  à  parler 
d'un  cas  où  la  précision  du  diagnostic  anatomique  est  de  la  plus 
haute  importance;  je  veux  parler  des  anévrysmes  qui  font  saillie 
sur  les  côtés  de  la  trachée,  immédiatement  au-dessus  de  la  cla- 
vicule. Ces  anévrysmes  peuvent  appartenir  à  l'aorte,  au  tronc 
brachio-céphalique,  à  la  carotide  ou  à  la  sous-clavière.  Dans  le 
premier  cas,  on  peut  tenter  l'emploi  des  réfrigérants  et  de  la  mé- 
thode de  Valsalva;  peut-être  même  est-il  permis  de  songer  à  la 
galvano-puncture  ou  aux  injections  coagulantes  ;  mais  on  ne  doit 
recourir  à  aucune  opération  sanglante  ;  —  dans  le  second  cas , 
la  méthode  de  Brasdor,  modifiée  par  Wardrop,  serait  à  la 
rigueur  indiquée  ;  dans  les  deux  derniers  cas  enfin ,  on  pourrait 
lier  soit  l'artère  carotide,  soit  l'artère  sous-clavière  entre  la 
tumeur  et  les  capillaires.  On  voit  combien  il  serait  indispensable 
de  préciser  ici  le  point  de  départ  de  l'anévrysme.  Je  n'hésite 
pourtant  pas  à  dire  que  cette  détermination  est  quelquefois  im- 
possible, parce  qu'on  est  privé  du  principal  moyen  de  diagnostic, 
qui  consiste  à  comprimer  momentanément  l'artère  entre  le  sac 
anévrysmal  et  le  cœur.  Lorsqu'on  est  dans  le  doute,  il  faut  s'abs- 
tenir de  toute  opération  sanglante  et  se  contenter  de  la  méthode 
de  Valsalva  ou  de  certaines  méthodes  directes,  telles  que  les  ré- 
frigérants, la  galvano-puncture  ou  les  hijeclions  coagulantes.  Ce- 
pendant le  siège  précis  de  la  tumeur,  l'origine  indiquée  par  le 
malade,  l'auscultation  et  la  percussion  de  la  poitrine,  l'état  de 
la  circulation  de  la  tête  et  du  membre  thoracique,  enfin  et  sur- 
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tout  l'influence  qu'exerce  sur  la  tumeur  la  compression  appliquée 
sur  la  partie  supérieure  de  la  carotide,  sur  la  sous-clavière  ou 
sur  l'axillaire  l'ournissent  le  plus  souvent  des  éléments  propres  à 
établir  un  diagnostic  exact. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  anévrysme  artério-veineux,  la  question  est 
plus  complexe  encore,  car  la  tumeur  est  en  connexion  à  la  fois 
avec  une  artère  et  avec  une  veine.  Il  ne  suffit  plus  de  savoir 
quelle  est  l'artère  affectée,  il  faut  savoir  encore  quelle  est  la  veine 
qui  est  le  siège  de  la  phlébartérie.  Le  diagnostic  de  ce  double 
siège  anatomique  est  ici  bien  plus  important  que  dans  les  autres 
cas ,  parce  que  la  seule  opération  sanglante  que  comporte  l' ané- 
vrysme variqueux  est  celle  qui  consiste  à  inciser  directement  les 
parties  malades  et  à  lier  l'artère  immédiatement  au-dessus  et 
immédiatement  au-dessous  de  l'orifice  de  communication.  Or,  le 
siège  de  cet  orifice  se  reconnaît  en  général  avec  facilité  :  le  plus 
souvent,  la  peau  correspondante  présente  une  cicatrice,  et  cons- 
tamment le  souffle  et  le  frémissementy  présentent  leur  maximum 
d'intensité.  Lorsqu'il  n'existe,  au  niveau  de  la  tumeur,  qu'une 
seule  artère  et  une  seule  veine ,  comme  cela  a  lieu  à  la  partie 
moyenne  de  la  cuisse ,  on  ne  peut  conserver  de  doutes  sur  la 
na  ture  des  vaisseaux  qui  sont  le  siège  de  la  phlébartérie  ;  mais 
la  plupart  de  ces  anévrysmes  occupent  le  pli  du  bras  où  l'artère 
liumérale  est  en  rapport  à  la  fois  avec  la  veine  médiane  basilique 
et  avec  les  deux  veines  bumérales  profondes,  et  il  y  a  lieu  de  se  de- 
mander quelle  est  celle  de  ces  veines  qui  communique  avec  l'artère. 

L'anévrysme  variqueux  profond  du  pli  du  coude  n'est  connu 
que  depuis  peu  de  temps,  et  en  faisant  abstraction  du  fait  de  Park, 
dont  j'ai  déjà  parlé,  je  n'en  connais  aucune  observation  antérieure 
à  183^1.  Après  plusieurs  opérations  dirigées  contre  un  anévrysme 
variqueux  consécutif  à  une  saignée,  le  professeur  Roux  fut  con- 
traint de  pratiquer  l'amputation  du  bras.  La  pièce,  disséquée  avec 
soin,  fut  présentée  par  M.  Puydebat  à  la  Société  anatomique  (1).  La 
veine  médiane  basilique,  atteinte  sans  doute  pendant  l'opération, 
ou  détruite  depuis  par  la  suppuration ,  ne  put  être  retrouvée  à 
l'autopsie  ;  le  tronc  même  de  la  basilique  se  terminait,  à  2  ou 
3  pouces  au-dessus  du  pli  du  coude,  en  une  extrémité  frangée, 

(IJ  Bull.  Soc.  cmalomUluc,  183/i,  p.  «2  (Paris,  1852,  in-8»,  2«éilil.). 
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inëî?ale  et  comme  déchirée.  L'artère  brachiale  communiquait 
avec  l'une  des  veines  huméralcs  profondes.  Communiquait- elle 
aussi  avec  la  médiane  basilique?  C'est  possible,  mais  cela  n'est 
point  prouvé.  Il  y  a  une  circonstance  qui  rend  cette  supposition 
assez  probable ,  c'est  la  dilatation  extrême  de  toutes  les  veines 
superficielles,  dilatation  simplement  indiquée  par  M.  Puydebat, 
mais  décrite  avec  beaucoup  plus  de  soin  par  Roux ,  qui  a  aussi 
rapporté  cette  observation  (l).  Il  semble,  en  effet,  que  la  dila- 
tation variqueuse  des  veines  sous-cutanées  imphque  l'idée  d'une 
communication  entre  l'artère  humérale  et  la  veine  médiane  basi- 
lique. Ce  caractère  manquait  tout  à  fait  dans  un  autre  cas  pubhé 
en  1843  par  M.  Voillemier  (2)  :  les  veines  superficielles  n'étaient 
pas  dilatées,  et  la  phlébartérie  existait  seulement  entre  l'artère 
humérale  et  l'une  de  ses  veines  satellites.  Ces  deux  faits  n'avaient 
pas  fixé  l'attention  des  cliniciens ,  lorsqu'un  nouveau  cas  se  pré- 
:  senta  à  l'hôpital  Saint-Antoine,  en  1847.  M.  FoUin,  alors  interne 
i  dans  le  service  de  M.  Bazin,  s'aperçut,  au  moment  de  saigner  un 
malade,  de  l'existence  d'une  petite  tumeur  pulsatile  située  au 
pli  du  coude,  derrière  la  veine  médiane  basiUque.  Le  patient, 
inlerrogé  avec  soin,  raconta  qu'il  avait  été  saigné  quelques  mois 
auparavant,  .'i  l'Hôtel-Dieu ,  par  un  ex  terne  maladroit  ;  qu'une 
hémorrhagie  artérielle  des  plus  évidentes  en  avait  été  la  con- 
séquence, et  que  la  tumeur  pulsatile  s'était  montrée  peu  de  temps 
après  sous  la  cicatrice.  Un  bruit  de  souffle  très-fort,  à  double  cou- 
rant, et  un  frémissement  continu-saccadé ,  révélèrent  à  M.  Follin 
lia  présence  d'une  phlébartérie;  mais  les  veines  superficielles 
n'offraient  aucune  dilatation ,  et  il  en  conclut  qu'il  s'agissait  d'un 
anévrysme  variqueux  profond.  M.  Bazin  et  M.  Nélaton,  qui  étu- 
dièrent ensuite  le  malade  avec  le  plus  grand  soin,  acceptèrent  si 
I  bien  ce  diagnostic  qu'ils  invitèrent  M.  Follin  à  pratiquer  la  sai- 
gnée sur  la  veine  médiane  basilique.  L'opération  fut  faite  en  leur 
présence  :  un  jet  de  sang  noir,  sans  saccade,  et  sans  mélange  de 
■  sang  rouge ,  prouva  aussitôt  que  le  diagnostic  était  exact  et  que 
les  veines  superficielles  ne  communiquaient  pas  avec  l'artère  (3). 

(1)  lloux.  Quarante  années  de  pratique  chirurgicale,  T.  II,  p.  280.  Paris,  1S55,  in-8". 

(2)  Bulletin  qinérat  de  lltârdveuliqufi ,  18'i3,  T.  XXV,  p.  39. 

(3)  FOLLipf.  Obm'i\  d'une  communication  entre  l'artère  liiimf.ralc  cl  les  reines  pro- 
fondes du  pU  du  bras,  dans  lHévi.  de  la  Soc.  de  chirurgie,  T.  Il ,  p.  52.  l'aris,  1851,  iii-ft". 
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Ce  fait  important  fut  communiqué  à  la  SociôLé  de  chirurgie.  Il  est 
certain,  par  conséquent,  qu'on  peut  distinguer  la  phlébartérie 
superficielle  de  la  phlébartérie  profonde,  en  se  basant  sur  l'état 
des  veines  sous- cutanées  de  l' avant-bras. 

Lorsque  la  situation  de  l'anévrysme  variqueux  est  assez  pro- 
fonde pour  rendre  l'exploration  directe  impossible ,  c'est  encore 
l'étude  des  dilatations  veineuses  qui  conduit  au  diagnostic  du  siège 
de  la  lésion.  Je  me  bornerai  à  rappeler  pour  exemple  le  cas  si  re- 
marquable et  déjà  mentionné  où  M.  Gosselin  parvint  à  reconnaUre 
l'existence  d'une  communication  entre  l'artère  iliaque  primitive 
droite  et  la  veine  iUaque  primitive  gauche  (1). 

Ceci  dit  sur  les  moyens  de  préciser  le  siège  des  tumeurs  ané- 
vrysmales  ,  il  reste  encore  une  dernière  question  de  diagnostic. 
Pour  choisir  avec  connaissance  de  cause  parmi  les  méthodes 
thérapeutiques ,  il  importe  de  connaître  l'état  du  sang  contenu 
dans  l'anévrysme  et  l'état  des  parties  qui  l'entourent.  Le  degré 
de  dureté  et  de  réductibilité  de  la  tumeur,  l'intensité  des  batte- 
ments et  du  souffle,  annoncent  la  présence  des  caillots  flbrineux 
et  permettent  d'en  apprécier  approximativement  la  quantité. 
Quant  aux  tissus  qui  environnent  le  sac ,  les  lésions  qu'ils  ont 
subies  ne  sont  pas  toujours  faciles  à  préciser.  De  vives  douleurs, 
irradiées  au  loin,  annoncent  que  les  troncs  nerveux  sont  com- 
primés, et  l'existence  d'un  œdème  plus  ou  moins  prononcé 
prouve  que  la  circulation  veineuse  trouve  un  obstacle  au  nivoau 
de  l'anévrysme.  En  quoi  consiste  cet  obstacle?  La  veine  satellite 
est-elle  simplement  comprimée,  ou  est-elle  tout  à  fait  oblitérée, 
comme  il  y  en  a  d'assez  nombreux  exemples?  La  solution  de 
cette  question  am^ait  quelque  importance  au  point  de  vue  du 
pronostic.  Malheureusement,  il  n'y  a  pas  de  signe  capablo  de 
faire  diagnostiquer  avec  précision  l'état  de  la  veine,  surtout  lors- 
qu'elle est  profonde.  Il  n'y  a  que  des  présomptions  tirées  du 
degré  d'infiltration  des  tissus. 

Les  comphcations  qui  surviennent  du  côté  du  squelette  sont: 
plus  difficiles  encore  à  reconnaître.  Certes ,  il  y  a  des  cas  où  ce  ■ 
diagnostic  est  évident.  Ainsi,  lorsqu'un  anévrysme  de  l'aorte  faiti 
saillie  dans  la  région  sterno-costale,  on  n'hésite  pas  à  dire  que' 

(1)  Bull,  de  la  Soc.  de  cinruniie.  'W  IV,  i>.  138.  Paris,  185/.,  in-8"  [voy.  plusUiiut,  p.  76). 
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Ja  luinciir  a  érodé  et  perlbré  le  sternum  et  les  côtes.  Ainsi  encore, 
Jf)is(iirun  anévrysme  poplité  communique  des  battements  éner- 
gi([Lies  à  toute  la  synoviale  du  genou,  on  en  conclut  aussitôt  que 
le  sac  s'est  ouvert  dans  la  cavité  de  l'articulation.  Mais  il  y  a  des 
(  cas  beaucoup  plus  embarrassants.  La  simple  érosion  de  la  face 
I  postérieure  du  fémur  par  un  anévrysme  poplité  ne  se  révèle  par 
;  aucun  caractère  spécial.  On  ne  peut  que  la  soupçonner  en  se 
1  basant  sur  l'ancienneté,  sur  le  volume,  sur  les  rapports  de  la 
!  tumeur,  et  généralement  cette  lésion  ne  se  reconnaît  qu'à  l'au- 
topsie. J'en  puis  dire  autant  d'une  perforation  étroite  du  liga- 
ment postérieur  du  genou.  Le  sang,  admis  dans  la  cavité  articu- 
laire à  travers  un  petit  pertuis,  distend  promptement  la  synoviale, 
mais  la  petite  ondée  sanguine  qui  pénètre  dans  la  jointure  à 
chaque  diastole  est  trop  peu  considérable  pour  communiquer  à 
cette  immense  capsule  articulaire  des  pulsations  appréciables. 
On  est  donc  conduit  à  croire  qu'il  y  a  simplement  bydarthrose 
(du  genou,  tandis  qu'en  réalité  il  y  a  une  lésion  incomparable- 
iment  plus  grave.  Je  connais  un  grand  nombre  de  cas  où  cette 
I  complication  n'a  été  reconnue  qu'à  l'autopsie ,  ou  au  moins  à  la 
I dissection  du  membre  amputé.  Tout  dernièrement  encore,  un 
Ifait  de  ce  genre  s'est  présenté  à  mon  observation  sur  un  malade 
ique  M.  NélatoQ  avait  bien  voulu  recevoir  dans  son  service,  et 
I  que  nous  traitions  ensemble  par  la  méthode  de  la  compression 
i indirecte.  Un  épanchement  considérable  existait  dans  l'articula- 
rtion  du  genou;  nous  pensâmes  que  c'était  une  simple  hydar- 
'throse,  qui  nous  semblait  due  à  la  pression  exercée  par  l'ané- 
'vrysme  poplité  sur  les  veines  articulaires  moyennes.  Nous 
appliquâmes  donc  un  appareil  compressif  sur  le  trajet  de  l'ar- 
tère fémorale.  Mais  quelle  fut  ma  surprise  lorsque ,  visitant  le 
malade  dans  la  soirée,  je  trouvai  que  l'épanchement  avait  com- 
plètement disparu  !  Je  me  félicitais  de  ce  résultat  qui  aurait  dû 
au  contraire  rn'inspirer  de  vives  inquiétudes.  J'admirais  la  rapi- 
dité avec  laquelle  un  vaste  épanchement  séreux  avait  pu  se  ré- 
sorber dès  que  la  compression  de  la  fémorale,  en  diminuant  le 
volume  de  la  tumeur,  avait  permis  à  la  circulation  de  reprendre 
toute  sa  liberté  dans  les  veines  articulaires;  et  je  ne  me  doutais 
pas  qu'il  s'agissait  d'un  épanchement  sanguin  devenu  j)rompte- 
ment  réductible,  sous  l'influence  de  la  compression  indirecte.  Je 
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n'en  puis  dire  plus  long  ici  sur  cette  observation  qui  sera  rap- 
portée plus  loin  dans  tous  ses  détails.  Je  me  bornerai  à  ajouter 
qu'il  fallut  bientôt  pratiquer  l'amputation  de  la  cuisse,  et  que  la 
dissection  montra  l'anévrysme  ouvert  dans  l'articulation  du 
genou. 

Cette  erreur  de  diagnostic  aurait  probablement  pu  être  évitée, 
si  nous  avions  su  nous  défier  de  cette  prétendue  hydartbrose , 
qui  ne  présentait  aucun  battement  appréciable  et  qui  dès  lors  ne 
nous  inspirait  aucune  crainte.  Il  fallait  examiner  attentivement 
la  jointure,  et  chercher  à  réduire  l'épanchement  pendant  qu'un 
aide  comprimait  la  fémorale  sur  le  pubis.  Nous  ne  le  fîmes  pas. 
Nous  nous  bornâmes,  dans  les  explorations  du  diagnostic,  à 
étudier  l'influence  de  la  compression  indirecte  sm-la  tumeur  du 
jarret,  et  cela  nous  conduisit  à  essayer  l'emploi  d'une  méthode 
conservatrice  dans  un  cas  qui  ne  comportait  que  l'amputation. 

Il  faut  se  méfier  aussi  de  la  roideur  et  de  la  rétraction  articu- 
laires qui  compliquent  certains  anévrysraes  poplités.  Ces  deux 
caractères  existaient  chez  notre  malade  ;  nous  espérions  qu'ils 
étaient  dus  à  la  rétraction  des  muscles  soulevés  par  la  tumeur  ; 
il  en  est  ainsi  en  effet  dans  beaucoup  de  cas,  mais  ici  la  déviation 
permanente  du  genou  était  le  résultat  de  la  rétraction  du  liga- 
ment postérieur,  altéré  par  l'action  directe  de  l'anévrysme. 


Je  devrais  maintenant  passer  à  la  thérapeutique  des  aué- 
vrysmes,  c'est  là  le  but  principal  de  cet  ouvrage.  Je  puis  dire 
que  cette  étude  n'a  pas  encore  été  faite  dans  son  ensemble.  On 
a  décrit  isolément  un  grand  nombre  de  méthodes,  mais  on 
n'a  établi  entre  elles  que  des  parallèles  partiels  tout  à  fait  in- 
suffisants. Parmi  les  chirurgiens  qui  ont  pris  part  jusqu'ici  à  ces 
difficiles  recherches,  les  uns  ont  dirigé  leur  choix  en  se  basant 
sur  les  résultats  de  leur  pratique;  d'autres,  plus  sages,  ont  mis  à 
profit  l'expérience  du  passé  et  ont  surtout  consulté  les  relevés 
statistiques.  L'anévrysme,  en  efl'et,  est  une  alléction  trop  rare 
et  trop  multiple  dans  ses  formes  pour  qu'un  praticien,  quelque 
répandu  qu'on  le  suppose,  puisse  observer  par  lui-môme  un 
nombre  suffisant  de  faits.  De  là  découle  la  nécessité  de  con- 
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siiltei-  les  Statistiques.  Je  n'ai  pas  néglige  ce  genre  de  reclicr- 
clies;  j'ai  mis  ù  profit  les  relevés  anciens;  j'en  ai  même  dresse 
de  nouveaux;  mais  cela  ne  sul'fit  pas  :  tous  les  faits  ne  sont 
pas  publics;  les  statistiques  sont  par  conséquent  toujours  in- 
complètes et  susceptibles  de  tromper.  11  faut  y  joindre  l'analyse 
raisonnée  des  observations;  il  faut  réunir  pour  chaque  mé- 
thode un  nombre  imposant  de  faits,  les  comparer,  les  compléter 
l'mi-par  l'autre,  profiter  des  observations  malheureuses  poui' 
demander  à  i'anatomie  pathologique  des  renseignements  positifs 
sur  le  mode  d'action  des  traitements  employés  et  sur  les  accidents 
qui  peuvent  en  être  la  conséquence.  Ce  double  travail  d'analyse  et 
de  synthèse  permet  seul  de  donner  une  solution  scientifique  à  des 
questions  qui  ont  été  jusqu'ici  livrées  à  une  sorte  d'empirisme. 

C'est  la  voie  que  je  me  propose  de  suivre ,  en  réclamant  d'a- 
vance l'indulgence  du  lecteur  pour  une  œuvre  dans  laquelle 
j'ose  presque  dire  que  je  n'ai  pas  eu  de  devanciers.  Mais  avant 
d'aborder  dù-ectement  l'étude  des  méthodes  thérapeutiques,  avant 
de  dire  comment  on  peut  agir  sur  les  poches  anévrysmales  et  par 
quel  mécanisme  on  peut  en  obtenir  la  guérison,  je  crois  indispen- 
sable de  décrire  avec  précision  les  phénomènes  dont  l'ensemble 
constitue  la  physiologie  pathologique  des  anévrysmes ,  et  qui 
amènent  quelquefois  la  guérison  spontanée  de  cette  afi'ecti on.  Les 
indications  du  traitement,  en  efiet,  reposent  directement  sur  la 
connaissance  de  ces  phénomènes,  dont  l'étude  a  été  trop  négligée 
jusqu'ici. 


CHAPITRE  V. 

PhyMologic  |iatliolo^î(|iie  des  aiiévrysmciiii. 

Les  phénomènes  de  la  circulation  anévrysmalc  sont  loin  d'être 
les  inênies  dans  toutes  les  espèces  d'anévrysmes.  J'ai  déjà  été 
obligé,  pour  faire  comprendre  les  détails  de  la  syin[)tomatologie, 
de  décrire  le  irioiivement  du  sang  dans  lesanévrysmes  variqueux. 
J'aurai  donc  pfu  d<'  clmse  ;'i  y  ajouter  ici;  mais  je  devrai  insister 
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avec  plus  de  détails  sur  la  physiologie  des  anévrysmes  arlériels, 
étude  à  peine  ébauchée  jusqu'à  ce  jour,  quoiqu'elle  tienne  sous 
sa  dépendance  toutes  les  indications  thérapeutiques. 

I,  ANÉVRYSMES  ARTÉRIELS. 

La  forme  du  sac  et  la  nature  de  ses  connexions  avec  l'artère 
impriment  nécessairement  des  modifications  à  la  circulation  du 
sang  qui  le  traverse.  L'étude  que  j'entreprends  est  donc  assez 
compliquée;  mais  elle  l'est  moins  qu'on  ne  pourrait  le  croire  au 
premier  abord,  en  songeant  aux  espèces  nombreuses  que  l'ana- 
tomie  pathologique  a  établies  dans  le  groupe  des  anévrysmes 
artériels.  Je  ne  crains  pas  de  dire  que  l'origine  et  le  mode  défor- 
mation des  poches  anévrysmales  sont  beaucoup  moins  importants 
que  leur  forme.  Or,  on  peut  ramener  tous  les  anévrysmes  arté- 
riels aux  quatre  formes  suivantes  : 

1°  Vanévrysme  cratériforme,  qui  constitue  une  tumeur  petite, 
plus  ou  moins  hémisphérique,  en  forme  de  coupe  ou  de  cratère. 
C'est  une  simple  dépression  de  la  paroi  artérielle  ;  l'orifice  du 
sac  en  constitue  la  partie  la  plus  large,  et  le  sang  y  circule  presque 
aussi  librement  que  dans  l'artère.  L'anévrysme  vrai  commen- 
çant et  la  plupart  de  ces  tumeurs,  aussi  rares  que  singuhères, 
qu'on  a  désignées  sous  le  nom  d'anévrysmes  kystogéniques,  ren- 
trent dans  cette  première  catégorie  ; 

2°  Vanévrysme  diffus,  qui  est  privé  de  sac  véritable  dans  une 
partie  ou  dans  la  totalité  de  son  étendue  et  dont  la  cavité  anfrac- 
tueuse,  irrégulière,  limitée  par  du  tissu  cellulaire  inégalement 
refoulé,  ne  communique  avec  l'artère  que  par  une  crevasse  plus 
ou  moins  large.  Les  exigences  de  la  pratique  ont  pu  seules  me 
déterminer  à  accorder  l'hospitalité,  dans  la  classe  des  anévrysmes, 
à  des  tumeurs  qui  n'ont  pas  de  sac  proprement  dit.  Je  rappelle, 
du  reste,  que  l'anévrysme  diffus,  qu'il  soit  primitif  ou  consécutif, 
finit  très-souvent  par  s'enkyster  dans  une  membrane  de  forma- 
tion nouvelle;  mais,  quoique  alors  il  rentre  dans  la  catégorie 
des  anévrysmes  faux  ordinaires,  il  s'en  distingue  encore,  dans 
beaucoup  de  cas,  par  l'irrégularité  de  sa  forme,  irrégularité  qui 
modilie  singulièrement  la  circulation  du  sang  dans  latumem-; 

3°  Vanévrysme  suociformc,  qui  consiste  en  un  sac  membra- 
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lieux,  communiquant  avec  l'arltTC  au  moyeu  d'un  orifice  unique 
beaucoup  moins  large  que  le  sac  lui-même  ; 

U"  Vanévrysme  fusiforme,  qui  est  presque  toujours  mixte  ex- 
terne, et  dont  le  sac,  placé  sur  le  trajet  et  dans  l'axe  de  l'artère, 
comnumique  directement,  à  ses  deux  extrémités,  avec  les  deux 
bouts  de  ce  vaisseau. 

Les  phénomènes  de  la  circulation  dillèrent  notablement  dans 
ces  quatre  formes  des  anévrysmes. 

Dans  le  premier  cas,  le  sang  se  renouvelle  si  rapidement  dans  le 
sac  qu'il  n'a  presque  aucune  tendance  à  se  coaguler  et  à  se  dépo- 
ser sur  des  parois  dont  la  structure,  du  reste,  est  à  peine  altérée. 

Dans  le  second  cas,  le  sang  circule  très-irrégulièrement  dans 
la  cavité  anlractueuse  de  l'anévrysme  ;  il  stagne  presque  com- 
plètement en  certains  points,  et  il  a  de  la  tendance  à  s'y  déposer 
sous  forme  de  caillots  passifs. 

Dans  les  deux  derniers  cas  enfin,  le  sang  circule  d'une  manière 
régulière,  mais  non  uniforme,  dans  la  cavité  de  la  poche  ané- 
vrysmale  ;  il  s'y  meut  beaucoup  moins  rapidement  que  dans  l'ar- 
tère adjacente  ;  il  a  de  la  tendance  à  s'y  dépouiller  graduellement 
d'une  partie  de  sa  fibrine,  laquelle  se  dépose  en  feuillets  strati- 
fiés et  constitue  les  caillots  actifs.  La  différence  capitale  qui  existe 
entre  les  caillots  actifs  et  les  caillots  passifs,  sous  le  double  rap- 
port de  leur  constitution  et  du  rôle  qu'ils  jouent  dans  la  guérison 
des  anévrysmes,  sera  amplement  développée  plus  loin,  et  on 
comprendra  dès  lors  pom-quoi  j'ai  été  conduit  à  substituer  ici  aux 
classifications  anatomiques  une  classification  purement  physio- 
logique. 

Cette  dernière  classification  peut  même,  à  la  rigueur,  se  sim- 
plifier encore.  En  efl'et,  l'anévrysme  sacciforme  et  l'anévrysme 
fusiforme,  bien  que  présentant  de  notables  dilférences  sous  le 
rapport  de  la  circulation ,  peuvent  être  rapprochés  l'un  de 
l'autre  lorsqu'on  les  envisage  au  point  de  vue  de  la  thérapeu- 
tique. Nous  arrivons  ainsi  à  établir  seulement  trois  catégories 
d'anévrysmes  : 

1°  Ceux  oîi  le  sang  n'a  que  peu  ou  point  de  tendance  à  se  coa- 
guler (anévrysmes  cratériibrmes)  ; 

2"  Ceux  où  il  est  disposé  à  former  des  caillots  passifs  (ané- 
vrysmes diffus  )  ; 
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3°  Ceux  enûii  où  toutes  les  conditions  sont  favorables  à  la  lor- 
niation  des  caillots  passifs  (anévrysnies  saccilbrmesetanévrysnics 
fusiformes). 

Il  s'agit  maintenant  de  démontrer  l'importance  pratique  do  la 
classification  précédente,  de  chercher  en  quoi  les  quatre  formes 
que  j'ai  admises  diflërent  les  unes;  des  autres  sous  le  rapport 
de  la  physiologie  pathologique,  et  de  déduire  de  cette  étude 
des  principes  propres  à  servir  de  base  au  traitement  des  ané- 
vrysmes.  ' 

J'insisterai  d'autant  plus  sur  ces  détails  que,  malgré  leurs  con- 
nexions intimes  avec  la  thérapeutique,  ils  ont  à  peine,  jusqu'ici, 
fixé  l'attention  des  auteurs. 

A.  Les  anévrijsmes  cratériformcs,  c'est-à-dire  les  anévrysnies 
vrais  très-rapprochés  de  leur  début,  ne  se  présentent  guère  à 


ractérislique  et  échappent,  par  conséquent,  au  diagnostic;]5lors- 


ÉUit  ilUcrmûiliailU  cnlrc  l'anévrysme  cralériformii  cl 
l'aiiiîvrysmo  saccifoiiuc.  —  A,  A.  Lo  lioiic  de- l'aoïk'. 
—  B.  Le  sac  aiiévrysmal.  —  C.  L'orilice  du  sac, 
presque  aussi  large  que  le  tond. 


Anéunjsmc  de  l'uovlc  (  HoUgsuu  ). 


Fig.  10. 


l'observation  des  chi- 
rurgiens. C'est  sur 
l'aorte  qu'on  les  trou- 
ve le  plus  ordinaire- 
ment. Ils  ne  troublent 
pas  sensiblement  la 
circulation;  le  sang 
s'y  renouvelle  tou- 
jours très -rapide- 
ment et  ne  s'y  coa- 
gule jamais  ;  l'art  est 
aussi  impuissant  que 
la  nature  à  y  faire 
naître  des  dépôts 
fibrineux.  Ces  ané- 
vrysmes,  d'ailleurs, 
appartiennent  moins 
à  la  clinique  qu'à  l'a- 
natomie  pathologi- 
que. Lorsqu'ils  exis- 
tent sur  l'aorte,  ils 
lie  donnent  lieu  à 
aucun  symptôme  ca- 
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qu'ils  occupent  les  artères  des  membres,  ils  rormenL  des  tumeurs 
lellcmont  petites  qu'ils  sont  le  plus  souvent  inappréciables,  et  les 
individus  qui  en  sont  atteints  n'ont  aucmi  motif  pour  venir 
réclamer  les  secours  de  la  chirurgie.  Je  n'aurai  donc  pas  à  ui'oc- 
cuper  en  particulier  de  cette  première  variété  d'anévrysmes,  qui 
n'exerce  sur  la  circulation  aucune  influence  sérieuse.  L'anévrysmc 
cratériforme  n'est,  d'ailleurs,  que  le  premier  degré  de  l'ané- 
vrysme  saccifomie;  en  s'accroissant,  il  prend  peu  à  peu  la  forme 
d'un  sac,  dont  la  cavité  s'élargit  sans  cesse,  mais  dont  le  goulot 
reste  à  peu  près  stationnaire.  Il  y  a  donc  des  degrés  intermé- 
diaires entre  l'anévrysme  cratériforme  etl'anévrysme  sacciformc. 
La  figure  10  en  ofî're  un  exemple.  Les  phénomènes  physiolo- 
giques qui  accompagnent  cet  état  transitoire  sont  moins  pro- 
noncés qu'ils  ne  le  deviendront  plus  tard  ;  mais  ils  sont  sem- 
blables à  ceux  qui  se  produisent  dans  les  anévrysmes  sacciformes. 
Je  n'ai  donc  pas  besoin  de  les  décrire  isolément, 

B.  Les  anévrysmes  sacciformes  ne  communiquent  avec  l'artère 
que  par  une  seule  ouverture.  Quelquefois,  par  suite  d'un  méca- 
nisme que  M.  P.  Bérard  a  bien  étudié  (1),  une  ou  plusieurs 
collatérales  se  trouvent  transportées  à  la  surface  du  sac  ;  mais, 
ainsi  que  M,  Bérard  l'a  déjà  reconnu,  cette  disposition  n'exerce, 
en  général,  aucune  influence  sur  la  circulalion  de  l'anévrysme, 
attendu  que  les  collatérales  sont  le  plus  souvent  obhtérées  au 
niveau  de  leur  implantation  sur  le  sac.  Dans  les  cas  excep- 
tionnels où  il  en  est  autrement,  le  cours  du  sang  présente  des 
modifications  intéressantes  que  j'indiquerai  en  temps  et  heu. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  sac,  dans  l'immense  majorité  des  cas,  ne 
présente  qu'une  seule  ouverture  ;  c'est  celle  qui  le  lait  commu- 
niquer avec  l'artère  adjacente,  et  qui  porte  le  nom  orifice. 
Étudions  les  phénomènes  qui  se  passent  au  niveau  et  au-dessous 
de  cet  orifice. 

L'action  du  cœur  ne  se  transmettant  aux  anévrysmes  que  par 
l'intermédiaire  des  artères ,  je  n'aurai  pas  à  m'occuper  de  la  sys- 
tole et  de  la  diastole  du  cœur  ;  il  me  suffira  d'étudier  l'influence 
qu'exerce  sur  les  anévrysmes  la  diastole  et  la  sijstole  des  artères. 

(1)  p.  Bêbard,  Sur  l'ôtnl  des  ancres  qui  7iaissent  des  iiimciirs  niiôvrysmales ,  dans 
Archives  générales  de  médecine,  aér.  I ,  T,  XXUI ,  p,  302  (  18,^0  ). 
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Cela  posé,  chaque  diastole  artérielle  produit  dans  la  limieur 
anévrysmale  un  mouvement  brusque  d'expansion,  appréciable  au 
toucher  et  quelquefois  même  à  la  vue.  Immédiatement  après,  le 
sac  s'affaisse  doucement  pour  se  dilater  de  nouveau  d'une  ma- 
nière subite  à  la  pulsation  suivante. 

Il  y  a  donc  dans  les  anévrysmes  une  diastole  et  une  systole  qui 
coïncident  exactement  avec  celles  des  artères. 

L'interprétation  de  ce  phénomène  ne  saurait  être  douteuse.  11 
est  clair  qu'à  chaque  diastole  artérielle  une  certaine  quantité  de 
sang  pénètre  de  l'artère  dans  le  sac,  et  qu'une  quantité  équiva- 
lente rentre  du  sac  dans  l'artère  pendant  l'intervalle  qui  sépare 
cette  diastole  de  la  suivante. 

Le  rhythme  de  la  circulation  artérielle  au-dessous  de  ta  lumeur 
se  trouve  ainsi  légèrement  modbaé.  Pendant  la  diastole  en  effet 
le  bout  inférieur  ou  périphérique  ne  reçoit  pas  tout  le  sang  qui 
lui  est  destiné,  puisqu'une  partie  de  ce  liquide  pénètre  dans  le  sac 
et  le  dilate.  Donc  la  rapidité  du  courant  est  moindre  pendant  la 
diastole  dans  le  bout  inférieur  que  dans  le  bout  supérieur. 

Pendant  la  systole  artérielle,  au  contraire,  le  bout  inférieur  re- 
çoit en  plus  une  quantité  de  sang  égale  à  celle  qui  lui  avait  fait 
défaut  pendant  la  diastole.  En  effet,  il  est  traversé  non-seulement 
parla  totahté  du  sang  qu'apporte  le  bout  supérieur,  mais  encore 
par  le  trop  plein  de  l'anévrysme  qui  s'affaisse.  Donc  la  force  du 
courant  est  plus  considérable  pendant  la  systole  dans  le  bout  infé- 
rieur que  dans  le  bout  supérieur. 

Ainsi  la  circulation  artérielle  au-dessous  du  sac  est  double- 
ment modifiée  par  la  présence  de  l'anévrysme.  Le  bout  inférieur 
et  les  artères  qui  en  dépendent  se  dilatent  moins  pendant  la  dias- 
tole, se  resserrent  moins  pendant  la  systole  qu'ils  ne  le  feraient 
dans  les  conditfons  normales.  En  d'autres  termes,  la  rapidité  du 
cours  du  sang  présente  des  oscillations  moins  prononcées  au- 
dessous  de  l'anévrysme  qu'au-dessus  de  lui.  Il  peut  en  résulter 
une  diminution  notable  dans  l'énergie  des  pulsations,  sur  les  ar- 
tères situées  entre  la  tumeur  et  les  capillaires. 

La  théorie  indique  que  cette  diminution  doit  toujours  exister; 
mais,  en  pratique,  il  est  souvent  difficile  de  la  constater.  Je  ne 
parle  pas  des  cas  où  la  tumeur  est  en  partie  solidiûée  par  suite 
des  coagulations  successives  que  j'étudierai  tout  à  l'heure.  Alors, 
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en  elîel,  le  sac  peut  comprimer  directement  .le  tronc  artériel  et 
rendre  la  circulation  artérielle  beaucoup  plus  faible  qu'à  l'état 
normal.  Je  pense  que  c'est  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer  la 
faiblesse  du  pouls  radial  dans  le  cas  d'anévrysme  de  la  crosse  de 
l'aorte,  symptôme  beaucoup  moins  fréquent,  du  reste,  que  ne  l'a 
supposé  llodgson  (1).  Quant  à  l'alVaiblissement  du  pouls  de  la 
pédieuse  dans  le  cas  d'anévrysme  fémoral ,  je  ne  sais  si  Casa- 
mayorl'a  constaté  bien  souvent  (2),  mais  ce  que  je  puis  dire, 
c'est  que  sur  deux  malades  atteints  d'anévrysme  fémoral ,  que 
j'ai  eu  l'occasion  d'observer,  les  battements  de  la  pédieuse  étaient 
plus  forts  du  côté  malade  que  du  côte  sain.  L'un  de  ces  malades, 
couché  à  l'hospice  Beaujon,  dans  le  service  de  M.  Huguier,  oOrait 
du  même  côté  un  anévrysme  fémm-al  et  un  anévrysme  inguinal 
superposés.  Je  dois  ajouter,  du  reste  ,  que  cette  exagération  des 
pulsations  de  la  pédieuse  s'expliquait  dans  les  deux  cas  par  l'état 
de  dilatation  de  toutes  les  artères  du  membre  malade,  dilatation 
qui  semblait  avoir  précédé  et  même  favorisé  la  formation  des 
poches  anévrysmales.  Je  n'ai  vu  que  deux  fois  l'anévrysme  po- 
plité ,  simple  et  réductible ,  c'est-à-dire  complètement  liquide , 
donner  lieu  à  l'affaibUssement  des  pulsations  de  la  pédieuse,  et 
je  dois  même  dire  que  dans  un  de  ces  cas ,  la  chose  n'était  pas 
assez  évidente  pour  lever  tous  les  doutes.  C'est  qu'en  effet  la  di- 
minution des  battements  est  proportionnelle  au  degré  d'expan- 
sibilité  des  tumeurs  anévrysmales.  Or,  cette  expansibilité  est 
beaucoup  moindre  qu'on  ne  se  l'imagine  généralement.  Le  choc 
violent  que  reçoit,  au  moment  de  la  diastole,  la  main  qui  explore 
un  anévrysme  fait  croire  que  la  tumeur  subit  à  chaque  pulsation 
de  gi\andes  variations  de  volume;  mais  lorsque  l'anévrysme  est 
assez  superficiel  pour  être  accessilDle  à  la  vue,  on  reconnaît  bien 
vite  que  cette  appréciation  est  exagérée  et  que  l'expansion  du  sac 
est  réellement  assez  restreinte.  Il  n'y  a  donc  qu'une  très-pelite 
partie  de  la  colonne  sanguine  qui  soit  déviée  au  niveau  de  la  tu- 
meur, et  c'est  ce  qui  explique  pourquoi  la  circulation  du  membre 

(1)  IIODOSON.  Maladies  des  ai'tiivcs  cl  des  veines.  Paris,  181!),  in-8",  nacl.  nicsclicl, 
'l  .  I,  p.  105. 

(2)  CASAMAYon.  Réflexions  sur  l'miurysme  spoiilant:  en  iiim'rnl ,  et  sur  celui  de  l'ar- 
tire  fémorale,  en  piirlienlie.r.  Paris,  182r>,  iii-8",  p.  ISO. 
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reçoit  une  atteinte  moins  grave  qu'on  ne  serait  porté  à  le  croire 
au  premier  abord. 

C'est  ])oarquoi  on  doit  soupçonner  quelque  complication,  lors- 
qu'un anévrysme  réductible  supprime  les  battements  des  artères 
placées  au-dessous  de  lui.  J'ai  vu  un  cas  de  ce  genre  dont  je  pré- 
senterai plus  loin  l'histoire  détaillée.  Un  vaste  anévrysme  du 
mollet  et  de  la  partie  inférieure  du  creux  poplité  diminuait  assez 
le  cours  du  sang  dans  les  artères  de  la  jambe  pour  qu'il  fût  im- 
possible de  trouver  les  battements  de  la  pédieuse  et  de  la  tibiale 
postérieure.  Mais  cet  anévrysme  était  diffus  ,  ainsi  que  l'annon- 
çaient tous  les  autres  symptômes,  et  ainsi  que  l'a  prouvé  la  suite 
de  l'observation;  une  tumeur  pulsatile,  qui  existait  depuis  quel- 
que temps  à  la  partie  inférieure  du  jarret,  et  que  plusieurs  mé- 
decins avaient  considérée  comme  un  anévrysme ,  fut  méconnue 
par  un  rebouteur  qui  soumit  la  jambe  à  des  tractions  violentes. 
Le  vaisseau  malade ,  qui  était  probablement  le  tronc  tibio-péro- 
nier,  se  rompit;  l'anévrysme  devint  diffus,  et  on  comprend  qu'un 
pareil  état  de  choses  ait  eu  pour  conséquence  de  faire  cesser  les 
battements  dans  les  artères  de  la  jambe. 

Ceci  dit  sur  l'état  de  la  circulation  au-dessous  de  la  tumeur, 
étudions  les  phénomènes  de  la  circulation  dans  la  poche  ané- 
vrysmale,  et  supposons  d'abord  qu'il  s'agisse  d'un  anévrysme 
entièrement  réductible ,  comme  ils  le  sont  tous  à  une  certaine 
époque,  lorsque  le  sac  ne  renferme  que  du  sang  tout  à  fait  hquide 
Bien  qu'en  général  le  volume  des  tumeurs  anévrysmales  aille  tou- 
jours en  croissant,  cet  accroissement  se  fait  ordinairement  d'une 
manière  insensible,  et,  d'une  pulsation  à  l'autre,  il  peut  être  con- 
sidéré comme  nul.  On  peut  donc  dire  que  la  quantité  de  sang  qui 
pénètre  dans  le  sac  à  chaqae  pulsation  est  égale  à  celle  qui  rentre 
dans  l'artère,  entre  cette  pulsation  el  la  suivante. 

Le  volume  de  la  tumeur  présente  ainsi  des  oscillations  inces- 
santes; mais  ces  oscillations  sont  peu  considérables  :  il  faut  que 
l'anévrysme  soit  très-gros  et  très-superficiel  pour  qu'elles  soient 
sensibles  à  la  vue,  et  le  toucher,  qui  les  constate  le  plus  souvent 
sans  difficulté ,  ne  permet  guère  d'en  apprécier  rigoureusement 
l'étendue.  Toutefois,  si  on  compare  les  deux  volumes  extrêmes  de 
la  tumeur,  immédiatement  avant  cl  hnmédiatement  après  la  dias- 
tole, on  ne  trouve  entre  eux  qu'une  différence  relativement  assez 
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laiblc;  et  sans  pouvoir  oxprimor  celte  difl'érence  paroles  chid'res, 
même  approximalil's,  on  penl.  dire  que  l'ondée  sanguine  qui  pro- 
duit chaque  diastole  de  l'anévrysmc  est  de  beaucoup  inférieure  à 
la  quantité  de  sang  que  le  sac  renfermait  déjù. 

Il  en  résulte  que  le  contenu  de  la  tumeur  est  loin  de  se  renou- 
veler entièrement  à  chaque  battement  nouveau ,  et  que  la  plus 
grande  partie  de  ce  liquide  y  séjourne  pendant  plus  d'une  pulsa- 
tion. En  d'autres  termes,  le  mouvemen  t  du  sang  dans  l'anévrysme 
est  beaucoup  plus  lent  que  dans  l'artère  adjacente. 

Par  exemple,  si  chaque  diastole  agrandit  de  \jU  ou  de  1/5  la 
capacité  de  la  poche,  il  y  aura  les  3/4  ou  les  Zi/5  du  sang  de  l'ané- 
vrysme qui  ne  pourront  pas  se  renouveler  d'une  pulsation  à 
l'autre.  Lors  même  que  le  mouvement  du  sang  dans  la  tumeur 
se  ferait  d'une  manière  parfaitement  uniforme,  il  faudrait  d'après 
cela  4  ou  5  pulsations  au  moins  pour  renouveler  entièrement  le 
contenu  de  l'anévrysme,  c'est-à-dire  que  la  circulation  serait 
quatre  ou  cinq  fois  plus  lente  dans  le  sac  que  dans  l'artère. 

Mais  la  question  est  beaucoup  moins  simple  qu'on  ne  pourrait 
le  croire  d'après,  ce  premier  aperçu.  En  effet,  les  couches  san- 
guines ne  se  meuvent  pas  toutes  avec  la  môme  vitesse,  et  le  cours 
du  sang,  très-rapide  en  certains  points,  tels  que  ;rorifice  et  la 
partie  centrale  de  l'anévrysme,  esc  au  contraire  très-lent  vers  la 
périphérie,  au  voisinage  des  parois  du  sac. 

Pour  bien  comprendre  ce  phénomène,  il  importe  de  déterminer 
la  nature  des  forces  qui  président  à  la  circulation  anévrysmale. 

Ces  forces  ne  di/fèrent  pas  de  celles  qui  poussent  le  sang  dans 
les  artères,  mais  elles  s'appliquent  ici  dans  des  conditions  parti- 
cu hères  qui  en  modifient  sensiblement  les  effets. 

J'ai  besoin  de  rappeler  que  la  circulation  artérielle  se  compose 
de  deux  temps  :  la  diastole  et  la  systole.  La  diastole  est  produite 
parle  coup  de  piston  du  cœur,  qui  lance  à  chaque  conti>action 
une  nouvelle  ondée  sanguine  dans  les  artères.  Je  ne  crois  pas  de- 
voir dire  ici  comment  la  distension  qui  en  résulte  se  propage,  en 
quelques  dixièmes  de  seconde,  à  tout  le  système  artériel.  La° dias- 
tole ne  se  produit  pas  simultanément  sur  toutes  les  artères;  mais, 
pour  chaque  point  du  corps  considéré  en  particulier,  elle  est 
brusque  et  instantanée. 

La  systole  des  artères  succède  immédiatement  à  leur  diastole: 
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elle  est  lente,  graduelle,  continue ,  et  se  prolonge  sans  interrup- 
tion jusqu'à  la  pulsation  suivante.  Elle  est  due  non-seulement  à 
l'élasticité,  mais  encore  à  la  contraction  active  de  la  tunique  mus- 
culaire des  artères.  L'existence  de  cette  tunique  n'est  plus  con- 
testée aujourd'hui. 

Grâce  à  ces  deux  forces,  dont  l'une  produit  la  diastole  et  l'autre 
la  systole  ;  dont  l'une  vient  du  cœur  et  dont  l'autre  est  inhérente 
aux  parois  artérielles ,  le  cours  du  sang  dans  les  artères  est  à  la 
l'ois  continu  et  saccadé:  continu,  parce  que  la  systole  est  con- 
tinue; saccadé,  parce  que  la  diastole  est  intermittente. 

La  vitesse  de  la  colonne  sanguine  n'est  donc  pas  uniforme, 
puisqu'elle  présente  à  chaque  pulsation  un  rcdouhlementhrusque. 
Ceci  n'est  douteux  pour  personne  ;  mais  il  est  probable  qu'elle 
n'est  pas  la  même  non  plus,  à  un  moment  donné,  pour  toutes  les 
molécules  du  hquide  qui  se  déplace.  Il  est  probable ,  en  d'autres 
termes,  que  le  sang  placé  dans  l'axe  du  vaisseau  chemine  plus 
rapidement  que  celui  qui  est  en  contact  avec  les  parois. 

Déjà  l'observation  microscopique  a  permis  de  constater  ce  der- 
nier phénomène  sur  tous  les  vaisseaux  assez  petits  pour  être 
transparents.  Les  globules  les  plus  rapprochés  des  parois  se 
meuvent  beaucoup  moins  vite  que  les  autres.  La  viscosité  du 
liquide  sanguin,  et  le  frottement  de  ses  molécules  contre  la  mem- 
brane interne  des  vaisseaux  rendent  raison  de  cette  différence. 

Quoique  les  conditions  ne  soient  plus  tout  àfait  les  mêmes  dans 
les  gros  vaisseaux,  où  l'attraction  dite  capiUaire  est  beaucoup 
moins  prononcée  que  dans  les  tubes  plus  petits,  il  est  très-pro- 
bable que  la  vitesse  relative  des  diverses  parties  de  la  colonne 
sanguine  y  présente  des  différences  analogues,  et  que  les  couches 
périphériques  du  sang  s'y  meuvent  un  peu  plus  lentement  que  les 
couches  les  plus  centrales.  Cette  différence  est  trop  peu  considé- 
rable pour  entraîner  des  conséquences  importantes  ;  mais  j'ai  cru 
utile  d'en  faire  mention  ici,  parce  que  nous  allons  la  retrouver, 
bien  plus  tranchée  et  bien  plus  évidente,  dans  les  poches  ané- 
vrysmales,  où  elle  joue  un  rôle  capital. 
Ceci  dit  sur  la  circulation  artérielle  en  général,  revenons  aux 

anévrysmes.  ,  .  „ 

Lorsqu'une  ouverture  latérale,  produite  par  une  plaie,  ouvre 
une  voie  au  sang  artériel,  il  s'élance  à  l'extérieur  sous  forme  de 
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jet.  Ce  jel  est  continu  et  saccadé  ;  à  chaque  diastole  artérielle,  il 
jaillit  avec  une  force  plus  grande,  en  décrivant  une  courbe  plus 
longue  ;  innnédiatement  après,  il  décroît  d'une  manière  notable 
et  reste  uniforme  pendant  toute  la  durée  de  la  systole,  pour  re- 
doubler de  nouveau  à  la  diastole  suivante.  Voilà  ce  qui  se  passe 
lorsque  le  sang,  au  niveau  de  l'ouverture,  ne  rencontre  aucun 
obstacle. 

Lorsque,  au  contraire,  l'ouverture  conduit  le  sang  dans  une 
poche  anévrysmale,  ce  liquide,  ne  pouvant  plus  s'échapper  à  l'ex- 
térieur, présente,  au  niveau  de  l'embouchure  du  sac ,  un  flux  et 
un  reflux  incessants. 

La  paroi  membraneuse  de  l'anévrysme  possède  une  certaine 
élasticité  qui  lui  permet  de  se  laisser  distendre  et  de  reprendre 
son  premier  volume,  lorsque  la  tension  intérieure  vient  à  dimi- 
nuer (1).  Cette  rétraction  est  entièrement  passive  ;  le  sac,  purement 
fibreux  ou  cellulo-fibreux,  ne  renferme  dans  ses  parois  aucune 
tunique  contractile  comparable  à  celle  des  artères.  Il  en  résulte, 
par  conséquent,  que,  lorsque  la  poche  a  été  distendue,  elle 
revient  sur  elle-même  avec  une  force  égale,  ni  plus  ni  moins,  à 
celle  qui  a  mis  en  jeu  son  élasticité. 

La  diastole  de  l'anévrysme  coïncide  exactement  avec  la  diastole 
de  l'artère  adjacente.  Une  ondée  sanguine  pénètre  dans  le  sac 
qui,  déjà  entièrement  rempli ,  ne  peut  la  recevoir  qu'en  subissant 
une  amphation  subite.  Le  sang  nouveau  ne  trouve  place  dans 
l'anévrysme  qu'en  repoussant  au-devant  de  lui  les  couches  san- 
guines les  plus  rapprochées  de  l'orifice.  Il  pénètre  ainsi  jus- 
qu'à la  partie  centrale  du  sac.  Le  liquide  préexistant  se  trouve 
donc  refoulé  vers  les  parois,  qui,  obéissant  à  cette  impulsion,  se 
dilatent  dans  tous  les  sens.  Si  les  choses  restaient  dans  cet  état 
pendant  quelque  temps,  le  sang  nouveau  ne  tarderait  pas  à  se 
mêler  intimement  avec  le  sang  ancien  ;  mais  la  durée  de  ce  mou- 
vement est  tellement  courte  que  le  mélange  n'a  pas  le  temps  de 
s'effectuer  d'une  manière  complète. 

La  systole  anévrysmale,  qui  succède  immédiatement  à  la  dias- 
tole, trouve  donc  les  choses  dans  l'état  suivant  :  au  niveau  et  au 
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a  I  affaissement  de  la  tumeur  au  moment  de  la  syslole. 
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voisinage  de  rorifice,ie  sang  nouveau  existe  presque  pur  de  tout 
mélange  ;  vers  le  centre  de  la  poche,  il  est  mêlé  assez  exaclement 
aveclesang  ancien;  enfin,  les  couches  sanguines  qui  sont  en 
rapport  avec  les  parois  sont  constituées  par  le  sang  ancien,  h 
peine  mêlé  d'une  petite  quantité  de  sang  nouveau. 

C'est  alors  que  la  systole  de  l'anévrysme  commence  ;  elle  coïn- 
cide avec  celle  de  l'artère.  Les  parois  du  sac,  obéissant  à  leur 
élasticité,  reviennent  sur  elles-mêmes,  en  expulsant  dans  levais- 
seau  adjacent  une  quantité  de  sang  égale  à  celle  que  la  diastole 
vient  d'introduire  dans  l'anévrysme.  Cette  rétraction  ne  peut  se 
faire  subitement,  parce  que  le  hquide  expulsé,  en  arrivant  dans 
l'artère,  rencontre  un  obstacle  dans  la  colonne  sanguine  qui  tra- 
verse le  vaisseau.  C'est  donc  lentement  et  graduellement  que  la 
tumeur  s'affaisse  et  rentre  dans  les  limites  qu'elle  avait  franchies 
au  moment  de  la  diastole  ;  mais  ce  mouvement  rétrograde  n'est 
lent  que  si  on  le  compare  à  la  durée  si  passagère  de  la  diastole  ; 
en  soi ,  il  est  au  contraire  fort  court ,  puisqu'il  dure  seulement 
jusqu'à  la  pulsation  suivante. 

Gomment  s'effectue  le  retour  du  sang  dans  l'artère?  D'une  ma- 
nière bien  simple  :  la  poche  anévrysmale,  en  se  rétractant  de 
toutes  parts,  refoule  vers  le  centre  les  couches  sanguines  périphé- 
riques. La  pression  étant  moindre  au  niveau  de  l'orifice  du  sac, 
les  couches  de  hquide  les  plus  rapprochées  de  cette  ouvertm-e 
rentrent  les  premières  dans  l'artère;  les  couches  suivantes  pren- 
nent leur  place  et  subissent  le  même  sort  Quant  aux  couches 
périphériques,  elles  finiraient  aussi  par  être  expulsées  à  lem" 
tour,  sinon  en  totalité,  du  moins  en  grande  partie;  mais  la  dias- 
tole, qui  survient  presque  aussitôt,  ne  leur  en  laisse  pas  le 
temps. 

Il  en  résulte  que  la  plus  grande  partie  du  sang  qui  rentre  dans 
l'artère  pendant  la  systole ,  provient  de  l'ondée  sanguine  intro- 
duite dans  l'anévrysme  par  la  diastole  précédente  ;  que  le  renou- 
veUement  du  sang,  à  chaque  pulsation,  est  à  peu  près  complet  au 
niveau  de  l'orifice,  qu'il  est  encore  très-prononcé  à  la  partie  cen- 
Irale  du  sac,  mais  qu'il  est  très-faible  dans  les  couches  sanguines 
qui  avoisinent  la  surface  interne  de  la  poche  anévrysmale. 

Si  on  suppose,  par  exemple,  que  chaque  diastole  augmente  de 
un  cinquième  la  capacité  de  l'anévrysme ,  —  et  il  est  bien  rare , 
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sans  don  le,  que  cela  aille  jusque-là,— on  arrive  à  cette  conclusion 
(jue  le  sang  contenu  dans  la  poche  est  bien  loin  de  se  renouveler 
en  entier  toutes  les  cinq  pulsations.  Au  centre  de  l'anévrysme, 
et  au  voisinage  de  l'orifice,  le  renouvellement  est  beaucoup 
plus  prompt,  mais  vers  la  périphérie  il  est  beaucoup  plus  lent. 
En  d'autres  termes ,  il  n'est  pas  exact  de  dire  que  la  circulation 
soit  cinq  fois  moins  rapide  dans  le  sac  que  dans  l'artère  adja- 
cente. Au  centre  et  à  l'orifice  du  sac,  cette  circulation  est  presque 
aussi  active  que  dans  l'artère;  à  la  périphérie,  au  contraire,  elle 
est  peut-être  dis  ou  vingt  fois  plus  lente.  (Il  est  bien  entendu  que 
si  j'emploie  ici  des  chiffres ,  c'est  seulement  pour  mieux  me  faire 
comprendre;  il  n'entre  pas  dans  ma  pensée  de  les  donner  comme 
exacts,  ni  même  comme  approximatifs.) 

Cela  posé,  personne  n'ignore  que  la  fibrine  du  sang,  pour  con- 
server l'état  liquide,  a  besoin  de  mouvement.  Lorsque  le  sang,  par 
une  cause  quelconque,  est  tenu  en  repos,  la  fibrine  se  sohdifie, 
forme  un  réseau  qui  emprisonne  les  globules ,  et  constitue  un 
caillot  friable  et  coloré,  comme  celui  qui  se  sépare  du  sérum 
après  la  saignée.  Cette  coag-ulation  simultanée  de  la  fibrine  et  des 
globules  a  lieu  lorsque  le  sang  est  en  repos  complet ,  ou  lorsqu'il 
ne  se  meut  que  très-lentement.  Si  le  mouvement  de  ce  liquide  est 
un  peu  plus  rapide ,  mais  inférieur  cependant  au  degré  d'agita- 
tion nécessaire  pour  maintenir  la  fibrine  à  l'état  de  dissolution , 
celle-ci  se  coagulera  encore  ;  mais  au  heu  de  se  solidifier  instan- 
tanément, elle  ne  le  fera  que  peu  à  peu;  au  lieu  de  constituer  un 
réseau  capable  d'emprisonner  les  globules,  elle  se  déposera  gra- 
duellement sous  forme  d'une  masse  à  peu  près  homogène.  TeUe 
est  l'origine  des  caillots  fibrineux  qui  naissent  au  moment  de  l'a- 
gonie dans  les  cavités  gauches  du  cœur  et  dans  les  plus  grosses 
artères.  Le  système  artériel ,  doué  d'une  action  contractile  assez 
prononcée ,  entretient ,  même  après  la  mort,  dans  le  sang  qu'il 
renferme,  un  certain  degré  d'agitation  qui  s'oppose,  pendant 
quelque  temps,  à  une  coagulation  complète,  et  favorise  la  forma- 
lion  de  quelques  caillots  fibrineux.  Dans  les  veines  dont  la  con- 
fraclilité  est  moins  prononcée,  le  sang  stagne  presque  complète- 
ment dès  que  le  cœur  a  cessé  de  battre  ;  aussi  le  caillot  qui  s'y 
forme  est-il,  en  général,  constitué  à  la  fois  par  la  fibrine  et  par 
If^s  globules ,  comme  le  caillot  de  la  saignée. 

8. 
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Au  surplus ,  celte  différence  entre  les  caillols  qui  se  Ibrment 
après  la  mort  dans  les  deux  ordres  de  vaisseaux  ne  tient  pas  seu- 
lement aux  conditions  do  mouvement  et  de  repos;  elle  dépend 
encore,  en  partie  du  moins,  des  conditions  de  plasticité  qui  ne 
sont  pas  les  mêmes  dans  le  sang  rouge  et  dans  le  sang  noir,  ainsi 
que  je  le  montrerai  lorsque  je  parlerai  de  ranévrysme  arlérif»- 
veineux. 

J'aurai  l'occasion  de  revenir  plus  amplement  sur  les  deux 
espèces  de  caillots  que  j'ai  déjà  désignés  sous  les  noms  de  caillols 
actifs  et  de  caillots  jjassifs.  Les  caillots  actifs  ou  fibrineux  sont 
ceux  qui  se  forment  sous  une  influence  vitale;  les  caillots  passifs 
sont  ceux  qui  se  forment  lorsque  le  sang  cesse  d'obéir  aux  lois  de 
la  vie. 

L'influence  du  repos  et  du  mouvement  ne  rend  pas  compte  dt' 
tous  les  phénomènes  de  la  coagulation  du  sang.  Il  y  a  une  aulrf 
influence  qui ,  pour  être  moins  capitale ,  n'en  est  pas  moins  inté- 
ressante h  étudier  :  c'est  celle  qu'exerce  sur  ce  liquide  la  natmr 
des  parties  solides  avec  lesquelles  il  est  en  contact.  Le  contari 
normal  de  la  membrane  interne  des  vaisseaux  entretient  la  flui- 
dité du  sang;  tout  autre  contact  exerce  une  action  opposée.  Il  est 
difficile  de  rendre  compte  de  ce  phénomène,  mais  il  faut  l'accep- 
ter comme  un  des  mieux  démontrés  de  la  physiologie  patho- 
logique. 

Toutes  les  fois  qu'un  corps  étranger  est  introduit  dans  l'in- 
térieur d'un  vaisseau ,  on  voit  des  caillots  se  déposer  à  sa  sur- 
face. Une  simple  aiguille  à  acupuncture,  lorsqu'elle  séjourne  pen- 
dant quelque  temps,  suffit  pour  produire  ce  résultat.  Parmi  les 
faits  qui  mettent  en  lumière  cette  influence  exercée  par  le  con- 
tact des  corps  étrangers,  je  n'en  connais  aucun  qui  soit  plus  re- 
marquable que  le  suivant.  Un  individu  atteint  de  gangrène  sèche 
des  membres  inféi  ieurs  succombe  à  l'hôpital  de  la  Pitié ,  dans  le 
service  de  M.  Laugier.  A  l'autopsie,  on  trouve  qu'une  longue 
aif'uille,  introduite  dans  le  corps  à  une  époque  inconnue,  et  par 
une  voie  inconnue  aussi,  traverse  d'outre  en  outre  le  ventri- 
cule gauche  du  cœur.  Un  .caillot  fibrineux  est  déposé  autoui- 
de  cette  aiguiUe;  un  autre  caillot  semblable,  détaché  du  pnî- 
cédent  par  le  choc  de  la  colonne  sanguine,  occupe  et  oblitère 
l'extrémité  inférieure  de  l'aorte,  au  niveau  de  sa  bifurca- 
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tioli  (1).  J  ai  eu  l'occasiou  déludier  cette  pièce  importante,  (lui 
lïit  présentée  à  la  Société  anatoniique  ])ar  M.  Pierre,  intei-ne  de 
Al.  Laiigicr  :  les  deux  caillots,  celui  de  l'aorte,  et  celui  du  cœur, 
étaient  iibrineux  et  doués  d'une  résistance  assez  grande. 

Ce  ne  sont  pas  seulement  les  corps  étrangers  venus  du  dehors 
(|iii  provoquent  ainsi  par  leur  contact  la  solidification  de  la 
iibrine.  Les  masses  cancéreuses  flottantes  qui  pénètrent  dans  la 
cavité  des  veines,  suivant  un  mécanisme  que  j'ai  étudié  ailleurs  (1) , 
ne  tardent  pas  à  s'entourer  d'un  caillot  plus  ou  moins  épais. 

11  n'est  même  pas  nécessaire  que  le  sang  soit  en  présence  d'un 
cor|)s  étranger  pour  qu'il  soit  disposé  à  laisser  déposer  des  cail- 
lots. Il  sufût  qu'il  soit  en  contact  avec  une  membrane  autre  que 
la  séi'euse  du  système  vasculaire  ;  il  suffit  même  que  celle-ci  soit 
dans  un  état  anoi'maJ.  Ainsi ,  la  phlébite,  même  légère ,  modifie 
assez  la  membrane  interne  des  veines  pour  que  le  sang  se  solidifie 
au  contact  de  cette  surlace  altérée.  La  sécrétion  plastique  fournie 
par  les  parois  de  la  veine  enflammée ,  attire  pour  ainsi  dire  la 
fibrine  du  sang  et  en  détermine  la  solidification.  Quoique  les 
artères  ne  soient  jamais  le  siège  d'une  semblable  sécrétion,  le 
seul  contact  d'une  paroi  altérée  fait  coaguler  la  fibrine  du  sang 
dans  l'afl'ection  qu'on  désigne  improprement  sous  le  nom  d'ar- 
térite.  Le  même  phénomène  se  manitéste  encore  lorsque  des  dé- 
pôts atbéromateux  ou  calcaires  ont  consécutivement  ulcéré  ou 
érodé  la  membrane  interne  des  artères.  Beaucoup  d'oblitérations 
ailérielles  spontanées  ne  reconnaissent  pas  d'autre  cause.  Dans 
l'aorte,  où  ces  dépôts  sont  plus  fréquents  que  partout  ailleurs,  il 
est  rare  que  la  coagulation  qu'ils  provoquent  soit  considérable  et 
qu'elle  suffise  pour  entraver  la  circulation.  Le  plus  souvent,  ou 
ne  ti  ouve  sur  les  surfaces  altérées  que  de  minces  couches  de  cail- 
lots ou  de  petits  dépôts  de  fibrine  qu'on  confond  volontiers  avec 
les  dépôts  athéromateux  proprement  dits;  mais  il  faut  tenir 
compte  aussi  de  l'activité  extrême  de  la  circulation  dans  le  tronc 
(le  l'aorte.  La  l  apidité  du  mouvement  du  sang  contre-balance  la 
tendance  à  la  coagulation.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  n'est  pas  néces- 

(1)  Bulletin  de  la  Soc.  anatomiqiie,  T.  XXTV,  p,  33!i,  Paris,  18'i9,  in  8". 

(2)  P.  Broca.  Hàn.  sur  l'anal,  patliol.  du  cancer,  dans  J/t'ni.  de  l'Acad.  natioitnle  de 
médecine,  r.  XVI,  p.  ûl0-61!i.  Paris,  1851,  m-H". 
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saire  d'insister  plus  longuement  sur  un  phénomène  qui  n'est  pas 
contesté  ;  et  je  crois  pouvoir  établir  en  principe  que  toul  contact 
anormal  favorise  la  coagulation  du  sang. 

Ceci  nous  ramène  aux  anévrysmes.  Dans  l'anévrysme  vrai 
commençant,  ou  anévrysme  cratériforme,  le  sac  est  fort  petit; 
son  ouverture  est  fort  large  ;  la  stagnation  du  sang  est  donc  très- 
peu  prononcée.  Le  sang  y  circule  presque  aussi  librement  que 
dans  l'artère  ;  en  outre ,  la  surface  interne  du  sac  est  formée  par 
la  séreuse  vasculaire  simplement  distendue  sans  autre  altération 
appréciable.  Pour  ces  deux  motifs ,  le  sang  a  ti^ès-peu  de  ten- 
dance à  se  coaguler.  Voilà  pourquoi  la  plupart  des  anévrysmes 
vrais,  rapprochés  de  leur  début ,  ne  présentent  à  l'autopsie  au- 
cune trace  de  caUlots. 

Dans  les  anévrysmes  sacciformes ,  les  conditions  sont  toutes 
différentes.  Quelle  que  soit  l'origine  de  ces  anévrysmes,  la  mem- 
brane qui  les  tapisse  constitue  toujours  pour  le  sang  im  contact 
anormal.  On  ne  saurait  en  douter  lorsque  l'anévrysme  est  faux, 
ou  lorsqu'il  est  mixte  externe.  Lorsqu'il  reconnaît  pour  cause 
une  simple  dilatation  de  toutes  les  tuniques  artérielles ,  la  chose 
est  tout  aussi  certaine.  En  effet,  la  surface  interne  de  l'anévrysme 
diffère  tellement  alors  de  celle  des  artères,  qu'elle  donne  lieu  à 
de  nombreuses  contestations  ;  les  uns  prétendent  qu'il  s'agit  d'un 
anévrysme  vrai;  les  autres  soutiennent  que  l'anévrysme  est 
mixte  externe  ;  les  autres  supposent  enfin  que  la  tunique  interne 
de  l'artère ,  simplement  refoulée  dans  l'origine ,  a  fini  par  dispa- 
raître, permettant  ainsi  à  un  anévrysme  vrai  de  se  transformer 
peu  à  peu  en  anévi7sme  mixte  externe.  De  pareilles  discussions 
n'auraient  pu  s'élever,  l'existence  des  anévrysmes  vrais  n'au- 
rait pu  être  mise  en  doute  si  la  membrane  interne  des  anévrysmes 
ne  différait  pas  notablement  de  celle  des  artèi-es.  Ainsi  voici  déjà, 
dans  les  anévrysmes  sacciformes,  une  première  condition  favo- 
rable à  la  coagulation  du  sang  :  c'est  le  contact  d'une  membrane 
anormale. 

Quant  à  la  seconde  condition  —  je  veux  parler  de  la  stagnation 
du  sang  —  elle  y  est  très-prononcée  aussi.  J'ai  étudié  plus  haut 
le  mécanisme  de  la  circulation  anévrysmale  ;  j'ai  prouvé  que  le 
sang  se  renouvelait  beaucoup  moins  rapidement  dans  le  sac  que 
dans  les  artères,  et  que  ce  ralentissement,  assez  faible  au  centre 
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el  à  l'orUice  de  l'aiiévrysme ,  était  extrêmement  marqué  au  con- 
traire dans  les  couches  sanguines  les  plus  extérieures. 

Or,  ce  sont  précisément  les  couches  les  plus  immobiles  qui  su-* 
bissent  le  contact  anormal  de  la  paroi  du  sac  ;  elles  ont,  par  con- 
séquent ,  la  plus  grande  tendance  à  laisser  déposer  une  couche 
de  caillots  sur  cette  paroi. 

Quelle  sera  maintenant  la  nature  de  cette  coagulation? 

Si,  d'une  part,  le  sang  était  à  peu  près  en  repos,  et  si  d'une 
autre  part,  il  ne  se  renouvelait  pas  (ceci  n'est  pas  un  pléonasme, 
car  un  liquide  qui  ne  se  renouvelle  pas  peut  ne  pas  être  en  repos, 
tandis  qu'un  liquide  qui  se  renouvelle  lentement  peut  être  dans 
un  état  voisin  du  repos),  si,  dis-je,  la  stagnation  du  sang  était  à 
peu  près  complète,  les  dépôts  seraient  constitués  par  des  caillots 
passifs. 

Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  dans  l'anévrysme  sacciforme  :  les 
battements  de  la  tumeur  maintiennent  le  sang  qu'elle  renferme 
dans  une  agitation  incessante  ;  en  outre,  le  mélange  qui  s'effectue 
toujours  un  peu ,  même  pour  les  couches  les  plus  extérieures  , 
entre  le  sang  ancien  et  le  sang  nouveau ,  ne  tarde  pas  à  renou- 
veler complètement,  au  bout  d'un  certain  nombre  de  pulsations , 
le  liquide  contenu  dans  le  sac.  Ce  ne  sont  donc  pas  des  caillots 
passifs  qui  se  forment,  ce  sont  des  caillots  fibrineux ,  c'est-à-dire 
des  caillots  actifs.  Ils  se  déposent  à  la  surface  interne  du  sac,  où 
ils  constituent  une  couche  mince  et  assez  régulière. 

Cette  couche  fibrineuse ,  exactement  appliquée  contre  les  pa- 
rois de  la  poche,  fera  corps  désormais  avec  le  sac  de  l'ané- 
vrysme. Sa  surface  interne  va  jouer  à  l'égard  du  sang  liquide 
avec  lequel  elle  est  en  contact  le  môme  rôle  que  jouait  tout  à 
l'heure  la  surface  interne  du  sac  ;  sur  elle  se  déposeront  ulté- 
rieurement d'autres  couches  de  môme  nature  qui,  à  leur  tour,  se 
recouvriront  de  couches  fibrineuses  nouvelles,  et  ainsi  de  suite. 

Ces  dépôts  successifs  diminuent  la  capacité  de  la  poche  ané- 
vrysmale,  et  deviennent  le  point  de  départ  de  phénomènes  im- 
portants qui  dominent  pour  ainsi  dire  toute  l'histoire  des  ané- 
vrysmcs.  J'aurai  donc  à  étudier  les  propriétés  physiques  des 
caillots  actifs,  leur  disposition,  les  modilicatioiis  qu'ils  subissent 
et  riiifluence  qu'ils  exercent  sur  les  symptômes  et  la  marche  de 
la  tumeur. 
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Le  dépôt  fibrineux,  dès  le  moinenl  de  sa  rormation  ,  se  trouve 
situé  entre  la  paroi  du  sac  et  le  sang  liquide  de  l'anévrysme.  A 
chaque  diastole ,  il  est  refoulé  vers  la  paroi  par  la  pression  du 
liquide  intérieur;  à  chaque  systole,  il  est  repoussé  vers  le  centre 
de  la  poche  par  la  rétraction  élastique  du  sac.  Il  est  donc  tou- 
jours comprimé  entre  une  membrane  solide  et  une  colonne  san- 
guine dont  la  résistance  n'est  jamais  vaincue.  Par  suite  de  ces 
pressions  continuelles ,  il  s'amincit  et  se  condense ,  en  se  dé- 
pouillant peu  à  peu  du  sérum  dont  il  était  imbibé. 

Cette  condensation  est  d'autant  plus  prononcée  que  le  dépôt 
flbrineux  est  plus  ancien;  elle  est  donc  plus  considérable  sur  les 
couches  les  plus  extérieures  qui  se  sont  formées  avant  les  autres. 

Le  dépôt  des  caillots  actifs  étant  graduel ,  et  leur  condensation 
étant  graduelle  aussi,  on  devrait  s'attendre  à  trouver  les  caillots 
disposés  en  une  masse  sinon  homogène,  du  moins  partout  con- 
tinue avec  elle-même.  Or,  il  n'en  est  presque  jamais  ainsi,  car 
toutes  les  fois  que  la  couche  fibrineuse  a  plus  de*2  milhmètres 
d'épaisseur,  on  voit  qu'elle  est  composée  de  feuillets  concen- 
triques enroulés  les  uns  autour  des  autres,  comme  les  peUicules 
de  l'oignon. 

Les  feuillets  les  plus  extérieurs  sont  les  plus  minces,  les  plus 
résistants  et  les  plus  décolorés.  Ils  offrent  une  teinte  d'un  blanc 
jaunâtre.  Les  feuillets  les  plus  intérieurs  sont  plus  épais,  moins 
denses  et  offrent  une  teinte  plus  foncée,  parce  qu'ils  sont  imbibés 
d'une  petite  quantité  de  sang.  Quant  aux  feuillets  intermédiaires, 
ils  présentent  des  caractères  physiques  qui  établissent  la  tran- 
sition entre  l'état  des  dépôts  les  plus  anciens  et  celui  des  dépôts 
les  plus  récents. 

Ces  divers  feuillets  semblent  déjà  très-distincts  les  uns  des  au- 
tres sur  une  simple  coupe  ;  par  la  dissection  et  la  macération,  on 
réussit  aisément  à  les  séparer  :  néanmoins  ils  sont  assez  solide- 
ment unis  les  uns  aux  autres.  Le  feuillet  le  plus  extérieur  n'est 
pas  seulement  appliqué  sur  la  paroi  du  sac,  il  y  adhère  assez  for- 
tement, et  quelquefois  même  d'une  manière  très-intime  (1).  On  a 
pensé  que,  dans  ce  dernier  cas,  l'adhérence  était  due  à  une 

(1)  yoy.  surloui  le  cas  de  BaiUie  dans  Trauniwlions  of  a  Society  for  Uic  Improvemenl 
of  Med.  and  CMruvg.  Kiwwkclije.  Lond.,  1793,  in-S",  vol.  1 ,  i>.  119. 
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couche  de  lymphe  plastique  sécrétée  par  la  surface  interne  du  sac; 
mais  c'est  là  une  hypothèse  dont  il  doit  êti-e  hien  dilTicile  d'éta- 
blir l'exactitude.  Cette  adhérence,  au  surplus,  est  loin  d'être  tou- 
jours la  même.  Il  arrive  quelquefois  que  Felfoi  t  du  sang  déchire 
en  un  point  la  couche  fibrineuse  et  que  ce  liquide,  arrivé  au 
contact  de  la  membrane  du  sac,  se  fraye  un  passage  entre  elle 
et  la  concrétion  anévrysmale.  Ce  décollement  peut  être  partiel 
ou  général;  le  plus  souvent  il  n'est  que  partiel;  le  sang  liquide 
soulève  alors  en  un  point  la  paroi  du  sac  et  forme  une  seconde 
tumeur  qui  surmonte  la  tumeur  primitive ,  et  qui  est  située  en 
dehors  des  caillots  flbrineux.  Lorsque  le  décollement  est  géné- 
ral, ce  qui  est  fort  rare,  la  masse  librineuse  peut  devenir  com- 
plètement libre  dans  la  cavité  de  l'anévrysme  (1).  Mais  ce  sont  là 
des  éventualités  exceptionnelles;  presque  toujours  les  caillots 
lîbrineux  tapissent  exactement  toute  la  face  interne  du  sac. 

Telle  est  la  disposition  des  caillots  actifs  qui  se  déposent  dans  les 
anévrysmes  sacciformes.  Il  y  a  lieu  de  se  demander  maintenant 
pourquoi  la  ûbrine  qui  les  constitue ,  au  lieu  de  former  une 
masse  homogène ,  se  divise  en  feuillets  superposés  de  densités 
différentes.  Je  ne  crois  pas  que  cette  question  ait  été  étudiée  jus- 
qu'ici; elle  ne  manque  cependant  pas  d'un  certain  intérêt,  et 
mérite  peut-être  de  nous  arrêter  quelques  instants. 

Toutes  les  fois  qu'un  dépôt  se  compose  de  couches  distinctes, 
on  est  autorisé  à  admettre  qu'il  ne  s'est  pas  effectué  d'une  ma- 
nière continue,  qu'une  première  couche  s'est  formée  à  une  cer- 
taine époque,  et  qu'au  bout  d'un  temps  variable  une  seconde 
couche  est  venue  s'y  juxtaposer.  On  comprend  ainsi  l'existence 
d'une  ligne  de  démarcation  bien  tranchée  entre  deux  stratifica- 
tions successives  qui  se  sont  formées  à  des  époques  différentes. 

Si  on  réfléchit  maintenant  à  la  constitution  des  couches  iibri- 
neuses  imbriquées,  lesquelles  sont  d'autant  plus  mhices,  d'autant 
plus  résistantes,  en  un  mot  d'autant  plus  anciennes  qu'elles  sont 
plus  extérieures,  on  arrive  à  cette  conclusion  que  le  dépôt  des 
caillots  actifs  a  dû  s'opérer  d'une  manière  inlerniitlente.  Il  me 

nn?vl*'""  ''"'"P"''"''  ^^"-^  ''^'t  très-singulier  publié  par  M.  Julfs  Cloquel  r  un 

'  ysme  ,1e  la  crosse  de  l'uorte  éiait  rempli  de  caillois  aciifs.  Les  couches  libriiieuses  les 
uennl,!!"''  f,'""  '''"^  «"«^'emes  étaient  au  centre,  les  o.uclics  les  plus  récentes  occupaienl  la 
pcupiierie  U.Cloqubt.  Expose  de  ses  litrei  scienliliqucs.  Paris,  1855,  in-ft',  p.  2a.  ) 
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semble  impossible  d'expliquer  autrement  la  singulière  disposition 
de  ces  caillots.  Mais  il  reste  une  autre  difficulté,  ou  plutôt  la  diffi- 
culté n'est  que  reculée.  Pourquoi  la  solidification  de  la  fibrine 
n'est-elle  pas  continue  ?  Pourquoi  ces  interruptions  dans  la  pro- 
duction d'un  phénomène  dont  les  causes  semblent  permanentes  ? 

Elles  semblent  permanentes,  mais  elles  ne  le  sont  pas ,  attendu 
que  la  formation  d'une  première  couche  fibrineuse  change,  pour 
quelque  temps  du  moins ,  les  conditions  de  la  circulation  ané- 
vrysmale. 

11  suffit  de  se  souvenir  des  circonstances  à  la  faveur  desquelles 
s'opère  la  coagulation  de  la  fibrine,  pour  reconnaître  l'exactitude 
de  cette  assertion. 

La  fibrine  ne  se  dépose  pas  indistinctement  dans  tous  les  ané- 
vrysmes.  Certaines  influences  générales,  liées  à  l'état  du  sang  de 
certains  malades,  peuvent  faire  que  ce  phénomène  ait  plus  ou 
moins  de  tendance  à  se  produire  chez  eux  ;  mais  je  néglige  ici 
les  conditions  individuelles.  Je  ne  veux  tenir  compte,  pour  le 
moment,  que  des  conditions  locales  où  se  trouve  la  poche  ané- 
vrysmale. 

Toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  le  dépôt  flbrineux  dépend  de 
la  lenteur  avec  laquelle  le  sang  se  renouvelle  au  voisinage  des 
parois  du  sac  ;  mais  cette  lenteur  elle-même  dépend  des  dimen- 
sions relatives  du  sac  et  de  son  orifice. 

Si  l'orifice  est  large,  le  sac  étroit,  le  sang  ne  stagne  pas  assez 
pour  se  coaguler. 

En  général,  l'orifice  d'un  anévrysme  présente  peu  de  variations 
pendant  l'évolution  de  la  tumeur;  il  peut  s'arrondir,  devenir  plus 
lisse,  plus  régulier,  mais  il  ne  s'élargit  guère;  en  tout  cas,  ses 
dimensions  sont  beaucoup  plus  permanentes  que  celles  du  sac. 

Le  sac,  au  contraire,  tend  à  s'accroître  d'une  manière  continue; 
au  bout  de  quelque  temps,  sa  capacité  est  doublée,  triplée,  dé- 
cuplée et  au  delà. 

Dans  l'origine,  l'orifice  est  relativement  assez  large  pour  en- 
tretenir dans  le  sac  une  circulation  active  ;  alors  il  n'y  a  aucune 
tendance  à  la  coagulation. 

Mais,  à  mesure  que  le  sac  s'élargit,  la  circulation  devient  i)lus 
lente;  le  moment  arrive  enfin  où  le  renouvellement  du  sang  n'est 
plus  'suffisant  pour  maintenir  la  fibrine  à  l'état  de  fluidité,  et 
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celle-ci  se  dépose  sur  la  paroi  de  l'anévrysme,  en  Ibriiiaiit  une 
couche  régulière. 

Quelles  seront  maintenant  les  limites  de  celte  coagulation?  Le 
dépôt,  une  lois  commencé,  con  tinuera- t-il  à  s'elîectuer,  jusqu'à  ce 
que  l'anévrysme  en  soit  entièrement  rempli  ?  Trop  heureux  s'il 
en  était  ainsi  !  Jamais  la  nature  n'obtient  un  semblable  résultat. 

Dès  que  la  couche  fibrineuse  a  une  certaine  épaisseur,  la  capa- 
cité de  l'anévrysme  se  trouve  diminuée  d'autant.  Les  conditions 
de  la  circulation  anévrysmale  sont  donc  ramenées  à  ce  qu'elles 
étaient  lorsque  la  tumeur  était  plus  petite,  c'est-à-dire  lorsque 
les  dimensions  relatives  du  sac  et  de  son  oriûce  permettaient  au 
sang  de  se  renouveler  assez  vite  pour  ne  pas  se  coaguler. 

Le  dépôt  des  caillots  actifs  ne  peut  donc  pas  s'efïectuer  inclé- 
iiniment;  il  doit  nécessairement  s'arrêter  à  un  certain  moment, 
lorsque  la  couche  solide  qu'il  constitue  a  une  épaisseur  suffi- 
sante. En  général,  cette  épaisseur  ne  dépasse  guère  1  à  2  milli- 
mètres. 

Mais  l'anévrysme,  pour  renfermer  une  couche  de  fibrine,  n'a 
pas  perdu  pour  cela  ses  autres,  caractères  ;  il  continue  à  pré- 
senter des  pulsations  et  tend  toujours  à  s'accroître.  Les  caillots 
actifs,  incessamment  comprimés,  s'amincissent  et  se  condensent; 
puis  la  paroi  du  sac,  bien  que  renforcée  par  ce  dépôt  solide,  cède 
de  nouveau  graduellement  sous  la  pression  des  ondées  san- 
guines ;  la  poche  s'élargit  peu  à  peu  et  finit  par  se  trouver  dans 
des  conditions  semblables  à  celles  où  elle  se  trouvait  d'abord, 
c'est-à-dire  que  la  circulation  n'est  plus  assez  rapide  pour  main- 
tenir la  fibrine  à  l'état  de  fluidité.  Dès  lors  un  nouveau  dépôt 
s'elfectue  ;  il  s'étale  sur  le  dépôt  précédent,  et  ainsi  de  suite. 

C'est  ainsi  que  l'accroissement  incessant  de  la  tumeur  donne 
lieu  à  la  formation  de  couches  flbrineuses  diflerentes  quant  à 
leur  densité  et  quant  à  leur  ancienneté. 
m  Si  j'insiste  tant  sur  l'origine  et  la  nature  des  concrétions  flbri- 
neuses qu'on  trouve  à  une  certaine  époque  dans  la  plupart  des 
anévrysmes  sacciformes,  c'est  parce  que  ce  phénomène  tient 
sous  sa  dépendance  non-seulement  la  symptomatologie,  mais 
encore  et  surtout  la  thérapeutique  des  tumeurs  anévrysmales. 
•f'ose  dire  que  la  plupart  des  chirurgiens  en  ont  méconnu  l'im- 
Portance,  et  il  en  est  résulté  qu'ils  se  sont  fait  une  idée  très- 


[2U  IMlYSlOLOGlli  l'A  TllUI.UGUJUE  DtS  ANÉVllYSMES. 

iuexacle  des  iiiclicatioiis  qu'il  iiriporlo  de  remplir  dans  le  li'ailc- 
inent  des  anévrysmes. 

On  a  cru  pendant  longtemps ,  et  beaucoup  de  personnes  pen- 
sent encore  que  les  caillots  fibrineux  des  anévrysmes  reconnais- 
saient pour  origine  une  coagulation  pure  et  simple  du  sang,  sem- 
blable H  celle  qui  produit  les  caillots  passifs.  On  voyait  bien  que 
les  leuillets  concentriques  des  concrétions  anévrysniales  diffé- 
jaient  entièrement  des  caillots  ordinaires  par  leurs  caractères 
physiques;  mais  on  supposait  que  cette  diiïérence  dépendait  sim- 
plement de  l'ancienneté  de  la  coagulation.  On  supposait  que  le 
caillot ,  constitué  dans  l'origine  par  une  masse  de  globules  em- 
prisonnés dans  un  réseau  de  fibrine ,  se  modifiait ,  se  transfor- 
mait peu  à  peu;  que  les  globules  étaient  résorbés  ou  détruits,  et 
que  finalement  la  fibrine  persistait  seule.  Je  montrerai  plus  loin 
les  fâcheuses  conséquences  de  cette  doctrine,  qui  a  souvent 
engagé  la  thérapeutique  dans  de  mauvaises  voies. 

Ce  qui  a  beaucoup  contrDjué  à  entretenir  cette  erreur,  c'est 
(p'on  trouve  le  plus  souvent  à  l'aulopsie,  dans  la  cavité  du  sac, 
une  masse  de  caillots  passifs  noirs  et  mous ,  irrégulièrement  dé- 
posés à  la  surface  des  caillots  fibrineux.  On  s'imagine  aisément 
que  si  le  malade  eût  vécu  plus  longtemps,  ces  caillots  passifs  se 
seraient  condensés ,  aplatis ,  décolorés ,  étalés  sous  forme  de 
membrane ,  et  qu'ils  auraient  fini  par  constituer  un  nouveau 
feuillet  fibrineux  ;  or,  si  le  malade  eût  vécu,  ils  ne  se  seraient  pas 
formés  du  tout.  Le  sac,  privé  de  contractilité  propre,  ne  se  vide 
pas  après  la  mort  comme  le  font  les  artères  ;  une  certaine  quan- 
tité de  sang  y  demeure  renfermée ,  et  s'y  coagule  passivement 
comme  dans  les  veines  et  dans  les  cavités  droites  du  cœur  ;  le 
réseau  de  fibrine  qui  emprisonne  les  globules  entre  aisément  en 
continuité  avec  la  couche  librineuse  la  plus  interne.  Ce  phéno- 
mène n'a  rien  que  de  très-naturel;  et  voilà  pourquoi  les  caUlots 
passifs  semblent  quelquefois  se  continuer  avec  les  caillots  actifs. 

La  différence  capitale  qui  existe  entre  les  caillots  aclUs  et  les 
caillots  passifs  ,  sous  le  rapport  de  leur  structure  ,  de  leur  com- 
position chimique  et  de  leurs  propriétés  ,  a  été  méconnue  par  la 
plupart  des  auteurs  classiques ,  et  il  y  a  vraiment  lieu  de  s'en 
étonner,  car  il  y  a  longtemps  déjà  que  J.-L.  Petit  l'a  signalée. 
Cet  illustre  chirurgien  fut  conduit,  par  l'étude  des  hémorrhagies 
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artérielles ,  ci .  s'occuper  de  la  formalion  des  caillots.  A  cetle 
époque,  la  chimie  n'était  pas  encore  créée,  et  on  donnait  le  nom 
de  himphe  du  sang  à  la  substance  qui  rorme  la  couenne  de  la 
saignée,  et  que  nous  désignons  aujourd'hui  sous  le  nom  de 
fibrine.  J.-L.  Petit  commence  par  établir  que  la  lymphe  est  la 
seule  parlie  coagulable  du  sang,  et  que  les  globules  ne  feraient 
jamais  parlie  des  caillots  s'ils  n'y  étaient  emprisonnés  par  la 
lymphe  solidifiée.  Puis  il  prouve  qu'il  y  a  deux  sortes  de  caillots  : 
les  uns,  décolorés,  très-durs  et  lymphatiques ,  c'est-à-dire  cons- 
titués par  la  lymphe  seule;  les  autres  mous,  rouges  et  formés  h 
la  fois  parla  lymphe  et  les  globules  (1).  Le  caillot  lymphatique  se 
produit  par  une  coagulation  lente  et  graduelle  ;  le  caillot  rouge, 
au  contraire,  est  le  résultat  d'une  soUdiflcation  instantanée, 
comme  celle  qu'on  obtient  par  le  moyen  des  styptiques  (2).  Le 
premier,  seul,  a  la  propriété  d'oblitérer  solidement  les  vais- 
seaux (3)  ;  c'est  lui  qui  remplit  les  artères  des  membres  atteints 
de  gangrène,  et  qui  empêche  alors  le  sang  de  couler  au  moment  de 
l'amputation  (4).  Ce  caillot  est  même  susceptible  de  s'organiser, 
en  donnant  une  substance  analogue  à  celle  des  cicatrices  (5). 
Ces  remarques  importantes  furent  perdues  :  les  successeurs  de 
J.-L.  Petit  continuèrent  à  croire  qu'il  n'y  avait  qu'une  seule 
espèce  de  caillot.  On  n'ignorait  pas  que  les  concrétions  anévrys- 
males  sont  beaucoup  plus  dures  et  beaucoup  moins  colorées  que 
le  caillot  de  la  saignée ,  mais  on  attribuait  cette  différence  à  l'an- 
cienneté de  la  coagulation.  La  plupart  des  modernes  partagent 
encore  aujourd'hui  cette  erreur. 

Hodgson  est,  à  ma  connaissance,  le  premier  auteur  qui  ait 
nettement  distingué  dos  caillots  ordinaires  les  caillots  fibrineux 
qui  se  forment  dans  les  anévrysmes  (6).  Quoiqu'il  eût  exactement 
reconnu  la  nature  de  ces  derniers  caillots ,  ses  successeurs  ne 
profitèrent  pas  de  sa  découverte.  Une  théorie  erronée  empêcha  , 
pendant  longtemps  encore,  le  triomphe  du  progrès.  Elle  se 
montra  pour  la  première  fois  dans  le  Traité  des  anévrysmes,  pu- 

1')  J.-L.  Petit.  Second  Mévioirn  sin-  la  manière,  d'arrêler  les  liémnniiafiies ,  dans 
•l/'îm.  (lel'Acad.  des  sciences,  17.'52.  Edit.  in-12,  T.  ]I,  p.  rM. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  5U1.  —  (3)  IMC.  cit. ,  p.  5(i6.  —       Lnc.  cil. ,  p.  5ft4. 

(!))  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences,  IT.'ÎS.  Kdit.  iii-a2,  T.  H,  p.  59!)  pi  p.  001. 

!f>)  HonnsoM.  Traild  des  maladies  des  arliires  et  des  veines,  tiad,  IV,  par  Biesclipt, 
Paris ,  1819,  i,,-8'-,  T.  I ,  p.  93, 
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blié  en  1828,  par  M.  James  Wardrop  (1) ,  qui  la  développa  plus 
amplement  en  1841  ,  dans  le  remarquable  article  Anévrysme  de 
la  Cyclop(klie  chirurgicale  (2).  Suivant  cet  illustre  cbirurgien,  les 
couches  fibrineuses  des  anévrysmes  ne  sont  point  des  caillots; 
elles  ne  proviennent  pas  de  la  colonne  sanguine  qui  traverse  le 
sac  ;  elles  sont  dues  à  une  sécrétion  de  lympbe  plastique  effectuée 
lentement  par  les  vasa-vasorum  de  la  poche  anéviTsmale.  Les 
effets  de  la  ligature,  et  surtout  ceux  de  la  compression  indirecte, 
ne  permettent  pas,  comme  on  le  verra  plus  loin,  d'accepter  celte 
hypothèse.  M.  Wardrop  lui-même  a  reconnu  l'analogie  frappante 
qui  existe  entre  les  concrétions  anévrysmales  et  les  caillots  flbri- 
neux  qui  se  forment  dans  le  cœur  gauche  pendant  les  derniers  ins- 
tants de  la  vie.  D'ailleurs ,  la  lymphe  plastique  n'est  sécrétée  en 
général  que  sous  l'influence  d'un  travail  inflammatoire  qui  manque 
dans  la  plupart  des  anévrysmes.  Dans  les  transformations  succes- 
sives qu'elle  subit  en  s'organisant,  elle  ne  revêt  jamais  la  forme  et 
la  structure  si  remarquables  qui  caractérisent  les  concrétions  ané- 
vrysmales. Enfin,  l'hypothèse  de  M.  Wardrop  est  en  contradiction 
évidente  avec  l'état  des  diverses  couches  fibrineuses,  dont  les  plus 
extérieures  sont  plus  denses  et  par  conséquent  plus  anciennes 
que  les  autres.  Ce  serait  le  contraire  qui  devrait  avoir  lieu  si  ces 
couches  superposées  étaient  sécrétées  parles  parois  du  sac  (3). 

Que  la  membrane  du  sac  puisse  s'enflammer,  qu'elle  puisse 
alors  sécréter  de  la  lymphe  plastique ,  que  cette  sécrétion  puisse 
se  mêler  et  se  combiner  avec  les  caillots  et  concourir  à  l'obhté- 
ration  de  l'anévrysme,  ce  sont  là  des  phénomènes  que  je  ne 
chercherai  pas  à  contester.  Mais  ils  sont  tout  accidentels  ;  ils  s'ac- 
compagnent d'un  cortège  de  symptômes  parfaitement  évidents, 
et  ils  font  naître  des  dangers  redoutables  qui  contre-balancent 


(1)  JAMES  WARDROP.  On  Ancurism  and  Us  Cure  hy  a  New  Operati07U  London,  1828, 

{2)t'iic  Cyclopeclia  of  Practical  Surgery ,  conducted  by  Coslello.  Lond.,  1841,  in-8°, 
vol.  I,  p.  208,  art.  ANEDRISM.  . 

(3)  Au  moment,  Oe  livrer  celle  feuille  h  Pimpression ,  je  reçois,  dans  le  journal  trnneslriel 
ae  Dublin  un  IMémoire  de  M.  W.  Colles  sur  les  sacs  anévrysmaux  (  The  Dublin  Quarterly 
Journal  n°ai,  february  185G,p.  53).  M.  Colles  réclame  pour  son  père  l'invention  de  la 
'th,'.nric  aue  le  viens  d'attribuer  .^  M.  Wardrop.  Il  paraît  que  cette  ibOorie  se  trouve  exposée 
hns  un  manuscrit  écrit  en  1810  par  Colles  pÈre.  Je  ne  conteste  pas  cette  antériorité.  La 
pHoritû  de  publication  n'en  appartient  pas  moins  h  M.  Wardrop,  dont  je  regrette  que^ 
M.  Colles  fds  n'ait  pas  cité  les  travaux. 
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bien  les  cliances  d'une  guérison  chèrement  achetée.  En  tous  cas, 
ils  ne  sauraient  être  comparés  h  la  coagulation  paisible  et  tou- 
jours bienfaisante  qui  lait  déposer  des  feuillets  hbrineux  concen- 
triques dans  la  plupart  des  anévrysmes  saccil'ormes  un  peu 
anciens. 

M.  Wardrop  a  donc  méconnu  la  nature  des  concrétions  anévrys- 
males.  M.Bellingham  n'a  pas  tardé  à  rectifier  cette  opinion  erro- 
née; il  a  indiqué  la  véritable  origine  des  caillots  flbrineux;  sur- 
tout il  a  dévoilé  les  conditions  à  la  faveur  desquelles  ils  se  dé- 
posent dans  les  anévrysmes.  Il  est  loin  d'avoir  épuisé  toutes  les 
questions  qui  se  rattachent  à  cette  étude  in  téressante  ;  mais  il  a 
du  moins  fourni  des  données  précieuses,  qui  nous  permettent  au- 
jourd'hui d'étabhr  sur  des  bases  solides  la  physiologie  patholo- 
gique des  tumeurs  anévrysmales. 

La  première  communication  de  M.  Bellingham  sur  ce  sujet  re- 
monte au  mois  d'avril  1843  et  est  consignée  dans  les  procès-ver- 
baux de  la  Société  chirurgicale  d'Irlande  (4).  A  cette  époque,  sa 
doctrine  était  encore  dans  les  langes,  mais  il  l'a  développée  de- 
puis dans  plusieurs  publications  et  notamment  dans  ses  Obser^ 
valions  sur  le  Iraitement  des  anéwysmes  par  la  compression  (2),> 
J'ai  beaucoup  profité  de  la  lecture  de  cet  ouvrage  que  je  ne  sau- 
rais trop  recommander  à  l'attention  des  chirurgiens. 

Je  viens  de  décrire  les  caillots  fibrineux  qui  se  déposent  dans 
les  anévrysmes  sacciformes.  11  s'agit  de  chercher  maintenant  ce 
que  deviennent  ces  caillots  et  de  montrer  en  quoi  ils  influent  sur 
les  caractères  et  la  marche  ultérieure  de  la  tumeur. 

La  première  question  qui  se  présente  à  l'esprit  est  la  suivante  : 
Les  caillots  actifs  peuvent-ils  s'organiser  ? 

On  sait  que  l'école  de  Hunter  considérait  l'organisation  des 
caillots  sanguins  comme  un  phénomène  très-ordinaire  ,  et  attri^ 
buait  même  à  cette  organisation  l'origine  d'un  grand  nombre  de 
productions  accidentelles. 

Cette  doctrine,  que  je  n'ai  pas  l'intention  de  discuter  ici,  mais 
que  je  repousse  entièrement,  a  rencontré  une  vive  opposition,  et 

(1)  /îepor^s  of  Proceeclings  of  the  Surgical  Society  of  Ireland,  april  22nrt  18.'i3  ,  duns 
'^uoim  Ulcdical  Press,  may  Srd  18/i3,  p.  277. 

,.v!?  T"",'""'  Ohservaliom  on  Atieurism  and  ils  Treatment  Oy  Compves- 

sio».  I,ondon,  m7,  in-12,  p.135. 


128  PIIVSFOLOGTF.  PATHOr.OP.IQUI',  OFS  ANÊVBYSMES. 

est  rejelée  aujourd'hui  par  tous  les  anatoino-pathologistes.  Il  est 
parfaitement  certain  que  les  tumeurs  solides  chroniques  qui  suc- 
cèdent à  des  contusions  ou  à  des  épanchements  de  sang,  ne  sont 
duçs  ni  à  la  persistance  des  globules  dont  il  ne  reste  aucune 
trace ,  ni  à  celle  de  la  fibrine  qui  forme  seulement  les  27  dix- 
millièmes  de  la  masse  sanguine,  et  qui  ne  pourrait  jamais  donner 
lien  à  une  tumeur  appréciable,  lors  même  qu'elle  ne  serait  pas 
résorbée  en  même  temps  que  les  globules  (1).  L'anatomie  patbo- 
iogique,  la  cbimie  et  l'histologie  ont  ruiné  à  jamais  la  doctrine 
de  Hunter,  et  fait  disparaître  du  même  coup  les  concrétions  san- 
guines des  articulations  et  les  tumeurs  fibrineuses  des  mamelles. 

On  a  donc  nié  l'organisation  du  sang  épanché,  et  en  cela  on  a 
eu  raison  ,  parce  qu'on  est  autorisé  à  nier  tout  ce  qui  n'est  pas 
démontré. 

Mais  on  en  a  conclu  que  les  caillots  sanguins  étaient  inca- 
pables de  s'organiser,  et  peut-être  ici  est-on  allé  trop  loin  ,  faute 
d'avoir  dislingiié  les  caillots  actifs  des  caillots  passifs. 

Les  caillots  passifs  ,  quel  que  soit  le  point  où  ils  se  forment, 
constituent  une  masse  inerte,  qui  ne  semble  pas  susceptible,  en 
effet,  de  se  transformer  en  un  tissu  vivant.  S'ils  sont  situés  hors 
des  vaisseaux ,  ils  peuvent  se  dissoudre  et  être  résorbés  ;  s'ils 
prennent  naissance  dans  l'intérieur  de  l'appareil  vasculaire,  ils 
peuvent  encore  disparaître  par  dissolution  ,  et  même ,  lorsqu'ils 
sont  de  date  récente,  ils  peuvent  se  laisser  dissocier  mécanique- 
ment par  le  courant  sanguin,  et  rendre  leurs  globules  à  la  circu- 
lation. —  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  ils  finissent  par  disparaître, 
sans  jouir  jamais  d'une  vie  propre. 

Les  auteurs  qui  n'étabUssent  aucune  différence  entre  ces  cail- 
lots passifs,  inorganisables  ,  et  les  caillots  flbrineux  des  poches 
anévrysmales ,  ont  donc  été  conduits  d'une  manière  très-logique 
'^i  considérer  ces  derniers  caillots  comme  complètement  inertes. 

Sans  oser  me  prononcer  ouvertenjent  contre  cette  conclusion . 
ie  ferai  remarquer  qu'elle  repose  sin-  une  base  erronée  ;  ce  qui 
est  applicable  aux  caillots  passifs  pourrait  bien  ne  pas  l'être  aux 
caillots  actifs. 

(1)  f/oj/.VEnNEun»  irn  vwt  l'étiolodie  de»  «meurs  llbrînemes.  ùom  ifoniteur  rf« 
UOpilavx,  18Dfi,T.II,  p.  1". 
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Pour  prouver  que  les  concrétions  anévrysmales  sont  privées 
de  vie,  on  a  dit  qu'elles  ne  possédaient  jamais  de  vaisseaux. 

Cette  assertion  a  été  contestée.  Plusieurs  auteurs  ont  vu  des 
prolongements  vasculaires  venant  de  la  paroi  du  sac  et  s'éten- 
dant  aux  feuillets  fibrineux  les  plus  externes.  J'ai  constaté  moi- 
même  cette  disposition,  en  étudiant  un  anévrysme  de  l'aorte 
présenté,  il  y  a  quelques  années,  à  la  Société  anatomique.  J'ai 
vn  également  quelques  vaisseaux  à  la  base  d'une  concrétion  fibri- 
neuse,  qui  paraissait  déjà  assez  ancienne  et  qui  était  implantée  sur 
la  paroi  du  ventricule  gauche  du  cœur.  John  Hunter  a  réussi  à 
injecter  des  vaisseaux  dans  un  caillot  fibrineux  déposé  au-dessus 
d'une  ligature  d'artère.  La  pièce  esl  conservée  dans  le  Musée- 
Huntérien  (1).  On  a  objecté  contre  les  faits  de  ce  genre  que  des 
traînées  sanguines  avaient  pu  être  prises  pour  des  vaisseaux,  et 
la  coloration  rouge  du  caillot  injecté  par  Hunter  a  été  attribuée  à 
une  extravasation.  Mais  la  même  objection  n'est  pas  applicable  à 
une  autre  pièce  injectée  par  M.  Kiernann ,  dont  tous  les  anato- 
mistes  connaissent  l'habileté.  Un  long  caillot  fibrineux,  formé 
dans  l'une  des  branches  de  la  veine  porte,  au-dessous  d'une 
tumeur  qui  comprimait  ce  vaisseau,  reçut  en  plusieurs  points  la 
matière  à  injection  et  se  montra  creusé  de  canaux  vasculaires 
très-évidents  (2).  Blandin  constata,  en  1830,  au  moyen  d'une 
injection  fine,  une  disposition  exactement  semblable  sur  le  ca- 
davre d'un  homme,  à  qui  Roux  avait  lié  l'artère  fémorale  plu- 
sieurs années  auparavant.  Un  long  caillot  fibrineux,  situé  entre 
l'anévrysme  et  la  ligature,  s'était  organisé  et  renfermait  dans  son 
épaisseur  un  remarquable  réseau  vasculaire,  dans  lequel  l'iniec- 
tion  avait  pénétré  (3). 

Je  crois  donc  qu'on  aurait  tort  de  nier  l'existence,  sinon  cons- 
tante, du  moins  éventuelle,  des  vaisseaux  dans  les  concrétions 
ubrineuses  intra-vasculaires. 

Mais  la  réalité  de  ces  vaisseaux  une  fois  admise,  on  peut  dis- 
cuter encore  sur  leur  signification.  Plusieurs  personnes  ont  pensé 
s  n'appartenaient  pas  à  la  concrétion  fibrineuse  elle-même  et 
qu  Us  avaient  pris  naissance  dans  une  couche  de  lymphe  plas- 

bÎ  Aneunsm,eic.  Lond.,  1828 ,  in-8»,  p./,. 

onrnal  hebdomadaire,  1830,     L.  Gouckon,  r/,é.,c  inaug.  l'aris,  XW.,     00  p  39 
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tique  sécrétée  par  la  surface  inleriie  du  vaisseau  ou  de  la  poche 
anévrysmale.  Cette  fin  de  non-rccevoiv  n'a  pas  une  grande  per- 
lée. Que  les  concrétions  flbrineuses  s'organisent  par  elles-mêmes 
OU  par  l'intermédiaire  delà  lymphe  plastique,  cela  importe  assez 
peu,  pourvu  qu'elles  finissent  par  se  vasculariser.  Cette  vascula- 
risation,  je  suis  le  premier  à  le  reconnaître,  est  toujours  très- 
restreinte;  elle  n'occupe  ordinairement  que  la  couche  la  plus 
superficielle  du  caillot  anévrysmal;  elle  n'existe  que  sur  des 
points  très-limités  ;  enfin,  et  surtout,  elle  manque  dans  la  plupart 
des  cas.  Je  ne  prétends  donc  point  que  les  concrétions  ûbrineuses 
des  anévrysmes  soient  vasculaires  ;  je  dis  seulement  qu'elles  pa- 
raissent vascularisables,  et  cela  établit  de  fortes  présomptions  en 
faveur  de  leur  vitalité. 

Mais,  dira-t-on  encore,  la  plus  grande  partie  des  caillots  fibri- 
neux,  même  dans  les  cas  les  plus  favorables,  est  entièrement 
privée  de  vaisseaux  et  ne  saurait,  par  conséquent,  être  considérée 
comme  vivante. 

Cette  objection  aurait  été  sérieuse  il  y  a  une  quinzaine  d'an- 
nées, lorsque  la  physiologie,  engagée  dans  une  voie  déplorable, 
refusait  l'organisation  et  la  vie  à  toutes  les  parties  du  corps  qui 
ne  recevaient  pas  de  vaisseaux,  enveloppant  ainsi  dans  une 
même  proscription  les  poils,  les  dents,  la  cornée,  l'appareil  du 
cristallin  et  les  cartilages  articulaires.  Aujourd'hui ,  il  est  bien 
démontré  que  les  organes  sans  vaisseaux  jouissent  d'une  vie 
véritable  et  qu'ils  ont,  comme  les  autres  organes,  leur  nutrition 
et  leurs  maladies.  La  vascularité  est  l'apanage  des  organisations 
supérieures;  elle  manque  constamment  dans  les  premières  phases 
embryonnaires  ;  elle  manque  encore  dans  les  animaux  inférieurs 
et  dans  les  tissus  inférieurs.  Du-e  que  les  caillots  flbrineux  sont 
étrangers  à  la  vie  parce  qu'ils  ne  sont  pas  vasculaires,  c'est  donc 
faire  un  contre-sens  physiologique. 

Si  on  demande  à  quoi  servent  les  vaisseaux  dans  le  corps,  tout 
le  monde  répond  qu'ils  sont  destinés  à  porter  dans  les  organes 
les  matériaux  nutritifs  dont  le  sang  est  chargé.  La  vascularité 
n'est  donc  qu'un  artifice  dont  peuvent  se  passer  les  parties  qui, 
par  leur  nature  même,  sont  toujours  en  contact  avec  les  liquides 
sanguins.  C'est  ainsi  que  la  tunique  interne  et  la  tunique  moyenne 
des  artères,  trop  souvent  malades  pour  qu'on  puisse  songer  à 
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leur  refuser  la  vie,  ne  possèdent  aucune  trace  de  vaisseaux.  Eh 
bien  !  de  même,  les  couches  fibrineuses  qui  tapissent  la  surface 
interne  des  anëvrysmes,  incessamment  baignées  par  une  masse 
de  sang,  dont  le  sérum  s'imbibe  dans  toutes  leurs  parties, 
peuvent  très-bien  vivre  sans  vaisseaux  propres. 

Au  surplus ,  je  n'affirme  rien  sur  cette  question  épineuse.  J'ai 
voulu  dire  seulement  que  les  arguments  sur  lesquels  on  s'est 
basé  pour  considérer  les  concrétions  anévrysmales  comme  des 
masses  inertes,  sont  plus  spécieux  que  solides.  J'ajoute  que  plu- 
sieurs circonstances  tirées  de  l'histoire  de  certains  anévrysmes, 
et  confirmées  par  les  résultats  de  la  thérapeutique,  viennent  éta- 
blir de  fortes  présomptions  en  faveur  de  la  vitalité  des  caillots 
fibrineux,  vitalité  bien  obscure  sans  doute,  bien  inférieure  même 
à  celle  des  poils  et  des  cartilages ,  mais  digne  cependant  d'une 
sérieuse  attention. 

Ainsi,  on  trouve  quelquefois  à  l'intérieur  du  sac  une  couche 
fibrineuse  unique,  mince ,  résistante,  intimement  adhérente  à 
la  paroi  avec  laquelle  elle  semble  au  premier  abord  confondue , 
et  parfaitement  lisse  à  sa  face  interne,  qui  est  en  contact  direct 
avec  le  sang.  II  suffit  d'examiner  un  instant  cette  couche  mem- 
braneuse pour  reconnaître  qu'elle  est  fort  ancienne.  Si  elle  eût 
été  privée  de  toute  vitalité,  n'est-il  pas  très-probable  que  le  frotte- 
ment incessant  du  liquide  intérieur.,  et  les  chocs  réitérés  des 
ondes  sanguines ,  auraient  depuis  longtemps  suffi  pour  dissocier 
et  détruire  cette  couche  unique,  qu'aucune  couche  nouvelle 
n'était  venue  protéger  ? 

D'autres  fois,  par  suite  d'un  traitement  incomplet,  des  caillots 
fibrineux  se  déposent  en  couche  épaisse  sur  les  parois  du  sac  et 
oblitèrent  presque  entièrement  l'anévrysme.  Mais  l'oblitération  ne 
S'achève  pas  :  il  reste  une  cavité  étroite  dans  laquelle  le  sang  con- 
tinue à  pénétrer.  Malgré  la  persistance  de  quelques  battements, 
l'anévrysme,  devenu  très-dur,  diminue  de  volume,  puis  reste  dé- 
finitivement stationnaire.  Les  caillots  fibrineux  l'ont  désormais 
partie  intégrante  de  la  paroi  du  sac,  et  leur  résistance,  supérieure 
à  l'eiïort  du  sang,  suffit  pour  s'opposer  ù  tout  accroissement  ullé- 
J"»pui\  Une  membrane  de  formation  nouvelle,  lisse  et  flexible,  s'or- 
ganise en  dedans  de  la  couche  fibrineuse  la  plus  interne,  la 
tapisse  régulièrement,  et  va  se  continuer,  au  niveau  de  l'orifice , 
9. 
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avec  la  membrane  interne  de  l'artère.  —  Toutes  ces  particularités 
existaient  sur  le  corps  d'un  individu  disséqué  par  M,  Prescoll 
Hewett  :  il  s'agissait  d'un  ancvrysme  poplité  traité  plus  d'un  an 
auparavant,  à  Wexford  Inflrmary,  par  la  compression  de  l'artère 
fémorale  (1).  Les  caillots  flbrineux,  très-denses,  mais  toujoui's 
feuilletés,  étaient  ainsi  emprisonnés  entre  la  paroi  du  sac  et  une 
membrane  continue  avec  la  séreuse  artérielle.  Or,  cette  mem- 
brane, comment  aurait-elle  pu  se  former,  s'organiser,  se  con- 
fondre avec  l'une  des  tuniques  do  l'artère,  et  tapisser  exactement 
les  feuillets  fibreux,  si  ceux-ci  n'avaient  pris  part  au  travail  qui 
lui  avait  donné  naissance,  et  n'avaient  été  doués,  par  conséquent, 
d'une  certaine  vitalité  ? 

Lorsque ,  par  suite  d'une  circonstance  quelconque ,  spontanée 
ou  provoquée  par  l'art,  les  dépôts  fibrineux  sont  assez  abondants 
pour  oblitérer  entièrement  la  cavité  du  sac,  et  même  celle  de 
l'artère  adjacente,  les  pulsations  cessent  pour  toujours,  etl'ané- 
vrysme  peut  être  considéré  comme  guéri.  Cependant,  la  tumeur 
ne  disparaît  pas  pour  cela  :  la  masse  fibrineuse  qui  remplit  le  sac 
s'affaisse,  se  rétracte,  se  condense;  quelquefois  elle  se  résorbe 
entièrement;  mais,  en  général,  réduite  à  un  petit  volume  au  bout 
de  quelque  temps,  elle  reste  stationnaire  pendant  tout  le  reste  de 
la  vie,  simulant  à  tel  point  une  tumem-  fibreuse  que  certains  chi- 
rurgiens s'y  sont  laissé  prendre  et  ont  tenté  de  les  enlever  (2). 
Cette  masse  fibrineuse  est  enkystée  sans  doute  :  comme  telle, 
on  conçoit  qu'elle  soit  inofïensive  et  qu'elle  ait  peu  de  ten- 
dance h  provoquer  autour  d'elle,  en  sa  qualité  de  corps  étran- 
ger, une  inflammation  éliminatrice.  Mais  comment  se  fait -il 
que  cette  inflammation  ne  survienne  jamais  ?  Dira-t-on  que  la 

(1)  Meclico-CMrurgical  Transactions,  vol.  XXXIV.  London,  1851,  in-8°,  p.  16S.—  Voy.  les 
n°'  13  (ît  US  du  deuxième  lableau  à  la  fin  rie  ce  volume.  Ce  malade,  qui  présentait  neuf  ané- 
TiysiTies,  est  le  sujet  de  deux  observations  distinctes. 

(2)  Samuel  Cooper  rapporte  un  fait  dont  il  a  été  témoin  et  qui  mérite  d'élre  cité  à  cause  de 
son  excentricité.  Un  cliirurgien  de  St.-Bartliolome\v's-Hospilal ,  à  Londres,  prit  un  ané- 
vrysme  guéri  pour  une  exostose  du  fémur  et  pratiqua  l'amputation  de  la  cuisse  (  Dict.  rie 
chirurgie,  trad.  franc.  Paris,  1826,  in-S'-,  arl.  Anevrysme,  T.  I,  p.  111  ).  —  Ou  lit  dans  le 
Compte  rendu  de  la  clinique  chirurgicale  d'Erlangen ,  un  l'ait  tout  aussi  remarquable,  et  dans 
lequel  l'erreur  de  diagnostic  était  à  peu  près  inévitable.  Un  énorme  anévrysnie  de  l'une  des 
arli>res  intercostales  ,  oblitéré  par  des  caillots  fibrineux,  fut  pris  pour  une  tmneur  cancé- 
reuse et  traité  comme  tel.  L'opéraliou ,  commencée  en  présence  de  tous  les  chirurgiens  de 
l'IiOpital,  ne  put  être  terminée.  Le  malade  mourut  le  treizième  jour.  (IlEYFELDEn.  CHirur- 
gisclic  Cliniciim  vou  Erlangen,  fiir  1850-1851.  Berlin  ,  1851,  in-8",  p.  26.  ) 
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jiieiiibrane  enveloppante  préserve  les  lissiis  voisins  de  tout  con- 
tact irritant?  Ajoutci'a-t-on  que  les  niasses  sanguines  sont  des 
corps  étrangers  inoiïensiCs  ?  Ce  serait  une  double  erreur,  car 
l'oblitération  des  anévrysmes  donne  quelquefois  lieu  à  des  acci- 
dents formidables  :  c'est  lorsqu'elle  est  produite  par  des  caillots 
passifs,  phénomène  qui  n'est  pas  lare  à  la  suite  de  la  ligature. 
Alors,  sans  doute,  il  n'est  pas  impossible  que  le  sang  coagulé  se 
résorbe  et  que  la  tumeur  disparaisse  complètement;  mais,  très- 
fréquemment,  les  caillots,  agissant  comme  corps  étrangers,  pi-o- 
voquent  une  inflammation  violente  et  une  abondante  suppuration 
au  milieu  de  laquelle  on  les  retrouve  plus  ou  moins  altérés. 

Ainsi,  quelle  que  soit  l'opinion  qu'on  se  fasse  sur  les  propriétés 
des  caillots  actifs  et  sur  leur  vitalité ,  il  faut  du  moins  recon- 
naître, et  c'est  là  un  point  capital  dans  l'histoire  des  anévrysmes, 
qu'ils  ne  jouent  pas  dans  l'économie  le  rôle  de  corps  étrangers, 
qu'ils  savent  résister  aux  actions  chimiques  et  physiques ,  aux- 
quelles obéissent  les  caillots  passifs,  et  que,  s'ils  participaient  à 
la  vie  commune,  ils  ne  se  comporteraient  pas  autrement. 

La  formation  des  caillots  actifs  a  pour  résultat  immédiat  de 
modifier  sensiblement  les  signes  des  tumeurs  anévrysmales ,  et 
bien  que  je  n'aie  pas  l'intention,  dans  ce  chapitre,  de  revenir  sur 
la  symptomatologie,  je  crois  devoir  m'arrêter  un  instant  sur  les 
caractères  qui  permettent  de  reconnaître  la  présence  de  ces  cail- 
lots dans  les  anévrysmes. 

On  sait  qu'à  l'état  de  simplicité,  l'anévrysme  sacciforme  est  une 
tumeur  molle,  pulsatile,  complètement  réductible,  devenant  tur- 
gide  lorsqu'on  comprime  l'artère  au-dessous  d'elle,  s'affaissanl 
et  disparaissant  quelquefois  entièrement,  lorsqu'on  comprime 
rartèi-e  au-dessus,  donnant  lieu  enfin  à  un  bruit  de  souffle  plus 
ou  moins  fort. 

La  plupart  de  ces  caractères  peuvent  être  atténués,  masqués, 
ou  même  efl^acés,  par  la  présence  des  caillots  fibrineux.  Ainsi ,  la 
tumeur,  grâce  à  l'épaisseur  considérable  des  couches  déposées 
sur  la  face  interne  du  sac ,  peut  devenir  plus  ou  moins  dure ,  et 
acquérir  même  une  fermeté  comparable  à  celle  d'une  tumeur 
fibreuse.  Elle  cesse  d'être  entièrement  réductible  et  d'ofl"rir  des 
variations  de  volume  appréciables  lorsqu'on  vient  à  comprimer 
les  divers  points  de  la  longueur  de  l'artère.  Elle  peut  même 
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perdre  presque  entièrement  son  caractère  de  rcductihilité,  lâ 
quantité  de  sang  liquide  qu'elle  renferme  ne  formant  plus  qu'une 
petite  partie  du  volume  total  de  l'anévrysme. 

Les  pulsations  deviennent  en  même  temps  moins  énergiques  pour 
deux  raisons  bien  faciles  à  comprendre.  En  premier  lieu,  la  capacité 
del'anévrysme  étant  diminuée,  la  tumeur  est  mise  en  mouvement 
par  une  masse  de  sang  moins  considérable  qui  agit  sur  une  surface 
moins  étendue.  Or,  on  n'ignore  pas  que  la  pression  exercée  par 
les  liquides,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  est  proportionnelle  à 
l'étendue  des  surfaces  sur  lesquelles  ils  agissent  ;  c'est  sur  ce  prin- 
cipe bien  connu  que  repose  la  théorie  de  la  presse  hydraulique. 
Ainsi,  la  force  effective  à  laquelle  la  paroi  de  l'anévrysme  est  ap- 
pelée à  résister  se  trouve  amoindrie  par  suite  de  la  diminution 
de  la  cavité  qui  reçoit  le  sang.  Et  notez  que  cette  diminution  est 
très-sensible,  attendu  que  les  surfaces  sont  proportionnelles  non 
pas  à  leurs  diamètres,  mais  aux  carrés  de  leurs  diamètres  (1).  — 
D'un  autre  côté,  la  paroi  du  sac,  renforcée  par  des  couches  fibri- 
neuses  fermes  et  résistantes ,  se  défend  beaucoup  mieux  contre 
l'impulsion  du  sang  que  si  elle  était  livrée  à  sa  seule  élasticité. 
Par  conséquent  la  résistance  s'accroît  à  mesure  que  la  puissance 
diminue ,  et  cela  suffit  pour  expliquer  l'affaiblissement  des  pul- 
sations. 

Ce  résultat  est  d'autant  plus  prononcé  que  les  dépôts  fibrineux 
sont  plus  abondants.  Il  peut  aller  jusqu'à  changer  complètement  le 
caractère  des  battements  de  la  tumeur.  Dans  les  anévrysmes  ordi- 
naires, les  pulsations  donnent  la  sensation  d'une  expansion  uni- 
forme qui  refoule  en  tous  sens  les  doigts  du  chirurgien.  Cette 
sensation  particuhère  sert  à  distinguer  les  tumeurs  agitées  de 
battements  propres,  de  celles  qui  sont  simplement  soulevées  par 
les  pulsations  d'une  artère  subjacente.  C'est  là,  comme  on  l'a 
déjà  vu,  un  précieux  élément  de  diagnostic.  On  en  est  privé 
lorsque  le  sac  anévrysmal  renferme  beaucoup  de  fibrine.  Alors , 
en  effet,  la  dilatation  de  la  poche  est  trop  peu  considérable  pour 

(1)  Cette  proposition  n'est  rigoureusement  exacte  que  lorsque  les  surfaces  sont  parfaite- 
ment spliériques ,  ce  qui  n'a  sans  doute  jamais  lieu  dans  les  anévrysmes.  11  n'en  est  pas 
moins  vrai  que,  lorsqu'un  (lÉpût  fibrineux  s'effectue  sur  les  parois  d'un  sac  andvrysmal, 
l'étendue  de  la  surface  interne  de  la  poche  sanguine  décroît  toujours  beaucoup  plus  rapide- 
ment que  son  diamÈtrc. 
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donner  au  chirurgien  la  sensation  d'une  véritable  expansion.  On 
ne  sent  qu'un  soulèvement  obscur,  et  comme  en  même  temps 
l'anévrysme  est  devenu  assez  dur,  on  est  tenté  de  le  confondre 
avec  une  tumeur  solide  agitée  par  les  battements  de  l'artère  voi- 
sine. 

Quant  au  bruit  de  souffle,  il  subit  des  dégradations  analogues. 
Il  se  produit  au  moment  de  la  diastole,  lorsqu'une  ondée  san- 
guine pénètre  brusquement  dans  le  sac,  et  son  intensité  est  pro- 
portionnelle, en  général,  à  la  quantité  de  sang  qui  traverse  l'ané- 
vrysme dans  un  temps  donné.  Or,  l'alfaiblissement  des  pulsations 
est  l'indice  d'une  diminution  dans  la  force  des  ondées  sanguines 
qui  produisent  le  bruit  de  soulïïe.  Celui-ci  s'atténue  donc  peu  à 
peu  ;  il  est  même  fréquent  de  le  voir  disparaître  tout  à  fait,  quoi- 
que les  pulsations  conservent  encore  une  certaine  force. 

Telles  sont,  au  point  de  vue  de  la  symptomatologie,  les  consé- 
quences de  la  présence  des  caillots  flbrineux  dans  les  anévrysmes. 
—  Elles  sont  de  nature  à  rendre  le  diagnostic  douteux,  dans  cer- 
tains cas  où  on  n'est  appelé  à  examiner  la  tumeur  que  lors- 
qu'elle a  déjà  subi  ces  importantes  modifications.  Elle  fait  encore 
naître  certaines  difficultés  pratiques,  même  lorsque  le  chirurgien 
ne  conserve  aucun  doute  sur  la  nature  de  la  tumeur.  Le  traite- 
ment par  la  compression  indirecte  a  pour  but ,  comme  on  le 
verra  plus  tard  ,  de  faire  oblitérer  la  poche  anévrysmale  par  des 
dépôts  graduels  de  caillots  actifs.  Or,  il  arrive  fréquemment  que 
la  tumeur,  devenue  petite,  dure,  sans  souffle,  et  ayant  déjà 
perdu  tous  les  caractères  des  anévrysmes,  continue  cependant  à 
présenter  des  battements  obscurs  ;  si,  de  plus,  elle  est  placée  sur 
le  trajet  d'une  artère  profonde ,  comme  la  poplitée,  le  chirurgien 
est  quelquefois  fort  embarrassé.  Il  se  demande  si  l'anévrysme 
est  encore  perméable  ,  auquel  cas  il  faudrait  contuiuer  la  com- 
pression ,  ou  s'il  est  tout  à  fait  oblitéré  et  simplement  soulevé 
par  les  pulsations  de  la  poplitée,  auquel  cas  il  faudrait  sus- 
pendre le  traitement.  —  Cette  incertitude  donna  lieu  à  une  réci- 
divo  sur  un  malade  traité  par  M.  Poland  (1).  On  crut  que  l'ané- 
vrysme était  oblitéré,  et  on  attribua  les  battements  presque 

W  OubUn  Médical  l'ress,  1853,  vol.  XXIX  ,  p.  20.  -  Kcm.  le  ii"  2S  du  UeiiNièmc  lablcSu 
à  la  fin  (lu  volume. 


136  PHYSIOLOGIE  PATHOLOGIQUE  DES  ANÉVRYSMES. 

imperceptibles  dont  il  était  le  siège  à  la  persistance  des  pulsa- 
tions de  l'artère  poplitée.  Le  malade  lut  donc  considéré  comme 
guéri,  et  reprit  ses  travaux.  Mais  la  guérison  ne  lut  que  passa- 
gère, et  il  fallut,  l'année  suivante,  recourir  de  nouveau  à  la  com- 
pression dont  le  succès,  cette  fois,  fut  définitif. 

Je  ne  fais  que  signaler  ici  cette  cause  d'erreur  qui  se  présente 
très-souvent  à  la  fui  du  traitement  des  anévrysmes  par  la  com- 
pression. J'aurai  l'occasion  d'y  revenir  plus  tard. 

J'ai  surtout  eu  en  vue,  dans  les  remarques  précédentes,  les 
anévrysmes  qui  renferment  une  couche  très-épaisse  de  caillots 
actifs.  Ce  ne  sont  pas  là  les  cas  les  plus  ordinaires.  En  général, 
les  dépôts  flbrineux  sont  moins  abondants,  et  les  signes  de  l'ané- 
vrysme  présentent  des  modifications  beaucoup  moins  prononcées. 

La  présence  des  caillots  fibrioeux  n'influe  pas  seulement  sur 
les  symptômes;  elle  a  des  conséquences  plus  importantes  :  elle 
ralentit  la  marche  des  anévrysmes,  et  elle  peut  même,  dans 
quelques  cas  heureux,  en  amener  la  guérison  spontanée. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  rappeler  que  les  anévrysmes  tendent  na- 
turellement à  s'accroître.  Bien  que  douée  d'une  élasticité  qui  lutte 
sans  cesse  contre  l'effort  du  sang ,  la  poche  anévrysmale ,  pri- 
vée de  l'activité  presque  dévolue  aux  parois  d'un  artère  saine , 
cède  lentement  et  se  laisse  peu  à  peu  distendre,  souvent  même 
aux  dépens  de  son  épaisseur.  Devenue  plus  spacieuse,  elle 
présente  une  plus  grande  surface  ,  et  donne  plus  de  prise  à  la 
pression  de  la  colonne  sanguine;  par  conséquent,  sa  résistance 
■diminue  en  même  temps  que  l'action  qui  la  sollicite  s'accroît. 
Le  résultat  de  cette  lutte  inégale  est  facile  à  prévoir,  et  si  rien  ne 
vient  contre-balancer  d'aussi  fâcheuses  tendances,  l'anévrysme 
devra  s'accroître  promptement,  donner  lieu  à  des  pulsations 
chaque  jour  plus  énergiques,  comprimer,  refouler  ou  atrophier 
tous  les  tissus  environnants,  se  rompre  enfin,  soit  à  l'extérieur, 
soit  dans  une  cavité  naturelle,  soit  dans  le  tissu  cellulaire  ;  acci- 
dents presque  toujours  suivis  d'une  mort  très-rapide. 

Les  anévrysmes  abandonnés  à  eux-mêmes,  finissent  le  plus 
souvent  par  se  comporter  ainsi;  mais  au  lieu  de  parcourir  ces 
diverses  phases  en  quelques  semaines  comme  on  pourrait  s'y  at- 
tendre d'après  ce  qui  précède,  et  comme  cela  a  effectivement  lieu 
quelquefois,  ils  ne  marchent  en  général  qu'avec  une  assez  grande 


UTILITÉ  DliS  CAILLOTS  ACTIFS.  137 

lenteur,  de  telle  sorte  que  plusieurs  mois,  ou  inôme  plusieurs 
années  s'écoulent  entre  leur  début  et  leur  funeste  terminaison. 

Ce  bénéfice  est  entièrement  dû  à  la  formation  des  caillots  ac- 
tifs. J'ai  dit  plus  haut  comment  et  pourquoi  ces  caillots  se  dépo- 
sent sur  les  parois  du  sac.  Voyons  maintenant  de  quelle  manière 
ils  modifient  la  marche  de  l'anévrysme. 

Tant  que  le  sac  est  libre  de  concrétions  fibrineuses ,  l'accrois- 
sement de  la  tumeur  s'effectue  sans  obstacle.  A  mesure  que  la 
poche  s'élargit,  la  circulation  y  devient  plus  lente,  et  il  arrive  un 
moment  où  la  fibrine  commence  à  se  déposer.  Celle-ci  forme  une 
couche  solide  d'une  certaine  épaisseur,  et  la  capacité  de  l'ané- 
vrysme se  trouve  diminuée.  Cette  circonstance  est  doublement 
favorable ,  puisque  d'une  part  la  résistance  de  la  couche  fibri- 
neuse  vient  se  joindre  à  celle  du  sac,  et  que  d'une  autre  part  la 
surface  interne  delà  poche,  réduite  à  de  moindres  dimensions, 
donne  moins  de  prise  à  la  pression  du  liquide  intérieur. 

L'équihbre  se  trouve  donc  en  partie  rétabli,  et  la  marche  de 
l'anévrysme  est  entravée. 

Cependant  la  couche  fibrineuse  s'amincit  et  finit  par  céder  à 
son  tour  ;  la  puissance  reprend  le  dessus  sur  la  résistance,  la  tu- 
meur s'accroît  de  nouveau.  Mais  une  nouvelle  couche  fibrineuse 
se  dépose  et  joue  le  même  rôle  que  la  précédente. 

On  ne  saurait  donc  méconnaître  l'heureuse  influence  de  ces 
dépôts  successifs.  Ils  retardent  toujours  les  progrès  du  mal,  ils 
en  atténuent  la  gravité;  ils  peuvent  le  rendre  stationnaire ;  ils 
peuvent  enfin  le  faire  rétrograder,  et  même  le  guérii-. 

Ces  derniers  résultats,  les  plus  désirables  de  tous ,  n'ont  lieu 
que  dans  des  cas  exceptionnels  sur  lesquels  je  reviendrai  tout  à 
riieurc.  En  général,  la  couche  fibrineuse  ne  rempUt  qu'une  partie 
peu  considérable  de  la  cavité  du  sac,  et  l'anévrysme,  quoique 
enrayé,  n'en  continue  pas  moins  à  se  développer.  Il  faut  donc 
que  l'art  intervienne.  Il  peut  le  faire  de  bien  des  manières  ;  mais 
on  prévoit  dès  maintenant  que  les  méthodes  les  plus  avantageuses 
seront  celles  qui  favoriseront  la  formation  de  ces  utiles  dépôts 
flbrineux;. 

J'ai  raisonné  jusqu'ici  dans  l'hypothèse  d'un  anévi'ysme  dont 
le  sac  serait  bien  régulier,  bien  homogène,  l'ouverture  bien 
aiTondie  et  la  forme  à  peu  près  sphérique ,  —  dont  la  surface  ne 
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donnerait  implantation  à  aucune  collatérale  perméable ,  et  dont 
le  centre  serait  exactement  situé  vis-à-vis  de  l'orifice. 

Lorsque  toutes  ces  conditions  sont  réunies  ,  le  dépôt  flbrineux 
s'opère  bien  régulièrement,  et  son  épaisseur,  abstraction  faite 
des  influences  constitutionnelles,  est  d'autant  plus  considérable 
que  l'anévrysme  est  plus  développé.  Tout  dépend  des  dimensions 
relatives  du  sac  et  de  son  orifice,  et  la  formation  des  caillots 
actifs  s'arrête,  ni  plus  tôt,  ni  plus  tard,  lorsque  la  cavité  de  l'ané- 
vrysme est  ramenée  à  une  étendue  proportionnelle  à  celle  de  son 
ouvertm'e. 

Mais  un  pareil  anévrysme  est  en  quelque  sorte  idéal.  11  n'arrive 
presque  jamais  que  toutes  ces  conditions  soient  réunies,  et  il  en 
résulte  que  la  disposition  des  caillots  flbrineux  est  sujette  à  beau- 
coup varier. 

Gêné  dans  son  développement  par  la  résistance  des  tissus  en- 
vironnants, des  muscles,  des  os,  des  aponévroses,  etc.,  le  sac 
anévrysmal  s'écarte  presque  toujours,  d'une  manière  notable,  de 
la  forme  spbérique  :  tantôt  il  s'allonge,  tantôt  il  s'aplatit;  quelque- 
fois il  présente  plusieurs  bosselures  ;  souvent  sa  partie  centrale 
cesse  d'être  située  vis-à-vis  de  son  orifice.  Toutes  ces  circons- 
tances modifient  notablement  la  circulation  de  l'anévrysme;  cer- 
tains points  de  la  paroi,  plus  rapprochés  de  l'ouverture,  reçoivent 
plus  spécialement  le  choc  des  ondées  sanguines,  et  le  liquide  qui 
les  baigne  se  renouvelle  beaucoup  plus  rapidement  que  sur  les 
autres  points.  La  stagnation  du  sang  dans  les  couches  périphé- 
riques cesse  donc  d'être  uniforme,  et  le  dépôt  des  caillots  actifs 
se  fait  sans  aucune  régularité.  Ici ,  ces  caillots  constituent  un 
dépôt  fort  épais;  là  ils  forment  une  couche  beaucoup  plus  mince; 
plus  loin  ils  manquent  complètement.  Lorsque  le  sac  glisse  en 
remontant  le  long  de  l'artère,  le  sang  qui  y  pénètre  est  obligé  de 
suivre  un  trajet  récurrent  qui  en  atténue  beaucoup  la  rapidité  ; 
lorsque ,  au  contraire ,  l'anévrysme  se  développe  principalement 
au-dessous  de  son  orifice,  le  sang  s'y  introduit  avec  beaucoup  de 
facilité  et  pénètre  directement  jusqu'au  fond  du  sac  :  telles  sont 
les  principales  causes  qui  font  varier  l'épaisseur  et  la  disposition 
des  concrétions  anévrysmales.— On  conçoit  combien  ces  diverses 
dispositions  doivent  influer  sur  la  marche  ultérieure  des  ané- 
vrysmes.  Les  points  que  protégé  une  épaisse  couche  fibïineuse.- 
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résistent  bien  mieux  que  les  autres  à  la  pression  des  colonnes 
sanguines  :  là  où  la  membrane  du  sao  est  livrée  à  sa  seule  résis- 
tance, elle  finit  par  céder  et  par  se  laisser  refouler,  en  formant  en 
quelque  sorte  un  second  sac  superposé  au  précédent;  quelque- 
fois même  elle  devient  le  siège  d'une  rupture  plus  ou  moins 
étendue,  qui  donne  lieu  soit  à  un  vaste  épancliement  avec  infil- 
tration, soit  à  un  anévrysme  diiïus  consécutif.  Ainsi  s'expliquent 
les  formes  bizarres,  l'inégale  consistance  et  la  marche  spéciale  de 
cei'tains  anévrysmes. 

Les  anévrysmes  qui  donnent  naissance  à  une  où  plusieurs  col- 
latérales méritent  une  mention  particulière. 

M.  Bérard,  qui  a  écrit  un  mémoire  intéressant  sur  ces  vaisseaux 
collatéraux  (1),  les  a  toujours  trouvés  imperméables,  et  en  a  con- 
clu qu'ils  n'exerçaient  jamais  aucune  influence  sur  la  circulation 
de  l'anéviysme.  Suivant  lui,  ils  s'oblitèrent  constamment  au  mo- 
ment même  où  ils  sont  transportés  à  la  surface  du  sac ,  parce 
que  l'espèce  de  violence  qu'ils  subissent  à  cette  époque,  et  là 
destruction  de  la  séreuse  artérielle  au  niveau  de  leur  embou- 
chure, donnent  heu  à  une  inflammation  chronique ,  suivie  de  la 
sécrétion  d'un  bouchon  de  lymphe  plastique.  —  Il  est  très-vrai , 
en  efl'et ,  qu'on  trouve  le  plus  souvent  ces  artères  oblitérées  sur 
les  anévrysmes  un  peu  anciens  ;  mais  cette  oblitération  n'est 
point  toujours  primitive,  elle  n'est  que  consécutive  dans  un  grand 
nombre  de  cas.  Dans  les  anévrysmes  vrais ,  la  séreuse  artérielle 
persiste  longtemps  sans  altération  appréciable  au  niveau  de 
l'embouchure  des  collatérales  ;  elle  peut  même  y  persister  dans 
certains  cas  d'anévrysme  mixte  externe.  C*est  ce  qui  avait  lieu , 
par  exemple,  sur  une  pièce  présentée  par  M.  Lebled  à  la  Société 
anatomique  (2)  :1a  membrane  interne  de  l'aorte  abdominale  était 
détruite  dans  une  grande  étendue  ;  mais  elle  avait  conservé  son 
intégrité  au  niveau  des  artères  collatérales  qui  avaient  été  trans- 
portées à  la  surface  du  sac ,  et  qui  étaient  toutes  perméables ,  à 
l'exception  de  l'artère  rénale  droite.  —  Cette  condition  est-elle  in- 
dispensable pour  que  la  circulation  continue  às'efl"ectuerdans  les 

(1)  p.  Bérard.  Sur  l'état  des  aiHét-es  qui  naissent  des  tumeurs  anéunjsmalcs ,  dans 
'irch.  générales  de  médecine  ,iéy.  I,  T.  XXm,  p.  360  (juillet  1830  ). 

(2)  Lebled.  Description  d'un  anévrysme  de  l'aorte  abdominale ,  dans  Bulletins  de  la 
Soc.  anatomique,  T.  XVIII ,  mi ,  p.  279. 
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artères  collaléralcs ?  11  est  permis  d'en  douter.  Au  surplus,  cela 
importe  assez  peu.  Il  nous  suffit  de  savoir  que  ces  artères  restent 
quelquefois  perméables  au  sang  pendant  un  temps  assez  long. 
Voyons  donc  en  quoi  elles  peuvent  influer  sur  la  marche  de  la 
tumeur. 

La  circulation ,  dans  ces  sortes  d'anévrysmes ,  diffère  à  plu- 
sieurs égards  de  celle  que  j'ai  décrite  plus  haut.  Je  supposerai , 
pour  simplifier  les  choses ,  que  le  sac  émette  une  seule  colla- 
térale. 

L'embouchure  de  ce  vaisseau  étant  beaucoup  plus  étroite  que 
l'orifice  de  l'anévrysme,  chaque  diastole  introduit  dans  la  tumeur 
une  masse  de  sang  supérieure  à  celle  que  la  collatérale  peut  re- 
cevoir. Le  sac  se  dilate  donc  en  tous  sens,  puis  il  revient  sur  lui- 
même  pendant  la  systole,  en  comprimant  le  liquide  qu'il  renferme. 
Celui-ci  se  divise  en  trois  parties  :  la  première ,  la  principale , 
reste  dans  l'anévrysme  ;  la  deuxième  est  refoulée  dans  le  tronc 
artériel,  et  la  troisième  s'engage  dans  le  vaisseau  collatéral. 

En  réalité,  par  conséquent,  la  cavité  de  l'anévrysme  est  hices- 
samment  parcourue  par  un  courant  sanguin,  qui  se  dirige  de 
l'orifice  du  sac  vers  l'origine  de  la  collatérale.  Sur  le  trajet  de  ce 
courant,  la  circulation  est  assez  rapide.  Dans  le  reste  de  la 
tumeur,  le  sang  se  renouvelle  plus  lentement;  il  est  probable, 
néanmoms,  qu'il  y  stagne  un  peu  moins  que  dans  les  autres  ané- 
vrysmes. 

On  prévoit  tout  de  suite  les  conséquences  qui  peuvent  en  ré- 
sulter. Il  n'est  pas  impossible  que  cela  suffise  pour  empêcher 
tout  à  fait  la  coagulation  de  la  fibrine.  Toutefois,  on  a  beaucoup 
exagéré  la  fâcheuse  influence  de  ces  vaisseaux  collatéraux,  lors- 
qu'on leur  a  attribué  la  continuation  des  battements  et  la  récidive, 
qui  ne  sont  pas  rares  à  la  suite  de  l'opération  par  la  ligature. 
IVL  Bérard  a  fait  justice  de  cette  opinion,  quoiqu'il  ait  donné  dans 
l'exagération  contraire  en  affirmant  que  les  collatérales  ne  sont 
jamais  perméables  (1). 

En  général,  la  coagulation  de  la  fibrine  s'elTectue  tôt  ou  tard, 
mal<^ré  la  présence  du  vaisseau  collatéral;  mais  elle  ne  donne  pas 
lieu^à  une  couche  uniforme;  elle  débute  sur  les  points  les  plus 

(I)  r.  Bêbabd.  Mém.  cité,  p.  366  et  sq. 
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éloignés  de  l'embouchure  du  vaisseau,  et  elle  manque  tout  à  fait, 
à  une  certaine  époque,  au  niveau  de  cette  embouchure. 

Il  arrive  donc  un  moment  où  la  masse  fibrineuse  qui  tapisse 
la  paroi  de  l'anévrysme  est  creusée  d'un  canal ,  qui  aboutit, 
d'une  part,  dans  la  cavité  de  la  tumeur,  et,  d'une  autre  part, 
à  l'origine  du  vaisseau  collatéral.  Ce  canal,  privé  de  parois  pro- 
pres, est  irréguUèremeut  limité  par  la  substance  des  caillots 
passifs. 

Cet  état  de  choses  peut  durer  longtemps  ;  il  peut  môme  per- 
sister aussi  longtemps  que  l'anévrysme.  Cela  n'a  lieu,  en  général, 
que  lorsque  la  collatérale  est  volumineuse.  Toutefois,  cette  der- 
nière condition  ne  suffit  pas  toujours  pour  conserver  la  perméa- 
bilité du  canal  creusé  dans  l'épaisseur  des  caillots  flbrineux. 

Le  plus  souvent,  le  canal  se  rétrécit  peu  à  peu  et  finit  par 
s'oblitérer  tout  à  fait.  On  conçoit  aisément  la  cause  de  ce  phéno- 
mène. Le  trajet  qui  se  referme  ainsi  graduellement,  est  irrégu- 
Her  et  limité  par  une  substance  fort  inégale,  sur  laquelle  le  sang 
glisse  avec  difficulté,  en  déposant  sans  cesse  de  nouvelles  molé- 
cules flbrineuses.  C'est  d'ailleurs -une  chose  digne  de  remarque, 
et  sur  laquelle  j'aurai  plus  d'une  fois  l'occasion  de  revenir,  que  la 
fibrine  du  sang  a  la  plus  grande  tendance  à  se  déposer  sans  cesse 
sur  la  surface  des  caillots  flibrineux  dus  à  une  première  coagu- 
lation. On  dirait  que  la  substance  de  ces  caillots  exerce  une  sorte 
d'attraction  élective  sur  la  substance  analogue  qui  est  contenue 
dans  le  sang  à  l'état  de  fluidité.  J'ai  formulé  ailleurs  cette  pro- 
priété, en  disant  que  la  fibrine  appelle  la  fibrine  (1).  Il  est  très- 
difficile  d'exphquer  autrement  l'oblitération  artérielle,  qui  se 
produit  le  plus  souvent  au  niveau  des  anévrysmes  guéris.  Je 
reviendrai  plus  tard  sur  ce  point. 

A  partir  du  moment  où  la  collatérale  est  oblitérée,  l'anévrysme 
rentre  dans  la  catégorie  des  anévrysmes  ordinaires  ;  mais  on 
conçoit  que  les  conditions  particuhères  dans  lesquelles  il  s'est 
trouvé  jusqu'alors  aient  pu  déterminer  des  irrégularités  dans  la 
disposition  des  caillots  actifs.  Les  divers  points  de  l'étendue  du 
sac  peuvent  être  inégalement  protégés  par  ces  caillots;  de  là  des 
dilatations  partielles,  des  défoi-mations  de  la  tumeur,  etc. 

(1)  Biilletim  de  la  Sociêlf,  de  chirurgie,  T.  V,  p.  115  (1853). 
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C.  Vanévrysme  fusiforme  peut  être,  jusqu'à  un  certain  point , 
rapprocli(^  de  l'anévrysme  sacciforme  surmonté  d'une  artère  col- 
latérale. Dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'anévrysme  est  traversé  cons- 
tamment par  un  courant  sanguin  continu,  sur  le  trajet  duquel 
le  sang  se  renouvelle  sans  cesse.  Toutefois,  la  situation  particu- 
lière du  sac  de  l'anévrysme  fusiforme  y  donne  à  la  circulation  un 
caractère  tout  spécial. 

On  n'a  pas  oublié  que  dans  cet  anévrysme  le  sac  se  trouve 
interposé  entre  les  deux  bouts  de  l'artère,  lesquels  n'ont  l'un 

avec  l'autre  aucune  com- 
munication directe.  Le  sang, 
versé  dans  le  sac  par  le  bout 
supérieur,  se  dirige  aussitôt 
vers  le  bout  infériem-,  où 
sans  difficulté 


il  s'engage 
{fig.  11). 

Si  le  cours  du  sang  arté- 
riel était  continu,  sans  sac- 
cades, comme  celui  du  sang 
veineux ,  et  si  les  parois  qui 
le  renferment  étaient  inex- 
tensibles, les  choses  se  pas- 
seraient de  la  manière  sui- 
vante : 

Chaque  instant  nouveau 
introduirait  dans  le  sac,  par 
le  bout  supérieur,  une  cer- 
taine quantité  de  liquide ,  et 
en  expulserait  par  le  bout, 
inférieur  une  quantité  égale. 
Le  cours  du  sang,  ralenti 
au  niveau  du  sac,  repren- 
drait, après  l'avoir  traversé, 
sa  rapidité  première;  mais 


tig.  11. 

Anévrysme  poplilé  sacciforme  (Guatiani]. 

A.  Partie  supérieure  de  l'artère  poplilée.  —  B.  Son 
extrérailé  inférieure.  —  C.  Origine  de  la  tibiale 
antérieure.  —  D.  Tronc  libio  -  péronier.  — 
F,  E,  E.  Le  sac  anévrysmal  ouvert  et  étalé.  — 
f!  o'nûce  supérieur  du  sac.  —  G.  son  orifice 
inférieur. 


le  contenu  dans  la  poche  ne  se  renouvellerait  pas  d'une 
manière  uniforme.  Un  courant  principal,  allant  de  l'orifice  supé- 
rieur à  l'orifice  inférieur,  occuperait,  pour  ainsi  dire,  l'axe  de 
l'anévrysme;  en  dehors  de  ce  courant,  le  mouvement  du  sang 
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serait  beaucoup  rnoius  rapide.  Je  n'insiste  pas  davantage  sur  ces 
phénomènes  de  pure  hydraulique. 

Voili'i  ce  qui  aurait  lieu,  si  les  parois  du  sac  étaient  inexten- 
sibles et  si  le  courant  du  sang  était  uniibrniéraent  continu  :  or, 
d'une  part  le  sac  est  extensible,  et  d'une  autre  part  le  cours  du 
sang  artériel  est  saccadé.  Pour  rentrer  dans  la  réalité,  nous 
devons  maintenant  tenir  compte  de  ces  deux  nouvelles  condi- 
tions qui  existent  dans  les  anévrysmes  fusiformes.  Comme  dans 
le  cas  qui  précède,  nous  pouvons  nous  attendre  à  trouver  au 
centre  de  la  poche  un  courant  plus  rapide  dirigé  du  bout  supé- 
rieur vers  le  bout  inférieur.  Mais  les  couches  sanguines  périphé- 
l'iques  vont  nous  présenter  des  particularités  intéressantes. 

A  chaque  diastole,  le  bout  supérieur  verse  brusquement  dans 
Je  sac  une  ondée  sanguine,  qui  augmente  la  pression  intérieure  du 
liquide  préexistant.  Obéissant  à  cette  impulsion  nouvelle,  celui-ci 
refoule  les  parois  de  l'anévrysme,  qui  cèdent  en  vertu  de  leur 
extensibilité.  —  Toutefois,  la  dilatation  de  la  poche  n'est  pas, 
comme  dans  les  anévrysmes  sacciformes,  exactement  représentée 
par  le  volume  de  l'ondée  sanguine.  Bien  loin  de  là,  car  l'orifice 
inférieur,  qui  est  égal  en  calibre  à  l'orifice  supérieur,  ouvre  un 
passage  continu  à  l'écoulement  des  Hquides.  Une  bonne  partie  de 
l'ondée  sanguine  traverse  donc  l'anévrysme  sans  s'y  arrêter.  Le 
reste  sert  à  dilater  le  sac. 

Comment  s'opère  cette  dilatation  ?  D'une  manière  très-simple. 
L'expansion  commence  par  les  couches  qui  avoisinent  le  courant 
central.  Celles-ci  refoulent  vers  les  parois  les  couches  les  plus 
excentriques ,  et,  lorsque  la  diastole  s'arrête,  la  systole  qui  com- 
mence trouve  les  choses  dans  l'état  suivant  : 

L'axe  de  l'anévrysme  est  occupé  par  le  sang  nouveau ,  presque 
pur  de  tout  mélange.  A  la  périphérie  ,  c'est-à-dire  au  voisinage 
des  parois,  existe  le  sang  ancien  à  peine  modifié  par  quelque  peu 
fie  sang  nouveau.  Entre  ces  deux  extrêmes ,  les  deux  sangs  sont 
mêlés  en  diverses  proportions. 

La  systole ,  due  à  l'élasticité  pure  et  simple  des  parois  de  la 
poche  anévrysmale,  dilfère  notablement  de  la  systole  des  ané- 
vrysmes sacciformes.  Dans  ce  dernier  cas,  en  efl"et,  le  sac  ne  fait 
que  repousser  dans  l'artère ,  à  travers  un  orifice  unique ,  une 
quantité  de  sang  égale  à  celle  que  la  diastole  lui  avait  fournie. 
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Dans  ranévrysme  fusiforme ,  au  contraire  ,  la  poche  continue  à 
recevoir  du  sang  par  son  orifice  supérieur,  et  ne  peut  se  vicier 
que  par  son  orifice  inférieur.  Or,  la  systole  produisant  une  dimi- 
nution dans  le  volume  de  la  tumeur,  il  faut  nécessairement  que  le 
sac  expulse,  par  le  bout  inférieur  de  l'artère,  une  quantité  de 
sang  supérieure  à  celle  qu'il  reçoit  par  l'autre  bout.  Ainsi,  non- 
seulement  le  courant  central  continue  pendant  la  systole ,  mais 
encore  une  partie  des  couches  sanguines  les  plus  rapprochées  de 
ce  courant  sont  dirigées  vers  l'orifice  inférieur  et  lancées  dans 
l'artère  qui  en  part. 

Voici  comment  s'opère  ce  mouvement  :  les  parois  du  sac  dont 
l'extensibilité  vient  d'être  mise  en  jeu  par  la  diastole  reviennent 
réguhôrement  sur  elles-mêmes ,  en  refoulant  vers  le  centre  les 
couches  sanguines  périphériques.  Les  couches  centrales ,  sollici- 
tées par  cette  action  mécanique,  tendent  à  fuir  vers  les  points  où 
la  pression  fait  défaut.  Elles  ne  peuvent  refluer  dans  le  bout  car- 
diaque où  le  sang,  poussé  par  la  vis  à  lergo ,  arrive  avec  ime 
force  supérieure.  Elles  se  dirigent  donc  vers  le  bout  périphérique 
de  l'artère,  où  elles  ne  rencontrent  qu'une  faible  résistance.  Dans 
tout  ceci ,  depuis  le  commencement  de  la  diastole  jusqu'à  la  fin 
de  la  systole,  le  sang  s'est  renouvelé  complètement  au  centre  de 
l'anévrysme,  beaucoup  moins  dans  les  couches  voisines,  et  pres- 
que pas  dans  les  couches  périphériques.  Celles-ci,  se  trouvant 
dans  des  conditions  favorables  à  la  coagulation  de  la  fibrine, 
laissent  donc  déposer  des  caillots  actifs  sur  les  parois  du  sac. 

Ainsi  naît  la  première  couche  flbrineuse  dans  les  anévrysmes 
fusiformes.  D'autres  couches  semblables  se  déposent  ensuite  de 
la  même  manière;  chaque  dépôt  nouveau  rétrécit  de  plus  en 
plus  la  cavité  du  sac,  et  cela  peut  suffire  pour  amener  la  guérison 
complète  de  l'anévrysme. 

J'ai  parlé  successivement  des  anévrysmes  cratériformes ,  des 
anévrysmes  sacciformes,  et  des  anévrysmes  fusiformes.  Quelques 
mots  maintenant  sur  les  anévrysmes  diffus. 

D.  Les  anévrysmes  diffus  primitifs  sont  entièrement  privés  de 
sac.  Le  tissu  cellulaire  qui  les  entoure  ne  possède  pas  cette  élas- 
ticité régulière  qiii  joue  un  si  grand  rôle  dans  la  physiologie  des 
autres  anévrysmes ,  et  on  pressent  que  cette  circonstance  doit  y 
modifier  profondément  la  circulation. 
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Il  y  a  bien  toujours,  à  cliaque  diaslole,  introduction  d'une  cer- 
taine quantité  de  sang  dans  Fanévrysme,  et,  à  chaque  systole, 
reflux  d'une  quantité  de  sang  ;i  peu  près  égale  vers  l'artère; 
mais  ce  flux  et  ce  reflux  s'elTecluent  dans  une  cavité  anfrac- 
tueuse,  dont  les  parois  irrégulières  résistent  et  réagissent  pour 
ainsi  dire  au  hasard.  Ici  rien  d'uniforme ,  rien  de  fixe  dans  la 
marche  du  sang.  —  Ce  liquide  se  renouvelle  activement  en  cer- 
tains points ,  plus  loin ,  il  stagne  à  peu  près  complètement.  Nous 
ne  retrouvons  plus  ce  mouvement  lent ,  mais  continu  et  régulier 
qui ,  dans  les  autres  anévrysmes ,  amène  graduellement  au  con- 
tact des  parois  du  sac  une  petite  quantité  de  sang  nouveau ,  et 
qui  permet  à  celui-ci  d'y  déposer  peu  à  peu  une  partie  de  sa 
fibrine.  lien  résulte  qu'en  certains  points  le  sang,  agité  d'un 
mouvement  trop  rapide ,  n'ofl"re  aucune  tendance  à  la  coagula- 
tion; qu'ailleurs,  condamné  à  un  repos  presque , absolu ,  il  se 
précipite  sous  forme  de  caillots  passifs. 

Certes ,  il  n'est  pas  impossible  que  des  masses  fibrineuses  se 
déposent  sm^  quelques  points  de  la  paroi ,  mais  elles  présentent 
ceci  de  remarquable  qu'elles  n'affectent  pas  la  disposition  feuil- 
letée. En  effet ,  les  conditions  à  la  faveur  desquelles  la  fibrine 
forme  des  dépôts  stratifiés  font  ici  complètement  défaut.  Ces  con- 
ditions ont  été  étudiées  plus  haut  (1)  et  je  n'y  reviendrai  pas;  je 
rappellerai  seulement  que  la  superposition  des  couches  succes- 
sives suppose  l'intervention  d'un  sac  élastique  capable  de  régula- 
riser la  circulation  anévrysmale.  Les  caillots  fibrineux  des  ané- 
vrysmes diffus  diffèrent  donc  tout  h  fait,  par  leur  structure,  de 
ceux  des  anévrysmes  ordinaires  ;  ils  en  diffèrent  encore  par  leur 
composition  moléculaire ,  leur  couleur  et  leur  densité.  Presque 
jamais  ils  ne  se  composent  de  fibrine  pure;  une  certaine  quan- 
tité de  globules  s'y  trouvent  ordinairement  emprisonnés  :  de 
sorte  que  ces  caillots  sont  rougeâtres  et  d'une  consistance  mé- 
diocre. On  peut  dire  qu'ils  tiennent  le  milieu  entre  les  caillots 
actifs  et  les  caillots  passifs. 

Au  reste,  les  caillots  des  anévrysmes  diffus  ne  présentent  pas 
souvent  ce  caractère  et  revêtent  le  plus  ordinairement  la  forme 
purement  passive.  Il  en  résulte  que  ces  anévrysmes  doivent  être 


(')  yo7j.  plus  haut,  p.  121. 
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soigneusement  tlislingués  des  autres.  Les  principales  métliodes 
thérapeutiques,  en  effet,  n'agissent  qu'en  favorisant  la  disposi- 
tion naturelle  qui  porte  le  sang  à  se  coaguler  dans  les  tumeurs 
anévrysmales  ;  elles  provoquent ,  en  général ,  la  formation  des 
caillots  actifs  dans  les  anévrysmes  sacciformes  ou  fusiformes  ; 
elles  n'obtiennent  aucune  coagulation  dans  les  anévrysmes  cra- 
tériformes.  Quant  aux  anévrysmes  diffus ,  elles  ont  toute  chance 
de  n'y  produire  que  des  caillots  passifs. 

Les  anévrysmes  diffus  consécutifs  tiennent  le  milieu  entre  les 
anévrysmes  pourvus  de  sac  et  les  anévrysmes  diffus  primitifs. 
Ils  sont  dus ,  comme  on  ne  l'a  pas  oublié  ,  h  la  rupture  partielle 
d'un  sac  anévrysmal  qui  laisse  épancher  une  partie  de  son  con- 
tenu dans  le  tissu  cellulaire  environnant.  Us  se  composent  donc 
de  deux  parties,  l'une  pourvue  d'un  sac  et  l'autre  qui  en  est  privée. 
Là  où  le  sac  existe,  la  tumeur,  comme  les  anévrysmes  ordinaires, 
est  disposée  à  se  remplir  de  caillots  actifs  ;  là  où  le  sac  fait  dé- 
faut, ce  sont  les  caillots  passifs  qui  ont  de  la  tendance  à  se  pro- 
duire. La  thérapeutique  ne  faisant  que  venir  en  aide  à  ces  dis- 
positions naturelles,  on  doit  s'attendre ,  dans  le  traitement  des 
anévrysmes  diffus  consécutifs,  à  obtenir  simultanément  des  cail- 
lots actifs  et  des  caillots  passifs.  C'est  ce  que  l'expérience  a  dé- 
montré bien  des  fois. 

Je  viens  de  passer  en  revue  les  modifications  que  présentent 
les  phénomènes  de  la  circulation  dans  les  diverses  formes  d'ané- 
vrysmes  artériels.  Je  passe  maintenant  à  l'étude  physiologique 
des  anévrysmes  artério-veineux. 

II.  ANÉVRYSMES  ARTÉRIO-VEINEUX. 

L'anévrysme  artério-veineux  se  composant  de  deux  éléments, 
la  phlébartérie  et  la  poche  anévrysmale,  les  phénomènes  physio- 
logiques dont  il  est  le  siège  doivent  être  de  deux  ordres  :  les  uns 
dépendent  du  passage  du  sang  à  travers  l'ouverture  de  commu- 
nication ;  les  autres  résultent  de  l'entrée  du  sang  dans  le  sac.  Les 
premiers  ont  déjà  été  étudiés  à  l'occasion  de  la  symptomato- 
logie  (1).  J'ai  démontré  que  dans  toute  phlébartérie  le  courant 


(1)  Voy.  plus  liant ,  i'.  09, 
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sanguin  est  toujours  dirige  de  l'artère  vers  la  veine  ;  qu'il  est  rë- 
miltent,  c'est-à-dire  à  la  fois  continu  et  saccadé;  que  le  sang 
rouge ,  incessamment  introduit  dans  la  veine ,  se  môle  au  sang 
I  noir  et  se  dirige  aussitôt  vers  le  cœur.  J'ai  indiqué  l'influence 
I  qu'exerce  cette  perturbation  de  la  circulation  sur  l'état  des  vais- 
:  seaux  tant  artériels  que  veineux,  et  même  sur  la  nuirition  des 
I  parties.  En  un  mot,  j'ai  exposé  d'une  manière  complète  la  physio- 
Ilogie  pathologique  de  la  phlébartérie ,  et  je  ne  dois  pas  y  re- 
'  venir  ici. 

Mais  je  ne  me  suis  pas  encore  occupé  de  l'état  de  la  circulation 
dans  la  poche  anévrysmale  qui  constitue  le  deuxième  élément  de 
1  l'anévrysme  artério-veineux,  et  le  moment  est  venu  d'aborder  ce 
'  problème,  dont  la  solution  est  si  importante  pour  la  thérapeu- 
1  tique. 

S'il  est  une  chose  bien  constatée,  c'est  que  les  caillots  actifs  ou 
fflbrineux  ne  se  déposent  presque  jamais  dans  les  anévrysmcs 
artério-veineux,  de  sorte  que  si  ces  tumeurs  sont  moins  ména- 
geantes que  les  anévrysmes  artériels,  elles  sont  en  même  temps 
;  beaucoup  moins  susceptibles  de  guérir  spontanément  ou  de  céder 
h  l'action  des  méthodes  ordinaires. 

D'où  vient  cette  particularité  remarquable  qui  domine  toute 
I l'histoire  des  anévrysmes  variqueux?  Il  est  naturel  de  supposer 
qu'elle  tient  à  la  nature  du  sang  qui  traverse  le  sac.  J'ai  dpj;'i 
annoncé,  en  elTet,  que  le  sang  veineux  est  beaucoup  moins  apte 
que  le  sang  artériel  à  laisser  déposer  des  caillots  actifs.  Quoique, 
lau  moment  de  l'agonie,  les  conditions  de  la  circulation  soient  k 
peu  près  les  mêmes  dans  les  deux  cœurs ,  les  concrétions  fibri- 
ineuses  ne  se  forment  ordinairement  que  dans  le  cœur  gauche  ; 
et  à  l'autopsie  on  ne  trouve  en  général  dans  le  cœur  droit  que 
ides  caillots  passifs.  Il  semble  que  l'excès  d'acide  carbonique 
constitue  une  condition  nuisible  à  la  coagulation  fibrineuse,  et 
même  à  toute  espèce  de  coagulation  ,  puisque  le  sang  reste  tout 
à  fait  liquide  sur  le  cadavre  des  individus  asphyxiés.  Je  ne  veux 
-point  dire  par  là  que  le  sang  noir  soit  absolument  incapable  de 
fournir  des  caillots  fibrineux:  les  caillots  de  la  phlébite  sont  sou- 
vent de  même  nature  que  les  caillots  actifs.  La  circonstance  d'une 
sécrétion  plastique  et  inflammatoire,  propre  à  al  tirer  pour  ainsi 
dire  la  fibrine  du  sang,  diminuo  la  valeur  de  cet  exemple  ;  mais 
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il  y  a  dans  la  science  des  faits  plus  concluanls.  —  MM.  Paget  et 
Crisp  ont  cité  plnsiours  cas  d'obstruction  do  l'artère  pulmonaire 
par  des  dépôts  de  filDrine  (1),  et  le  n°  90  du  musée  de  St.-Barlholo- 
mew's-Hospilal  présente  un  exemple  d'anévrysme  de  l'artère  pul- 
monaire gauche ,  avec  formation  de  quelques  caillots  actifs  (2). 
Ces  caillots  peuvent  donc  se  séparer  du  sang  veineux,  mais  cela 
est  très-exceptionnel,  ainsi  que  le  prouve  l'étude  des  varices  et  de 
leur  traitement;  et  on  peut  dire  que  le  sang  noir  est  moins  favo- 
rable que  le  sang  rouge  k  la  formation  des  dépôts  fibrineux. 

Pour  démontrer  l'exactitude  de  cette  proposition ,  M.  Simon  a 
fait  sur  les  chiens  d'ingénieuses  expériences  :  il  a  transpercé  à  la 
fois  une  artère  et  sa  veine  satellite,  au  moyen  d'une  aiguille  fine 
garnie  d'un  ûl  qu'il  a  laissé  séjourner  dans  les  deux  vaisseaux 
pendant  douze  ou  vingt-quatre  heures.  11  a  répété  plusieurs  fois 
cette  expérience,  tantôt  sur  les  vaisseaux  fémoraux,  tantôt  sur  la 
carotide  et  la  jugulaire,  tantôt  sur  l'aorte  et  la  veine  cave.  Cons- 
tamment, il  a  constaté  que  le  sang  artériel  a  la  plus  grande  ten- 
dance à  déposer  sa  fibrine  sur  le  fil,  et  que  le  sang  veineux  n'y 
dépose  que  des  caillots  noirs.  Sur  le  fil  de  l'artère,  on  trouve  une 
végétation  fibrineuse,  grosse  comme  un  grain  de  froment,  pyra- 
midale, ayant  sa  base  sur  le  fil,  sa  pointe  vers  les  capillaires. 
Dans  la  veine,  le  fil  ne  produit  qu'une  simple  obstruction;  jamais 
il  ne  se  recouvre  de  fibrine,  mais  quelquefois  il  gêne  ou  arrête  la 
circulation  au  moyen  d'un  gros  caillot  noir  situé  surtout  du  côté 
opposé  au  cœur  (3). 

Peut-on  expliquer  ainsi  l'absence  presque  constante  de  caillots 
actifs  dans  les  anévrysmes  variqueux?  Je  ne  le  pense  pas.  Beau- 
coup de  ces  anévrysmes ,  en  effet ,  ne  renferment  que  du  sang, 
rouge.  Tels  sont  l'anévrysme ,  dit  de  Rodrigue  et  celui  dont  le 
sac  est  intermédiaire  entre  l'artère  et  la  veine.  Quant  aux  ané- 
vrysmes par  dilatation  veineuse  et  à  ceux  qu'Auguste  Bérard  a 
décrits,  ils  reçoivent,  il  est  vrai,  du  sang  noir,  mais  ils  contien- 
nent toujours  en  même  temps  une  grande  quantité  de  sang  arté- 
riel. Il  faut  donc  chercher  une  autre  explication. 

Je  pense  que  l'absence  de  coagulation  active  dans  les  ané- 

(1)  Cnisp.  On  tlic  Discascs  of  tlic  Blood-Vesscls.  Lond.,  mi,  in-8°,  p.  90. 

(2)  Loc.  cil.,  p.  91.  H 
JOHN  SIMON.  General  Potliology,  Wii.  américaine.  Pliiladclphia,  1852,  in-8",  p.  W.i 
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vrysmes  variqueux  dépend  principalement  du  peu  de  volume  du 
sac.  J'ai  déjà  démontré  pourquoi  ces  ané vrysmes  tendent  si  peu 
à  s'accroître.  La  pression  de  la  colonne  sanguine  artérielle  se 
trouve  considérablement  diminuée  par  le  fait  môme  de  la  phlé- 
Jjartérie,  et  la  tumeur  anévrysmale  qui  existe  à  ce  niveau  ne  se 
trouve  par  conséquent  soumise  qu'à  une  distension  relativement 
assez  faible.  Or,  la  tendance  à  la  coagulation  iibrineuse,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs ,  est  proportionnelle  à  la  capacité  de  la 
poche  et  au  peu  de  rapidité  du  courant.  Dans  l'anévrysme  vari- 
queux le  courant  est  tout  aussi  rapide  que  dans  l'anévrysme  or- 
dinaire; mais  le  sac  est  en  général  assez  petit,  de  sorte  que  le 
sang  s'y  renouvelle  trop  promptement  pour  s'y  dépouiller  de  sa 
fibrine.  Lorsque  la  tumeur  acquiert  un  volume  plus  considé- 
rable, les  caillots  actifs  s'y  déposent  fort  bien.  Je  n'en  citerai 
qu'un  exemple.  L'anévrysme  artério  -  veineux ,  opéré  par  Aug. 
Bérard ,  «  renfermait  une  grande  quantité  de  caillots  fibrineux , 
((  dont  quelques-uns  étaient  denses  et  adhérents  à  la  face  interne 
«  du  sac  (1).  »  Il  s'agissait  pourtant  dans  ce  cas  d'un  anévrysme 
variqueux  veineux,  qui  recevait  à  la  fois  du  sang  noir  et  du  sang 
rouge. 

Le  seul  anévrysme  artério-veineux  qui  me  paraisse  tout  à  fait 
réfractaire  à  la  coagulation  flbrineuse ,  est  celui  qui  est  dû  à  la 
simple  dilatation  ampuUiforme  de  la  veine.  Les  conditions  de  la 
circulation  y  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  dans  l'anévrysme  vrai 
commençant,  et  l'intégrité  de  la  paroi  veineuse  qui  reste  parfaite- 
ment lisse,  ne  donne  aucune  prise  à  la  solidification  de  la  fibrine. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'expliquer  le  mécanisme  de  la  circulation 
dans  les  autres  variétés  d'anévrysme  variqueux.  Il  me  suffira  de 
dire  que  l'anévrysme  variqueux  artériel  et  l'anévrysme  variqueux 
veineux  se  comportent  comme  les  anévrysmes  sacciformes,  et 
que  l'anévrysme  variqueux  intermédiaire  est  de  tous  points  com- 
parable à  l'anévrysme  fusiforme. 


Les  explications  que  je  viens  de  donner  sur  l'origine  et  la  na- 
ture des  concrétions  anévrysmales  tendent  peut-êti-e  àfaire  croire 


(1)  Arcit.  uènérales  dcinéd.,!iér.l\ ,  T.  VII,  p.  Ul  (18ii5). 
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que  leur  forma  lion  dépend  de  causes  purement  mécaniques.  Loin 
de  moi  cependant  la  pensée  de  favoriser  une  aussi  grave  erreur. 
Les  causes  mécaniques  jouent  dans  l'économie  un  rôle  imporlaul 
etti'op  souvent  méconnu;  mais  elles  sont  dominées  par  les  in- 
fluences vitales ,  et  leurs  ellets ,  au  lieu  de  présenter  celte  fixité 
qu'on  observe  dans  les  phénomènes  de  la  physique  pure,  sont 
soumis  à  de  perpétuelles  variations. 

L'histoire  des  caillots  fibrineux  le  prouve  bien.  Ces  caillots  en 
effet  sont  loin  de  se  déposer  avec^la  même  facilité  dans  tous  les 
anévrysmes,  même  au  milieu  de  conditions  locales  en  appa- 
rence très-semblables. 

Quelquefois  les  couches  librineuses  se  superposent  spontané- 
ment, jusqu'à  ce  que  l'anévrysme  soit  complètement  obhtéré. 

Quelquefois,  la  tumeur  se  développe  et  parcourt  toutes  ses  pé- 
riodes sans  présenter  aucune  tendance  à  la  formation  des  caillots 
actifs. 

Quelquefois  enfin,  les  dépôts  fibrineux  s'effectuent  d'une  façon 
irrégulière,  et  peuvent  môme  manquer  en  certains  points,  tandis 
qu'ailleurs  ils  présentent  une  épaisseur  assez  considérable. 

Ces  variétés  s'expUquent  souvent,  comme  on  l'a  vu  plus  haut, 
par  les  conditions  mécaniques  dans  lesquelles  l'anévrysme  se 
trouve  placé,  par  la  largeur  relative  du  sac  et  de  son  orifice,  par 
l'irrégularilé  ou  la  direction  de  la  poche,  par  la  situation  des  col- 
latérales qui  naissent  de  la  tumeur.  Mais  très-souvent  aussi  elles 
paraissent  tout  à  fait  indépendantes  des  influences  locales  et 
doivent  être  attribuées  àr  des  causes  constitutionnelles. 

Je  ne  puis  développer  ici  cette  proposition  qui  est  rendue  évi- 
dente surtout  par  les  résultats  des  diverses  méthodes  théra- 
peutiques. Je  me  bornerai  donc  à  de  courtes  remarques  qui 
trouveront  plus  loin  leur  sanction  dans  les  faits.  Chez  certains 
malades  le  sang  est  tellement  plastique  qu'il  laisse  déposer  spon- 
tanément des  couches  flbrineuses  jusqu'à  complète  oblitération 
du  sac;  chez  certains  autres,  au  contraire,  aucun  moyen  ne 
réussit  à  obtenir  la  formation  des  caillots  actifs ,  et  les  méthodes 
les  plus  énergiques  arrivent  tout  au  plus  à  produire  une  coagu- 
lation passive.  Ces  deux  dispositions  opposées  sont  aussi  rares 
l'une  que  l'autre.  Chez  la  plupart  des  malades  le  sang  est  assez 
plastique  pour  être  susceptible  de  fournir  des  caillots  fibrineux, 
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mais  il  ne  l'est  pas  assez  pour  les  donner  sponlanoment,  et  il  est 
nécessaire,  pour  que  la  tumeur  s'oblitère,  qu'une  interveution  de 
l'art  vienne  ajouter  de  nouvelles  cliances  en  laveur  de  cette  coa- 
gulation bienfaisante. 

11  serait  bien  utile  de  savoir  reconnaître  à  l'avance  ces  idiosyn- 
crasies  importantes.  Malheureusement  cette  question  a  été  à  peu 
près  complètement  négligée  jusqu'ici,  et  il  n'y  a  rien  dans  la 
science  qui  puisse  nous  autoriser  à  la  résoudre.  Le  seul  auteur 
qui  cl  ma  connaissance  s'en  soit  occupé ,  n'a  émis  à  cet  égard 
qu'une  pure  hypothèse.  Suivant  M.  Guettet ,  qui  a  soutenu  une 
thèse  fort  volumineuse  et  fort  savante  sur  le  traitement  des  ané- 
vrysmes  du  tronc  brachio-céphaUque,  cette  plasticité  individuelle 
se  reconnaîtrait  à  la  facilité  avec  laquelle,  dans  les  plaies  exté- 
rieures, les  tis'Bus  se  cicatrisent  (1).  Avant  d'admettre  une  pareille 
analogie  entre  le  travail  de  la  coagulation  fibrineuse  et  celui  de 
la  cicatrisation,  il  l'audrait  consulter  une  longue  série  d'observa- 
tions recueillies  dans  ce  but.  L'auteur  ne  l'a  point  fait,  et  je  crains 
que  la  question  ne  reste  encore  longtemps  douteuse. 

Je  ne  voudrais  pas  surcharger  la  science  d'une  nouvelle  hypo- 
thèse. Il  ne  serait  pas  impossible,  cependant,  que  ces  idiosyn- 
crasies  fussent  bées  à  la  proportion  de  fibrine  répandue  dans  le 
sang.  J'appelle  sur  ce  point  l'attention  des  observateurs.  Quel- 
ques faits  que  j'ai  eu  l'occasion  de  recueillir  me  portent  à  croire 
encore  que  la  coagulation  de  la  fibrine  se  fait  surtout  avec  faci- 
lité sur  les  individus  dont  la  constitution  présente  les  caractères 
assignés  au  tempérament  dit  sanguin  ;  mais  je  m'empresse  de 
reconnaître  que  ces  faits  sont  trop  peu  nombreux  pour  donner 
quelque  valeur  à  l'impression  que  j'en  ai  gardée. 

L'avenir  résoudra  peut-être  ce  difficile  problème;  peut-être 
même  trouvera- t-on  le  moyen  de  modifier  la  constitution  des 
malades  et  de  porter  chez  eux ,  par  un  traitement  interne ,  la 
plasticité  fibrineuse  du  sang  jusqu'au  degré  nécessaire  pour  ame- 
ner l'obUléralion  du  sac  sans  intervention  chirurgicale  :  ce  serait 
le  beau  idéal  du  traitement  des  anévrysmes  ;  mais  ce  rêve  ne 
semble  pas  près  de  se  réaliser. 

(1)  P.-V.  Guettet.  DclO-mincr  si  l'un  peut  tenter  la  cure  de  l'uncuriisine  du  tronc 
briicliio-côpltaliquc  avec  quelques  cliances  de  succès.  Thèses  de  Paris,  31  tlicembie  IWi , 
p.  103. 
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Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  bien  certain  que  les  seules  forces  de 
l'organisme  suffisent  quelquefois  pour  amener  la  guérison  des 
tumeurs  anévrysmales.  Il  importe  d'étudier  ces  cures  spontanées 
et  d'analyser  les  conditions  à  la  faveur  desquelles  elles  se  pro- 
duisent. —  Cela  nous  fournira  une  base  précieuse  sur  laquelle 
nous  ferons  reposer  les  indications  du  traitement.  Les  meilleures 
méthodes  thérapeutiques  sont  en  général  celles  qui  favorisent  la 
guérison  naturelle  des  maladies,  et  cette  proposition  est  vraie 
surtout  lorsqu'on  l'applique  au  traitement  des  anévrysmes. 


CHAPITRE  Yl. 

De  la  guérison  i>iionlance  des  anévrysmes. 

On  savait  depuis  longtemps  que  les  anévi7smes  peuvent  guérir 
spontanément ,  et  bien  des  auteurs  en  avaient  rapporté  des 
exemples  ;  mais  personne ,  avant  Hodgson ,  n'avait  rassemblé  les 
documents  épars  dans  la  science,  et  n'en  avait  fait  l'objet  d'une 
étude  dogmatique  (1).  Cet  habile  observateur,  comparant  les  faits 
déjà  connus  avec  les  résultats  de  sa  propre  expérience,  parvint  à 
découvrir  le  mécanisme  de  la  guérison  naturelle  de  certains  ané- 
vrysmes, et  il  en  tira  même  des  conséquences  précieuses  pour  la 
thérapeutique. 

Tous  ceux  qui  ouvrent  une  voie  nouvelle  sont  exposés  à  com- 
mettre quelques  erreurs.  Hodgson  obéit  à  la  loi  commune  :  il  se 
laissa  influencer  par  les  théories  de  son  temps ,  et  donna  à  cer- 
tains faits  une  interprétation  inexacte.  Malgré  ces  imperfections, 
il  réalisa  un  progrès  considérable ,  auquel  les  travaux  modernes 
sur  la  compression  indirecte  donnent  chaque  jour  une  nouvelle 
importance. 

Suivant  lui,  la  guérison  des  anévrysmes  peut  s'cfi'ecluer  spon- 
tanément de  trois  manières:  1"  parla  gangrène  de  la  tumeur; 


(1)  Jos.  Hodgson.  A  TventUcon  tlic  Diseases  of  Arlerics  and  Vcins.  Lond.,  1815,  trad. 
fr.  par  Breschet.  Paris,  1819,  iii-8",  T.  I,  p,  13G  à  187. 
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2"  par  la  pression  que  le  sac  exerce  sur  l'artère,  pression  qui  a 
pour  résultat  de  faire  adhérer  entre  elles  les  parois  opposées  de 
ce  vaisseau,  et  d'y  intercepter  le  passage  du  sang;  3°  par  le  dépôt 
.graduel  de  la  fibrine  jusqu'à  complète  oblitération  du  sac,  avec 
ou  sans  oJ)litération  de  l'artère  adjacente. 

Les  successeurs  de  Ilodgson  ont  indiqué  plusieurs  autres  mé- 
canismes. Suivant  A.  Gooper,  lorsqu'un  anévrysme  se  rompt  sans 
'  liémorrliagie  extérieure,  le  sang  qui  s'épanche  sous  l'aponévrose 
et  dans  la  gaîne  de  l'artère  peut  comprimer  ce  vaisseau  au  point 
de  le  faire  oblitérer  (1).  M.  Crisp  admet  que  le  bout  supérieur  de 
l'artère  s'enflamme  quelquefois  isolément  et  est  rendu  imper- 
méable par  un  bouchon  de  lymphe  plastique  (2). 

Puis  on  a  distingué  la  guérison  produite  par  l'inflammation 
ipure  et  simple  de  celle  cpii  est  due  à  la  gangrène.  On  a  distingué 
I  encore  les  cas  où  la  fibrine  oblitère  à  la  fois  le  sac  et  l'artère,  de 
I  ceux  où  elle  n'oblitère  que  le  sac.  Enfin  on  a  parlé  de  l'obturation 
ide  l'orifice  par  un  caillot  détaché  des  concrétions  fibrineuses  qui 
tapissent  la  poche  anévrysmale.  Si  on  acceptait  tout  cela,  on 
serait  conduit  à  décrire  jusqu'à  huit  procédés  de  guérison  spon- 
tanée. La  plupart  des  auteurs  en  admettent  quatre  ou  cinq;  plu- 
sieurs en  ont  admis  six  ou  sept. 

La  question,  comme  on  voit,  est  assez  compUquée.  On  me 
saura  peut-être  gré  de  la  simplifier. 

Et  d'abord,  pour  l'hypothèse  de  M.  Crisp,  —  je  dis  hypothèse, 
attendu  que  l'auteur  ne  s'appuie  sur  aucun  fait,  —  elle  est  en 
opposition  avec  ce  que  nous  savons  aujourd'hui  sur  ha  pathologie 
des  artères.  Beaucoup  d'auteurs,  et  des  plus  autorisés,  nient  que 
l'inflammation  puisse  s'emparer  des  deux  tuniques  artérielles 
internes,  qui  ne  renferment  pas  de  vaisseaux.  A  la  rigueur,  l'ab- 
sence d'inilammation  n'excluerait  pas  la  possibilité  d'une  sécré- 
tion plastique  dans  les  artères  ;  mais ,  s'il  est  une  chose  bien  dé- 
montrée ,  c'est  que  cette  sécrétion  ,  en  admettant  qu'elle  ait  lieu 
quelquefois,  est  incapable  de  faire  adhérer  les  parois  opposées  du 
vaisseau.  La  circulation  artérielle  ne  peut  être  interrompue  que 
par  des  caillots;  et  je  me  plais  à  citer  à  cette  occasion  les  impor- 

(1)  J.  Wardrop.  Art.  ANEunisM,  in  tlie  Cyclopedia  of  PracHctd  Surgery,  vol.  I,  p.  20O. 

(2)  Cbisp.  On  Disenscs  of  tlie  Blood-Vessels.  Lond. ,  18^7,  in-S",  p.  178. 


l&A  DE  LA  GUÉIUSON  SPONTANÉE  DES  ANÉVllVSMES. 

tantes  reclierclies  de  M.  Notta ,  qui  a  réduit  à  sa  juste  valeur  le  1 
rôle  exagéré  attribué  par  les  auteurs  à  la  lymphe  plastique  (1). 

Le  mécanisme  admis  par  A.  Coopcr  ne  diffère  pas  notablement  • 
du  deuxième  mécanisme  de  Ilodgson.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  ' 
c'est  la  tumeur  elle-même  qui,  retenue  et  comprimée  par  les 
tissus  environnants ,  comprime  à  son  tour  le  tronc  de  l'artère  et 
eu  détermine  l'oblitération.  Je  pourrai  donc  discuter  de  front  ces 
deux  théories. 

ÉverardHome  avait  supposé  tout  gratuitement  que  le  sac  ané- 
vrysmal  pouvait,  en  se  développant,  aller  exercer  sur  le  tronc 
artériel,  à  quelque  distance  de  l'oriûce,  une  compression  suffi- 
sante pour  y  arrêter  le  cours  du  sang  (2).  Cette  hypothèse  ne 
s'appuyait  sur  aucun  fait.  Hodgson  l'adopta  néanmoins  et  la  fit 
sienne,  en  s'efforçant  de  la  faire  reposer  sur  des  observations  et 
sur  des  autopsies.  Les  raisons  qu'il  fit  valoir  étaient  plus  spé- 
cieuses que  solides  ;  les  faits  qu'il  invoqua  n'avaient  aucune  va- 
leur pom-  qui  voulait  se  donner  la  peme  de  les  examiner.  Malgré 
cela,  tous  ses  contemporains,  tous  ses  successem-s,  à  l'exception 
peut-être  de  Guthrie  (3)  et  de  M.  Gerdy  (k) ,  acceptèrent  si  bien 
sa  doctrine,  qu'aujourd'hui  encore  elle  s'étale  sans  contestation 
dans  tous  les  livres  classiques.  11  est  facile,  cependant,  de  démon- 
trer qu'elle  est  fausse  de  tous  points. 

Hodgson  part  d'abord  d'une  idée  dont  l'inexactitude  a  été  mise 
en  évidence  par  les  résultats  récents  de  la  compression  indirecte. 
Se  basant  sans  doute  sur  les  expériences  de  Freer,  de  Birmin-  : 
gham,  expériences  qui  trouveront  mieux  lem-  place  dans  la 
deuxième  partie  de  cet  ouvrage,  il  admet  que  la  compression 
suffit  pour  oblitérer  les  artères.  «  Dans  ces  circonstances,  dit-il, 
«  il  jjeut  survenir  un  tel  degré  d'inflammation  dans  les  mem- 
(c  branes  de  l'artère,  par  suite  de  la  pression  que  le  sac  exerce 
((  sur  elles,  qu'il  en  résulte  Yadhérence  de  ses  parois  et  l'obUté- 
«  ration  de  sa  cavité  (5).  »  Or,  personne,  aujourd'hui ,  n'ignore  i 

(t)  Notta.  Rcclierches  sur  la  cicalrisulioii  des  artcrcs,  thèse  de  Paris,  1S50,  p.  19.  i 

(2)  Transactions  of  a  Society  for  Ihc  Improvemcnt  of  Médical  and  Chirurgical 
Knnwtcclgc.  Loiid. ,  1793,  vol.  I,  p.  ISO. 

(3)  Guthrie.  On  tlie  Diseuses  anU  Injuries  of  Arlerics,  Loiid.,  1830,  iii-8",  p.  98. 
(^i)  Gerdy.  Chirurgie  pratique.  Paris,  1852,  T.  Il,  p.  541. 

(5)  UoGDSON.  A  Trcatisc  on  thc  Viseascs  of  Arlerics  and  yeins,  Lond.,  1815,  irad.  j 
fr.  par  Bresclict.  Paris ,  1819 ,  iii-8",  T.  I ,  p.  l^iS.  ■ 
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que  l'olililéralion  des  artères  n'a  jamais  lieu  par  l'adtiércnce  de 
leurs  parois.  11  est  lout  aussi  certain  que  l'application,  prolongée 
pendant  plusieurs  mois  consécutifs,  d'une  pelote  compressive 
sur  une  artère  qui  repose  sur  un  plan  osseux  ,  ne  réussit  jamais 
à  y  intercepter  le  cours  du  sang  d'une  manière  définitive.  Croira- 
t-on  que  le  sac  d'un  anévrysme  puisse  exercer  une  pression  plus 
énergique  que  la  pelote  des  compresseurs  modernes?  Ce  serait 
une  supposition  très-ditïïcile  à  accepter. 

La  théorie  de  Ilodgson  repose  donc  sur  une  base  erronée;  mais 
cela  ne  suffit  pas  pour  la  renverser.  Il  faut  maintenant  passer  en 
revue  les  faits  que  l'auteur  a  invoqués  à  l'appui  de  sa  manière  de 
voir. 

Le  pj-emier  fait,  emprunté  à  Freer,  de  Birmingham,  et  com- 
plété par  l'autopsie  que  Hodgson  ût  lui-même  vingt-deux  ans  plus 
tard,  est  simplement  étranger  à  la  question.  11  ne  s'agit  pas,  en 
effet,  d'une  guérison  spontanée,  mais  d'une  guérison  provoquée 
par  l'art.  —  On  avait  employé  simultanément  la  méthode  de  Val- 
salva  et  la  compression  générale  du  membre.  Au  bout  de  plu- 
sieurs mois,  la  tumeur,  qui  était  un  anévrysme  poplité,  s'était 
enflammée  et  avait  cessé  de  battre.  Après  avoir  couru  de  grands 
dangers,  le  malade  avait  fini  par  se  rétablir;  mais  il  était  resté 
une  tumeur  vokunineuse  sans  pulsation,  solide,  indolente,  qui 
s'enflamma  de  nouveau  douze  ans  plus  tard,  et  qui,  au  bout  de 
dix  ans  encore,  s'ulcéra  et  suppm^a.  Le  malade  mourut.  En  dis- 
séquant son  jarret,  ravagé  par  la  suppuration,  Hodgson  trouva, 
comme  on  pouvait  s'y  attendre,  que  la  partie  supérieure  de  la 
poplitée  était  oblitérée,  et  alors  il  supposa  que  cette  oblitération 
avait  été  produite  par  la  pression  que  le  sac  avait  dû  exercer  sur 
l'artère  vingt-deux  ans  auparavant  (1).  Cette  interprétation  ne 
pouvait  germer  que  dans  un  esprit  prévenu. 

Le  deuxième  fait  est  fort  écourté.  L'auteur  l'emprunte  à 
A.  Gooper.  d  La  cavité  de  l'artère  carotide  commune  fut  fermée 
«par  la  pression  d'un  anévrysme  de  l'aorte,  qui  s'étendait  en 
«  haut  vers  le  cou,  sur  les  côtés  de  la  trachée  (2).  » 

En  lisant  un  exposé  aussi  sommaire,  je  me  suis  demandé  tout 

(1)  Hodgson.  Loc.  cit.,  18"  obs.,  p.  Ih5. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  i(i8. 
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d'abord  s'il  était  bien  certain  que  l'oblitération  eût  été  produite 
par  ce  mécanisme.  J'avais  quelque  raison  d'en  douter.  11  est 
commun,  en  effet,  de  trouver  la  carotide  primitive  gauche  im- 
perméable dans  le  cas  d'anévrysme  de  la  crosse  de  l'aorte ,  mais 
c'est  lorsque  la  dilatation  porte  sur  la  partie  de  l'aorte  qui  donne 
naissance  ù  ce  vaisseau.  La  carotide ,  transportée  à  la  surface  du 
sac,  s'oblitère  comme  les  collatérales  ordinaires,  suivant  un  mé- 
canisme que  j'ai  déjà  étudié  (1).  Pareille  chose  a  lieu  quelquefois 
pour  la  carotide  droite  dans  les  cas  d'anévrysme  du  tronc  bra- 
chio-céphalique.  Or,  l'observation  d'A.  Cooper  étant  relative  à  un 
anévrysme  de  l'aorte,  j'en  ai  conclu  que  l'oblitération  avait  dû 
être  constatée  sur  la  carotide  gauche.  Ilogdson  ne  s'explique  pas 
sur  ce  point,  et  j'ai  voulu  remonter  à  la  source  qu'il  indique.  Je 
m'attendais  à  trouver  une  observation  plus  ou  moins  complète , 
accompagnée  au  moins  de  quelques  détails.  Cette  espérance  ne 
s'est  pas  réalisée  :  le  fait  d'A.  Cooper  est  simplement  mentionné 
en  trois  lignes  (2).  L'illustre  chirurgien  anglais  avait  osé  pour  la 
première  fois  traiter  par  la  ligature  un  anévrysme  de  la  carotide. 
Sa  malade  avait  succombé ,  mais  elle  avait  du  moins  survécu 
vingt  et  un  jours  à  cette  tentative  hardie.  A.  Cooper  crut  pouvoir 
en  conclure  que  ce  premier  insuccès  ne  devait  pas  faire  renoncer 
à  l'opération  nouvelle.  A  l'appui  de  cette  opinion ,  il  cita ,  dans 
une  sorte  de  post-scriptum ,  un  cas  où  la  carotide  avait  pu  s'o- 
blitérer sans  accident.  «  Je  joins  à  cette  planche,  dit-il,  le  dessin 
((  d'une  carotide  gauche  oblitérée  par  la  compression.  Un  homme 
«  avait  un  anévrysme  de  la  crosse  de  l'aorte  ;  la  tumem-  remonta 
«  vers  le  cou  ,  jusque  sur  le  côté  du  larynx ,  et  la  carotide  s'obli- 
«  tëra  jusqu'au  niveau  de  sa  bifurcation.  »  On  n'est  pas  plus  la- 
conique. Le  dessin  représente  un  tronçon  artériel  long  de  6  à 
7  centimètres  et  séparé  de  toutes  ses  connexions.  Cette  préten- 
due observation  n'a  évidemment  aucune  valeur.  Nous  y  voyons 
seulement  que  l'oblitération  a  porté  sur  la  carotide  gauche , 
que  l'anévrysme  de  la  crosse  a  fait  saillie  sur  le  côté  gauche 
du  cou,  et  que,  par  conséquent ,  cet  anévrysme,  selon  toute 
probabilité ,  naissait  de  l'aorte  à  gauche  de  la  trachée ,  c'est- 

(1)  Voy.  plus  liaul,  p.  139. 

(2)  Meclico-  Cliivnrgical  Tmnsticlions.  Tliird  cdit.  Loiid. ,  1815,  vol.  1,  p.  12  ol  pl.  U, 
lig.  2.  La  1"  ddit.  date  de  1809.  Le  Mémoire  d'A.  Cooper  a  élé  écrit  en  janvier  1806. 
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ù-dire  au  niveau  de  l'oiigiue  de  la  carolidc  primilive  du  môme 
côle. 

Le  fait  d'A.  Cooper  me  semble  donc  rentrer  dans  la  catégorie 
de  ceux  que  M.  Bérard  a  décrits.  Mais  même  en  l'interpréiant 
comme  l'a  fait  Hogdson,  il  est  simplement  étranger  à  la  question 
en  litige.  Il  ne  s'agit  pas  de  savoir  en  eOet  si  l'anévrysme  d'une 
énorme  artère  peut  faire  oblitérer  une  artère  quinze  ou  vingt  fois 
plus  petite  qu'il  rencontre  et  qu'il  comprime  en  se  développant.  Il 
s'agit  de  savoir  si  un  ancvrysme  peut  posséder  une  force  d'expan- 
sion suffisante  pour  supprimer  le  passage  du  sang  dans  sa  propre 
artère.  La  même  fin  de  non-recevoir  s'applique  au  troisième  fait 
que  Hogdson  a  invoqué  à  l'appui  de  sa  théorie. 

Ce  troisième  et  dernier  fait  est  plus  nul  encore  que  les  deux 
précédents.  Un  gros  anévrysme  de  l'aorte  ascendante  avait  dé- 
truit la  partie  supérieure  du  sternum,  et  remontait  jusqu'au 
menton.  Le  malade  mourut  par  suite  de  la  compression  de  l'œ-, 
sophage  et  de  la  trachée.  L'artère  sous-clavière  était  oblitérée 
depuis  son  origine  jusqu'à  la  naissance  de  l'artère  thyroïdienne 
inférieure.  Hogdson  ne  manqua  pas  d'attribuer  cette  oblitération 
à  la  pression  que  l'anévrysme  de  l'aorte  avait  exercée  sur  le  tronc 
de  la  sous-clavière.  —  Pure  hypothèse  que  réfute  suffisamment 
la  suite  de  l'observation.  «  L'artère  sous-clavière  gauche,  aussitôt 
«  après  son  origine,  était  dilatée  sous  la  forme  d'une  tumeur  qui 
«  ressemblait  beaucoup  à  une  grosse  châtaigne.  —  Ce  petit  ané- 
((  vi7sme  était  presque  rempli  par  des  couches  de  coagulum,  et 
((  l'artère  sous-clavière  gauche ,  depuis  l'endroit  où  elle  sortait 
«  de  ce  petit  sac  était  entièrement  fermée  par  une  substance 
(i  ligamenteuse  consistante.  Les  artères  vertébrale,  mammaire  in- 
«  terne  et  intercostale  supérieure  étaient  très-contractées  et  rem- 
((  plies  d'une  substance  semblable  (1).  »  En  d'autres  termes,  le 
malade  avait  eu  deux  anévrysmes  parfaitement  distincts  l'un  de 
l'autre.  Le  premier  occupait  l'aorte  ascendante  et  avait  déterminé 
la  mort;  le  second,  situé  plus  loin,  non  sur  l'aorte,  mais  sur  l'o- 
rigine de  l'artère  sous-clavière,  était  un  anévrysme  fusiforme 
oblitéré  spontanément  par  des  caillots  fibrineux.  Le  dépôt  de  la 
fibr  ine  avait  rempli  en  même  temps  le  tronc  de  la  sous-clavière , 


(l)  IIODCSON.  Loc,  Cit.,  19»  obs.,  p.  150. 
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depuis  son  origine  jusqu'à  la  naissance  de  la  thyroïdienne  infé- 
rieure. Il  n'y  avait  rien  là  que  de  très-naturel  ;  ce  phénomène  est 
même  tellement  commun  que  M.  Bérard,  se  basant  sur  un  grand 
nombre  d'observations,  a  pu  croire  qu'il  se  produisait  inévitable- 
ment dans  tous  les  cas  de  ce  genre  (1).  Le  troisième  fait  d'Hogd- 
son  n'a  donc  aucune  valeur. 

Il  est  inutile,  je  pense,  d'insister  plus  longtemps  pour  réfuter 
une  théorie  qui  repose  sur  des  bases  aussi  fragiles.  Quant  au  mé- 
canisme invoqué  par  A.  Cooper,  il  ressemble  tellement  au  précé- 
dent qu'on  est  presque  autorisé  à  le  rejeter  du  même  coup.  Mais 
il  y  a  une  autre  circonstance  qui  explique  l'erreur  de  ceux  qui 
l'ont  admis.  Lorsqu'un  anévrysme  se  rompt  sur  les  téguments, 
les  tissus  ,  au  sein  desquels  le  sang  fait  une  prompte  irruption  , 
lie  tardent  pas  à  s'enflammer.  Très-souvent  les  malades  succom- 
bent; lorsqu'ils  survivent,  ils  conservent  en  général  une  tumeur 
pulsatile  plus  volumineuse  qu'auparavant;  mais  quelquefois  aussi 
les  battements  s'arrêtent,  et  la  guérison  peut  être  ainsi  obtenue. 
On  a  attribué  ce  résultat  à  la  compression  que  le  sang  épanché 
exerce  de  toutes  parts  sur  l'artère.  Ce  serait  acceptable  si  celte 
compression  existait  seule;  mais  l'épanchement  s'accompagne 
d'un  travail  inflammatoire  qui  est  bien  capable  à  lui  seul  d'ex- 
pliquer la  guérison.  C'est  ce  qui  eut  lieu  dans  le  cas  unique  cité 
par  M.  Crisp  (2).  Un  anévrysme  inguinal  se  rompit  sous  les  tégu- 
ments; la  cuisse  se  gonfla  et  devint  douloureuse,  l' anévrysme 
cessa  àe  hàitre  seulement  le  quatrième  jour ,  c'est-à-dire  lorsque 
l'inflammation  fut  arrivée  à  son  apogée. 

Si  j'insiste  tant  sur  la  réfutation  de  l'hypothèse  qu'ont  adoptée 
successivement  Ev.  Home,  Hodgson ,  A.  Cooper,  et  tous  les  au- 
teurs modernes  ,  c'est  d'abord  parce  qu'elle  est  fausse  ;  ensuite 
et  surtout  parce  qu'elle  a  exercé  une  déplorable  influence  sur  la 
thérapeutique  des  anévrysmes.  On  est  parti  de  là  pour  supposer 
que  la  méthode  de  la  compression  indirecte  agissait  en  faisant 
oblitérer  les  artères  dans  le  point  oCi  on  appliquait  la  pelote  ;  on 
en  a  conclu  que  celle-ci  devait  agir  avec  une  grande  force  pour 
froisser  les  parois  artérielles,  pour  les  mettre  en  contact  intime, 


fil  Vnv  dus  liant,  p.  139. 

(2)  CRISP.  On  mscases  of  ihc  niood-Vessek:  Lo.ul.,  18^.7,  in-8",  p.  ns. 
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pour  les  forcer  à  s'enflammer  et  à  adhérer.  Alors  on  a  employé 
des  machines  violentes,  on  a  provoqué  des  accidents  graves;  et 
on  a  tellement  compromis  cette  méthode  précieuse  qu'elle  a 
disparu  de  la  pratique  pendant  près  de  vingt  ans ,  et  qu'elle  se 
débat  encore  aujourd'hui  contre  le  souvenir  de  ses  anciens  in- 
succès. 

Je  ne  nie  pas  que  la  compression  exercée  par  la  tumeur  sur  la 
partie  supérieure  de  l'artère  ne  puisse  quelquefois  favoriser  ou 
même  déterminer  la  guérison  de  l'anévrysme  ;  je  nie  seulement 
que  la  chose  soit  démontrée;  je  nie  surtout  que  cette  compression 
agisse  en  provoquant  l'oblitération  2^rimitive  du  vaisseau.  — 
Raisonnons  un  peu  ;  car,  lorsque  les  faits  manquent ,  il  est  bien 
permis  d'opposer  le  raisonnement  aux  théories.  Si  le  sac  vient 
comprimer  l'artère,  il  faut  qu'il  y  soit  soHicité  par  une  force  quel- 
conque. Cette  force,  quelle  est-elle,  et  d'où  vient-elle  ?  Il  est  évi- 
dent qu'elle  émane  de  la  force  qui  fait  circuler  le  sang  dans  le 
tronc  artériel.  A  la  pression  extérieure  de  la  tumeur  qui  tend  à 
l'aplatir,  l'artère  oppose  donc  la  pression  intérieure  du  sang  qui 
la  traverse  avant  d'aller  distendre  la  tumeur.  ~  Il  est  vrai  que  la 
pression  extérieure ,  agissant  sur  une  plus  grande  surface ,  peut 
devenir  plus  considérable  que  la  pression  intérieure  ;  il  peut  en 
résulter  une  géne  plus  ou  moins  grande  dans  la  circulation  de 
l'artère  ;  le  cours  du  sang  peut  être  entravé ,  mais  il  ne  peut  être 
supprimé.  Supposons  en  effet,  par  impossible,  qu'à  un  moment 
donné  l'artère  soit  tout  à  fait  aplatie.  Qu'arrivera-t-il  ?  Le  sac 
anévrysmal,  ne  recevant  plus  de  sang,  se  videra  aussitôt  dans 
le  bout  inférieur  de  l'artère,  s'affaissera,  et  cessera  de  comprimer 
le  bout  supérieur.  Celui-ci  rédeviendra  donc  immédiatement  per- 
méable et  ne  pourra  jamais  s'oblitérer  primitivement. 

Les  conditions  seraient  bien  différentes  si  la  tumeur,  en  se 
développant,  rencontrait  et  comprimait  le  tronc  d'une  artère 
étrangère  à  la  circulation  de  l'anévrysme ,  surtout  si  cette  artère 
était  relativement  très-petite,  comme  cela  aurait  eu  lieu,  suivant 
Hodgson  ,  dans  le  cas  si  contestable  d'ailleurs  d'A.  Cooper.  J'ad- 
mets très-volontiers  qu'un  anévrysme  de  l'aorte  puisse  aplatir 
cnhèrement  la  carotide  ou  la  sous-clavière.  Ce  qui  est  plus  dou- 
teux ,  c'est  que  cela  seul  puisse  amener  l'oblitération  définitive 
du  vaisseau  cnmprimr'';  mais  il  est  inutile  de  revenir  sur  ce  point. 
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Le  raisonnement,  d'accord  avec  les  faits,  ne  nous  permet  donc 
pas  d'accepter  l'iiypollièse  d'ITodgson  ni  celle  d'A.  Gooper.  Si  la 
situation  particulière  du  sac  et  la  pression  qu'il  exerce  sur  sa 
propre  artère  étaient  de  nature  à  favoriser  la  guérison ,  ce  serait 
par  un  tout  autre  mécanisme.  J'ai  dit  que  la  t\imexir  pouvait  à  la 
rigueur  gêner  la  circulation  dans  le  vaisseau  subjacent.  Il  ne  ré- 
pugne pas  d'admettre  que  cette  gêne  puisse  relarder  le  mouve- 
ment du  sang  dans  l'anévrysme,  y  faire  déposer  des  caillots  fibri- 
neux.  et  en  amener  l'oblitération  ;  mais  nous  nageons  ici  en  pleine 
liypothèse,  et  il  est  plus  prudent  d'attendre  des  faits. 

Je  pense  donc  qu'on  est  autorisé  à  j  ejeter  déjà  trois  des  huit 
mécanismes  qui  ont  été  invoqués  pour  expliquer  la  guérison 
spontanée  des  anévrysmes,  savoir:  1°  l'oblitération  spontanée, 
par  un  bouchon  de  lymphe  plastique,  du  bout  supérieur  de  l'ar- 
tère enflammé  isolément  (Crisp);  2"  l'oblitération  de  cette  même 
partie  de  l'artère ,  par  suite  de  la  compression  que  lui  fait  subir 
le  sac  (Ev.  Home  et  Hodgson)  ;  3°  la  même  oblitération  sm'venant 
après  la  rupture  de  l'anévrysme  sans  hémorrhagie  extérieure, 
par  suite  de  la  compression  qu'exerce  sur  l'artère  le  sang  épanché 
dans  les  tissus  voisins  (A.  Gooper). 

Ges  éhminations  une  fois  faites,  la  question  se  trouve  un  peu 
simplifiée  ;  elle  peut  l'être  davantage  encore.  En  effet,  on  a  dis- 
tingué la  guérison  par  inflammation  de  la  guérison  par  gangrène. 
Or,  ces  deux  modes  de  guérison,  ou  plutôt  ces  deux  accidents, 
ne  diffèrent  pas  essentiellement  l'un  de  l'autre. 

Il  serait  môme  sage  de  ne  plus  parler  du  tout  des  guéiisonspar 
gangrène.  Ge  mot  est  très -mal  choisi.  La  gangrène  peut  se  pro- 
duire pendant  ou  après  le  travail  pathologique  qui  amène  la  gué- 
rison de  certains  anévrysmes;  mais  c'est  un  accident,  une  com- 
plication très-souvent  funeste ,  qui,  aux  chances  d'une  guérison i 
spontanée,  ajoute  toujours  d'énormes  chances  de  mort.  Lesi 
malades  qui  ont  le  bonheur  d'y  survivre  peuvent  dire  qu'ils  ontl 
été  guéris,  non  par  la  gangrène,  mais  malgré  la  gangrène.  Lai 
véritable  cause  de  la  guérison,  c'est  l'inflammation;  seulement,, 
l'inflammation  est  un  auxiliaire  redoutable,  et ,  lorsqu'elle  sur- 
vient dans  les  anévrysmes,  le  chirurgien,  loin  de  s'en  féliciter,, 
doit  trembler  en  songeant  aux  conséquences  qu'elle  peut  avoin 
si  elle  produit  la  gangrène.  En  d'autres  termes,  l'inflammalion 
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giifirit  d'abord  l'anévi-ysme,  puis  la  gangrène  tue  le  malade  ou 
l'expose,  du  moins,  à  de  terribles  dangers.  Cela  suffit,  je  pense, 
pour  qu'on  doive  cesser  de  compter  la  gangrène  au  nombre  des 
causes  qui  favorisent  la  guérison  spontanée  des  anévrysmes. 

Je  ne  décrirai  donc  la  gangrène  que  comme  un  cas  particulier 
(le  l'inflammation  des  anévrysmes. 

Plusieurs  auteurs,  depuis  Richter  (1),  ont  parlé  d'un  mode  de 
guérison  qui  est  possible  sans  doute,  mais  qui  me  paraît  être  en- 
core à  l'état  d'hypothèse.  On  suppose  que,  par  une  cause  quel- 
conque, traumatique  ou  autre,  un  fragment  des  caillots  fibrineux 
qui  tapissent  la  face  interne  du  sac  peut  être  détaché,  devemr  flo  t- 
tant au  miheu  du  sang  liquide  qui  remplitla  poche, puis  s'engager 
dans  l'orifice  de  l'anévrysme  et  intercepter  enfin  toute  communi- 
cation entre  la  tumeur  et  l'artère.  Je  ne  connais  aucune  observa- 
tion propre  à  mettre  en  évidence  la  réalité  de  ce  mécanisme.  Je 
m'abstiendrai  donc  d'en  parler  plus  longuement. 

Les  deux  derniers  modes  de  guérison  spontanée  sont  :  1°  l'obli- 
tération simultanée  du  sac  et  de  l'artère  par  des  caillots  fibri- 
neux; 2"  robhtération  isolée  du  sac,  l'artère  conservant  sa 
perméabilité.  Ces  deux  cas  méritent,  à  quelques  égards,  d'être 
distingués  l'un  de  l'autre;  mais  ce  ne  sont  que  deux  variétés  du 
même  travail  curatif.  Ils  dépendent  tous  deux  de  la  coagulation 
flbrineuse  et  doivent,  par  conséquent,  être  décrits  ensemble. 

En  résumé,  sur  les  huit  mécanismes  de  guérison  spontanée  qui 
ont  été  indiqués  par  les  auteurs,  il  en  est  plusieurs  qui  doivent 
être  rejetés.  Les  autres  peuvent  se  réduire  à  deux,  que  nous 
allons  étudier  successivement.  Ce  sont  :  1°  l'inflammation;  2"  la 
coagulation  flbrineuse. 

L'inflammation  est  un  accident  plus  souvent  nuisible  qu'utile; 
elle  donne  cependant  lieu  quelquefois  à  des  guérisons  spontanées 
accidentelles. 

La  coagulation  fibrineuse  est,  au  contraire,  le  résultat  d'un 
travail  naturel,  toujours  salutaire  et  toujours  durable.  C'est  à 
f^lle  que  sont  dues  les  guérisons  spontanées  naturelles. 


(1)  {Dicf.  en  30  vol.,  T.  Xll,  p.  26.)  -  J'ni  vainement  clicrclié  duns  les  pubUcaliotis  de. 
^icntcr  ce  passage  qnc  je  ciie  d'apits  M.  RtVard  ,  autenr  de  l'iinic.lo  AnKVrysmf.  dn  Vicl.  en 
•>0  vol. 
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FBSMIER  miiCANIsniE.  —  Guérison  spontanée  par  inflammation 
ou  guérison  accidentelle  des  anévrysimes. 

L'inflammalion  des  tumeurs  anévrysmalcs  peut  survenir  dans 
deux  conditions  bien  différentes,  suivant  que  le  sac  est  encore 
perméable  au  sang  ou  qu'il  est  déjà  entièrement  oblitéré  par  des 
caillots. 

Dans  ce  dernier  cas,  l'inflammation  est  la  conséquence  et  non 
la  cause  de  l'oblitération  de  l'anévrysme  ;  elle  ne  fait  qu'entraver 
une  guérison  qui,  sans  elle,  serait  presque  certaine.  J'aurai  à  dire 
plus  loin  dans  quelles  conditions  elle  se  manifeste  et  quelle  in- 
fluence elle  exerce  sur  la  tumeur;  mais  il  est  clair  qu'ici  je  n'ai 
pas  à  m'en  occuper. 

Je  ne  dois  parler  que  de  l'inflammation  qui  survient  dans  les 
anévrysmes  à  une  époque  où  le  sang  les  traverse  encore,  oi!i  on  y 
sent  des  pulsations  et  où  le  sac,  renforcé  ou  non  par  quelques 
caillots  flbrineux,  communique  librement  avec  l'artère. 

Les  causes  qui  peuvent  produire  ce  travail  inflammatoire  dans 
les  anévrysmes  sont  de  plusieurs  ordres. 

Tantôt  c'est  une  contusion  plus  ou  moins  forte  qui  vient  froisser 
la  peau,  les  tissus  sous-cutanés  et  le  sac  lui-même  ;  tantôt  ce  sont 
des  mouvements  exagérés  qui  fatiguent  le  membre,  tiraillent  les 
tissus  ou  étreignent  directement  la  tumeur;  tantôt  ce  sont  des 
efforts  violents  et  réitérés  qui,  en  gênant  la  circulation  centrale, 
refoulent  le  sang  dans  l'anévrysme  et  soumettent  la  poclie  à  des 
distensions  trop  rapides.  Dans  tous  ces  cas ,  le  tissu  cellulaire  ■ 
qui  entoure  le  sac,  déjà  irrité  par  la  présence  de  la  tumeur,  subit! 
avec  facilité  l'influence  des  causes  mécaniques  et  devient  le- 
siège  d'une  inflammation,  qui  gagne  aisément  la  pocbe  anévq^s- 
maie. 

Il  arrive  même  assez  souvent  que  cette  inflammation  éclate  sanà 
l'intervention  d'aucune  cause  extrinsèque.  Toute  tumeur  qui  s'ac- 
croît en  refoulant  les  tissus  peut  vaincre  leur  patience  et  lespous-  I 
ser  à  l'inflammation.  Cela  est  vrai  surtout  des  anévrysmes,  doni 
les  pulsations  incessantes  tiennent  le  tissu  cellulaire  environnant 
dans  une  perpétuelle  agitation.  Il  est  assez  rare  de  voir  l'inflam 
mation  se  développer  sans  cause  occasionnelle  autour  des  ané- 
vrysmes situés  dans  la  profondeur  des  parties  et  entourés  d'm 
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tissu  cellulaire  lâche  et  flexible  ;  mais  dès  que  la  tumeur,  en  s'ac- 
croissant,  arrive  au  contact  de  la  peau  et  la  distend  avec  une 
certaine  force ,  les  chances  d'une  inflammation  spontanée  s'ac- 
croissent de  jour  en  jour;  la  peau,  soulevée,  s'amincit;  quelque- 
fois elle  contracte  des  adhérences  avec  le  sac  ;  elle  devient  dou- 
loureuse, rouge  ou  violacée  ;  en  un  mot,  elle  s'enflamme. 

Enfin,  l'inflammation  peut  survenir  lorsqu'un  anévrysme  en- 
kysté vient,  par  une  cause  quelconque,  à  se  rompre  sous  les  té- 
guments et  à  se  transformer  en  anévrysme  diffus  consécutif.  Le 
sang,  brusquement  extravasé,  joue  souvent  alors  le  rôle  d'un 
corps  étranger  irritant,  et  le  tissu  cellulaire  s'enflamme  comme 
on  le  voit  quelquefois  à  la  suite  des  contusions  au  second  degré. 

Il  n'est  pas  impossible  que  l'inflammation  débute  directement 
sur  la  membrane  du  sac  ;  mais,  le  plus  ordinairement,  elle  se  dé- 
veloppe dans  les  tissus  environnants,  avant  de  se  propager 
l'anévrysme. 

Voyons  maintenant  quels  sont  les  effets  de  ce  travail  patho- 
logique. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'insister  sur  les  symptômes  qui  sont  com- 
muns à  la  plupart  des  inflammations,  tels  que  la  douleur,  la  cha- 
I  leur,  la  tuméfaction,  la  rougeur,  la  réaction  générale,  etc.;  je  ne 
parlerai  que  des  phénomènes  spéciaux  qui  résultent  de  la  pré- 
sence de  l'anévrysme. 

Pour  peu  que  l'inflammation  ait  quelque  intensité  et  quelque 
étendue ,  la  tumeur  devient  bientôt  plus  ferme  qu'auparavant. 
Quelquefois  cette  augmentation  de  consistance  est  peu  considé- 
rable, et  peut  être  attribuée  à  l'engorgement  des  tissus;  mais 
très-souvent  elle  est  plus  prononcée  et  dépend  d'une  autre  cause. 
On  constate  alors,  au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  tantôt  plus 
tôt,  tantôt  plus  tard,  une  diminution  notable  dans  l'énergie  des 
battements,  qui  peuvent  môme  disparaître  tout  à  fait. 

A  quoi  faut-il  attribuer  ce  résultat?  Si  la  tumeur  avait  diminué 
"e  volume,  on  pourrait  croire  qu'elle  s'est  vidée  dans  l'artère; 
"lais  il  n'en  est  rien  :  son  volume,  au  contraire,  s'est  plutôt  accru. 
•'6  ne  parle  pas  seulement  du  volume  de  la  région  où  existe  l'ané- 
^'''.ysme;  je  parle  du  volume  de  l'anévrysme  lui-môrae,  dont  les 
contours  restent  souvent  appr(!ciables  au  toucher,  îV  travers  l'en- 
gorgement du  tissu  cellulaire  environnant. 
'II. 
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L'analomie  pathologique  faite  sur  le  cadavre,  et  môme  sur  le 
vivant,  lorsque  le  chirurgien  se  décide  à  pratiquer  une  incision, 
montre  que  la  véritable  cause  à  laquelle  la  tumeur  doit  l'augmen- 
tation de  sa  consistance ,  et  la  diminution  ou  l'arrêt  complet  de 
ses  battements,  est  la  formation  d'une  masse  de  caillots  qui  rem- 
plit plus  ou  moins  complètement  la  cavité  du  sac,  et  qui  souvent 
même  se  prolonge  jusque  dans  l'artère. 

Le  mécanisme  de  la  formation  de  ces  caillots  n'est  pas  facile  à 
découvrir.  On  dit  généralement  que  le  contact  des  membranes 
enflammées  favorise  la  coagulation  du  sang.  Cela  est  parfaitement 
vrai  ;  mais  constater  une  fois  n'est  pas  en  donner  l'explication. 

Faut-il  attribuer  la  coagulation  à  une  sécrétion  de  lymphe  plas- 
tique provenant  des  parois  du  sac  enflammé  ?  Le  sac  peut  sécréter 
du  pus ,  comme  on  le  verra  tout  à  l'heure  ;  à  plus  forte  raison 
peut-il  sécréter  de  la  lymphe  plastique.  Le  contact  de  cette  lymphe 
aurait-il  la  propriété  de  faire  coaguler  le  sang?  C'est  possible; 
mais  cette  question  est  de  peu  d'importance.  Il  est  bien  plus  utile 
de  savoir  quelle  est  la  nature  des  caillots  inflammatoires. 

Lorsque  par  suite  ;des  progrès  de  la  maladie ,  la  tumeur 
s'ouvre  spontanément,  ou  qu'il  devient  nécessaire  de  l'inciser,  on 
reconnaît  toujours  que  la  plus  grande  partie  ou  la  totalité  de  son 
contenu  est  constituée  par  des  caillots  passifs,  noirs,  friables, 
plus  mous  même  en  général  que  les  caillots  passifs  ordinaires,  et 
comparables  à  ceux  qui  s'échappent  à  l'ouverture  d'un  foyer  san- 
guin datant  déjà  de  plusieurs  jours. 

Mais  quelquefois  on  extrait  en  môme  temps  de  la  poche  en- 
flammée quelques  caillots  actifs  ou  fibrineux  disposés  en  couches 
stratifiées,  et  on  peut  se  demander  s'ils  ont  été  la  conséquence 
de  l'inflammation,  ou  s'ils  existaient  avant  elle. 

Je  n'hésite  pas  à  adopter  cette  dernière  opinion.  Le  frottement 
du  sang  sur  une  membrane  enflammée  suffit  sans  doute  pour  y 
faire  déposer  de  la  fibrine.  On  sait  même  que ,  dans  la  phlébite 
subaiguë,  le  canal  de  la  veine  est  fréquemment  oblilérc  par  des 
caillots  actifs;  mais  ceux-ci ,  déposés  d'une  manière  continue, 
sous  l'influence  d'une  cause  permanente,  ne  présentent  pas  la 
disposition  feuilletée  des  concrétions  flbrineuses  qu'on  relire 
souvenLdes  anévrysmes  enflammés.  D'ailleurs,  lorsqu'on  examine 
ces  concrétions ,  on  trouve  qu'elles  possèdent  une  consistance , 
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et  en  quelque  sorLe  une  sécheresse  qu'elles  n'auraient  pas  eu  le 
temps  d'acquérir  depuis  le  début  de  l'iiiflaniniation. 

Je  crois  donc  ne  pas  ni'ccarter  de  la  vérité,  en  disant  que  l'in- 
ilaniniation  des  anévrysmes  n'y  i)roduit  en  général  que  des  cail- 
lots passifs.  ïanlôt  ceux-ci  n'occupent  qu'une  partie  du  sac;  tan- 
tôt ils  le  remplissent  en  totalité;  tantôt  enfin  ils  oblitèrent  à  la 
fois  la  tumeur  anévrysinale  et  l'artère  adjacente ,  dans  laquelle 
ils  se  prolongent  jusqu'à  une  distance  variable.  Ces  deux  der- 
nières dispositions  se  reconnaissent  à  la  disparition  des  batte- 
ments, mais  il  n'est  pas  possible  de  les  distinguer  l'une  de  l'autre 
avant  l'ouverture  naturelle  ou  artificielle  de  l'anévrysme. 

Gela  posé,  trois  cas  peuvent  se  présenter.  Les  conséquences  de 
l'inflammation  varient  suivant  qu'elle  se  termine  par  résolution , 
ou  qu'elle  aboutit  à  la  suppuration ,  ou  qu'elle  se  complique  de 
gangrène.  Dans  les  trois  cas  aussi ,  l'issue  peut  être  moins  favo- 
rable ,  soit  que  l'anévrysme  persiste ,  soit  que  le  malade  suc- 
combe. 

J'étudierai  d'abord  la  suppuration  et  la  gangrène,  qui  sont  plus, 
communes  que  la  résolution  pure  et  simple. 

1°  Terminaison  par  suppuration.  —  L'inflammation ,  activée 
pendant  les  premiers  jours  par  les  battements  de  l'anévrysme, 
s'élève  généralement  jusqu'au  degré  d'intensité  qui  fait  sécréter 
le  pus. 

La  suppuration  peut  se  produire  soit  dans  le  sac  anévrysmal, 
soit  dans  le  tissu  cellulaire  qui  l'entoure  ;  le  plus  souvent,  elle  se 
montre  dans  ces  deux  points  à  la  fois. 

Lorsque  la  suppuration  se  fait  exclusivement  dans  le  tissu 
cellulaire  péri-anévrysmal ,  l'abcès  se  comporte  d'abord  comme 
un  abcès  simple;  il  s'ouvre,  ou  on  l'ouvre,  et  il  ne  s'écoule  que 
du  pus;  mais  le  sac,  mis  à  nu  au  fond  de  l'abcès,  ne  tarde  pas  à 
se  ramollir  et  à  se  rompre,  et  si  le  contenu  de  l'anévrysme  n'est 
pas  déjà  solidifié,  il  en  résulte  une  hémorrhagie  fort  grave.  C'est 
ce  qui  eut  lieu  sur  un  malade  dont  De  Haen  nous  a  transmis 
l'histoire  (1);  un  abcès  se  forma  autour  d'un  anévrysme  poplité. 
Une  incision  fut  pratiquée;  il  ne  sortit  que  du  pus.  Mais  Je  sac  se 
rompit  le  huitième  jour  et  le  malade  mourut  d'hémorrhagie. 

(!)  A.MT.  DE  iiAEji.  iiatio  medciuli.  Leydc,  llim,  iii-8",  T.  Il,  )).  bl.  —  l'aii  V,  cni).  VI,  S  2, 


166  m  LA  GUÉRISON  SPOiNTANÉE  DES  ANÉVRYSMES. 

En  général,  lorsque  l'inllammatlon  est  assez  Intense  pour 
arriver  à  la  suppuration ,  elle  suffit  pour  faire  coaguler  entière- 
ment le  sang  contenu  dans  la  tumeur.  L'ouverture  de  l'abcès  est 
suivie  de  l'issue  d'une  certaine  quantité  de  caillots  passifs.  Dans 
les  cas  les  plus  heureux,  il  ne  survient  aucune  hcmorrhagie,  et 
si  le  malade  résiste  à  la  suppuration,  il  est  guéri  de  son  ané- 
vrysme.  Lorsqu'il  en  est  ainsi,  la  plaie  ne  se  déterge  qu'assez 
lentement.  Chaque  jour  il  s'échappe  une  certaine  quantité  de 
caillots.  Ce  sont  d'abord  des  caillots  passifs,  réduits  en  une 
bouillie  noirâtre,  grumeleuse,  plus  ou  moins  fétide;  plus  tard,  il 
n'est  pas  rare  d'extraire  quelques  couches  de  caillots  fibrineux , 
qui  existaient  sans  doute  dans  le  sac  avant  l'inflammation.  Enfin, 
la  paroi  membraneuse  de  l'anévrysme,  isolée  sur  ses  deux  faces, 
et  devenue  flottante  dans  un  vaste  clapier  purulent,  finit  le  plus 
souvent  par  être  frappée  de  mort  et  par  être  rejetée  avec  la  sup- 
puration. C'est  là  une  véritable  gangrène;  mais  il  ne  faut  pas 
confondre  ce  phénomène  avec  la  terminaison  par  gangrène,  dont 
je  parlerai  tout  à  l'heure. 

Quand  la  suppuration  s'empare  d'un  anévrysme  qui  renferme 
déjà  une  couche  très -épaisse  de  caillots  fibrineux,  elle  peut 
donner  lieu  à  des  conséquences  assez  curieuses.  La  membrane 
du  sac,  détruite  et  perforée  par  l'inflammation  suppurative,  laisse 
à  nu,  dans  le  fond  de  l'abcès,  la  surface  extériem'e  de  la  concré- 
tion anévrysmale.  L'abcès  s'ouvre  à  l'extérieur  et  peut  se  cica- 
triser ensuite,  sans  que  les  caillots  actifs  soient  entièrement  éli- 
minés. Cela  ne  semble-t-il  pas  indiquer  que  ces  caillots  jouissent 
d'une  sorte  de  vitalité  ?  Voici  comment  les  choses  se  passèrent 
dans  un  cas  remarquable,  publié,  en  1826,  par  M.  Delort,  dans 
les  Bulletins  de  la  Société  anatomique  (1)  :  un  anévrysme  de 
l'aorte  perfora  le  sternum  et  vint  faire  saillie  sous  les  téguments. 
La  tumeur  extérieure  s'enflamma  et  s'ouvrit ,  laissant  échapper 
une  grande  quantité  de  pus  et  de  caillots  sanguins.  La  plaie  sup- 
pura abondamment  pendant  quelque  temps,  puis  elle  se  referma. 
Trois  semaines  après,  une  nouvelle  tumeur  se  forme  dans  lemêuK' 
endroit;  elle  est,  comme  la  première,  pulsatile  et  fluctuante.  Le 
malade  rentre  à  l'hôpital.  Au  bout  de  trois  jours,  une  eschare  se 


(1)  BulUtiiis  de  ta  Soc.  anatomique,  1826,  T.  I,  2«  cdit.  Paris,  ISUl ,  iii-8°,  p.  08-100. 
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produit  au  sommet  de  la  tumeur;  elle  se  détache,  et  laisse  échap- 
per heaucoup  de  pus  et  un  quart  de  vei-re  de  sang  décoloré  (1). 
Cette  l'ois,  l'ouverture  reste  fistuleuse,  U  ne  survient  aucune 
liémorriiagie,  et  le  malade  succombe  dix  jours  après.  —  A  l'au- 
topsie, on  trouve  dans  la  poitrine  une  tumeur  anévrysmale  pro- 
venant de  l'aoï-te  ascendante  et  grosse  comme  la  tète  d'un  enfant 
d'un  an.  Elle  est  constituée  par  une  grosse  masse  de  caillots 
tibrineux,  dont  la  surface  est  comme  puriforme,  et  dont  la  con- 
sistance est  considérable  ;  cette  masse  renferme  à  son  centre  une 
cavité  pleine  de  sang  fluide  et  communiquant  directement  avec 
l'aorte  par  une  ouverture  large  de  30  millimètres. 

Cette  observation  est  importante  à  plus  d'un  titre.  Le  premier 
abcès  communiquait  bien  évidemment  avec  l'intérieur  du  sac , 
puisque  le  pus  qui  s'écoula  était  mêlé  de  caillots  sanguins.  Bien 
que  la  paroi  du  sac  eût  été  détruite ,  bien  que  la  face  externe 
des  caillots  fibrineux  fût  baignée  de  pus,  ces  caillots  résistèrent 
et  n'empêchèrent  pas  la  plaie  de  se  cicatriser.  Lorsque  le 
deuxième  abcès  se  ferma ,  une  partie  des  caillots  actifs  se  fondit 
dans  la  suppuration  et  fut  rejetée  à  l'extérieur,  et  cependant , 
lelle  était  la  densité  des  couches  fibrineuses  stratifiées ,  qu'elles 
résistèrent  à  la  pression  considérable  exercée  sur  elles  de  dedans 
ea  dehors  par  le  sang  liquide  qu'elles  renfermaient. 

L'exemple  précédent  prouve  encore  que  l'existence  d'une  in- 
flammation très-intense  ne  suffit  pas  toujours  pour  faire  oblitérer 
la  cavité  de  l'anévrysme.  Sans  l'épaisse  couche  fibrineuse  dé- 
posée dans  le  sac,  le  malade  de.  M.  Delort  eût  été  exposé  à  une 
hémorrhagie  foudroyante  au  moment  où  l'abcès  s'ouvrit.  —  Il  est 
malheureusement  très-commun  d'observer  cette  funeste  termi- 
inaison.  La  tumeur,  incisée  ou  ouverte  spontanément,  donne 
i d'abord  issue  à  du  pus,  puis  à  des  caillots,  et  presque  aussitôt 
1  un  jet  de  sang  artériel  s'élance  à  l'extérieur.  D'autres  fois, ,  il  ne 
'  s'écoule  qu'une  matière  grumeleuse,  formée  de  pus  et  de  cail- 
lots; plusieurs  jours  se  passent  sans  accidents,  mais  tout  à  coup, 
'Ume  époque  quelconque,  le  caillot  passif  qui  obstruait  l'artère 
se  laisse  déplacer  ou  détruire  par  la  colonne  sanguine,  et  une 

in'."r!'  P''o''able que,  sous  le  nom  de  sang  décoloré,  l'auteur  désigne  des  détritus  de 
caillots  fibrineux. 
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liémorrliagie  terrible  en  est  la  conséquence.  Lorsque  cel  acci- 
dent survient  sur  un  anévrysme  externe,  il  est  quelquefois  pos- 
sible d'arrêter  l'hémorrhagie  à  l'aide  d'un  tourniquet  et  d'une 
compression  directe  ;  mais  il  est  très-rare  que  ce  secours  arrive 
à  temps. 

Telles  sont  les  principales  conséquences  de  la  terminaison  par 
suppuration.  On  voit  combien  est  redoutable  une  terminaison 
qui  compense  à  peine,  par  quelques  chances  de  guérison  défi- 
nitive ,  les  chances  bien  autrement  nombreuses  d'une  mort  plus 
ou  moins  prompte. 

2°  Terminaison  par  gangrène.  —  L'inflammation  des  ané- 
vrysraes  peut  encore  se  terminer  par  gangrène,  ou  plutôt  se  com- 
pliquer de  gangrène,  car  il  est  rare  que  la  mortification  des  tissus 
soit  due  simplement  à  l'excès  d'inflammation. 

La  gangrène  survient  même  quelquefois  sans  que  l'inflamma- 
tion ait  été  assez  intense  pour  produire  du  pus.  Voici  comment 
les  choses  se  passent  en  pareil  cas  :  la  tumeur,  en  s'accroissant , 
rencontre  la  face  profonde  de  la  peau  qui  cède  d'abord  avec 
complaisance,  mais  qui  finit  souvent  par  s'enflammer.  Sous  l'in- 
fluence de  cet  état  morbide,  le  derme  perd  son  extensibilité.  Or, 
on  sait  avec  quelle  facilité  les  parties  qui  sont  le  siège  d'une  in- 
flammation aiguë  se  gangrènent  sous  l'influence  de  la  compres- 
sion. Il  n'est  donc  pas  rare  de  voir  une  eschare  se  former  au 
centre  des  tumeurs  anévrysmales.  Cette  eschare  comprend  à  la 
fois  la  peau  amincie  et  la  paroi  correspondante  du  sac  qui  lui  est 
devenue  adhérente.  Lorsqu'elle  se  détache,  le  contenu  de  l'ané- 
vrysme  s'échappe  donc  librement  à  l'extérieur. 

Ici ,  plusieurs  cas  peuvent  se  présenter  :  si  l'inflammation  a  été 
assez  intense  et  a  duré  assez  longtemps  pour  faire  coaguler  le 
sang  jusque  dans  l'artère,  des  caillots  passifs,  plus  ou  moins 
altérés,  plus  ou  moins  mêlés  de  pus,  sortent  lentement  de  la  plaie; 
si',  au  contraire,  l'inflammation  a  été  moins  énergique,  ou  si  elle 
a  duré  moins  longtemps,  de  telle  sorte  que  la  cavité  auévrysmalc 
soit  encore  accessible  au  sang  artériel,  celui-ci  s'élance  impé 
tueusement  à  l'extérieur,  et  c'est  ainsi  que  succombent  un  grand 
nombre  de  malades. 

La  gangrène  n'est  donc  pas  un  mode  de  guérison  des  aoé 
vrysmes  ;  c'est  m  accident  qui  dépend  de  l'inflannnation.  EU 
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survient  quelquefois  à  une  époque  où  l'inflammation  a  déjà  eu  le 
temps  de  faire  oblitérer  le  sac  ;  ce  n'est  alors  qu'une  complication 
regrettable  sans  doute,  mais  qui  ne  s'oppose  pas  d'une  manière 
absolue  au  rétablissement  du  malade.  —  Lorsqu'au  contraire  la 
gangrène  survient  avant  ce  moment  favorable,  elle  interrompt 
brusquement  le  travail  d'oblitération  que  l'inflammation  avait 
commencé,  et  détermine  la  mort  en  quelques  minutes.  On  voit, 
d'après  cela ,  combien  il  est  inexact  de  dire  que  les  anévrysmes 
guérissent  quelquefois  par  gangrène.  La  gangrène  empêche  la 
guérison  de  beaucoup  d'anévrysmes  que  l'inflammation  guérii-ait 
sans  elle,  et  jamais  elle  n'ajoute  la  moindre  chance  favorable  à 
celles  qui  existaient  déjà. 

L'idée  de  faire  guérir  les  anévrysmes  par  la  gangrène  est  due  à 
une  interprétation  erronée  d'un  fait  que  tout  le  monde  connaît. 
Lorsqu'on  dissèque  un  membre  atteint  de  gangrène  sèche,  on 
trouve  très-souvent  que  les  artères  sont  oblitérées,  jusqu'à  une 
distance  assez  grande ,  au-dessus  des  hmites  de  la  mortification. 
Scarpa  et  Hodgson  en  ont  conclu  que  la  gangrène  avait  la  pro- 
priété de  faire  oblitérer  les  artères  (1),  et  cela  les  a  conduits  à  dire 
que  la  gangrène  devrait  faire  oblitérer  aussi  les  tumeurs  anévrys- 
males.  Je  n'aurai  pas  besoin  d'insister  longtemps  pour  prouver 
l'inexactitude  de  cette  opinion.  Les  obhtérations  artérielles  qu'on 
trouve  si  souvent  sm^  les  membres  frappés  de  sphacèle,  sont  la 
cause  de  la  mortification,  au  Heu  d'en  être  l'efl^et.  En  dehors  des 
gangrènes  consécutives  à  l'oblitération  des  artères ,  la  chute  des 
eschares  ne  s'accompagne  ordinairement  d'aucune  hémorrhagie, 
parce  que  les  petits  vaisseaux  s'oblitèrent  au  niveau  du  point  où 
s'opère  le  travail  d'élimination;  mais  lorsqu'une  artère  de  quelque 
Importance  se  trouve  comprise  dans  l'eschare,  l'hémorrhagie 
peut  se  produire.  Voilà  pourquoi  la  gangrène  des  anévrysmes 
donne  si  souvent  lieu  à  des  pertes  sanguines  considérables ,  ou 
môme  à  une  hémorrhagie  foudroyante  ;  pourquoi  A.  Cboper  n'a 
pas  hésité  à  lier  l'artère  iliaque  externe  sur  deux  individus  atteints 
d'anévrysmes  inguinaux,  quoique  ces  tumeurs  fussent  déjà  dans 


(i)  Scarpa.  Rèflcxiom  sur  l'ancvrysmc,  liad.  IV.  par  Delpccli.  Paris,  1809,  in-8",  p.  22S, 
ni.  III ,  §  5.  —  iioCGSON.  3/atadics  des  artères  cl  des  veines  [  1815  ),  trad.  franç.  Paii», 
1819,  in-8'.,  T.  1,  p,  14  et  p.  139. 
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un  état  gangréneux  (1) ,  et  pourquoi  enfin  Ilodgson ,  malgré  sa 
théorie  sur  la  gangrène,  conseille  d'imiter  la  conduite  d'A.  Cooper 
pour  éviter  l'iiémorrhagie  au  moment  où  les  cschares  viennent 
à  se  détaclier  (2). 

M.  Crisp  a  émis  mie  autre  hypothèse,  tout  aussi  inexacte  que 
celle  d'Hodgson,  sur  le  mécanisme  de  la  prétendue  guérison  par 
gangrène.  Suivant  lui ,  l'eschare ,  en  se  détachant ,  donne  lieu  à 
une  perte  de  sang  considérable  bientôt  suivie  de  syncope.  Si  la 
syncope  dure  assez  longtemps  pour  permettre  au  sang  de  se  coa- 
guler dans  l'artère ,  le  malade  guérit  ;  sinon,  l'hémorrhagie  con- 
tinue et  la  mort  est  prochaine  (3),  Ceci  est  en  conti-adiction  avec 
une  foule  de  faits  où  la  chute  des  eschares  n'a  été  suivie  ni  d'hé- 
morrhagie  ni  de  syncope.  Si  l'opinion  de  M.  Crisp  avait  quelque 
fondement,  il  n'y  aurait  pas  de  raison  pour  que  l'incision  pure  et 
simple  des  anévrysmes  ne  donnât  pas  lieu  aussi  à  la  guérison. 
L'expérience  en  a  été  faite  involontairement  plusieurs  fois,  et  les 
malades  sont  morts ,  avec  ou  sans  syncope ,  entre  les  mains  de 
leurs  chirurgiens. 

Indépendamment  de  la  gangrène  locale,  qui  se  manifeste  au 
niveau  des  anévrysmes ,  par  suite  de  leur  inflammation ,  il  y  a 
une  autre  espèce  de  mortification ,  plus  rare  et  bien  autrement 
grave  que  la  précédente.  Je  veux  parler  du  sphacèle,  qui  se  pro- 
duit quelquefois  dans  les  parties  situées  au-dessous  de  l'ané- 
vrysme.  J'ai  déjà  dit  que  la  coagulation  passive  provoquée  par 
l'inflammation  est  loin  d'être  toujours  limitée  au  sac;  elle  s'étend 
le  plus  souvent  jusque  dans  l'artère,  qui  se  trouve  ainsi  obli- 
térée, jusqu'à  la  première  collatérale,  au-dessus  et  au-dessous  de 
l'orifice  de  l'anévrysme.  Le  plus  souvent,  cette  oblitération  n'em- 
pêche pas  la  circulation  de  continuer  dans  le  membre  :  les  voies 
anastomotiques  se  dilatent  et  ramènent  le  sang  dans  les  parties 

(1)  A.  COOPER.  Dans  Mcdico-Chinirgical  Transactions  (  1813  ) ,  vol.  IV,  p.  UZt*.  Lond., 
1819,  in-8°.  On  lit  dans  le  même  recueil,  vol.  IX,  p.  185  (1818),  une  observation  analogue 
due  à  Post ,  de  New-ïork.  Un  anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  l'humérale,  déjà  atteint  de 
gangrène ,  fut  traité  avec  succès  par  la  ligature  de  la  sous-clavière.  Un  malade  de  Thomas 
Bliïard  lut  moins  heureux ,  et  succomba  peu  de  jours  aprts  avoir  subi  dans  de  semblables 
conditions  la  ligature  du  même  vaisseau  (  Hodgson.  Maladies  des  artères,  tr.  fr.,  ï.  U , 
p.  150). 

(2)  Hodgson.  Malad.  des  artères,  tr.  Ir.,  T.  I ,  p.  hOl. 

(3)  Cbisp.  On  tlie  Structure,  Diteases,  and  Injuries  of  tlie  Slood-Vessels.  Lond.,  18li7, 
in-S",  p,  178. 
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inférieures  ;  mais  il  peut  se  faire  que  la  dilatation  des  collatérales 
marche  avec  une  trop  grande  lenteur,  qu'elle  soit  insuffisante,  et 
qu'une  mortification  plus  ou  moins  étendue  en  soit  la  consé- 
quence. La  gangrène  débute  alors  le  plus  souvent  sur  l'extrémité 
inférieure  du  membre ,  et  remonte  à  une  hauteur  variable.  Cet 
accident,  au  surplus,  ne  se  présente  que  rarement.  Je  n'ai  pu  me 
tlispenser  d'en  parler-,  mais  je  dois  ajouter  qu'il  ne  dépend  pas 
I  entièrement  de  la  nature  de  la  cause  qui  produit  l'oblitération  des 
.  anévrysmes.  Toutes  les  fois  qu'un  anévrysme  guérit  par  un  pro- 
I  cédé  quelconque,  par  une  cause  naturelle  ou  accidentelle,  par  un 
travail  spontané  ou  provoqué,  l'artère  tend  à  s'oblitérer  au  niveau 
I  de  l'anévrysme ,  et  le  malade  court  par  conséquent  quelques 
chances  de  sphacèle.  Ces  chances,  toutefois,  sont  plus  nombreuses 
lorsque  la  tumeur  se  remplit  de  caillots  passifs  que  lorsqu'elle 
est  oblitérée  par  des  caillots  actifs ,  parce  que ,  dans  ce  dernier 
I  cas,  la  solidification  est  moins  rapide  et  qu'elle  laisse  aux  coUa- 
I  térales  la  facilité  de  se  développer  graduellement. 

3°  Terminaison  par  résolution.  —  L'inflammation  des  ané- 
vrysmes peut  enfin  se  terminer  par  résolution.  Cette  terminaison 
lest  préférable  aux  deux  autres,  parce  que  du  moins  elle  n'expose 
ipas  immédiatement  les  jours  du  malade;  mais  elle  est  loin  d'être 
i  exempte  d'inconvénients  et  de  dangers,  car  si,  dans  quelques  cas, 
•  elle  est  suivie  d'une  guérison  satisfaisante,  d'autres  fois  elle  laisse 
I persister  l'anévrysme,  et  plus  souvent  encore  elle  est  suivie,  au 
Ibout  d'un  temps  variable,  d'une  inflammation  nouvelle  qui  est 
provoquée  par  la  présence  des  caillots  passifs,  et  qui  aboutit  iné- 
vitablement à  la  suppuration  et  à  la  rupture  du  sac. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  résolution  de  l'inflammation  anévrysmale 
est  annoncée  par  des  phénomènes  qui  n'ont  pas  besoin  d'être 
décrits.  La  douleur,  la  chaleur,  la  tuméfaction  du  tissu  cellulaire, 
la  rougeur  de  la  peau,  la  fièvre  s'il  y  en  a,  se  dissipent  graduel- 
lement. Je  n'y  insisterai  pas.  Voyons  maintenant  ce  que  devient 
la  tumeur  anévrysmale. 

Quelquefois  cette  tumeur  recouvre  péu  à  peu  ses  caractères 
'  primitifs.  Devenue  un  peu  plus  ferme  et  un  peu  moins  pulsatile 
pendant  la  durée  de  l'inflammation,  elle  se  ramollit  de  nouveau 
idès  que  l'inflammation  est  passée,  et  les  battements  ne  tardent 
pas  à  reprendre  leur  ancienne  énergie.  L'explication  de  ces  phé- 
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nomènes  est  facile  à  donner  :  l'inflammalion  a  fait  précipiter  dans 
le  sac  quelques  caillots  passifs,  le  sac  est  néanmoins  resté  per- 
méable au  sang,  et  ces  caillots,  incessamment  battus  parles 
ondées  sanguines,  n'ont  pas  tardé  à  se  dissocier  et  à  disparaître. 
C'est  là,  comme  on  le  sait  bien  aujourd'lmi,  la  destinée  ordinaire 
des  caillots  passifs  qui  sont  exposés  au  choc  des  liquides  en  cir- 
culation. En  parlant  de  l'électro-puncture ,  j'aurai  l'occasion  de 
citer  plus  d'un  fait  du  même  genre. 

Il  arrive  pourtant  quelquefois  qu'après  la  résolution  de  l'in- 
flammation, l'anévrysme  reste  plus  dur,  moins  réductible,  et 
moins  pulsatile  qu'U  ne  l'était  auparavant.  Est-ce  parce  que  quel- 
ques caillots  passifs  se  sont  condensés  au  point  de  résister  à  l'ac- 
tion mécanique  des  ondées  sanguines  ?  Est-ce  parce  que  des  cail- 
lots fibrineux  se  sont  déposés  pendant  que  la  présence  des 
caillots  actifs  ralentissait  la  circulation  ?  Est-ce  parce  qu'une  cer- 
taine quantité  de  lymphe  plastique  a  été  sécrétée  parles  parois  de 
la  poche  enflammée,  ou  parce  qu'il  est  survenu  quelque  change- 
ment dans  la  forme  et  les  dimensions  de  l'orifice  de  l'anévrysme  ? 
Ce  sont  ici  des  questions  que  je  pose  sans  les  résoudre. 

Dans  les  cas  les  plus  heureux,  on  trouve  que  la  tumeur  a  com- 
plètement cessé  de  battre.  Sans  présenter  la  dureté  comme 
lilDreuse  des  anévrysmes  oblitérés  parla  fibrine  pure,  elle  pos- 
sède une  consistance  assez  ferme,  ne  laisse  percevoir  aucune  fluc- 
tuation, et  est  tout  à  fait  irréductible  ;  en  un  mot ,  elle  est  entiè- 
rement remphe  de  caillots  passifs  qui  se  prolongent  en  général 
jusque  dans  l'artère. 

Mais  le  malade,  pour  cela,  ne  doit  pas  être  considéré  connue 
guéri;  il  est  encore  soumis  à  plusieurs  éventualités  :  celles-ci  ne 
dépendent  pas  de  la  cause  qui  a  produit  la  coagulation  du  sang, 
mais  de  la  nature  même  de  cette  coagulation ,  qui  est  constituée 
par  des  caillots  passifs.  Plusieurs  méthodes  thérapeutiques  fonti 
déposer  dans  les  anévrysmes  des  caillots  de  môme  nature,  eti 
exposent  les  malades  aux.  mêmes  éventualités. 

Ceci  me  conduit  à  étudier  d'une  manière  générale  les  diverses: 
conséquences  de  l'oblitération  du  sac  par  des  caillots  passifs.  Je 

1  demanderai  la  permission  d'insister  quelques  instants  sur  ce; 

j  point  si  peu  connu  de  l'histoire  des  anévrysmes,  afin  de  pouvon- 

me  dispenser  d'y  revenir  lorsque  j'étudierai  en  particulier  les 
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MitUhodes  qui  agissent  en  provoquant  la  coagulation  passive  du 
-ing. 

Conséquences  de  l'oblitération  par  les  caillots  pasiifs. 

Toutes  les  fois  que  l'oblitéra  lion  d'un  anévrysme  est  due  à  des 
caillots  passifs,  on  doit  craindre  d'une  part  la  récidive,  d'une 
autre  part  la  suppuration  consécutive  et  la  rupture  du  sac.  Ces 
deux  éventualités  fâcheuses  ne  sont  pas  suffisamment  compen- 
sées par  les  chances  favorables  d'une  résolution  pure  et  simple. 

Il  est  possible  en  premier  lieu  que  l'artère,  oblitérée  au  niveau 
do  l'anévrysme,  recouvre  sa  perméabilité  par  suite  de  la  destruc- 
tion des  caillots  passifs  qui  l'encombrent.  Le  sang  se  présente 
donc  de  nouveau  à  l'oriûce  de  l'anévrysme  :  là  il  rencontre  d'au- 
tres caillots  passifs  qui  ont  le  même  sort  que  les  précédents  ;  peu 
à  peu  il  pénètre  dans  la  tumeur,  s'y  creuse  une  cavité  toujours 
croissante,  dissocie  et  entraîne  les  caillots  passifs  qui  y  sont  ren- 
fermés, et  rend  à  l'anévrysme  tous  ses  anciens  caractères  (1).  La 
guérison  n'a  été  que  momentanée  ;  une  récidive  plus  ou  moins 
prompte  a  succédé  à  l'oblitération  insuffisante  que  produisent  les 
caillots  passifs. 

Ainsi  s'expUquent  les  récidives  qui  s'observent  à  la  suite  de 
l'apphcation  de  certaines  méthodes ,  telles  que  la  galvano-punc- 
ture  et  la  ligature.  Toute  méthode  qui  fait  déposer  des  caillots 
passifs  dans  le  sac  anévrysmal  expose  à  la  récidive  au  même 
titre  que  l'obhtération  spontanée  produite  par  l'inflammation. 
Les  caillots  passifs  ne  sont  pas  organisables  ;  ils  ne  résistent  que 
par  leur  force  de  cohésion ,  qui  est  toujours  assez  faible ,  et  le 
choc  des  courants  sanguins  finit  souvent,  au  bout  d'un  temps 
variable,  par  les  dissocier  et  les  entraîner.  Voilà  pourquoi  les 
oblitérations  de  ce  genre,  qu'elles  soient  spontanées  ou  provo- 
quées par  l'art,  exposent  à  la  récidive. 

Le  plus  souvent,  toutefois,  les  anévrysmes  oblitérés  par  suite 
de  l'inflammation  restent  définitivement  imperméables  au  sang 
artériel  :  c'est  parce  que  le  caillot  passif  qui  bouche  l'artère 
adjacente  ne  tarde  pas  à  être  soutenu  par  des  dépôts  librineux. 
Ce  bouchon  est  un  corps  étranger  intra-vasculaire  sur  lequel 


(11  Cas  (le  Scliifcrli ,  Journal  de  Shtillot,  T.  HT,  p.  im. 


nu  DE  LA  tiUÉRlSON  SPONTANÉE  DES  ANÉVRYSMES. 

la  colonne  sanguine  vient  se  heurter ,  et ,  s'il  résiste  pendant 
quelques  jours,  la  fibrine  du  sang  se  dépose  peu  à  peu  à  sa  sur- 
face, jusqu'au  niveau  de  la  première  collatérale.  L'oblitération 
de  l'artère  peut  donc  devenir  définitive ,  comme  elle  peut  n'ôtre 
que  temporaire.  Dans  ce  dernier  cas,  la  récidive  survient,  comme 
on  l'a  vu  plus  haut;  dans  le  cas  contraire,  les  caillots  passifs, 
emprisonnés  dans  le  sac ,  restent  définitivement  à  l'abri  du  cou- 
rant sanguin,  et  il  y  a  lieu  de  se  demander  ce  qu'ils  vont  devenir. 

La  tumeur,  assez  ferme  pendant  les  premiers  jours ,  ne  tarde 
pas  à  se  ramollir  ;  elle  peut  même  devenir  tout  à  fait  fluctuante. 
—  Privés  d'organisation ,  incapables  de  participer  à  la  vie ,  les 
caillots  passifs  se  résolvent  en  une  sorte  de  bouillie  nou^e  et 
grumeleuse ,  semblable  à  celle  qui  s'écoule  lorsqu'on  incise  un 
foyer  de  sang  datant  de  quelques  jours.  Quelquefois  cette  matière 
inerte  n'exerce  sm-  les  parois  de  la  poche  anévrysmale  aucune 
action  nuisible  ;  elle  ne  provoque  aucune  inflammation  et  finit 
par  se  résorber.  Cette  résolution ,  au  surplus ,  ne  s'efl'ectue  que 
très-lentement,  et  il  s'écoule  quelquefois  plusieurs  mois  avant 
que  la  tumeur  ne  commence  à  s'affaisser.  Pendant  la  plus  grande 
partie  de  ce  travail,  l'anévrysme  reste  fluctuant  et  ressemble,  à 
s'y  méprendre ,  à  une  collection  de  liquide  ;  néanmoins ,  le  con- 
tenu de  la  poche  conserve  en  général  la  consistance  de  la  gelée  ; 
c'est  une  masse  d'un  rouge  noirâtre  et  gélatiniforme.  La  tumeur, 
malgré  sa  mollesse,  reste  irréductible  et  privée  de  pulsations,  ce 
qui  s'explique  par  l'oblitération  de  l'artère  adjacente. 

Au  bout  d'un  temps  variable,  l'anévrysme,  réduit  à  un  volume 
moins  considérable  ,  commence  enfin  à  prendre  un  peu  plus  de 
consistance.  Il  fluctue  encore ,  mais  d'une  fluctuation  obscm^e , 
comparable  à  ceUe  d'un  kyste  à  parois  très-épaisses.  Cette  fluc- 
tuation n'existe  plus  qu'au  centre  de  la  turaem-,  dont  les  couches 
extérieures  sont  dures  et  solides.  Plus  tard,  enfin,  la  tumeur  di- 
minue encore,  et  se  réduit  à  un  noyau  plus  ou  moins  volumi- 
neux, ferme,  ari^ondi,  qui  peut  s'afl^aisser  encore ,  mais  qui  peut 
aussi'rester  longtemps  stationnaire.  Lorsque  les  choses  en  vien- 
nent là  le  malade  est  en  général  guéri  ;  la  récidive  est  impossible, 
et  la  plupart  des  accidents  sont  conjurés.  Il  peut  se  faire  néan- 
moins qu'au  bout  de  plusieurs  mois  et  même  de  plusieurs  années. 
il  se  fasse  au  niveau  de  la  tumeur  un  abcès  plus  on  moins  con- 
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sidérable  et  plus  ou  moins  dangereux  ,  semblable  à  ceux  qni  se- 
ront décrits  tout  à  l'iieure. 

Quelle  est  la  nature  de  la  masse  solide  qui  persiste  à  la  place 
do  l'anévrysme?  Quoique  peu  considérable  en  égard  aux  dimen- 
sions primitives  de  la  tumeur,  cette  masse  est  trop  volumineuse 
pour  qu'on  puisse  la  considérer  comme  formée  purement  et  sim- 
jilement  par  les  parois  du  sac.  D'ailleurs  l'anatomie  pathologique 
démontre  qu'elle  se  compose  d'un  noyau  d'apparence  fibreuse , 
sans  cavité  intérieure ,  recouvert  par  les  restes  de  la  poche  ané- 
vrysmale,  qui  y  adhèrent  solidement. 

Ce  noyau  fibreiLx  ou  fibroïde  provient  le  plus  souvent  des  cail- 
lots actifs  déposés  dans  la  poche  avant  le  début  de  l'inflammation 
qui  a  fait  précipiter  dans  le  sac  des  caillots  passifs,  mais  on  ne 
saurait  lui  assigner  cette  origine  lorsqu'il  s'agit  d'un  anévrysme 
qui  était  entièrement  réductible  avant  l'inflammation.  On  peut 
se  demander  alors  si  la  petite  tumeur  dure  qui  succède  à  la 
grosse  tumeur  fluctuante  ne  serait  pas  constituée  par  la  fibrine 
du  caillot  passif,  laqueUe  aurait  seule  résisté  à  la  résorption.  Mais 
si  on  veut  bien  se  rappeler  que  la  fibrine  ue  forme  pas  même  les 
trois  millièmes  de  la  masse  totale  de  ce  caillot ,  on  est  obligé  de 
renoncer  à  cette  hypothèse.  D'ailleurs  ïï  ne  me  semble  guère 
probable  que  la  fibrine ,  solidifiée  au  moment  de  la  coagulation , 
puis  réduite  en  une  masse  gélatineuse  lorsque  le  caillot  s'est  ra- 
i  molli,  se  soit  solidifiée  de  nouveau  à  la  fin  du  travail  de  résorp- 
itioD;  Je  pense  donc  que  la  poche  anévrysmale,  au  contact  du 
•  sang  décomposé  qu'elle  renfermait,  a  sécrété  lentement  une 
1  masse  de  lymphe  plastique  qui  a  seule  persisté  après  l'entière 
1  résolution  du  foyer  sanguin.  Ce  phénomène ,  au  surplus ,  n'est 
pas  exclusivement  propre  aux  anévrysmes  oblitérés  par  des  cail- 
lots passifs.  Il  s'observe  fréquemment  à  la  suite  des  contusions 
qui  ont  fait  épancher  dans  les  tissus  une  notable  quantité  de 
■  sang.  La  tumeur,  comme  on  sait ,  peut  alors  se  résoudre  sans 
accident,  mais  il  arrive  quelquefois  qu'elle  ne  disparaît  pas  tout 
à.  fait  et  qu'il  reste  à  sa  place  un  noyau  solide  plus  ou  moins  vo- 
lutnineux  et  susceptible  de  persister  indéfiniment.  Telle  est  l'ori- 
gine des  prétendues  tumeurs  fibrineuscs  qu'on  a  attribuée  à  l'or- 
ganisation de  la  fibrine  du  sang  épanché.  M.  Verneuil  a  fait  jus- 
f'ce  de  celte  erreur  gi^ossière,  et  a  démontré  que  les  prétendues 
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tumeurs  fibrineuses  étaient  constituées  par  de  la  lymphe  plas- 
tique sécrétée  autour  de  la  masse  sanguine,  à  la  faveur  de  la 
sourde  inflammation  provoquée  par  la  présence  de  ce  corps 
étranger  (1).  En  pareil  cas ,  au  surplus ,  l'inflammation  prend 
quelquefois  des  proportions  lîlus  inquiétantes  ;  elle  devient  sup- 
purative ,  et  il  en  résulte  des  abcès  où  les  caillots  se  retrou- 
vent au  milieu  du  pus.  Ces  abcès  sanguins  ont  d'autant  plus 
de  chance  de  se  produire  que  le  foyer  du  sang  est  plus  consi- 
dérable. 

Dans  les  anévrysmes  oblitérés  par  des  caillots  passifs,  on  doit 
toujours  craindre  la  suppuration  consécutive ,  et  cette  terminai- 
son fâcheuse  devient  très-probable  lorsque  la  tumeur  est  volumi- 
neuse. 

En  général ,  la  présence  des  caillots  passifs  est  assez  bien  sup- 
portée pendant  les  premiers  jom^s.  La  tumeur  reste  indolente , 
elle  ne  donne  aucun  signe  d'inflammation ,  et  tout  marche  d'a- 
bord comme  dans  le  cas  qui  précède  ;  mais  au  bout  de  quelques 
jours,  de  quelques  semaines,  de  quelques  mois,  même  au  bout 
de  plusieurs  années ,  les  choses  changent  de  face  :  les  caUlots 
ramollis  se  décomposent;  quoique  soustraits  au  contact  de  l'air, 
ils  peuvent  finir  par  se  putréfier  ;  ils  provoquent  alors  une  in- 
flammation violente  qui  aboutit  promptement  à  la  suppuration. 
D'autres  fois,  sans  putréfaction  préalable,  les  caillots,  par  leur 
shnple  contact  et  en  leur  quahté  de  corps  étrangers,  détermineni 
l'inflammation  de  la  poche  anévrysmale.  La  marche  et  la  rapi- 
dité de  cette  inflammation  consécutive  sont  variables. 

Tantôt  l'inflammation  est  lente,  peu  intense,  peu  doulou- 
reuse, limitée  à  la  membrane  du  sac.  La  tumem-,  restant  touj oui 
circonscrite ,  s'accroît  peu  à  peu ,  refoule  les  tissus  voisins ,  sou^ 
lève  et  amincit  la  peau  qui  devient  violacée  et  qui  finit  par  si' 
rompre.  Il  s'écoule  quelquefois  un  temps  assez  long  entre  le  dé- 
but de  l'inflammation  et  le  moment  de  la  rupture.  L'ouverture 
laisse  échapper  une  petite  quantité  de  pus  mêlée  à  une  grande 
quantité  de  caillots  nou-s ,  irréguliers ,  extrêmement  friables  ; 
jusqu'alors  le  malade  a  peu  souflert,  mais  si  on  ne  se  hAte  pas 


(1)  VERNEOii.  Vn  mot  sur  l'éliologie  (/«  tumeurs  fibrineuses,  àam  Moniteur  des 
Hôpitaux,  185(1,  T.]I,  p.  113. 
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(l'ouvrir  largement  la  poche ,  de  la  vider,  et  de  la  nettoyer,  on  est 
exposé  c\  voir  surgir  une  inflammation  formidable. 

Voilà  ce  qui  se  passe  loi'squc  l'inflammation  consécutive  est 
limitée  i\  la  membrane  du  sac.  Le  cas  est  beaucoup  plus  grave 
lorsque  cette  inflammation  se  propage  aux  tissus  péri-anévrys- 
maux.  En  quelques  jours  la  région  devient  le  siège  d'un  vaste  phleg- 
mon diflus.  Le  pus,  qui  se  produit  partout  à  la  fois,  dans  le  sac  et 
hors  du  sac,  dissèque  au  loin  les  parties,  ravage  le  tissu  cellulaire, 
dénude  les  os,  pénètre  dans  les  articulations.  L'intensité  de  l'in- 
flammation produit  fréquemment  la  gangrène,  et  ,  quand  le  ma- 
lade échappe  à  ces  accidents  aigus,  il  faut  qu'il  fasse  les  frais 
d'une  suppuration  abondante  et  prolongée.  Je  n'ai  pas  besoin 
d'insister  plus  longtemps  sur  la  gravité  de  ces  phénomènes.  Un 
autre  danger  vient  s'y  joindre  encore,  celui  de  l'hémorrhagie.  Les 
caillots  passifs  contenus  dans  l'artère,  au  niveau  de  l'anévrysme, 
se  fondent  et  se  dissocient  dans  le  pus,  et  les  caillots  actifs  qui  les 
surmontent  quelquefois,  n'ont  plus  assez  de  longueur  pour  sup- 
porter l'effort  du  sang.  Ces  hémorrhagies  consécutives ,  compa- 
rables, à  quelques  égards,  à  celles  qui  surviennent  à  la  suite  des 
plaies  ou  des  hgatures  artérielles,  ont  presque  toujours,  jusqu'ici, 
été  suivies  de  mort.  Je  citerai  plusieurs  faits  de  ce  genre  quand 
j'étudierai  le  mode  d'action  de  la  méthode  d'Anel. 

Jusqu'à  quelle  époque  l'oblitération  passive  d'un  anévrysme 
expose-t-elle  aux  dangers  de  l'inflammation  consécutive  ?  Il  est 
impossible  de  répondre  à  cette  question  d'une  manière  générale. 
Quand  l'anévrysme  est  peu  volumineux,  deux  ou  trois  mois  suf- 
fisent pour  dissiper  les  chances  défavorables  ;  mais  quand  les 
caillots  forment  une  masse  plus  considérable,  ils  peuvent  pro- 
voquer des  accidents  à  une  époque  beaucoup  plus  tardive.  Plus 
loin ,  en  décrivant  les  diverses  méthodes  thérapeutiques  qui 
exposent  à  la  formation  des  caillots  passifs  (1),  j'aurai  l'occasion 
d'en  rapporter  de  nombreux  exemples.  Je  me  bornerai  ici  à  en 
citer  deux  :  un  malade  de  M.  Reynaud,  de  Toulon,  traité,  par  les 
réfrigérants,  pour  un  anévrysme  inguinal,  fut  considéré  pendant 
trois  ans  comme  guéri  ;  mais  alors  un  abcès  se  forma  autour  des 

(')  I  oy.  surtout  dans  la  dciuitmc  piu  iic  de  cet  ouvrage  le  §  ii  du  cliap.  XVI. 
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caillots  passifs  et  se  termina  par  la  mort  du  malade  (1).  Celte  ter- 
minaison funeste  fut  plus  tardive  encore  chez  un  malade  de  Freer, 
de  Birmingham  :  un  énorme  anévrysme  inguinal  avait  été  oblitéré 
au  moyen  de  la  compression  directe.  11  resta  une  tumeur  solide, 
volumineuse,  qui  s'enflamma  au  bout  de  douze  ans,  qui  s'accrut 
pendant  les  années  suivantes,  qui  s'ouvrit,  enfin,  vingt-deux  ans 
après  l'oblitération,  laissant  échapper  une  grande  quantité  de 
matière  brunâtre  mêlée  de  caillots  putrides.  11  n'y  eut  pas  d'hé- 
morrhagie,  mais  le  malade  succomba,  épuisé  par  la  suppura- 
tion (2).  Ces  faits  n'ont  pas  besoin  de  commentaires. 

Telles  sont  les  fâcheuses  éventualités  auxquelles  expose  l'obli- 
tération des  anévrysmes  par  des  caillots  passifs.  On  y  soustrait 
en  partie  les  malades  en  prévenant  le  développement  de  l'inflam- 
matiop  consécutive  et  en  la  combattant  dès  qu'elle  commence  à 
paraître.  Le  meilleur  moyen  consiste  certainement  dans  l'appli- 
cation de  la  glace,  et  je  conseille  d'y  avoir  recours  toutes  les  fois 
que  la  tumeur  est  volumineuse.  L'usage  des  réfrigérants  doit  être 
continué  pendant  très-longtemps,  et  on  n'est  autorisé  à  y  renoncer 
que  lorsque  la  poche  est  déjà  notablement  affaissée.  Alors,  en 
effet,  le  travail  de  résolution  est  commencé,  et  les  chances  de 
l'inflammation  consécutive  sont  devenues  beaucoup  plus  faibles  ; 
mais  elles  n'ont  pas  entièrement  disparu,  ainsi  que  le  prouve  le 
cas  de  M.  Reynaud.  Il  faut  donc  surveiller  attentivement  la  tu- 
meur, et,  à  la  moindre  douleur,  à  la  moindre  menace  d'inflamma- 
tion, recourir  de  nouveau  aux  applications  de  glace.  Je  revien- 
drai sur  ce  point,  quand  je  parlerai  de  l'emploi  des  réfrigérants 
dans  le  traitement  des  anévrysmes. 

L'inflammation  consécutive  des  anévrysmes  diffère  essentiel- 
lement de  l'inflammation  primitive.  Sous  le  rapport  du  traite- 
ment, l'une  et  l'autre  peuvent  conduire  à  la  suppuration  et  à  la 
rupture  du  sac;  mais,  tandis  que  le  chirurgien  doit  abandonner 
à  eux-mêmes  les  abcès  qui  résultent  de  l'inflammation  primitive, 
il  doit  ouvrir,  au  contraire,  sans  trop  de  retard,  ceux  qui  sont  dus 
à  l'inflammation  consécutive.  Dans  le  premier  cas,  en  effet,  il  est 
à  craindre  que  l'artère  ne  soit 'encore  perméable  et  que  le  sang 

II)  Celte  observation  sera  reproduite  dans  le  chapitre  des  Réfrigérants. 
(2)  FIODCSON.  Malad.  des  artircs,  tr.  Ir.,  1819,  h,-8",  T.  I,  p.  I/.5. 
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ne  s'élance  à  l'extérieur  au  moment  où  on  ouvrira  le  sac.  Il  faut 
retarder  celte  ouverture  le  plus  longtemps  possible,  pour  laisser 
à  l'artère  le  temps  de  s'oblitérer.  Dans  le  deuxième  cas,  au  con- 
traire, on  est  à  l'abri  de  l'hémorriiagie  immédiate,  et  l'bémor- 
rliagie  consécutive  est  d'autant  plus  à  craindre  que  la  suppura- 
tion aura  étendu  plus  loin  ses  ravages.  Il  faut  donc,  sans  hésiter, 
pratiquer  l'incision  dès  que  la  rupture  du  sac  est  rendue  inévi- 
table par  la  présence  du  pus.  En  agissant  ainsi,  on  soulagé 
beaucoup  le  malade,  et  on  empêche  la  suppuration  de  devenir 
diûuse. 


Après  cette  étude  générale  de  l'oblitération  des  anévrysmcs 
par  des  caillots  passifs,  je  n'ai  plus  rien  à  ajouter  à  l'histoire  de 
l'inflammation  des  anévrysmes.  Cette  inflammation,  quelle  qu'en 
soit  la  terminaison  immédiate,  qu'elle  se  résolve  ou  qu'elle  sup- 
ipure,  ou  qu'elle  se  complique  de  gangrène,  peut  donner  lieu  à  la 
.  guérison  spontanée  des  anévrysmes  ;  mais  c'est  là  un  mode  de 
guérison  ])lein  de  chances  périUeuses.  Lorsque  l'inflammation 
s'empare  d'une  tumeur  anévrysmale  un  peu  volumineuse,  la  vie 
du  malade  est  toujours  compromise,  et  le  hasard  seul  décide  de 
sa  destinée.  Parmi  les  dangers  qui  le  menacent,  les  uns  résultent 
directement  de  l'intensité  de  l'inflammation  ;  ce  premier  péril  une 
l'ois  évité,  il  y  a  encore  à  craindre  le  ramollissement ,  la  putré- 
faction des  caillots  passifs  emprisonnés  dans  le  sac  et  l'inflam- 
mation consécutive  dont  ces  corps  étrangers  deviennent  le  point 
de  départ. 

Le  lecteur  comprend  sans  doute  maintenant  pourquoi  j'ai 
donné  le  nom  de  guérisons  accidentelles  aux  cures  spontanées  que 
procure  quelquefois  l'inflammation  des  anévrysmes  ;  elles  sont 
accidentelles,  en  efl"ct,  parce  que  l'inflammation  ne  se  prodûit 
TQepar  accident,  et  surtout  parce  que  ,  lorsqu'elle  est  une  fois 
allumée,  nul  n'en  peut  prévoir  les  conséquences  définitives.  Tan- 
tôt elle  tue  les  malades  ,  tantôt  elle  disparaît  sans  avoir  oblilén- 
la  tumeur;  ce  sont  même  là  les  cas  les  plus  ordinaires.  Elle  peut 
Rnfm,  ce  qui  est  beaucoup  plus  rare,  être  suivie  d'une  guérison 
plus  ou  moins  satisfaisante,  tout  accidentelle  comme  on  le  voil. 

42. 
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ÉtiKlions  maintenant  le  second  mode  de  cure  spontanée  dos 
anévrysmes ,  celui  qui  procure  les  guérisons  naturelles.  Ici  plus 
de  dangers  de  complications ,  plus  d'éventualités  fâcheuses  ;  tout  , 
va  se  passer  avec  mie  régularité  et  une  innocuité  bien  propres  à 
faire  ressortir  la  supériorité  des  guérisons  naturelles  sur  les  gué- 
risons accidentelles. 

DEUXIÈME  MÉCANISMH.— Guérîson  spontanée  par  coagulation  fibr.neuse, 
ou  guérison  naturelle  des  anévrysmes. 

La  guérison  naturelle  des  anévrysmes  est  due  à  un  travail  na- 
turel que  i'ai  déjà  étudié  dans  le  chapitre  précédent. 
J'ai  dit  qu'en  général,  dans  les  anévrysmes  un  peu  anciens,  la 

face  interne  du  sac 
est   tapissée  d'une 
couche  plus  ou  moins 
épaisse  de  caillots 
actifs  denses  et  feuil- 
letés. Lorsque  cette 
couche  continue  à 
s'accroître  par  le  dé- 
pôt successif  de  nou- 
velles lames  fihri- 
neuses ,  la  cavité  du 
sac  se  rétrécit  gra- 
duellement {fig.  12); 
puis  les  battements 
s'arrêtent;  tous  les 
autres  symptômes  se 
dissipent,  la  tumeur 
suit  une  marche  ré- 
trograde ,  et  le  ma- 
lade est  guéri. 

Ces  dépôts  succes- 
sifs se  font  ordinaire- 
ment en  silence,  sans 
fièvre,  sans  gêne, 
sans  douleur.  Un  ma- 

lade  de  Desault  ne  s'était  aperçu  de  rien  ;  il  n'avait  éprouvé  au. 


Fig.  12. 

Anévnpmc  de  la  crosse  de  l'aorte  presque  entièrement 
oblittrù  par  des  caillots  acUrs  [  Ilodgson  ). 

A  L'aorte  coupée  près  du  cœur.  -  B.  Aorle  descendante.  - 
C  Trachée -arlÈre.  -  D.  Origine  de  la  sous-cav.fcro 
ciuche  -  D'.  Origine  de  la  carotide  gauche.  -  h.  I.c  sac 
anévry^inal  presque  eniièrcmeni  oblitéré  par  des  ca,llois 
fibrineux.  -  F.  Petite  cavité  continuant  à  recevoir  le  sang. 
_G.  Orilice  de  l'anévrysnie. 
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Cime  souilVaiice ,  il  u'avait  eu  aucun  senliment  de  froid ,  aucun 
fourmillement,  aucun  engourdissement  dans  le  membre,  lorsqu'un 
matin  ,  on  reconnut  que  son  anévrysme  poplitc  était  guéri  (1). 

Cependant  il  arrive  quelquefois  qu'au  moment  où  l'oblitéra- 
tion s'achève  le  malade  éprouve  pendant  quelques  heures  une 
douleur  extrêmement  vive  qui  s'irradie  dans  toute  la  partie  infé- 
rieure du  membre.  Ce  phénomène,  qui  a  été  noté  plusieurs  fois, 
et  qu'on  a  constaté  surtout  sur  les  malades  guéris  naturellenicnt 
à  la  faveur  de  la  compression  indirecte ,  ce  phénomène,  dis-je, 
est  assez  difficile  à  expliquer.  On  ne  saurait  l'attribuer  à  un  état 
inflammatoire,  puisqu'il  ne  s'accompagne  d'aucun  gonflement, 
qu'il  se  dissipe  toujours  de  lui-même  et  en  quelques  heures,  et 
que,  d'ailleurs,  la  douleur  principale  se  manifeste  non  pas  au  ni- 
veau de  l'anévrysme,  mais  dans  la  partie  inférieure  du  membre 
affecté. 

Faut-il  invoquer  la  pression  que  la  tumeur  récemment  durcie 
exerce  sur  1(îs  troncs  nerveiLX  qui  l'entourent?  Cette  explication  , 
acceptable  peut-être  pour  l'anévrysme  poplité ,  ne  serait  guère 
appUcable  aux  anévrysmes  de  la  partie  moyenne  de  la  cuisse.  Il 
parait  cependant  qu'une  doulem-  brûlante  accompagnée  de  cram- 
pes, et  irradiée  dans  toute  la  jambe,  se  manifesta  au  moment  de 
la  solidification  de  la  tumeur  sur  une  femme  que  M.  Watson,  de 
New-York's  Hospital,  guérit  d'un  anévrysme  fémoral  par  la  com- 
pression indirecte  (2).  Au  surplus,  cette  douleur  est  loin  de  se 
manifester  dans  tous  les  cas  ;  j'aurai  l'occasion  d'y  revenir  lors- 
que j'étudierai  les  effets  de  la  compression  indirecte.  Je  ne  m'y 
arrêterai  donc  pas  plus  longtemps  ici. 

Le  dépôt  naturel  des  caillots  flbrineux  s'effectue,  comme,  on  l'a 
vu  plus  haut,  à  la  faveur  de  la  stagnation  incomplète  du  sang 
dans  les  couches  périphériques.  Une  stagnation  plus  complète 
ferait  précipiter  des  caillots  passifs;  moins  prononcée,  elle  s'op- 
poserait à  toute  coagulation.  Nous  connaissons  donc  déjà  l'uue 
des  conditions  qui  permettent  aux  anévrysmes  de  guérir  par  un 
travail  naturel. 

(1)  ^fANo^JRY.  Histoire  d'un  anéurysmc  vrai  de  l'arlùrc  popliice,  (l;ms  Journal  de 
médecine,  etc.  (suite  du  Journal  «le  Vandciniofuli!  ) ,  1787,  T.  I.XXI ,  p.  ft.'SO. 

(2)  Transaci.  of  tlic  American  M ed.  As^iuiniion ,  Mil.  J,  18'i3,  p.  167  {voy.  le  ii»  157 
du  deuxième  lableau  à  la  lin  du  volume). 
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La  situation  de  l'orifice  du  sac,  sa  largeur,  sa  configuration,  la 
disposition  particulière  de  la  poche  anévrysmale ,  sa  forme  ar- 
rondie ou  ovoïde,  la  direction  de  son  axe  comparée  à  celle  de 
l'artère,  telles  sont  les  données  qui  peuvent  expliquer,  dans  cer- 
tains cas ,  le  ralentissement  du  sang  dans  l'anévrysme,  et  l'heu- 
reuse tendance  à  la  coagulation  flbrineuse  qui  en  est  la  consé- 
quence. 

J'ai  dit  plus  haut  comment  la  tumeur,  en  se  développant, 
pouvait  venir  exercer  sur  le  tronc  artériel,  au-dessus  de  l'orifice, 
une  compression  qui  ne  suffit  en  aucun  cas  pour  y  intercepter  le 
cours  du  sang ,  mais  qui  semble  propre  à  le  ralentir. 

Il  y  a  donc  des  dispositions  locales  propres  à  favoriser  le  dépôt 
des  caillots  actifs  et  à  amener  la  guérison  naturelle  des  ané- 
vrysmes.  Mais  je  m'empresse  de  reconnaître  que,  dans  la  plupart 
des  cas,  cette  guérison  dépend  d'une  cause  plus  générale,  d'une 
plasticité  particuHère  du  sang,  tout  à  fait  inconnue  dans  sa 
nature. 

L'anatomic  pathologique  a  démontré  que  les  anévrysmes  ré- 
cemment guéris  par  ce  procédé  naturel  étaient  ohhtérés  par  une 
substance  fibrineuse  ,  feuilletée ,  condensée ,  en  tout  semblable  à 
celle  qui  tapisse  la  face  interne  de  la  plupart  des  sacs  anévrys- 
maux  un  peu  anciens ,  et  que  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  décrire. 
Les  couches  les  plus  extérieures  sont  minces  et  résistantes,  les 
couches  les  plus  centrales  sont  plus  épaisses  et  plus  molles. 
Enfin,  il  n'est  pas  rare  de  trouver  tout  à  fait  au  centre  une  petite 
quantité  de  caillots  passifs  noirs ,  mous ,  mais  un  peu  moins 
friables  cependant  que  les  caillots  passifs  ordinanes. 

Ce  dernier  phénomène  se  comprend  aisément  si  on  réflé- 
chit à  ce  qui  se  passe  au  moment  où  l'obUtération  s'achève. 
Les  couches  fibrineuses  ferment  peu  à  peu  l'orifice  de  l'ané- 
vrysme ,  et  il  doit  quelquefois  arriver  que  cet  orifice  soit  obstrué 
avant  que  la  cavité  de  la  poche  ne  soit  exactement  remplie.  Le 
sang  qui  occupe  les  derniers  restes  de  cette  cavité ,  se  trouve 
donc  condamné  à  un  repos  plus  ou  moins  complet ,  et  il  se  coa- 
gule passivement. 

Dès  que  l'obUtération  est  achevée ,  quelquefois  môme  avant 
qu'elle  ne  soit  complète,  le  volume  de  la  tumeur  commence  à  di- 
minuer. Cette  diminution  continue  à  s'eiïectuer  les  jours  suivants 
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avec  une  rapidité  assez  grande.  Aucun  accident  ne  survient  au 
niveau  de  l'anévrysme  :  on  ne  doit  craindre  ni  le  ramollissement 
des  caillots,  ni  rinflammation  consécutive,  ni  la  suppuration,  ni 
la  gangrène  du  sac  ou  des  parties  environnantes  ;  en  un  mot , 
cette  guérison  naturelle  ne  s'accompagne  d'aucun  des  dangers 
qui,  dans  les  guérisons  accidentelles  dues  à  l'inflammation  ,  ré- 
sultent de  la  présence  des  caillots  passifs.  La  fibrine  des  caillots 
actifs  ne  joue  pas  le  rôle  d'un  corps  étranger  irritant  ;  elle  se  ré- 
tracte, elle  se  condense,  elle  se  résorbe  en  partie  et  même  en  totalité 
dans  quelques  cas  ;  mais  presque  toujours  cette  résorption  n'est 
que  partielle,  et  le  malade  conserve  pendant  toute  sa  vie,  dans  le 
point  où  existait  autrefois  l'anévrysme ,  une  petite  tumeur  dure , 
sans  pulsations,  parfaitement  inoffensive,  parfaitement  compa- 
tible avec  l'exercice  des  fonctions  de  son  membre. 

Cet  énoncé  général  des  conséquences  de  l'oblitération  fibri- 
neuse  des  anévrysmes  pourrait  à  la  rigueur  suffire  ;  mais  il  me 
semble  utile  ,  pour  éviter  des  répétitions  ultérieures,  d'entrer  ici 
dans  quelques  détails  de  plus.  En  étudiant  une  fois  pour  toutes 
ces  phénomènes  dans  leur  généralité,  j'abrégerai  beaucoup  la 
description  de  certaines  méthodes  thérapeutiques  qui  agissent 
purement  et  simplement  en  faisant  déposer  des  caillots  fibrineux 
dans  les  poches  anévrysmales. 

Conséquences  de  l'oblitération  par  les  caillots  actifs. 

J'ai  déjà  parlé  de  ces  caillots,  de  leur  origine,  de  leur  com- 
position chimique,  de  leur  structure  feuilletée  et  de  leurs  autres 
propriétés  physiques;  je  n'y  reviendrai  donc  pas,  et  je  n'aurai  à 
m'occuper  que  des  phénomènes  qui  suivent  l'oblitération  flbri- 
neuse  des  anévrysmes. 

Dès  que  la  tumeur  a  cessé  de  battre,  on  trouve  qu'elle  est  très- 
dure,  parfaitement  circonscrite,  et  tout  à  fait  indolente;  puis  elle 
diminue  promptcmcnt,  en  devenant  de  plus  en  plus  dure,  et 
quelques  jours  suffisent  pour  qu'elle  se  réduise  de  la  moitié  ou 
des  trois  quarts  de  son  volume.  Cette  rapidité  contraste  avec  la 
lenteur  avec  laquelle  les  caillots  passifs  entrent  en  résolution.  Au 
bout  de  quelque  temps,  le  mouvement  rétrograde  de  la  tumeur 
subit  un  ralentissement  marqué,  et  il  s'écoule  quelquefois  plu- 
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sieurs  mois  avant  qu'il  ne  soit  possible  de  constater  une  dimi- 
nution nouvelle.  Chez  beaucoup  de  malades ,  les  choses  restent 
définitivement  dans  cet  état  :  la  tumeur,  très-dure  et  tout  à  fait 
indolente,  ressemble  à  s'y  méprendre  à  une  tumeur  fibreuse;  et 
i'ai  déjà  dit  que  plus  d'une  fois  les  chirurgiens  se  sont  laissés 
aller  à  en  entreprendre  l'extirpation,  par  suite  d'une  erreur  de 
diagnostic.  D'autres  fois ,  la  tumeur  devient  tellement  petite 
qu'elle  disparaît  au  milieu  des  chairs  et  qu'elle  demeure  inappré- 
ciable jusque  au  moment  de  l'autopsie  ;  d'autres  fois ,  enfin  ,  la 
masse  fibrineuse  se  résorbe  entièrement,  et  il  ne  reste  que  la 
membrane  du  sac,  atrophiée  elle-même,  et  réduite  à  un  petit 
disque  aplati. 

Pendant  la  durée  de  ce  travail  de  résorption ,  il  ne  survient 
aucun  accident  :  jamais  la  moindre  inflammation,  jamais  la 
moindre  douleur,  jamais  la  moindre  tendance  à  la  récidive.  C'est 
pourquoi  un  anévrysme  oblitéré  par  des  caillots  actifs  peut  être 
considéré  comme  guéri  à  partir  du  jour  où  les  battements  s'ar- 
rêtent. Lorsque,  au  contraire,  l'oblitération  est  constituée  par  des 
caillots  passifs ,  la  tumeur  reste  longtemps  encore  exposée  à  la 
récidive,  au  ramollissement,  à  l'inflammation,  à  la  rupture,  à  la 
gangrène.  Ces  accidents  peuvent  se  produire  au  bout  de  plusieurs 
mois,  même  de  plusieurs  années,  et  le  chirurgien  doit  conserver 
des  craintes  jusqu'au  jour  où  le  contenu  de  la  poche  est  presque 
entièrement  résorbé.  Je  n'ai  pas  besoin  d'expliquer  la  cause  de 
cette  différence  :  le  lecteur  sait  déjà  que  les  caillots  passifs  sont 
susceptibles  de  se  putréfier  et  de  se  comporter  comme  des  corps 
étrangers  irritants,  tandis  que  les  caillots  actifs  sont  toujours 
tolérés"  sans  le  moindre  accident,  et  semblent  même  jouir  d'une 

obscure  vitalité. 

II  s'agit  maintenant  de  savoir  en  quoi  consistent  les  change- 
ments que  subissent  les  caillots  flbrineux  après  l'oblitération. 

Le  phénomène  le  plus  frappant  est  la  décroissance  rapide  et  le 
durcissement  de  la  tumeur;  on  l'attribue  généralement  à  la  ré- 
traction des  parois  du  sac.  J'admets  volontiers  l'existence  de 
cette  rétraction;  je  ne  nie  pas  qu'elle  ne  puisse  contribuer  à  fan-e 
rétroorader  la  tumeur,  mais  je  ne  l'affirme  pas  non  plus ,  et,  en 
tous  cas,  elle  me  semble  incapable  de  produire  à  elle  seule  ce 
résultat. 
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Lorsqu'on  songe,  en  effet,  à  la  solidité,  à  la  densité  des  caillots 
fibrineiix,  on  ne  peut  se  résigner  à  croire  que  la  rétractilité  d'une  ' 
mince  membrane  soit  assez  puissante  pour  les  condenser  davan- 
tage encore,  et  pour  les  réduire  en  quelques  jours  à  la  moitié  de 
leur  vokune  ;  passe  encore  si  le  sac  ne  renfermait  que  des  cail- 
lots passifs  dont  la  consistance  est  beaucoup  moindre.  Et  pour- 
tant, dans  ce  cas,  où  la  rétraction  de  la  poche  ne  rencontre 
d'autre  résistance  que  celle  d'une  substance  molle  presque 
liquide ,  et  dont  la  partie  aqueuse  semble  facile  h  résorber,  l'af- 
faissement de  la  tumeur  est  beaucoup  moins  rapide. 

D'ailleurs,  il  arrive  souvent,  surtout  lorsque  l'oblitération  active 
des  anévrysmes  s'effectue  avec  une  certaine  lenteur,  que  l'ané- 
vrysme  s'affaisse  notablement  avant  même  d'avoir  cessé  de  battre. 
Il  n'est  pas  probable  que  la  rétraction  d'une  poche  encore  per- 
méable au  sang  puisse  produire  ce  phénomène,  car  la  membrane 
du  sac  ne  semble  guère  apte  à  triompher  d'une  pression  devant 
laquelle  elle  a  cédé  une  première  fois. 

Je  pense ,  pour  ma  part ,  que  le  retirait  de  la  tumeur  est  dû  à 
une  autre  cause ,  et  qu'il  dépend  surtout  d'une  propriété  inhé- 
rente à  la  substance  même  des  caillots  actifs.  Ces  caillots  tendent 
naturellement  à  revenir  sur  eux-mônies  :  tant  qu'ils  forment  seu- 
lement une  couche  mince  à  la  surface  interne  du  sac,  cette  ten- 
dance est  contre-balancée  par  l'effort  du  sang;  mais  lorsque  leur 
épaisseur  s'accroît  aux  dépens  de  la  cavité  qu'ils  circonscrivent, 
leur  rétractilité ,  qui  s'accroît  en  proportion ,  finit  par  devenir 
supérieure  à  la  force  qui  tend  à  les  repousser.  Je  suis  convaincu 
que  cette  propriété  des  caillots  actifs  joue  un  rôle  important  dans 
la  guérison  naturelle  des  anévrysmes. 

Lorsque  la  tumeur  est  entièrement  oblitérée ,  c'est  encore  la 
rétraction  des  caillots  fibrineux  qui  la  fait  rétrograder.  Ces  cail- 
lots, en  effet,  ne  se  composent  pas  exclusivement  de  fibrine  pure; 
ils  renferment  une  notable  quantité  d'eau  :  en  se  rétractant,  ils  se 
dessèchent  pour  ainsi  dire,  ils  expulsent  l'eau  dont  ils  sont  impré- 
gnés ;  celle-ci  transsude  à  travers  la  membrane  du  sac  et  est 
aussitôt  résorbée.  Le  contenu  de  l'anévrysme  se  condense  ainsi 
de  plus  en  plus. 

Mais  cette  rétraction  et  celte  condensation  ont  une  Umite;  elles 
s'arrêtent  lorsque  les  caillots  sont  réduits  h  leur  seule  fibrine.  La 
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tumeur  a  acquis  alors  un  degré  de  dureté  qu'elle  ne  dépassera 
jamais  ;  elle  ofl're  toujours,  du  reste,  la  structure  feuilletée;  seu- 
lement les  feuillets  dont  elle  se  compose  sont  extrêmement  minces 
et  très-adhérents  les  uns  aux  autres. 

C'est  là  la  première  phasa  de  la  résolution  des  anévrysraes 
oblitérés  par  des  caillots  actifs.  Elle  ne  manque  jamais;  elle 
dure  un  temps  variable,  en  général  assez  court,  quelques  semaines, 
et  au  plus  deux  ou  trois  mois. 

Chez  beaucoup  de  malades ,  les  choses  restent  définitivement 
dans  cet  état  ;  mais,  quelquefois  ,  la  résolution  des  caillots  entre 
dans  une  nouvelle  phase  :  la  tumeur,  sans  devenir  plus  dure, 
continue  à  diminuer;  en  même  temps,  elle  change  un  peu  de 
structure;  la  disposition  feuilletée  s'efface  graduellement;  la 
paroi  du  sac  et  la  substance  qu'elle  renferme ,  confondues  en- 
semble, ne  forment  plus  qu'une  masse  d'apparence  flbrineuse  ; 
enfin,  au  bout  d'une  ou  de  plusieurs  années,  il  ne  reste  plus 
qu'un  tout  petit  noyau  fibreux  aplati,  ou  môme  qu'une  simple 
lame  fibreuse  large  et  mince,  située  sur  le  trajet  du  ruban  fibreux 
formé  par  l'artère  oblitérée. 

Cette  deuxième  phase  de  la  résolution  des  anévrysmes  diflëre 
entièrement  de  la  première  :  celle-ci  est  due  à  la  propriété  de 
rétraction  des  caillots  flbrineux,  celle-là  est  due  à  un  travail  de 
résorption;  la  première  ne  fait  jamais  défaut,  la  deuxième  est 
éventuelle  ;  la  première  est  rapide,  la  seconde  est  toujours  extrê- 
mement lente.  L'une  et  l'autre,  du  reste,  s'effectuent  en  silence  et 
toujours  sans  accident. 

Ceci  dit  sur  les  destinées  des  caillots  actifs,  parlons  de  l'influence 
que  l'oblitération  fibrineuse  des  anévrysmes  exerce  sur  la  cu'cu- 
lation  générale  du  membre.  Tantôt  la  cavité  de  l'artère  adjacente 
est  oblitérée  en  même  temps  que  le  sac;  tantôt,  au  contrau-e,  le 
sac  est  seul  comblé  par  les  caillots  actifs,  et  le  tronc  artériel  reste 
perméable.  Il  importe  d'étudier  séparément  ces  deux  disposi- 
tions, dont  l'une  porte  atteinte  à  la  circulation,  tandis  que  l'autre 
remet  les  choses  dans  un  état  aussi  voisin  que  possible  de  l'état 
physiologique. 

Parlons  d'abord  du  premier  cas ,  qui  est  de  beaucoup  le  plus 
commun ,  tellement  commun  même  que  Scarpa  a  été  conduit  à 
considérer  l'oblitération  de  l'artère  comme  le  sine  qua  non  de  la 
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giiérison  spontanée  ou  provoquée  des  anévrysmes  (l).  Je  dirai 
tout  à  l'heure  que  cette  opinion  est  exagérée;  je  ne  la  cite  ici  que 
pour  donner  une  idée  de  la  rareté  des  guérisons  avec  conser- 
vation de  la  perméabilité  de  l'artère. 

Presque  toujours,  en  effet,  le  dépôt  des  caillots  actifs,  après 
avoir  entièrement  rempli  le  sac ,  continue  à  s'effectuer  au  niveau 
de  l'orifice ,  jusqu'à  ce  que  le  passage  du  sang  soit  entièrement 
intercepté  dans  le  tronc  artériel.  Ce  phénomène,  au  premier 
abord,  paraît  assez  singulier.  Lorsque  la  cavité  de  l'anévrysme 
est  une  fois  effacée,  le  cours  du  sang  dans  l'artère  adjacente  re- 
prend sa  régularité  et  sa  rapidité  ordinaires  ;  ce  liquide  se  renou- 
velle intégralement  à  chaque  pulsation,  et  ne  présente  plus  dans 
sa  marche  ce  ralentissement  qui  joue  un  si  grand  rôle  dans  la 
formation  des  dépôts  fibrineux.  11  semble  donc  que  la  coagulation 
doive  s'arrêter  alors  :  il  n'en  est  rien  cependant,  au  moms  dans 
le  plus  grand  nombre  des  cas. 

Mais  on  n'a  pas  oublié  que  le  ralentissement  de  la  circulation 
n'est  pas  la  seule  cause  de  la  coagulation  fibrineuse.  Le  contact 
d'un  corps  étranger  ou  d'une  surface  anormale  peut  suffire  aussi 
pour  provoquer  le  dépôt  des  caillots  actifs.  Or,  le  sang  qui  passe 
devant  l'orifice  de  l'anévrysme  oblitéré,  se  heurte  incessamment 
sur  la  surface  irrégulière  de  la  dernière  couche  fibrineuse;  il  y 
abandonne  donc  de  nouvelles  molécules  de  fibrine  qui,  s' ajoutant 
au  dépôt  déjà  formé,  font  dans  la  cavité  du  vaisseau  une  saillie 
toujours  croissante.  Cela  continue  jusqu'à  ce  que  le  canal  de  ce 
vaisseau  soit  entièrement  rempli.  Une  autre  cause  contribue 
encore  à  produire  ce  résultat  :  la  tumeur,  déjà  solidifiée,  com- 
prime le  tronc  de  l'artère  et  y  gêne  le  passage  du  sang.  Celui-ci, 
rencontrant  un  obstacle  au  niveau  de  l'anévrysme,  s'engage  dans 
les  collatérales  et  les  dilate ,  ce  qui  diminue  d'autant  la  quantité 
de  sang  qui,  dans  un  temps  donné,  passe  au-devant  de  l'ané- 
vrysme. Peut-être  enfin  faut-il  joindre  aux  deux  causes  précé- 
dentes l'espèce  d'attraction  élective  que  la  fibrine  coagulée  exerce 
sur  la  fibrine  du  sang  en  circulation.  En  voilà  bien  assez  pour 
comprendre  pourquoi,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  un 

(1)  SCARPA.  Réflexions  sur  l'anévrysme.  Paris,  1809,  trad,  Dclpecli,  p.  218,  cli.  Vm, 
SI. 
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bouchon  fibrineux  se  forme  au  niveau  de  l'orifice  de  l'anévrysme 
et  y  détermine  l'oblitération  de  l'artère. 

Plus  l'artère  est  volumineuse,  plus  le  cours  du  sang  y  est  ra- 
pide, plus  le  développement  des  collatérales  rencontre  de  diffi- 
cultés, plus  enfin  l'orifice  de  l'anévrysme  est  relativement  petit,— 
et  plus  aussi  les  conditions  sont  défavorables  à  l'oblitération  con- 
comitante du  tronc  artériel.  On  comprend  ainsi  pourquoi  cette 
oblitération  fait  quelquefois  défaut,  et  pourquoi,  par  exemple, 
elle  manque  le  plus  souvent  dans  les  anévrysmes  de  l'aorte  guéris 
par  la  coagulation  flbrineuse. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  passage  du  sang  n'est  jamais 
intercepté  d'une  manière  brusque  dans  l'artère  anévrysmatique. 
Ce  vaisseau  reste  quelquefois  perméable  pendant  plusieurs  jours 
après  la  solidification  de  la  tumeur.  Les  pulsations,  dans  la  partie 
inférieure  du  membre,  sont  affaiblies,  mais  ne  sont  pas  éteintes, 
et  la  tumeur,  quoique  privée  de  battements  propres,  est  encore 
soulevée  en  totalité  par  le  filet  de  sang  qui  traverse  l'artère  sub- 
jacente.  En  même  temps  on  assiste  à  la  dilatation  des  artères  col- 
latérales, qui  deviennent  quelquefois  assez  volumineuses  pour 
qu'on  puisse  les  sentir  battre  à  travers  les  téguments ,  avant 
même  que  l'artère  principale  soit  devenue  imperméable.  Ce 
phénomène  est  surtout  évident,  lorsque  l'anévrysme  occupe 
le  jarret,  parce  que  dans  cette  région  les  voies  anastomotiques 
sont  très- superficielles;  mais  il  existe  aussi  dans  beaucoup 
d'autres  cas.  Souvent  les  collatérales  sont  déjà  apparentes  peu 
d'heures  après  la  soUdification  de  l'anévrysme;  quelquefois  elles 
ne  paraissent  que  le  lendemain  ou  les  jours  suivants.  Quoi 
qu'il  en  soit,  ce  n'est  jamais  d'une  manière  subite  que  le  cours 
du  sang  est  supprimé  dans  l'artère  anévrysmatique,  et  cette  cir- 
constance très-favorable  réduit  à  leur  minimum  les  chances  de 
la  gangrène  du  membre.  La  mortification,  en  effet,  est  beaucoup 
plus  rare  ici  qu'à  la  suite  de  la  ligature  pure  et  simple  des  artères. 
Il  n'y  en  a  dans  la  science  qu'un  très-petit  nombre  de  cas,  parmi 
lesquels  je  citerai  celui  de  M.  Avcry  (t).  Plus  loin,  en  parlant  de 
la  compression  indirecte ,  je  mentionnerai  deux  autres  cas ,  où 


(1)  riie  /.artceî ,  1851 ,  vol.  l,  p.  515. 
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la  gangrène  survint  de  la  niénic  manière  (1).  J'ai  connaissance 
de  plusieurs  faits  qui  sont  peut-être  de  même  nature  que  celui  de 
M.  Avery;  mais  les  détails  de  ces  observations  sont  insuffisants. 
On  y  lit  que  la  guérison  spontanée  de  l'anévrysme  fut  suivie  de  la 
gangrène  du  membre,  sans  qu'on  puisse  savoir  si  l'oblitération  • 
du  sac  était  constituée  par  des  caillots  actifs  ou  par  des  caillots 
passifs. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  gangrène  consécutive  est  excessivement 
rare,  et  je  ne  crains  pas  de  dire  que,  de  tous  les  procédés  connus 
d'oblitération  artérielle,  le  procédé  naturel  que  je  viens  de  dé- 
crire est  de  beaucoup  le  moins  périlleux,  le  moins  capable  de 
compromettre  la  nuMtion  du  membre. 

Je  ne  décrirai  pas  le  développement  des  collatérales  ni  l'état 
de  la^  sensibilité,  de  la  contraction  musculaire  et  de  la  chaleur 
dans  les  parties  situées  au-dessous  de  l'oblitération  artérielle. 
Ces  phénomènes  n'offrent  ici  rien  de  spécial,  si  ce  n'est  qu'ils 
sont  beaucoup  moins  prononcés  qu'à  la  suite  de  la  ligature  pure 
et  simple.  L'étude  des  voies  collatérales  a  été  faite  par  un  grand 
nambre  d'auteurs,  notamment  par  Haller  et  par  Scarpa.  Je  ne 
pouvais  l'aborder  sans  entrer  dans  le  détail  des  cas  particuliers 
et  dans  des  considérations  d'anatomie  descriptive  qui  m'en  traî- 
neraient beaucoup  trop  loin.  D'ailleurs,  cette  étude  est  tout  à  fait 
indépendante  de  celle  des  anévrysmes.  La  guérison  des  ané- 
vrysmes  est  une  des  nombreuses  causes  qui  peuvent  faire  obli- 
térer les  vaisseaux  et  mettre  en  jeu  la  circulation  collatérale, 
comme  elle  est  une  des  nombreuses  causes  qui  peuvent  produire 
la  gangrène,  et  je  n'ai  pas  plus  à  décrire  ici  les  phénomènes  de 
l'oblitération  artérielle  que  je  n'ai  eu  à  décrire  tout  à  l'heure  la 
gangrène  par  défaut  de  circulation. 

Les  chances  de  la  gangrène  sont  beaucoup  moindres  encore,  ou 
plutôt  elles  sont  tout  à  fait  nulles  lorsque  l'artère  anévrysma- 
tique  conserve  sa  perméabilité  après  l'oblitération  du  sac.  On  a 
vu  plus  haut  que  Scarpa  niait  la  possibilité  d'une  semblable  gué- 
rison. 11  n'ignorait  pas,  il  est  vrai,  que  l'artère  reste  quelquefois 
perméable  au  niveau  d'un  anévrysme  guéri.  Il  avait  même  vu  un 


U)  yoy.  les  n°»  10  ei  20  (lu  deuxième  tableau  îi  la  fin  ilu  volume. 
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fait  de  ce  genre  vérifié  par  l'autopsie  (1)  ;  mais  il  prétendait  que 
ces  guérisons  étaient  imparfaites  et  sujettes  à  la  récidive  (2).  Le 
fait  est  qu'en  pareil  cas  la  récidive  est  possible  :  mais  elle  ne  se 
produit  que  par  exception,  et  les  malades  qui  y  échappent  méri- 
tent d'ôtre  considérés  comme  guéris. 

Depuis  que  Ilodgson  a  réfuté  l'opinion  erronée  de  Scarpa  (3),  il 
n'est  plus  nécessaire  d'insister  sur  cette  réfutation.  Beaucoup  de 

faits  nouveaux  ont 
été  recueillis  depuis 
lors;  ils  sont  trop 
nombreux  pour  qu'il 
soit  intéressant  de  les 
citer.  On  en  trouvera 
plusieurs  dans  la  ri- 
che collection  de  la 
Société  anatomique, 
et  il  est  parfaitement 
certain  aujourd'hui 
que  les  anévrysmes 
peuvent  guérir  com- 
plètement et  définiti- 
vement, à  la  faveur 
d'une  coagulation  fi- 
brineuse  limitée  à  la 
cavité  du  sac,  avec 
conservation  de  la 
perméabilité  de  l'ar- 
tère. 

Cette  hem-euse 
terminaison  peut  se 
présenter  aussi  bien 
dans  les  anévrysmes 
fusiformes  que  dans  les  anévrysmes  sacciformes. 

Dans  les  anévrysmes  sacciformes  la  chose  est  bien  simple  : 
la  coagulation  ûbrineuse  remplit  le  sac  et  obstrue  l'orifice  de 
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Fig.  13. 

Anévrysme  de  l'aorte  entièremenl  oblilèré  pm'  des 
caillols  aclila  (inusée  Dupuytreii,  ii"  Wù). 

A.  Origine  île  l'aoïle  au  cœur.  —  B.  Tronc  biachio- 
céphaliquc.  —  C.  Carotide  gauche.  —  D.  Sous-clavièie 
gauche  (ces  trois  vaisseaux,  revenus  sur  cux-menies 
par  l'action  (le  l'alcool ,  semblent  rétrécis ,  niais  ne  le 
sont  pas).  —  E.  L'aorte  abdominale.  —  F.  Le  sac 
anévrysmal  entièrement  oblitéré  et  renfermant  52 
feuillets  librineux.  —  G.  Le  feuillet  fîbrineux  le  plus 
interne  remplaçant  la  paroi  de  l'aorte  au  niveau  île 
rorifice  de  l'anévrysme. 


tl)'seMiPA.  mflexions  sur  V anévrysme,  p.  3W  (ir.  fr.  Paris,  1809,  iii-S»  ). 
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I  l'anévrysme;  puis  elle  s'arrCto  h\.  Le  bouchon  fibrineux  fait  dans 
I  l'artère  une  saillie  très-légère  ou  tout  à  lait  nulle  ;  la  surface  de 
cette  saillie,  comprimée  par  la  colonne  sanguine,  s'affaisse,  de- 
i  vient  lisse  et  remplace  désormais  la  paroi  artérielle  {fig.  13). 
Soit  que  la  couche  la  plus  superficielle  de  ce  caillot  fîbrineux  se 
condense  en  forme  de  membrane ,  soit  qu'une  couche  fibrineuse 
nouvelle  y  soit  déposée  par  le  courant  sanguin ,  toujours  est-il 
qu'au  bout  de  quelque  temps  on  trouve  l'orifice  de  l'anévrysme 
obturé  par  une  membrane  mince,  blanche,  ferme,  appUquée  par 
sa  face  profonde  sur  la  substance  du  caillot  anévrysmal ,  libre 
par  sa  face  superficielle  qui  est  en  contact  avec  le  sang,  et  conti- 
nue par  ses  bords  avec  la  membrane  interne  de  l'artère ,  avec 
laquelle  elle  se  confond  d'une  manière  insensible.  A  ce  niveau , 
le  calibre  du  vaisseau  n'est  ni  accru  ni  diminué,  et  les  conditions 
de  la  circulation  sont  exactement  les  mêmes  qu'avant  la  produc- 
tion de  l'anévrysme. 

Les  guérisons  de  ce  genre  devraient  donc  être  considérées 
comme  les  plus  parfaites  de  toutes ,  si  elles  n'exposaient  pas  les 
malades  à  la  récidive.  Il  arrive  en  effet  quelquefois  que,  sous  l'in- 
fluence d'un  choc  ou  d'un  effort,  la  membrane  qui  tapisse  le  cail- 
lot se  rompt  sur  un  point  de  sa  circonférence  ,  et  que  le  sang ,  à 
travers  cette  déchirure,  s'insinue  de  nouveau  dans  le  sac  de  l'an- 
cien anévrysme.  La  récidive  qui  se  produit  alors  n'est  due  ni  à  la 
dissolution  des  caillots  fîbrineux  ni  à  leur  rupture  ;  ce  n'est  pas 
dans  leur  épaisseur  que  le  sang  se  fraie  un  passage  ;  il  s'introduit 
entre  leur  surface  externe  et  la  surface  interne  du  sac,  et  si  on 
vient  alors  à  pratiquer  l'autopsie  ou  à  ouvrir  la  tumeur,  on  re- 
trouve la  masse  fibrineuse  intacte ,  en  partie  disséquée  par  le 
sang ,  mais  encore  adhérente  au  sac  et  à  la  paroi  artérielle  dans 
une  partie  de  son  étendue.  C'est  ce  qui  eut  Ueudans  une  observa- 
tion remarquable  recueillie  par  Saviard  (1).  Ce  mode  de  guérison 
des  anévrysmes  a  donc  l'inconvénient  d'exposer  à  la  récidive,  mais 
il  a  l'avantage  de  ne  jamais  exposer  à  la  gangrène  du  membre. 
Les  malades  atteints  d'anévrysmes  sacciformes  de  l'aorte  ne  peu- 
vent guère  guérir  autrement.  Mais  lorsqu'il  s'agit  d'un  anévrysme 
situé  sur  le  trajet  d'une  artère  dont  l'oblitération  peut  se  faire 

(I)  Saviard.  Obxervalions  cldritrakales.  Paris,  1702,  tn42,  p.  272, 01«  obs. 
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sans  danger,  il  vaut,  mieux  que  le  vaisseau  se  ferme  en  môme 
temps  que  l'anévrysme,  parce  que  la  circonstance  de  l'impossi- 
bilité de  la  récidive  compense  largement  les  chances  très-mi- 
nimes de  la  gangrène. 

Les  choses  se  passent  d'une  manière  un  peu  différente  lorsque 
l'anévrysme  est  fusiforme.  Alors  en  effet  la  guérison  a  lieu  sans 
même  que  la  cavité  du  sac  soit  entièrement  oblitérée  ( /t^.  l^i). 
Les;dépôts  fibrineux,  disposés  en  couches  concentriques,  en- 


Fig.  iU. 

Anéurysme  fusiforme  de  l'aorle  guéri  par  des  caillots  actifs  swis 
oblitération  de  l'artère  (IloUsson). 

AA.  L'aorte  au-dessus  ei  au-dessous  de  l'anévrysme.  -  BB.  Le  sac 
rempli  de  feuillets  fibrineux.  -  CC.  Canal  perméable  conservé  au 
centre  des  caillots  aclils  et  conduisanl  le  sang  du  bout  supérieur  dans 
le  bout  inférieur. 

vahissent  peu  à  peu  toute  la  poche  anévrysmale  à  l'excepUori 
de  la  partie  centrale,  où  il  reste  un  canal  perméable  plus  on 
moins  laroe.  Ce  canal  conduit  lo  sang  du  bout  supérieur  dans  U 
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bout  inférieur  de  l'artère ,  ol,  la  circulalioii  continue  par  consc^- 
(|uent  à  travers  l'anévrysme.  Rien  ne  \£ir\e,  au  surplus  ,  comme 
Ip  calibre  et  la  situation  de  ce  trajet,  qui  est  tantôt  plus  large, 
tantôt  plus  étroit  que  l'artère  elle-même,  tantôt  rectiligne  et  uni- 
forme, tantôt  flexueux  et  de  calibre  très-inégal.  Dans  ce  dernier 
cas,  il  y  a  des  renflements  l(îgers  et  des  rétrécissements  intermé- 
diaires ;  en  certains  points  le  canal  est  à  peu  près  cylindrique  ; 
ailleurs  il  est  manifestement  aplati.  Toutes  ces  particularités  se 
comprennent  aisément.  En  tout  cas,  il  arrive  un  moment  où  la 
surface  interne  du  trajet  intra-anévrysmal  est  tapissée  d'une 
membrane  mince ,  ferme ,  lisse ,  qui  se  continue  au  niveau  des 
deux  oriûces  de  l'anévrysme  avec  la  tunique  artérielle  interne. 
Lorsque  les  choses  sont  parvenues  à  cet  état,  elles  restent  en  gé- 
néral stationnaires  ;  cependant  le  canal  central  peut  se  rétrécir 
encore,  et  même  finir  par  se  refermer  tout  à  fait. 

Une  disposition  assez  remarquable  est  celle  où  le  canal ,  au 
lieu  d'être  situé  au  centre  de  la  masse  fibrineuse,  est  au  contraire 
situé  à  sa  surface,  étant  limité  d'une  part  par  la  substance  des 
caillots  actifs ,  et  d'une  autre  part  par  la  paroi  du  sac,  ou  plutôt 
par  la  paroi  de  l'artère  elle-même.  Cette  terminaison,  en  effet, 
s'observe  dans  une  variété  particulière  d'anévrysme  qui  n'a  pas 
reçu  de  nom  spécial,  quoiqu'elle  ne  soit  point  rare,  et  qui  repré- 
sente assez  exactement  la  moitié  d'un  anévrysme  fusiforme  ordi- 
naire. Supposons  ,  par  exemple,  que  dans  une  étendue  considé- 
rable, les  deux  tuniques  .artérielles  internes  soient  détruites  à  la 
fois  sur  la  paroi  antérieure  et  sur  les  parois  latérales  de  l'aorte, 
mais  qu'elles  conservent  leur  intégrité  sur  la  paroi  postérieure  de 
ce  vaisseau;  la  tunique  celluleuse,  refoulée  par  le  sang,  se  dila- 
tera de  toutes  parts,  excepté  en  arrière,  et  il  en  résultera  une 
poche  anévrysmale  située  en  dehors  de  l'axe  du  vaisseau,  comme 
dans  les  anévrysmes  sacciformes ,  mais  ressemblant  aux  ané- 
vrysmes  fusiformes  par  la  nature  de  ses  connexions  avec  la  cir- 
culation de  l'aorte.  Lorsqu'un  pareil  anévrysme  devient  le  siège 
d'un  travail  do  giiérison  ,  l'oblitération  complète  et  définitive  de 
l'artère  est  la  règle  la  plus  ordinaire,  mais  quelquefois  ce  vais- 
seau conserve  sa  perméabilité,  et  voici  comment:  les  caillots 
actifs  se  déposent  partout,  excepté  sur  la  partie  du  sac  où  les  deux 
tuniques  internes  ont  persisté  sous  la  fonne  d'une  sorte  de  bande 
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irrégulière  qui  s'étend  de  l'oriflce  supérieur  à  l'orifice  inférieur 
de  l'anévrysme.  Quand  la  coagulation  fibrineuse  s'arrête,  il  reste 
le  long  de  cette  bande  un  canal  perméable  qui  conduit  le  sang 
jusque  dans  le  bout  inférieur,  et  qui  est  limité  d'un  côté  par  la 
paroi  artérielle,  d'un  autre  côté  par  la  substance  des  caillots 
actifs.  Jusqu'ici ,  celte  disposition  n'a  été  rencontrée  que  sur  un 
petit  nombre  d'artères  :  il  en  existe  un  exemple  dans  le  musée 
Dupuytren,  pour  le  tronc  bracliio-cépbalique.  Tous  les  autres 
faits  qui  sont  parvenus  à  ma  connaissance  étaient  relatifs  à  des 
anévrysmes  de  l'aorte  abdominale. 

Ainsi,  il  est  bien  certain  que  les  anévrysmes  fusiformes  peu- 
vent guérir,  de  même  que  les  anévrysmes  sacciformes,  sans  obU- 
tération  de  l'artère  adjacente,  grâce  à  la  solidité  des  caillots  fîbri- 
neux ,  qui  sont  capables  de  résister  à  l'effort  du  sang. 

Cette  terminaison  s'observe  surtout  lorsque  les  anévrysmes 
sont  situés  sur  le  trajet  d'une  artère  très-volumineuse ,  telle  que 
l'aorte,  et  cela  est  fort  heureux,  car  le  cours  du  sang  ne  saurait, 
sans  un  immense  danger,  être  supprimé  dans  ce  vaisseau. 

Tels  sont  les  principaux  phénomènes  qui  peuvent  être  la  con- 
séquence de  l'oblitération  naturelle  des  anévrysmes,  c'est-à-dire 
de  l'oblitération  par  des  caillots  librineux.  J'ai  dû  les  décrire  à 
l'occasion  de  la  guérison  spontanée,  parce  que  c'est  là  en  effet 
qu'ils  se  présentent  dans  toute  leur  simpUcité;  mais  ils  sont 
exactement  les  mêmes  lorsque  le  dépôt  des  caillots  actifs  est 
provoqué  par  l'art. 


Ce  que  j'ai  voulu  surtout  mettre  en  relief  dans  cette  étude  un 
peu  longue  des  cures  spontanées,  c'est  le  contraste  frappant  qui 
existe  entre  les  guérisons  naturelles  et  les  guérisons  acciden- 
telles, ou  encore  entre  l'oblitération  par  des  caillots  passifs  et  celle 
qui  est  le  résultat  de  la  coagulation  fibrineuse.  Là  des  résultats 
très-incertains  et  des  dangers  sans  nombre;  ici  des  effets  cons- 
tants et  une  innocuité  complète.  Autant  on  doit  désirer  l'oblitéra-  • 
tion  naturelle  des  anévrysmes ,  autant  on  doit  craindre  le  travaUl 
TDathologique  qui  donne  quelquefois  lieu  à  l'oblitération  acciden- 
telle Ces  notions  que  nous  fournit  l'étude  des  anévrysmes  aban-l 
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donnés  aire  seules  ressources  de  l'organisme  sont  de  la  plus 
haute  importance;  elles  nous  montrent  pour  ainsi  dire  du  doigt 
le  but  que  le  chirurgien  doit  se  proposer  dans  le  traitement  des 
anévrysmes  :  il  doit  se  garder  d'imiter  les  guérisons  accidentelles; 
il  doit  au  contraire  avoir  toujours  en  vue  d'imiter,  ou  plutôt  de 
faciliter  la  guérison  naturelle.  Toutes  les  méthodes  qui  ont  pour 
résultat  de  provoquer  l'inflammation  de  l'anévrysme,  ou  d'y  faire 
précipiter  des  caillots  passifs ,  sont  par  cela  même  inférieures , 
sous  le  point  de  vue  de  l'anatomie  pathologique ,  à  celles  qui 
agissent  simplement  en  favorisant  le  dépôt  des  caillots  actifs. 

Obtenir  des  caillots  actifs  :  telle  est  la  grande  idée  qui  doit  do- 
miner la  pensée  du  chirurgien  dans  le  traitement  des  anévrysmes. 
Mais  quelles  sont  les  voies  qui  peuvent  conduire  à  ce  but  ?  L'es- 
prit en  découvre  deux. 

La  coagulation  fibrineuse ,  en  effet,  dépend  de  deux  causes 
principales  :  une  cause  générale,  la  plasticité  du  sang,  —  et  une 
cause  locale,  le  ralentissement  de  la  circulation.  II  en  résulte 
deux  indications. 

De  ces  deux  indications,  la  première  est  actuellement,  et  pour 
longtemps  peut-être,  au-dessus  de  la  portée  de  nos  moyens.  Nous 
ne  savons  exercer  aucune  influence  sur  ces  conditions  de  plas- 
ticité dont  la  nature  nous  est  d'ailleurs  inconnue. 

Mais  il  dépend  de  nous  de  remplir  la  seconde  indication.  Nous 
connaissons  les  conditions  mécaniques  de  la  circulation,  et  nous 
avons  prise  sur  elles.  Dans  l'état  actuel  de  la  science,  nos  efforts 

'  doivent  donc  se  grouper  autour  de  cette  idée  :  ralentir  le  cours  du 

■  sang  clans  l'artère  malade. 

La  meilleure  méthode  thérapeutique  sera  celle  qui  atteindra  ce 

ibut  avec  le  plus  de  certitude  et  le  plus  d'innocuité. 

Maintenant  que  nous  avons  une  boussole  pour  nous  diriger 

'  dans  le  choix  des  méthodes,  nous  pourrons  étudier  avec  connais- 

•sance  de  cause  les  nombreux  moyens  qui  ont  élé  imaginés  pour 

r  guérir  les  anévrysmes. 


FIN   DE  LA   PREMIÈRF,  PARTIE. 
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DEUXIÈME  PARTIE- 


TR41TEMEIVT  DES  AIVÉ¥U YISMES. 


Les  auteurs  qui  ont  écrit  jusqu'ici  sur  le  traitement  des 
anévrysmes  ont  fait  mention  d'un  grand  nombre  de  méthodes , 
mais  ils  n'ont  accordé  à  la  plupart  d'entre  elles  qu'une  attention 
passagère,  et  leurs  recherches  ont  porté  presque  exclusivement 
sur  les  méthodes  sanglantes,  telles  que  la  ligature  et  l'ouverture 
du  sac.  Quant  aux  autres  méthodes,  les  auteurs  classiques  n'en 
parlent  qu'avec  une  sorte  de  dédain,  sans  s'inquiéter  de  savoir  d'où 
elles  viennent,  et  sans  même  chercher  à  réunir  un  nombre  de 
faits  suffisants  pour  en  juger  la  valeur.  J'aurai  donc  à  combler 
plus  d'une  lacune  historique,  et  j'aurai  à  me  demander  si  cer- 
tains traitements,  que  l'empirisme  a  trouvés,  et  que  l'empirisme 
■  a  abandonnés  ensuite,  méritent  bien  l'oubli  presque  complet  où 
'  on  les  laisse  aujourd'hui.  J'aurai  à  décrire  en  outre  plusieurs 
méthodes  très-modernes,  telles  que  la  galvano-puncture  et  les 
injections  coagulantes,  méthodes  qui  n'ont  pas  encore  trouvé 
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place  dans  les  livres  classiques,  ou  qui,  à  peine  indiquées  en 
passant,  n'ont  pas  encore  été  l'objet  d'une  description  didac- 
tique. Enfin,  et  surtout,  j'entrerai  dans  de  longs  développenienls 
sur  la  compression  indirecte,  dont  l'histoire,  à  peine  ébauchée 
par  mes  devanciers,  n'a  jamais  été  écrite  d'une  manière  com- 
plète. 

Les  méthodes  que  je  vais  décrire  sont  très-nombreuses.  Sans 
m'inquiéter  de  l'ordre  chronologique,  je  les  grouperai  suivant  un 
ordre  plus  naturel  et  plus  scientifique,  en  tenant  compte  de  leur 
mode  d'action. 

Je  les  diviserai  d'abord  en  deux  grandes  classes  :  1°  les  mé- 
thodes directes,  qui  s'adressent  dù-ectement  à  la  partie  malade; 
2°  les  méthodes  indirectes,  qui  n'agissent  que  secondakement  sm- 
l'anévrysme,  par  l'intermédiaire  de  la  circulation. 

Les  méthodes  indirectes  sont  au  nombre  de  cmq  :  l"  la 
méthode  de  Valsalva;  2"  la  méthode  d'Anel;  3°  la  méthode  de 
Brasdor  ;  W  la  double  ligature  ;  5°  la  compression  indirecte. 

Les  méthodes  directes  sont  beaucoup  plus  nombreuses,  et  on 
peut  les  subdiviser  en  deux  groupes  fort  naturels  : 

1°  Tantôt,  en  effet,  le  chirm^gien  cherche  à  détruire  ou  à  sup- 
primer la  tumeur  au  moyen  de  l'une  des  opérations  violentes  de 
la  chirurgie  commune.  Vincision  ou  Vouverture  du  sac,  Yextir- 
pation,  la  cautérisation,  telles  sont  les  méthodes  qui  rentrent 
dans  ce  premier  groupe. 

2°  Tantôt,  au  contraire,  le  chirurgien,  mettant  à  profit  les  con- 
naissances acquises  sur  la  nature  de  la  lésion  et  sur  les  propriétés 
réeUes  ou  supposées  des  parties  qui  constituent  l'anévrysme, 
cherche  simplement  à  modifier  la  tumeur,  à  la  convertir  en  une 
tumeur  inoffensive;  il  a  recours  pour  cela  à  des  moyens  spé- 
ciaux et  très- variés,  qui,  pour  la  plupart,  ont  pour  but  de  fan-e 
solidifier  le  contenu  de  l'anévrysme.  Les  méthodes  qui  rentrent 
dans  ce  deuxième  groupe  sont  les  styptiques,  les  moxas,  la  mé- 
thode endermique,  V acupuncture,  la  suture  entortillée,  la  malaxa-- 
tion,  X application  de  la  chaleur,  celle  du  froid,  celle  de  l'électnctte, 
la  compression  directe  et  les  injections  coagulantes.  _ 

Il  reste  enfin  une  dernière  méthode,  ou  plutôt  une  dernière 
ressource,  apphcable  seulement  h  certains  anévrysmes  devenus 
.  incurables  à  cause  des  graves  désordres  qu'ils  ont  produits.  Jè 
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\  eux  parler  de  Vamputation.  Mais  cette  opéralion  ne  présente  ici 
rien  de  spécial.  Je  n'aurai  donc  pas  à  la  décrire  comme  méthode  ; 
il  me  suffira  d'en  étudier  les  indicaLions,  et  cette  étude  trouvera 
sa  place  dans  le  dernier  chapitre  de  cet  ouvrage. 


TABLEAU  DES  MÉTHODES  THÉRAPEUTIQUES. 

I.  méthodes  directe!!!. 

MÉTHODES  AYANT  POUR  BUT  DE  SUPPRIMER  LA  TUMEUR. 

r  Ouverture  du  sac  (méthode  d'Antyllus). 
2°  Extirpalion  (  méthode  de  Purmann  ). 
3"  Cautérisation. 

MÉTHODES  AYANT  POUR  BUT  DE  MODIFIER  LA  TUMEUR. 

1°  StyptiqiiÈs.  « 

2°  Moxas  (  méthode  de  Larrey  ). 

3°  Méthode  endermique. 

4°  Acupuncture  (  méthode  de  Velpeau  ). 

6°  Suture  entortillée  (méthode  de  Malgaigne). 

6"  Malaxatîon  (  méthode  de  Fergusson  ). 

7°  Application  de  la  chaleur  (méthode  d'Éverard  Home). 

8"  Application  des  réfrigérants. 

9°  Compression  directe. 

10°  Galvano-puncturc  (méthode  de  Guérard  et  Pravaz). 
11°  Injections  coagulantes  (méthode  de  Monteggia). 

II.  Aléthodcs  indirectes. 

1°  Traitement  médical  (  méthode  de  Valsalva  ). 

2"  Ligature  au-dessus  du  sac  (  méthode  d'Ancl  ). 

3°  Ligature  au-dessous  du  sac  (méthode  de  Brasdor). 

-l"  Ligature  au-dessus  et  au-dessous  du  sac. 

h"  Compression  indirecte. 


III.  ytiMiiutation. 


200 


MÈTHODli  D'ANTYLLUS. 


CHAPITRE  1. 

Méthode  (i'Antyllus 

(ouverture  du  sac). 

La  méthode  de  l'ouverture  du  sac  est  désignée  à  juste  titre 
sous  le  nom  de  méthode  ancienne.  Les  anciens,  il  est  vrai,  ont 
connu  aussi  la  méthode  de  l'extirpation  ;  mais  ils  n'en  ont  parlé 
que  pour  la  blâmer  et  la  rejeter  de  la  pratique. 

Les  auteurs  qui  ont  précédé  le  if  siècle  de  l'ère  chrétienne  ont 
ignoré  jusqu'à  l'existence  môme  de.l'anévrysme,  circonstance  vrai- 
ment inexpUcable,  car  les  anévrysmes  consécutifs  à  la  saignée  du 
bras  devaient  être  alors  bien  plus  fréquents  qu'aujourd'hui,  et  on 
ne  comprend  pas  qu'ils  aient  pu  échapper  à  l'attention  des  prati- 
ciens. Rufus  d'Éphèse,  contemporain  de  Trajan ,  paraît  être  le 
premier  auteur  qui  ait  parlé  de  l'anévrysme  (1).  L'art  ne  pos- 
sédait encore  aucune  ressource  contre  cette  afifection,  et  Galien 
lui-même,  postérieur  à  Rufus  de  quelques  années,  ne  se  doutait 
pas  qu'il  fût  possible  de  la  guérir. 

Mais  Rufus  et  GaUen  avaient  du  moins  rendu  le  service  d'ap- 
peler l'attention  des  chirm-giens  sur  ces  tumeurs  dangereuses. 
D'après  les  doctrines  du  temps,  la  gravité  des  anévrysmes  venait 
des  propriétés  délétères  du  sang  accumulé  dans  la  poche,  et  on 
ne  tarda  pas  à  chercher  les  moyens  d'évacuer  cette  substance 
nuisible.  —  Ainsi  naquit  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac. 

Les  premiers  tâtonnements  conduisirent  sans  doute  à  pratiquer  ■ 
une  incision  pure  et  simple,  et  de  terribles  hémorrhagies  durent 
en  être  la  conséquence.  On  voulut  alors,  et  ceci  n'est  plus  une 
supposition,  extirper  les  anévrysmes  comme  on  aurait  extirpé' 
toute  autre  tumeur  malfaisante  ;  mais  il  fallut  y  renoncer,  à  cause  • 

de  l'hémorrhagie. 

m  Rufus  ne  s'attribue  pas  la  découverte  de  celte  afTeciio,,  ;  -  «  Il  se  fait,  dit-il,  uue  tun.eun 
(1)  c'e.s.-à-tlire  dilatatio,.  de  l'artfre.     Ce  chapitre  de  Uufu,  a  etC 

Cr:C^^sr^^^'^'- 

dUenri  Estienne.  l'aris?  1307,  in-fol.,  col.  710  ,  h. 
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Il  s'agissait  de  trouver  un  moyen  moins  dangereux,  permet- 
tant de  donner  issue  au  sang  anévrysmal  et  d'cmpêclier  l'écou- 
lement du  sang  artériel.  Ce  l'ut  Antyllus  qui  résolut  ce  problème; 
ce  fut  lui  qui  créa  la  chirurgie  des  anévrysmes. 

Un  pareil  service  rendu  à  l'humanité  aurait  dû  assurer  à  An- 
tyllus la  reconnaissance  de  la  postérité ,  et  cependant  la  plupart 
des  auteurs  qui  ont  écrit  l'histoire  des  anévrysmes  n'ont  même 
pas  mentionné  son  nom.  D'autres  ont  dit  en  passant  qu' Antyllus 
connaissait  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac;  mais  ils  l'ont  pré- 
senté plutôt  comme  le  précurseur  que  comme  l'inventeur  de 
cette  méthode,  réservant  la  gloire  et  les  éloges  pour  Paul  d'É- 
gine,  plagiaire  du  vii"  siècle.  Le  fait  est  qu'il  y  a  vingt-cinq  ans 
à  peine  les  travaux  d'Antyllus  sur  l'anévrysme  n'étaient  connus 
que  par  un  passage  incomplet,  obscur  et  inexact  du  Continens 
de  Rhazès.  L'auteur  arabe  n'admettait  pas  qu'il  fiYt  permis  d'o- 
pérer les  anévrysmes  ;  il  défigura  donc  k  sa  manière  le  texte 
d'Antyllus  et  le  rendit  incompréhensible.  Ajoutons  à  cela  que  la 
plupart  des  éditeurs  de  Rhazès  ont  tronqué  ce  passage  et  en  ont 
fait  disparaître  tout  ce  qui  est  relatif  au  traitement  de  l'ané- 
vrysme, et  nous  comprenons  pourquoi  on  a  si  longtemps  refusé 
à  Antyllus  la  justice  qui  lui  est  due  (1). 

Il  est  difficile  de  préciser  l'époque  où  vécut  ce  chirurgien,  ce 
grand  chirurgien,  suivant  l'expression  de  Paul  d'Égine  qui,  par 
parenthèse,  l'a  pillé  sans  scrupule  et  n'a  pas  toujours  jugé  à 
propos  de  le  citer.  On  croit  qu'il  florissait ,  vers  le  milieu  du 
m"  siècle,  sous  le  règne  de  l'empereur  Valérien.  —  Haller  et 
Peyrilhe  le  font  cependant  vivre  vers  le  milieu  du  ir  siècle,  et  le 
considèrent  comme  à  peu  près  contemporain  de  Galien.  A  coup 
sûr,  Antyllus  écrivit  avant  le  règne  de  Julien  dit  l'Apostat,  puisque 

(1)  Pour  prendre  connaissance  du  texte  complet  de  Ilhazès,  j'ai  dû  consulter  le  magniliquc 
manuscrit  de  Karadj  qui  se  trouve  h  la  bibliolht(|ue  impériale  (  MSS.  n"  6912 ,  in-fol.,  T.  lll , 
lib.  XllI ,  fui.  28  ).  L'anévrysme  s'y  trouve  simplement  désigné  sous  le  nom  de  Ruplura 
arterie,  mais  on  lit  dans  le  titre  du  chapitre  (  fol.  27,  verso,  col.  i):  De  rnptura  arlcrie  que 
oocatur  abursima.  Le  texte  de  ce  manuscrit  précieux  est  asstdz  exactement  reproduit  dans 
l'édition  de  1Û86,  qui  se  trouve  à  la  bibliothèque  Sainte-Geneviève  (  Brixia:,  pcr  Jacobum 
Britannicum,  in-fol.  goth.,  fol.  CCa,  recto,  col.  1,  lib.  XUI ,  cap.  VII  ).  Seulement,  l'anévrysme 
y  est  désigné  sous  le  nom  d'abursima.  C'est  dc'jîi  quelque  chose.  ]1  est  vrai  qu'un  peu  plus 
haut  l'anévrysme  s'appelle  amplwrisnw ,  fol.  CCi,  verso,  col.  1.  Dans  la  plupart  des  édilions 
ultérieures,  dans  celles  notamment  (|ui  ont  été  divisées  en  cinquante  livres  à  l'instar  de  celle 
de  Paulus  Venetu»  {  Venise,  1509,  in-fol.),  on  trouve  (|uelques  mots  sur  les  signes  de  l'anc- 
vrysnie,  mais  rien  sur  le  traitement. 
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Oribase,  le  médecin  et  l'ami  de  ce  grand  empereur,  nouà  a  con- 
servé plusieurs  chapitres  de  ses  ouvrages.  On  peut  dire,  par 
conséquent ,  que  le  traitement  chirurgical  des  anévrysmes  re- 
monte à  une  époque  où  les  sciences  antiques  étaient  encore  dans 
toute  leur  splendeur. 

Mais  les  barbares  approchaient,  les  barbares  du  dehors  et  les 
barbares  du  dedans.  Les  écrits  d'Antyllus  furent  anéantis,  ceux 
d'Oribase  furent  dispersés,  et  lorsque  l'œuvre  des  ténèbres  fut 
achevée,  Paul  d'Égine,  au  vir  siècle,  put,  sans  être  bafoué 
comme  un  plagiaire,  copier  audacieusement ,  dans  le  XLV^  Uvi'e 
d'Oribase,  le  chapitre  de  l'anévrysme,  extrait  textuellement  de  la 
Cliirurgie  d'Antyllus. 

Ce  XLV  livre  a  été  considéré  pendant  longtemps  comme 
entièrement  perdu,  et  manque,  ainsi  que  beaucoup  d'autres, 
dans  toutes  les  éditions  ;  mais  M.  Angelo  Maï  l'a  retrouvé, 
il  y  a  vingt- cinq  ans,  et  l'a  fait  imprimer  à  Rome,  avec 
plusieurs  autres  manuscrits  grecs  delà  bibUothèque  du  Vatican. 
Cet  important  recueil  renferme  des  fragments  très-disparates  : 
des  discours  de  rhéteurs,  des  morceaux  de  philosophie  et  de 
théologie ,  et  enflfl  plusieurs  livres  inédits  de  la  grande  collection 
d'Oribase.  L'éditeur  a  traduit  en  latin  la  plupart  des  écrits  litté- 
raires, religieux  ou  philosophiques  de  son  recueil  ;  mais,  étranger 
aux  sciences  médicales,  il  n'a  pas  entrepris  de  traduire  Oribase  ; 
il  s'est  contenté  de  publier  le  texte  grec,  sans  y  joindre  le  moindre 
commentaire ,  et  c'est  pour  cela ,  sans  doute,  que,  jusqu'ici ,  les 
médecins  n'ont  pas  profité  de  la  trouvaille  précieuse  de  M.  Maï. 

Or,  le  chapitre  XX  du  XLV"  livre  d'OrDjase  est  mtitulé  :  De 
l'anévrysme,  tiré  d'Antyllus,  l"  livre  de  la  chirurgie.  Il  est  assez 
important,  assez  peu  connu  pour  que  je  le  reproduise  ici,  et  je 
dois  avant  tout  remercier  mon  savant  confrère,  M.  Bell ,  biblio- 
thécaire de  la  Faculté ,  qui  a  bien  voulu  me  communiquer  et 
le  texte  grec  et  la  traduction  manuscrite  qu'il  en  a  faite  lui- 
même  (1)  : 

«  §  \.  Il  y  a  deux  espèces  d'anévrysmes.  L'une  se  produit  par  la  dilalalion 
locale  d'une  artère  :  c'est  de  là  ([ue  la  maladie  emprunte  son  nom  d'anô- 

(1)  Angelo  Maï.  Classicorum  aucturime  l^'aticaïUs  coclicibiis  editorum,  lomuslV,  p.  56. 
Bomae ,  1831,  in-8".  -  P.  90  à  92  Uu  ipanuscrlt  du  Vatican. 
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vrysme  (1)  ;  l'autre  résulte  de  la  déchirure  de  l'artère  et  du  passage  du  sang 
dans  la  chair  environnante.  L'anévrysme  par  dilatation  de  l'artère  est  plus 
allongé  ;  celui  qui  est  par  déchirure  est  plus  arrondi  et  a  une  plus  largo  base 
que  l'autre.  Dans  l'anévrysme  par  déchirure,  lorsqu'on  applique  les  doigts 
sur  la  tumeur,  on  entend  une  sorte  de  bruit  (littéralement  :  comme  un  cer- 
tain bruit) ,  tandis  qu'on  n'entend  aucun  bruit  dans  l'autre  espèce  d'ané- 
vrysmes. 

u  II  n'est  pas  raisonnable  d'abandonner  à  eux-mêmes  tous  les  anévrysmes, 
comme  l'enseignaient  les  anciens  chirurgiens  ;  mais  il  serait  extrêmement 
dangereux  de  les  opérer  tous.  Ainsi,  nous  nous  gardons  bien  do  toucher  aux 
anévrysmes  de  l'aisselle,  de  l'aine  et  du  cou  ,  tant  à  cause  de  la  grosseur  des 
vaisseaux  que  de  l'impossibilité  ou  de  la  difficulté  extrême  d'en  faire  la 
ligature.  Nous  abandonnons  aussi  les  anévrysmes  très-volumineux,  quel  que 
soit  le  lieu  où  ils  se  développent.  Pour  les  anévrysmes  qui  se  rencontrent 
aux  extrémités ,  aux  membres  et  à  la  tête ,  nous  les  opérons  de  la  manière 
suivante  : 

«  §  2.  Quand  il  s'agit  d'un  anévrysme  par  dilatation,  nous  faisons  à  la  peau 
une  incision  droite  suivant  la  longueur  du  vaisseau.  Ensuite,  écartant  avec 
des  crochets  les  lèvres  de  la  plaie,  nous  incisons  avec  précaution  toutes  les 
membranes  placées  entre  la  peau  et  l'artère.  Rejetant  sur  le  côté  avèc  des 
crochets  la  veine  située  à  côté  de  l'artère,  nous  dénudons  de  toutes  parts  la 
partie  anévrysmatique  du  vaisseau.  Introduisant  au-dessous  de  celui-ci ,  à  la 
partie  inférieure,  le  bouton  de  la  sonde,  et  le  reportant  vers  le  haut,  nous 
enfonçons  une  aiguille  garnie  d'un  fil  double,  de  manière  à  la  faire  parvenir 
sous  l'artère.  Nous  coupons  avec  des  ciseaux  le  fil  près  de  son  anse,  de  ma- 
nière à  avoir  deux  fils  et  quatre  chefs.  Ensuite ,  prenant  les  deux  chefs  du 
premier  fil ,  nous  les  tirons  doucement  en  haut  vers  l'extrémité  opposée  de 
l'anévrysme,  et  nous  les  lions  exactement.  Nous  tirons  de  même  le  second 
fil  vers  l'autre  extrémité  de  la  tumeur,  et  nous  lions  en  ce  point  l'artère  ;  en 

(1)  70  U.ÈV  -yàp  aÙTwv  -jlveTai  rr^  -mto.  to'ttov  àprvipîa;  àvsûpuoGEÎcrflç  '  èvteûGev  xat  to 
i'vofj.a  £T£'6/i  Tû  àvsûpuaaaTi.  Je  cite  cette  phrase  pour  établir,  d'aprfcs  les  lOmoignages 
irrécusables  d'Antyllus  et  d'Oribase ,  l'étyinologie  et  l'orthographe  du  mot  anévrysme. 
Lisfranc,  théorisant  une  erreur  due  aux  hiirbiers  illettrés  qui  mirent  pour  la  première  fois  la 
chirurgie  en  langue  vulgaire,  a  écrit  aiiév7-ismc  avec  un  i,  a  nié  que  ce  mot  désignât  la 
dilatation  des  artères,  et  a  prétendn  que  nufus  ,  Aniyllus  et  Aétius  avaient  constamment  écrit 
àvEupicu.a  (  Quelques  reclierckes  sur  L'Iiistoire  chirurgicale  des  cmùvrismes.  Paris,  1833 , 
in-8°,  p.  15  ).  Je  me  suis  assuré  d'ailleurs  qu'Aétius  a  suivi  la  même  orthographe  qu'Antyllus. 
Je  ne  connais  aucune  édition  grecque  du  chapitre  de  l'Ancvn/sme  d'Aéiius,  mais  le  mot 
àvsûf.'jcu.a  se  trouve  dans  le  chapitre  XVIII  du  livre  III  imprimé  en  grec  li  Venise  en  1526 
(Alde,  in-fol.,  fol.  50,  verso).  J'ai  retrouvé  la  inOme  orthographe  dans  le  manuscrit  grec 
d'Aélius,  qui  existe  à  la  bibliothèque  de  la  Faculté,  et  qui  parait  dater  du  xv"  siècle.  Le  cha- 
pitre LI  du  Tciraliblon  IV,  senno  11  du  mCme  manuscrit,  est  tiré  de  Uufus,  et  on  y  lit 
encore  àveûpuou.a. 
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sorte  que  tout  l'anévrysme  se  trouve  compris  entre  deux  ligatures.  Après 
cela,  nous  pratiquons  sur  le  milieu  de  l'anévrysme  une  petite  incision.  Tout 
le  contenu  de  l'anévrysme  est  ainsi  évacué  sans  danger  d'hémorrhagie. 

«  Ceux  qui  lient  bien  comme  nous  l'artère  des  deux  côtés,  mais  qui  extir- 
pent le  milieu  de  l'anévrysme  ,  agissent  témérairement ,  car  souvent  les  fils 
sont  repoussés  par  la  force  et  la  distension  du  pneuma. 

«  §  3.  Si  l'anévrysme  a  lieu  par  déchirure  de  l'artère,  il  faut  saisir  avec  les 
doigts ,  en  même  temps  que  le  derme ,  tout  ce  qu'il  est  possible  d'embrasser 
de  l'anévrysme  ;  ensuite  passer  au-dessous  de  ce  qui  reste  une  aiguille 
garnie  d'un  fil  double  de  lin  ou  de  corde  à  boyau  ;  puis,  après  son  passage, 
couper  l'anse  avec  des  ciseaux ,  de  manière  à  avoir  deux  fils  ;  prendre  alors 
les  deux  chefs  de  l'un  des  fils,  —  les  lier  sur  le  côté  droit  en  ayant  soin  de 
bien  serrer  le  nœud  pour  que  le  fil  ne  glisse  pas,  et  lier  de  même  les  deux 
autres  chefs  sur  le  côté  gauche  au  point  opposé.  S'il  y  a  à  craindre  le  glis- 
sement des  fils,  il  faut  passer  une  autre  aiguille,  également  garnie  d'un  fil 
double  et  croisant  la  première  dans  le  même  endroit  en  forme  de  X ,  couper 
de  même  le  fil  avec  des  ciseaux  et  l'attacher  comme  le  premier  ;  de  sorte  que 
la  ligature  soit  opérée  par  quatre  fils.  —  Ensuite,  il  faut  ouvrir  de  la  même 
manière  la  tumeur  à  son  sommet,  et,  «près  l'évacuation  de  son  contenu , 
retrancher  la  peau  superflue,  en  laissant  celle  sur  laquelle  les  fils  sont  noués. 
De  cette  manière,  l'opération  est  sans  hémorrhagie.  » 

Si  on  compare  ce  chapitre  remarquable  aux  informes  descrip- 
tions de  Rufus  d'Éplièse  et  de  Galien,  on  est  conduit  à  dire  qu'An- 
tyllus  a  créé  non-seulement  la  médecine  opératoire ,  mais  en- 
core la  pathologie  des  anévrysmes.  A  chaque  ligne,  on  reconnaît 
l'écrivain  qui  parle  de  ce  qu'il  a  vu ,  de  ce  qu'il  a  fait.  C'est  Au- 
tyllus  qui  a  distingué  cliniquement  l'anévrysme  par  dilatation  de 
l'anévrysme  faux  ou  par  épanchement.  Paul  d'Égine,  trois  ou 
quatre  siècles  plus  tard,  n'a  fait  que  le  piller;  je  me  trompe ,  car 
le  plagiaire  n'a  pas  compris  tout  ce  qu'il  copiait;  il  a  omis  les 
détails  les  plus  importants,  et  a  même  une  fois  déflguré  la  pensée 
d'Antyllus.  Celui-ci,  parlant  de  cette  sorte  de  bruit  qu'on  entend 
avec  le  doigt,  et  que  nous  nommons  aujourd'hui  le  frémissement 
vibratoire ,  avait  dit  que  ce  bruit  n'existait  pas  dans  les  anévrys- 
mes  par  dilatation,  et  qu'on  l'observait  seulement  dans  les  ané- 
vrysmes  par  rupture.  Or,  dès  cette  époque ,  comme  encore  de 
nos  jours,  la  saignée  du  bras  était  la  cause  la  plus  commune  des 
anévrysmes  trauiTiatiques ,  et  on  sait  que  les  anévrysmes  faux 
du  pli  du  bras  sont  très-souvent  variqueux.  Sans  connaître  la  dis- 
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tinclion  dos  andvrysmns  artëiiels  oX  dos  anévrysmos  variqueux, 
\ntylliis  avait  parfaitemeiU  observé  le  frémissement  vibraloirc  de 
la  plilébartérie ,  et  avait ,  avec  juste  raison  ,  donné  ce  caractère 
comme  l'ini  des  signes  de  l'anévrysme  faux.  On  ne  peut  lui  re- 
procher que  d'avoir  accordé  à  tous  les  anévrysmes  faux  un 
symptôme  qui  appartient  seulement  à  quelques-uns  d'entre  eux. 
Paul  d'Égine,  copiant  des  choses  qu'il  ne  comprenait  point,  trans- 
posa deux  mots ,  peut-être  sans  s'en  apercevoir,  attribua  le  fré- 
missement vibratoire  aux  anévrysmes  par  dilatation,  et  prétendit 
que  ce  symptôme  manquait  dans  tous  les  anévi'ysmes  par  déchi- 
rure. Il  n'en  faut  pas  davantage  pour  prouver  que  dans  ce  cha- 
pitre de  l'anévrysme ,  comme  au  reste  dans  beaucoup  d'autres , 
Paul  d'Égine  n'a  été  qu'un  copiste  ininteUigent. 

Quoi  qu'il  en  soit,  AnLyllus  parle  de  trois  méthodes  ou  procé- 
dés opératoires.  Il  ne  mentionne  que  pour  la  blâmer  Yeœtirpation 
de  la  tumeur ,  pratiquée  dès  cette  époque  par  quelques  chùw- 
giens,  précui'seurs  de  Purmann.  Puis  il  décrit  avec  une  précision 
et  une  clarté  étonnantes  l'opération  par  l'ouverture  du  sac  qui 
porte  bien  à  tort  le  nom  de  méthode  d'Aétius,  et  propose  enfin  de 
traiter  par  la  ligature  en  masse  les  anévrysmes  par  rupture  ou 
par  épanchement. 

Ce  dernier  procédé,  qui  nous  semble  aujourd'hui  barbare,  mé- 
rite peut-être  quelque  indulgence  si  on  se  reporte  à  l'époque  où  il 
a  été  imaginé.  Le  tourniquet  n'étant  pas  encore  inventé ,  le  dan- 
ger imminent,  dans  l'opération  de  l'anévrysme,  était  l'hémor- 
rhagie.  Pour  éviter  cet  accident,  Antyllus  conseillait  de  disséquer 
attentivement  le  sac  des  anévrysmes  par  dilatation ,  de  lier  l'ar- 
tère au-dessus  et  au-dessous ,  et  de  n'ouvrir  la  poche  qu'après 
avoir  ainsi  rendu  l'hémorrhagie  impossible.  Mais  cette  méthode 
n'était  évidemment  applicable  qu'aux  anévrysmes  pouiTus  de 
sac.  Or,  les  anévrysmes  consécutifs  à  la  rupture  des  artères  ne 
possèdent  souvent  aucune  enveloppe.  Antyllus  ne  l'ignorait  point, 
puisque  ,  suivant  lui,  dans  l'anévrysme  par  déchirure  il  y  avait 
passage  du  sang  dans  la  chair  environnante.  Il  ne  pouvait  donc 
pas  avoir  la  prétention  d'arriver  sur  le  vaisseau  sans  ouvrir  la 
cavité  qui  renfermait  le  sang,  et  il  fut  ainsi  conduit  ;i  prévenir 
l'hémorrhagie  au  moyen  de  la  ligature  en  masse,  avant  d'inciser 
les  anévrysmes  par  épanchement.  Puis,  cette  ligature  en  masse 
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condamnant  inévilal)lcmenl,  à  la  gangrène  les  parties  qu'elle 
étranglait,  Antylliis  conseilla  de  retrancher  la  peau  superflue, 
c'est-à-dire  de  remplacer  l'incision  simple  par  l'excision  d'une 
partie  des  téguments. 

En  réalité ,  par  conséquent ,  Antyllus  n'avait  qu'un  but  dans  le 
traitement  de  l'anévrysme,  c'était  d'évacuer  le  sang  contenu  dans 
la  tumeur.  Cette  idée  fondamentale  le  conduisit  à  instituer  la 
grande  méthode  de  l'ouverture  du  sac.  Une  double  ligature,  ap- 
phquée  au-dessus  et  au-dessous  de  l'anévrysme,  lui  parut  indis- 
pensable pour  conjurer  le  danger  imminent  de  l'hémorrhagie. 
Quant  au  procédé  opératoire ,  il  variait  suivant  les  cas.  Antyllus 
ne  liait  que  l'artère  lorsqu'il  le  jugeait  possible  ;  sinon,  il  se  rési- 
gnait à  lier  en  même  temps  toutes  les  parties  qui  recouvraient  ce 
vaisseau. 

Des  deux  opérations  créées  par  Antyllus,  l'une,  celle  de  la  liga- 
ture en  masse,  parut  sans  doute  trop  cruelle,  et  il  est  permis  de 
croire,  d'ailleurs,  qu'elle  devait  souvent  manquer  son  but;  l'autre, 
celle  de  la  ligature  isolée,  était  d'une  exécution  tellement  difficile, 
demandait  une  dissection  tellement  délicate  que  les  successeurs 
d' Antyllus,  moins  hardis  et  moins  habiles  que  lui,  ne  tardèrent 
pas  à  l'abandonner.  Ils  ne  renoncèrent  cependant  pas  à  l'idée 
d'ouvrir  le  sac  pour  évacuer  le  sang  anévrysmal.  L'un  d'eux  eut 
une  inspiration  bien  remarquable  pour  cette  époque  où  on  ne  se 
doutait  même  pas  de  l'existence  de  la  circulation.  Il  chercha 
l'artère  au-dessus  de  l'anévrysme  ,  la  mit  à  découvert  au  moyen 
d'une  incision,  et  la  lia.  Puis,  délivré  de  la  crainte  d'une  hémor- 
rhagie  immédiate,  il  ouvrit  largement  la  tumeur,  la  vida  et,  pour 
prévenir  l'hémorrhagie  ultérieure ,  il  apphqua  deux  nouvelles 
ligatures,  l'une  immédiatement  au-dessus,  l'autre  immédiatement 
au-dessous  du  sac. 

Ce  nouveau  procédé  ne  tarda  pas  à  supplanter  les  deux  procé- 
dés d'Antyllus.  A  toute  autre  époque ,  il  eût  pu  avoir  des  consé- 
quences capitales,  conduire  à  la  découverte  de  la  méthode  d'Anel, 
et  môme  à  la  découverte  de  la  circulation  du  sang.  Mais  on  com- 
mençait déjà  à  perdre  l'habitude  de  penser.  Cette  innovation,  qui 
eût  pu  être  si  féconde ,  n'eut  d'autre  résultat  que  de  rétrécir  con- 
sidérablement le  cadre  de  la  médecine  opératoire.  Antyllus  opérait 
tous  les  anévrysmes ,  excepté  ceux  du  cou,  de  l'aine  et  de  l'ais- 
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selle.  Ses  successeurs  u'opérôront  plus  que  les  anévrysmes  du  pli 
(lu  coude.  Désormais,  en  effet ,  l'opéralion  était  subordonnée  à  la 
possibilité  de  lier  préalablement  l'artère  à  une  notable  dislance 
au-dessus  du  sac,  et  le  défaut  de  connaissances  anatomiques 
rendait  très-difficile  l'exécution  de  cette  première  ligature.  Seule 
l'artère  lunnérale,  à  cause  de  sa  position  superficielle  le  long  du 
bras ,  parut  accessible  à  des  chirurgiens  qui  n'avaient  d'autre 
guide  que  les  pulsations  artérielles.  On  se  résigna  donc  à  n'o- 
pérer que  les  anévrysmes  du  pli  du  coude,  et  voici  comment 
Aétius ,  compilateur  du  v  siècle,  décrivit  cette  opération  (1)  : 

«  Quant  aux  anévrysmes  du  pli  du  coude ,  nous  les  opérons  ainsi  :  nous 
marquons  d'abord  supérieurement  le  trajet  de  l'artère  à  la  partie  interne 
du  bras ,  entre  l'aisselle  et  le  coude ,  puis  nous  faisons  une  incision  longi- 
tudinale à  trois  ou  quatre  travers  de  doigts  au-dessous  de  l'aisselle ,  là  où 
l'artère  est  le  plus  facile  à  sentir  avec  le  doigt  ;  nous  dénudons  peu  à  peu  ce 
vaisseau,  nous  l'isolons  des  parties  environnantes,  nous  le  soulevons  avec 
un  crochet  mousse,  nous  le  liens  avec  deux  fils  et  nous  le  coupons  entre 
les  deux  ligatures.  Alors,  n'ayant  plus  à  craindre  l'hémorrhagie ,  nous  in- 
cisons la  tumeur  au  pli  du  coude,  nous  évacuons  les  caillots,  nous  cherchons 
l'artère,  d'où  le  sang  est  sorti;  après  l'avoir  trouvée,  nous  la  soulevons 
avec  un  crochet ,  nous  la  lions  et  nous  la  coupons  comme  la  précédente.  >. 

Ceux  qui  ont  écrit  jusqu'ici  l'histoire  des  anévrysmes  ne  con- 
naissaient pas  les  travaux  d'Antyllus  ;  ils  ont  cru  qu'Aétius  était 
l'inventeur  de  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac,  et  l'ont  dési- 
gnée sous  le  nom  de  méthode  cV Aétius.  J'espère  qu'à  l'avenir  on 
ne  commettra  plus  cette  erreur.  Aétius  a  tout  au  plus  inventé  le 
procédé  qui  consiste  à  lier  l'artère  au-dessous  de  l'aisselle  avant 
d'ouvrir  le  sac,  et  cela  même  me  semble  fort  douteux.  Cet  auteur, 
ou  plutôt  ce  compilateur,  n'a  aucune  originalité.  Il  écrivait  aiî 
v  siècle,  en  pleine  décadence,  et  c'était  un  peu  tard  pour  avoir 
une  idée  ;  d'ailleurs,  il  ne  se  donne  nulle  part  comme  l'inventeur 
du  procédé.  Il  dit  :  nous  faisons,  nous  opérons,  mais  cela  ne 
prouve  rien  :  c'était  le  style  descriptif  de  l'époque;  et  on  retrouve 
ces  mêmes  expressions  dans  le  chapitre  de  l'anévrysme  que  Paul 
d'Égine  copia  plus  tard,  à  peu  près  textuellement,  dans  la  chi- 

(1)  Af.TiuR.  Contractœ  ex  veteribua  medidnm  Tclrobiblos.  ïctrab.  IV ,  scrmo  Wl 
cap.  X.-Dans  Ani»  medicœ  Principes  d'Henri  Esiienno.  Paris?  \5ai,  in-fol,,  col.  7;)0,  G. 
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rurgie  d'Aulyllus  où  dans  la  collection  d'Oribase.  Après  ces  res- 
serves laites,  ;jo  ne  refuserai  pas  de  donner  au  procédé  qui  pi  ('- 
cède  le  nom  de  procédé  d'Aétius,  parce  qu'apr(^s  tout  c'est  Aélius 
qui  nous  en  a  conservé  la  description  (1). 

Depuis  le  y  jusqu'au  xvir  siècle,  l'opération  de  l'anévrysnK- 
ne  fut  l'objet  d'aucune  modification  nouvelle;  tout  le  monde ,  il 
est  vrai,  parle  d'un  progrès  réalisé  par  Paul  d'Égine,  au  commen- 
cement du  vir  siècle ,  comme  si  un  progrès  quelconque,  comme 
si  une  idée  bonne  ou  mauvaise  avait  pu  naître  à  cette  époque 
néfaste,  où  l'ignorance  et  la  barbarie  étendaient  leurs  voiles  sur 
l'intelligence  humaine.  Paul  d'Égine ,  simple  plagiaire ,  ayant  à 
choisir  entre  le  texte  d'Antyllus  et  celui  d'Aétius ,  opta  pour  le 
premier,  le  copia  presque  mot  pour  mot ,  sans  dire  où  il  l'avait 
pris ,  et  trouva  toutefois  le  moyen  de  faire  un  contre-sens ,  ainsi 
qu'on  l'a  déjà  vu  (2).  C'est  pourquoi  on  a  donné  le  nom  de  Paul 
d'Égine  aux  deux  procédés  qui  appartiennent  à  Antyllus.  On  a  dit 
qu'Aétius  avait  créé  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac  pour  les 
anévrysmes  du  pli  du  coude  ;  que  Paul  d'Égme  l'avait  simplifiée, 
mûrie ,  développée  ;  qu'il  l'avait  rendue  applicable  aux  autres 
anévrysmes  de  la  tête  et  des  membres.  Ce  sont  là  autant  d'er- 
reurs. L'opération  de  l'anévrysme,  loin  de  se  perfectionner  à  cette 
époque ,  subit  le  sort  commun  de  toutes  les  choses  de  l'art  et  de 
la  science  :  née  la  veille  de  la  décadence ,  elle  aUa  en  se  dégra- 
dant, en  se  rétrécissant  de  plus  en  plus;  créée  par  Antyllus,  pour 
être  apphquée  à  un  grand  nombre  d'anévrysmes ,  nous  la  trou- 
vons déjà,  au  v-«  siècle,  restreinte  au  seul  cas  particulier  des  ané- 
vrysmes du  pli  du  coude.  Il  en  fut  ainsi  pendant  tout  le  moyen 
âge.  Les  Arabes,  les  Arabistes,  suivirent  le  précepte  d'Aétius,  mais 
non  son  procédé;  comme  lui,  ils  ne  s'occupèrent  que  des  ané- 
vrysmes du  pli  du  bras  ;  mais  la  ligature  préalable  de  l'artère 


(1)  Sprengel,  dans  son  déplorable  chapitre  de  l'Anèvrysme,  attribue  à  Philagrius  l'invention 
du  procédé  décrit  par  Aélius.  Mais  Philagrius  est  simplement  Tautcur  du  chapitre  du  Ganglion, 
qui  précède  immédiatement  dans  les  œuvres  d'Aétius  le  chapitre  de  VAnévnjsmc.  Je  m'cni- 
presse  d'ajouter  que  Sprengel  n'a  pas  compris  le  premier  mot  de  l'opération  qu'il  attribue  à 
Philagrius  (  SPBENGEL.  Histoire  de  la  médecine,  tr.  fr.  Paris,  1815,  in-S»,  T.  VII,  p.  3S5). 

(21  Fow  plus  haut,  p.  ?.05.  Comparez  le  texte  d'Antyllus  avec  Paul  d'Égine,  De  re  medica, 
lib  \I  cap  XXXVII.  -  yoy.  la  Cliirnrgie  de  Paul  d'Égine,  édit.  gréco-française,  par  René 
Briau  Paris'  1855.  in-8°,  p.  181.  Je  me  plais  ici  .1  citer  cette  belle  édition  ;  M.  Briau  a  rendu  à 
la  science  un  véritable  service,  en  restituant  et  collaiionnanl  sur  dix-neuf  manuscrits  le  texte 
altéré  de  Paul  d'Égine. 
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huiiic^rale  était  dëjà  trop  difficile  pour  eux.  Ils  revinrent  donc  au 
premier  procédé  d'Antyllus,  dit  de  Paul  d'Égine,  ou  plutôt  ils  con- 
seillèrent d'y  revenir;  car,  peu  à  peu,  cette  opération  fut  à  son 
tour  jugée  trop  difficile  :  elle  tomba  à  peu  près  complètement  en 
désuétude  (1) ,  et  il  arriva  même  un  moment  où  beaucoup  d'au- 
teurs de  chirurgie  cessèrent  tout  à  fait  d'en  parler.  Après  la  Re- 
naissance, l'opération  de  l'anévrysme,  toujours  restreinte  au  cas 
particulier  des  anévrysmes  du  coude,  rentra  graduellement  dans 
la  pratique  ;  pendant  tout  le  xyv  siècle,  on  suivit  le  premier  pro- 
cédé d'Antyllus,  c'est-à-dire  l'incision  précédée  de  la  double  liga- 
ture ;  puis  on  secoua  le  joug  de  l'antiquité  et  on  commença  à 
chercher  des  procédés  nouveaux. 

Le  signal  fut  donné  par  Guillemeau,  qui  crut  pouvoir  se  dis- 
penser de  la  ligature  inférieure  (2).  Ce  procédé  est  très-défec- 
tueux. Le  bout  mférieur,  libre  de  toute  étreinte,  ouvre  un  large 
passage  aux  hémorrhagies  consécutives.  Cet  accident,  à  ma  con- 
naissance, n'a  été  observé  que  deux  fois  (3);  mais  le  procédé  de 
Guillemeau,  bien  qu'accepté  par  Dionis,  puis  légèrement  modifié 
par  Keyslère,  et  appliqué  par  lui,  en  1744,  au  traitement  des  ané- 
vrysmes poplités,  n'a  été  exécuté  que  très-rarement,  et  quelques 
succès  isolés  ne  prouvent  rien  lorsqu'il  s'agit  d'une  chose  aussi 
capricieuse  que  l'hémorrhagie  consécutive  (4). 

L'invention  du  tourniquet,  faite  par  Morel  en  1674,  au  siège  de 
Besançon ,  donna  lieu  à  une  modification  beaucoup  plus  impor- 
tante, et  permit  à  l'opération  de  l'anévrysme ,  inaccessible  jus- 
qu'alors à  la  plupart  des  chirurgiens ,  de  pénétrer  dans  la  pra- 
tique usuelle.  Le  tourniquet  fournissait  un  moyen  d'arrêter  le 
'  cours  du  sang  pendant  la  durée  des  opérations.  On  put  dès  lors 
prendre  l'habitude  d'ouvrir  les  tumeurs  du  premier  coup,  et  cette 
manœuvre,  devenue  sans  danger,  facilita  beaucoup  la  recherche 

(1)  Rhazfcs  proscrivit  même  tout  à  fait  Popératioii  de  ranévrysme.  Apros  avoir  décrit  tant 
1  bien  que  mal  l'opôraiion  U'Aniyllus,  il  ajouta  ;  Dico  ego  jubco  quod  non  fiai  liœc  curatio 
>  Omnino. 

(2)  Jacques  Guillemeau.  (Xnures  de  chirurgie.  Rouen,  lOW,  in-fol.,  p.  C99.  Les  opéra- 
tions de  chirurgie,  cliap.  VI.  La  1"  édit.  est  de  159a.  Foi/,  plus  loin  ,  cliap.  XVII ,  §  2. 

(3)  Cas  de  SayiarJ ,  dans  Observations  de  chirurgie.  Paris,  1702,  in-12,  p.  157,  à  la  suite  di' 
la  32»  obicrv.  —  Cas  de  fiuérin,  de  Bordeaux,  en  1786,  dans  Journal  dit  de  Sédillot,  au  V  de 
la  République,  T.  I,  p.  190. 

(U)  Le  procédé  de  Guillemeau  fut  encore  appliqué  avec  succès  par  Brioi,  dans  un  cas  (l'ané- 
vrysme de  l'arttre  radiale.  Briot  ,  Essai  sur  les  tumeurs  formées  par  te  sang  artériel 
Paris,  sans  date  (entre  1801  et  180'i) ,  in-8°,  p.  100,  en  note. 
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ultérieure  et  la  ligature  des  deux  bouts  de  l'artère.  A  partir  de  ce 
moment ,  l'opération  de  l'ouverture  du  sac  fut  définitivement 
constituée  :  on  avait  enfin  trouvé  le  procédé  qui  était  appelé  à 
survivre,  et  qui  mériterait  encore  aujourd'hui  de  recevoir  la  pré- 
férence, si  l'on  se  décidait  à  appliquer  la  méthode  de  l'ouverture 
du  sac.  Je  le  décrirai  tout  à  l'heure;  mais,  auparavant ,  je  dois 
faire  connaître  d'autres  modifications  qui  n'ont  joui  que  d'une 

vogue  passagère. 

Depuis  la  découverte  de  la  circulation,  les  chirurgiens  ne  se 
décidaient  qu'avec  la  plus  vive  répugnance  à  lier  les  artères.  Ne 
connaissant  pas  encore  les  riches  ressources  de  la  circulation 
collatérale,  ils  craignaient  toujours  de  produire  la  gangrène;  et 
Heister  encore,  en  plein  xviir  siècle,  s'imaginait  qu'une  anomalie 
artérielle  pouvait  seule  rendre  compte  des  cas  où  la  ligature  de 
la  fémorale,  ou  celle  de  l'humérale  au  milieu  du  bras,  n'avait  pas 
été  suivie  de  la  mortification  du  membre  (1).  Cette  crainte  inces- 
sante et  exagérée  de  la  gangrène  fit  naître  l'espérance  de  guérir 
l'anévrysme  sans  obhtérer  l'artère  correspondante.  De  là  naqui- 
rent trois  procédés  qui,  comme  on  le  devine ,  manquèrent  tout 
à  fait  leur  but. 

Le  premier  de  ces  procédés  consistait  à  fendre  la  tumeur  api-ès 
avoir  comprimé  l'artère  à  la  racine  du  membre,  puis  à  mettre  sur 
le  tronc  de  l'artère  un  petit  bouton  de  vitriol  gros  comme  un  pois 
et  enveloppé  de  coton  ;  on  tamponnait  la  plaie  et  on  soutenait  le 
tout  par  un  bandage.  Ce  procédé,  au  dire  d'Etmuller,  fut  inventé 
en  France  (2) ,  et  Lancisi  le  décrivit  avec  éloges  sous  le  nom  de 
méthode  française  (3).  Ces  auteurs  ne  disent  pas  si  l'application 
du  vitriol  faisait  ou  non  oblitérer  l'artère.  Il  serait  possible  que 
ce  procédé  eût  été  surtout  imaginé  pom^  diminuer  les  chances  de 
l'hémorrhagie  consécutive;  mais  les  écrivains  ultérieurs  furent 
plus  expUcites,  et  Asman  lui-même,  en  1773,  croyait  encore  que 

,11  WiDMANN.  De  gemnnn  siruclurâ,  eorumque  morbis,  Diss.  inaug.  fvxs.  Hcislcr. 
„  ,    ,  .u  ^^uu  dans  TU  chiruro.  de  Ualler,  T.  IV,  p.  529,  in-tx"  n). 
"aTitcHrETii^^^^^^^  cl'i>-nrOie  mmcalc  et  raisonnée .  u:  U:  Lyon  ,  1691 , 

.„?/p  ai.  L'  sagedu.itnol  est  bien  anténeu.  au  xv„=  si.c.e,  car  1  en  est  quesfo» 
r  ,\  r/,  rurotc  cle  Pierre  de  Largelata  {Cirurgia  magisiri  Pétri  de  Lcv-gelata .  l, 
dans  Emborismate.  Venise,  1^7,  in-fol.  goih.,  p.  2^.,  verso,  col.  2). 

iracL  IV,  cap.        '  ,g  ,ic  poudre  de  cl.aux  et  de  vitriol. 

"TLrNr"rirZ:;;iS^*".'.  P^op.  Av,  dans  laconection  de  I.auti,  sur  .es  and- 
vrysmes.  Strasbourg,  178.-,,  m-W,  p.  2S. 
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le  bouton  de  vitriol  avait  la  propriëtd  de  faire  refermer  l'orifice 
du  sac  sans  rendre  l'artère  imperméable  (1). 
Il  faut  croire  que  les  résultats  du  vitriol  ne  furent  pas  très-satis- 
:  faisants,  car  on  chercha  bientôt  à  remplir  la  même  indication 
d'une  autre  manière.  Un  certain  Brossard  se  présenta  en  1750,  à 
l'Académie  de  chirurgie ,  avec  un  remède  secret  dont  MorandVit 
l'essai  sur  un  officier  atteint  d'anévrysme  au  bras  droit.  Morand 
incisa  le  sac  et  Brossard  appliqua  lui-même  son  topique  au  fond 
d(3  la  plaie.  Le  pouls  reparut  à  la  radiale  au  bout  de  vingt  heures. 
On  en  conclut  que  la  circidation  n'était  pas  interceptée  dans  l'hu- 
niérale  ;  mais  on  sait  aujourd'hui  que  pareille  chose  s'observe 
•souvent  après  la  ligature  complète  de  ce  vaisseau.  Quoi  qu'il  en 
•soit,  le  malade  guérit.  Cette  cure,  suivant  l'expression  de  Morand, 
fit  la  fortune  à  la  fois  du  remède  et  du  chirurgien,  car  Louis  XV 
voulut  connaître  le  secret  de  Brossard  et  le  paya  fort  cher.  Lé 
précieux  topique  était  simplement  l'agaric  de  chêne  (2).  Brossard 
ajoutait  môme  qu'il  fallait  que  le  chêne  fût  vieux  et  ébranché,  et 
que  la  récolte  fût  faite  aux  mois  d'août  et  de  septembre.  Mais 
déjà  Morand  proposait  de  remplacer  le  susdit  agaric  par  des  mor- 
ceaux d'éponge  (3)  ;  d'autres  eurent  recours  h  des  boulettes  de 
papier  mâché.  En  un  mot,  le  spécifique  fit  place  à  la  compression 
immédiate  pure  et  simple,  et  on  reconnut  que  tous  ces  moyens 
lavaient  pour  résultat  d'efi"acer  sans  retour  le  calibre  de  l'artère. 

C'est  pourquoi  Lambert,  chirurgien  de  Newcastle,  inventa  un 
■procédé  encore  plus  ingénieux  :  il  ne  s'agissait  de  rien  moins  que 
de  recoudre  les  bords  de  l'ouverture  de  l'artère  et  de  rétablir  le 
vaisseau  dans  l'état  où  il  était  avant  l'accident.  Ce  procédé  ne  fut 
mis  en  usage  qu'une  seule  fois,  dans  un  cas  de  plaie  artérielle 
I.Le  blessé  se  rétablit,  et  on  supposa  que  l'artère  était  restée  per- 
méable (4).  L'Idée  de  Lambert  ne  prit  cependant  pas  place  dans  la 
pratique;  mais  elle  eut  un  grand  succès  dans  les  livres,  jusqu'à  ce 
qu'enfin  Asman  eût  démontré,  par  des  expériences  faites  sur  des 
animaux ,  que  la  suture  oblitérait  infailliblement  les  artères  (5). 

(1)  Asman.  De  Aneunjsmale,  S  10  et  17,  mûnic  recueil,  p.  012. 
2)  Mém.  Acacl.  de  cliirurgie.  Paris,  1753,  in-W,  T.  II,  p.  224. 
(3)  tVem.  Acud.  de  ckirurgie,  T.  II,  p.  231, 

Isî  f 'ff"' ^^f''^'''^"'  ««^  l^maries.  Lotion,  i702,  in-8",  vol.  11,  p.  300,  ti»  30. 

its  aticw  ysmes.  Strasbourg  ,  1785,  iii-ft»,  p.  OlO. 
U. 
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On  revint  doue  à  la  ligalui'c,  el  il  en  était  temps,  car  déjà  l'opé- 
ration de  l'anévrysme  avait  pris  un  nouvel  essor.  Ce  n'était  plus 
seulement  sur  les  anévrysmes  du  pli  du  coude  que  les  chirur-  , 
giens  osaient  pratiquer  l'ouverture  du  sac;  peu  à  peu,  ils  s'étaient 
enhardis  et  avaient  ramené  enfin  la  chirurgie  au  degré  de  splen- 
deur où  elle  était  au  temps  d'Antyllus.  Or,  si  levilriol,  l'agaric  ou 
même  la  sature  pouvaient  maîtriser  à  la  rigueur  l'artère  humérale, 
la  ligature  seule  était  capable  d'agir  avec  quelque  sécurité  sur  les 
grosses  artères  du  membre  abdominal. 

Ce  ne  fut  pas  sans  hésitation  qu'on  se  décida  à  attaquer  ainsi 
les  anévrysmes  fémoraux  et  popUtés  ;  on  croyait  que  l'oblitération 
des  grosses  artères ,  inévitable  dans  l'opération  ordinaire ,  devait 
néce'ssairement  produire  la  gangrène  du  membre.  Pour  aller  au- 
devant  de  cet  accident,  on  n'avait  rien  trouve  de  mieux  que  l'am- 
pulalion. 

Cependant ,  quelques  observations  prouvaient  que  la  vie  du 
membre  abdominal  n'était  pas  toujours  compromise  par  la  liga- 
ture ou  l'oblitération  de  l'artère  fémorale.  C'était  d'abord  un  cas 
célèbre  de  Marc-Aurôle  Séverin  qui,  en  1641,  avait  apphqué  le  fer 
rouge  sur  un  anévrysme  inguinal ,  et  qui  avait  guéri  son  ma- 
lade (1)  ;  puis  un  autre  cas  où  le  même  chirurgien,  aidé  de  Jean 
Trullus  '  avait  lié  avec  succès  l'artère  fémorale ,  ouverte  par  une 
balle  au  tiers  supérieur  de  la  cuisse  (2).  Il  y  avait  encore  une  • 
observation  de  Bottentuit,  semblable  à  la  précédente  (3).  Ces, 
trois  exemples  devaient  suffire  ,  pour  rassurer  les  chirurgiens. 
Aussi  Guénault  et  Vandenesse  n'hésitèrent-ils  pas,  dans  une: 
thèse  soutenue  à  Paris  ,  en  1742  ,  à  proposer  la  ligature  de  la  fé- 
morale, au  lieu  de  ramputation,  dans  les  cas  de  plaie  de  ce  vais- 
seau {h).  De  là  à  abandonner  l'amputation ,  dans  le  traitement 
des  anévrysmes  fémoraux  ou  poplités,  il  n'y  avait  qu'un  pas. 
Deux  ans  après,  Pierre  Keyslère,  chirurgien  lorrain,  osa  opérer i 

(1)  M.  A.  SÊVE«iN.  De  rccondm  absccssuum  natuvâ.  lih.  IV.  De  noviss.  "J^^f' 
r.,n  VII  Levdc  112(1,1.1-;.",  p.  200.  Cette  ol.servatio.1  ina.ique  ib.is  les  prcm.cVcs  éd.l.OTs. 
T2)  Îla  S«  Emc.,pa.sn.  Francfort,  10.0,  ...-fol.,: 

(3)' cette  obscrvailo., ,  qui  claie  tie  1688 ,  est  rapportée  .la.is  Sav.akd  ,  Observations  cUirur. 
prisiU.  Guenault.  Paris,  17M.  Da.,s  IUlleu,  ncs.  cim,  vol.  V,  p.  115. 


I 

EXTENSION  DE  LA  MÉTHODE  d'ANTYLLUS,  213 

par  l'ouverture  du  sac  un  soldat  atteint  d'anévrysnie  poplité  (1). 
Cette  tentative  hardie  fut  couronnée  de  succès.  Deux  autres  ma- 
indes,  guéris  par  Keyslôrc  en  17/i7  et  llkS,  furent  aussi  heureux 
([ue  le  premier;  mais  un  quatrième  succomba.  Malgré  cet  échec, 
les  chirurgiens  italiens  imitèrent  bientôt  la  conduite  de  Keyslôre, 
et  l'amputation  cessa  d'èlre  considérée  comme  la  seule  ressource 
contre  les  anévrysmes  du  jarret. 

Les  anévrysmes  de  la  cuisse  attirèrent  à  leur  tour  l'atteii lion  des 
chirurgiens.  Burchall,  de  Manchester,  envoya,  en  1765,  à  la  Société 
des  médecins  de  Londres,  l'observation  d'un  anévrysme  fémoral 
guéri  par  l'ouverture  du  sac  (2).  Ce  fait  n'était  pas  encore  connu 
en  France  lorsque  Sue  le  jeune  lut,  en  1774,  à  l'Académie  de  chi- 
rurgie, un  Mémoire  sur  la  possibilité  d'opérer  les  anévrysmes 
cruraux  (3).  Les  faits  déjà  cités  de  Séverin  et  de  Bottenluit,  et 
surtout  l'étude  des  voies  anastomoliques  le  conduisirent  à  dire 
qu'on  pouvait  sans  imprudence  lier  non-seulement  l'artère  cru- 
rale, mais  encore  l'IUaque  externe  {k).  Deux  ans  après,  Sabatier 
vint  lire  à  son  tour  un  travail  sur  l'anévrysme  de  l'artère  fémo- 
rale. Ce  travail  devait  faire  partie  du  VP  volume  des  Mémoires  de 
l'Académie,  qui  n'a  point  été  publié  (5)  ;  mais  nous  savons  que , 
vers  cette  époque,  Sabatier  avait  opéré  avec  succès  un  anévrysme 
crural  (6).  Je  citerai  plus  loin  cette  observation,  qui  joue  un  rôle 
important  dans  l'histoire  de  la  compression  indirecte  (7). 

Depuis  lors,  il  fut  admis  que  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac 
était  applicable  aux  anévrysmes  de  l'artère  fémorale,  mais  là 
devait  s'arrêter  le  progrès  de  cette  opération.  Antyllus  lui  avait 
dès  le  premier  jour  imposé  des  limites  qu'elle  ne  devait  pas  fran- 
chir. Les  anévrysmes  de  la  carotide,  ceux  de  l'aine  et  de  l'aisselle, 
tous  ceux ,  en  un  mot ,  qu'on  ûe  pouvait  pas  maîtriser  par  une 
compression  exercée  sur  l'artère  au-dessus  de  la  tumeur  étaient 
évidemment  en  dehors  de  la  sphère  d'application  de  la  méthode 

(1)  Lettre  de  Testa,  de  Fcmirc.  à  Dominiiiue  Cotuniif,  de  Naplcs,  iraduite  liltéraleiueiit 
dans  Pelletan,  Clin,  cliintra.  Paris,  1810,  iii-8",  T.  I,  \\  137  à  l'i5. 

(2)  Medicid  Observations  and  Inqulries.  Loiul.,  170!),  iii-8°,  vo!.  lij ,  p.  100. 

(3)  .SOE  le  jeune.  lUdm.  s\ir  Vaiifv.  de  l',irthc  crurale,  <l;ni8  Jimrn^ddc  Vandcrnwiidc, 
1770,  T.  XLVI,  p.  ixUel  160. 

(û)  Loc.  cit.,  p.  03. 

(5)  Journal  de  V andcrmonde ,  T.  Xl.VI ,  p.  Uti ,  en  noie. 

(6)  Sabatieh.  ,}féd.  opératoire,  l"  éMl.  l'.nris,  1700,  lii-S»,  T.  UI ,  p.  101. 

(7)  foi/,  plus  loin  Compression  indirecte,  Historique,  Période  française. 
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ancienne.  Déjà ,  à  la  fm  du  xvir  siècle ,  Morel ,  chirurgien  de  la 
Charilé  de  Paris,  avait  eu  à  se  repentir  d'une  tentative  téuiérab'e. 
Il  avait  voulu  traiter  par  l'ouverture  du  sac  un  anévrysme  de  la 
carotide,  et  le  malade  était  mort  d'hémorrhagie  pendant  l'opéra- 
tion (1).  Près  d'un  siècle  plus  tard,  en  1762 ,  un  autre  Morel,  or- 
fèvre de  profession ,  avait  failli  être  victime  d'un  accident  sem- 
blable. L'anévrysme,  cette  fois,  occupait  le  pli  de  l'aine  et  fut 
pris  pour  un  abcès.  Maximin,  en  présence  de  Guattani,  ouvrit  cette 
tumeur  d'où  s'échappa  un  énorme  jet  de  sang  artériel.  Un  tampon- 
nement énergique  réussit  à  arrêter  cette  terrible  hémorrhagie,  et 
l'opéré  fut  assez  heureux  pour  guérir  (2).  Malgré  cette  issue  favo- 
rable, le  fait  de  Maximin  fut  considéré,  à  juste  titre,  comme  une 
leçon  salutaire  ,  et  l'on  perdit  l'envie  d'ouvrir  les  anévrysmes  in- 
guinaux. Quant  aux  anévrysmes  de  l'aisselle',  on  décida  aussi  qu'il 
n'y  fallait  pas  toucher,  lorsqu'on  apprit  que  Desault,  ayant  osé 
attaquer  ainsi  un  anévrysme  de  l'axillaire,  avait  eu  la  douleur  de 
voir  périr  son  malade  d'hémorrhagie  avant  la  fin  de  l'opération  (3) . 
Dès  lors  il  fut  établi  que  les  anévrysmes  du  cou,  de  l'aine  et  de 
l'aisselle  ne  devraient  pas  être  opérés,  et  c'était  pi-écisément  là 
ce  qu'Antyllus  avait  dit  quatorze  siècles  auparavant. 

Tels  furent  l'origine,  les  progrès  lents  et  les  oscillations  nom- 
breuses de  la  méthode  ancienne.  Les  travaux  de  Sue  et  de  Saba- 
tier  l'avaient  conduite  à  son  apogée;  son  règne  toutefois  ne  dura 
pas  longtemps.  Tant  qu'elle  avait  été  appliquée  seulement  au 
traitement  des  petits  anévrysmes  elle  avait  fourni  des  résultats 
assez  satisfaisants  ;  mais  lorsqu'elle  fut  mise  aux  prises  avec  les 
grands  anévrysmes  de  la  cuisse  et  du  jarret,  elle  devint  tellement 

(1)  HARDEn.  ^  pian»?)!.  Bâle,  1687,  iu-ii",  p.  324,  86»  obs.  Morel ,  dans  cê  cas  particulier,  a 
pu  manquer  de  prudence,  mais  il  faut  lui  rendre  cette  justice  qu'il  avait  sur  le  jeu  des  artères 
collatérales,  des  idées  bien  supérieures  ii  celles  de  ses  coiiteniporains ,  car,  dts  1081 ,  dans  un 
article  sur  le  traitement  des  anévrysmes,  il  avait  annoncé  qu'il  était  possible  de  lier  l'arlÈrc 
axillaire  {Obscrv,  circa  curam  Ancurismaiis ,  dans  Blègny,  Zodiaciis  yncdico-galliais , 
février  1681,  3»  obs.  Genève,  1082,  T.  UI,  p.  25).— Dans  le  numéro  suivant  du  même  journal , 
Royer  renchérit  sur  celte  idée  :  Sanguincm  alias  sibi  parare  vias,  irrigaUirum  univcrsiim 
Immcrum  (  Zod.  mcd.  gallic,  mars  1681  ,  3=  obs.,  T.  UI,  p.  ).  -  C'était  une  opinion  bien 
hardie  pour  l'époque. 

(2)  Guattani.  De  exlcrnis  Aneuvysmatibiis.  nome,  1772.  Ilistor.  XV,  dans  collect.  de 
Laulh,p.  1118.  Un  fait  exactement  semblable  s'est  présenté  en  1810  ou  1817  dans  la  pratique 
de  Cullerier  l'ancien.  —  Voy.  Roux.  Quarante  années  de  pratique  citirurgicnle.  Paris,  1855, 
in-8°,  T.  II,  p.  ^18. 

(3)  BicnAT.  OEuvrcschirurg.de  DesnuU.T.  II,  p.  555,  1"  édit.-BoYER.  Malad.  cltinirg., 
T.  Il ,  p.  189,  1"  édit. 
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grave,  elle  donna  une  mortalité  si  considérable,  que  beaucoup  de 
chirurgiens  éminents ,  parmi  lesquels  il  me  suffira  de  citer  Pal- 
lelta,  Wilmer,  Lassus,  Percival  Pott,  finirent  par  renoncer  à  cette 
opération  meurtrière  et  par  revenir  à  l'amputation  (1). 

Cette  condamnation  était  peut-être  prématurée:  et  pour  ma 
part  je  suis  convaincu  que  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac, 
même  dans  le  cas  d'anévrysme  poplité ,  eût  tôt  ou  tard  été  pré- 
férée, par  tout  le  monde,  à  la  ressource  cruelle  de  l'amputation  ; 
mais  elle  ne  vécut  pas  assez  longtemps  pour  subir  cette  épreuve. 

Dès  1785,  moins  de  dix  ans  après  le  mémoire  de  Sabatier,  De- 
sault  et  Hunter  lui  Opposèrent  une  autre  méthode,  créée  par  Anel 
en  1710,  mais  négligée  jusqu'alors  par  la  plupart  des  chirurgiens. 
L'ouverture  du  sac,  capable  de  soutenir  le  parallèle  avec  l'ampu- 
tation ,  dut  céder  le  pas  à  la  ligature.  Après  Desault  et  Hunter, 
vinrent  Deschamps ,  Pelletan ,  Astley  Cooper,  Abernethy,  Scarpa, 
qui  tous  se  prononcèrent  pour  la  méthode  d'Anel.  Quelques  es- 
prits retardataires,  adversaires  inquiets  de  toute  innovation,  cher- 
'  chèrent  vainement  à  défendre  la  méthode  ancienne  :  elle  avait 
:  reçu  une  atteinte  dont  elle  ne  devait  plus  se  relever. 

Je  décrirai  toutefois  cette  opération  ,  parce  qu'aujourd'hui  en- 
I  core  elle  trouve  quelques  rares  applications. 

Après  avoir  établi  une  compression  solide  sur  l'artère  à  la  ra- 
I  cine  du  membre,  on  pratique  sur  la  tumeur  une  longue  incision. 
lOn  ouvre  le  sac  dans  toute  son  étendue,  on  le  vide  entière- 
iment;  on  absterge  le  sang  qu'il  renferme,  et  on  découvre  bientôt 
ll'orifice  de  l'anévrysme.  A  travers  cet  orifice,  on  introduit  dans 
lie  bout  supérieur  de  l'artère  une  sonde  qui  permet  de  reconnaître 
lie  vaisseau  immédiatement  au-dessus  de  l'anévrysme  et  de  l'isoler 
'  complètement.  Ce  temps  de  l'opération  est  long  et  difficile,  parce 
que  la  présence  de  la  tumeur  a  altéré  les  rapports ,  et  fait  naître 
dans  les  tissus  des  indurations  et  des  adhérences  fort  gênantes, 
i  Lorsque  le  bout  supérieur  est  convenablement  isolé,  on  l'entoure 
d'un  fil  qu'on  noue  après  avoir  retiré  la  sonde  ;  on  procède  alors 
de  la  môme  manière  à  la  ligature  du  bout  inférieur,  et  on  termine 

(1)  Pott.  Chinwqicnl  Works,  <:\\i.  Earip.  Loildon ,  1808,  in-8",  vol.  111,  p.  220.— 
SCABPA.  néflexions  sur  l'anévrysme,  trad.  fr.  par  Dclpcch.  Paris,  1809,  iii-8%  p.  2G9. 
Ussus.  Pathologie  cMrwgicalc.  Paris,  1805,  in-S-.ï.  I,  p.  303.  —  Desciiasips.  Observa- 
tions sur  la  ligalure  des  artères  cl  sur  l'anévrysme  poplilc,  2"  cdii.  Paris,  1797,  in-8",  p.  09. 


216  MÉTHODE  D'aNTYLLUS. 

l'opération  en  introduisant  dans  cette  énorme  plaie  quelques 
bourdonnets  de  charpie. 

L'opération  est  toujours  très-longue,  très-douloureuse  et  très- 
difficile.  Pour  s'en  faire  une  idée ,  il  suffira  de  lire  l'histoire  du 
malheureux  Syhain  Paternot,  atteint  d'anévrysme  poplité,  et 
opéré  en  1809  par  Boyer  (1).  On  ne  comprend  pas  qu'après  une 
pareille  leçon  Boyer  ait  continué  à  fermer  les  yeux  à  l'évidence  et 
à  nier  la  supériorité  de  la  méthode  d'Anel  sur  la  méthode  an- 
cienne. 

Le  voisinage  des  gros  troncs  nerveux  et  veineux,  qu'il  est  né- 
cessaire d'éviter,  constitue  une  difficulté  de  plus.  Cette  opération 
a  encore  le  désavantage  de  ne  pas  être  applicable  aux  anévrysmes 
rapprochés  du  tronc.  Là,  en  effet,  un  nouveau  et  immense  danger 
résulte  de  l'impossibilité  d'apphquer  un  tourniquet  au-dessus  de 
la  tumeur,  et  l'hémorrhagie  emporte  souvent  le  malade  avant  la 
fin  de  l'opération.  J'en  ai  déjà  cité  des  exemples. 

Lorsque  l'opéré  ne  meurt  pas  immédiatement,  il  est  encore 
exposé  à  des  accidents  formidables.  La  gangrène  du  membre  est 
très-commune;  la  chute  des  hgatures  s'accompagne  très-souvent 
d'hémorrhagies  fournies  soit  par  le  bout  supérieur,  soit  par  le 
bout  inférieur  ;  enfin,  l'énorme  plaie  ne  peut  se  refermer  qu'après 
une  suppuration  longue  et  abondante.  Les  phlébites ,  les  phleg- 
mons diffus,  les  érysipèles,  l'épuisement  par  l'excès  de  suppura- 
tion, emportent  beaucoup  de  malades,  et  ceux  qui  survivent  con- 
servent souvent  un  membre  difforme,  réfracté,  atrophié  et  inutile. 

Il  serait  superflu  de  faire  ressortir  la  gravité  d'une  méthode  qui 
expose  à  de  pareils  accidents.  On  n'a  cependant  pas  complètement 
renoncé  à  l'opération  d'Antyllus;  mais  elle  est  réservée  aujour- 
d'hui pour  des  cas  exceptionnels.  Certains  anévrysmes  du  cuir 
chevelu  peuvent,  sans  trop  d'inconvénients,  être  traités  par  l'in- 
cision suivie  de  la  double  ligature  ou  du  tamponnement.  A  part 
cette  exception  contestable,  la  méthode  ancienne  ne  s'adresse 
plus  qu'à  un  petit  nombre  d'anévrysmes  variqueux  ;  on  doit  même 
le  plus  souvent,  en  pareil  cas,  se  contenter  de  placer  deux  liga- 
tures sans  ouvrir  le  sac.  Je  décrirai  à  part,  sous  le  nom  de  double 
ligature,  cette  méthode  bien  distincte  de  celle  des  anciens. 

11)  BOYER.  Malad.clnnn-gicalcs,  l»édit.  Paris,  18ia,in-8",  T.  U ,  p.  236,  10«ob5. 
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CHAFITliE  11. 

Double  ligature. 

La  double  ligature  est  la  méthode  ancienne,  moins  l'incision 
du  sac.  J'ai  lieu  de  croire  qu'elle  a  été  mise  en  usage  pour  la 
première  fois  par  Pasquicr,  le  1"  septembre  1812.  Un  anévrysme 
traumalique,  gi'os  comme  un  œuf  de  pigeon,  occupait  le  pli  du 
coude.  Pasquier  incisa  la  peau ,  disséqua  la  face  antérieure  de  la 
tumeur,  passa  un  premier  fil  sous  l'artère  immédiatement  au- 
dessus  du  sac,  un  deuxième  fil  immédiatement  au-dessous,  serra 
ces  deux  ligatures,  plaça  deux  fils  d'attente,  et  pansa  la  plaie  sans 
ouvrir  le  sac.  Le  8  septembre,  le  bout  supérieur  fournit  une  hé- 
morrliagie  assez  abondante  qu'on  arrêta  en  serrant  la  ligature 
d'attente.  Le  25  septembre,  la  plaie  était  cicatrisée.  Quant  à  la 
tumeur,  quoique  mise  à  nu  dans  le  fond  de  la  plaie,  elle  ne  se 
rompit  pas,  elle  s'affaissa  graduellement,  et  au  commencement 
de  novembre  elle  avait  complètement  disparu  (1). 

Quelques  détails  de  l'observation  pourraient  faire  admettre 
qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  variqueux.  C'est  pour  les  cas  de 
ce  genre,  en  effet,  que  la  double  ligature  semble  devoir  être  ré- 
servée. Le  sang  contenu  dans  le  sac  rentre  aisément  dans  la 
veine  ,  et  on  n'a  pas  à  craindre  l'inflammation  provoquée  par  la 
présence  des  caillots  passifs.  Si  l'anéviysme  était  artériel ,  il  n'y 
aurait  aucun  avantage,  et  il  y  aurait  beaucoup  d'inconvénients 
à  laisser  dans  le  sac  une  masse  sanguine  inorganisable  qui  ne 
pourrait  que  provoquer  des  accidents  inflammatoires. 

Roux  avait  habituellement  recours  à  la  double  ligature  dans  le 
traitement  de  la  varice  anévrysmalc  simple;  mais  lorsqu'il  y  avait 
en  même  temps  un  sac  anévrysmal  de  quelque  volume,  il  incisait 
la  poche,  sans  doute  pour  faciliter  l'opération  (2). 

(1)  Journal  de  SéUillot,  1813,  T.  XLVIl ,  p.  337.  Dtipnjlrcn  ;issista  i  celle  npi'ialion. 

(2)  Rotx.  Quarante  imnôcs  de  pralUiiin  cMrurtjkalc.  Paris,  1855,  iii-8",  T.  U,  p.  263. 
Les  sujets  des  observ.  35,  37,  38  et  39  ont  OliS  Irailés  par  la  double  ligature ,  et  ont  guéri 
tous  les  quatre;  inais  Pun  d'eux  a  eu  une  gangrène  qui  a  ndcessilii  l'amputation  du  bras. 
L'obsf  rv,  38  remonte  à  l'année  1836. 
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M.  Noms,  de  Philadelphie,  appliqua  cette  méthode  en  18^2, 
dans  un  cas  d'anéviysme  variqueux  du  pli  du  coude.  Les  batte- 
ments s'arrêtèrent,  mais  ils  reparurent  le  neuvième  jour,  preuve 
qu'une  collatérale  aboutissait  à  l'artère  entre  les  deux  ligatures. 
Le  surlendemain,  M.  Norris  se  décida  à  ouvrir  le  sac,  lia  d'abord 
les  deux  bouts  de  la  veine,  puis  une  artère  qui  s'abouchait  dans 
le  sac.  Il  y  eut  plusieurs  hémorrhagies.  Le  malade  guérit  (1). 

Le  fait  tout  exceptionnel  de  l'abouchement  d'une  collatérale 
dans  le  sac  ne  peut  être  invoqué  contre  la  méthode  de  la  double 
ligature.  Aussi  bien ,  M.  Norris  eût-il  mieux  fait  peut-être  de  ne 
pas  tant  se  hâter  d'ouvrir  le  sac,  car  la  tumeur  eût  très-bien  pu 
se  solidifier  quelques  jours  plus  tard. 

Tels  étaient  les  documents  qui  existaient  dans  la  science, 
lorsque  M.  Malgaigne,  en  1852  ,  eut  recours  de  nouveau  à  la  mé- 
thode de  la  double  ligature,  et  la  fit  sienne,  pom'  ainsi  dire,  par 
l'importante  modification  qu'il  lui  fit  subir.  —  Au  lieu  de  prati- 
quer sur  la  tumeur  une  longue  incision,  il  fit  successivement  au- 
dessus  et  au-dessous  du  sac  deux  petites  incisions  isolées  qui  lui 
permirent  de  lier  l'humérale  en  deux  points,  sans  mettre  l'ané- 
vrysme  à  découvert.  En  d'autres  termes,  il  appliqua  simultané- 
ment la  méthode  de  Brasdor  et  la  méthode  d'Anel.  Un  beau 
succès  couronna  cette  tentative  ingénieuse,  et  M.  Malgaigne  n'eut 
pas  de  peine  à  démontrer  que  le  procédé  qu'il  avait  suivi  différait 
entièrement  de  ceux  qu'on  connaissait  jusqu'alors  (2). 

La  double  ligature ,  appliquée  au  traitement  des  anévrysmes 
variqueux,  a  sur  la  méthode  ancienne  l'avantage  considérable  de 
ne  pas  ouvrir  la  veine  et  de  ne  pas  exposer  à  la  phlébite.  Elle 
doit  donc  recevoir  la  préférence  lorsqu'on  se  décide  à  entre- 
prendre, au  moyen  d'une  opération  sanglante,  la  cure  de  ces 
anévrysmes.  On  verra  plus  loin  en  elTet  que  la  méthode  d'Anel 
donne  en  pareil  cas  des  résultats  désastreux. 

Je  ne  veux  pas  dire  que  la  double  ligature  soit  exempte  de 
dangers.  Il  est  impossible  de  lier  une  artère  de  quelque  volume, 
sans  exposer  le  malade  à  des  accidents  sérieux.  L'un  des  opérés 
de  Roux  a  eu  la  gangrène,  celui  de  M.  Norris  a  eu  plusieurs 


(1)  American  Journal  of  Mcd.  Sciences  cl  Gm.  médicale  de  Paris ,  18fi3,  p.  319. 

(2)  licvue  médico-citirurgicule  de  Pans,  1852,  T.  XI,  p.  156. 
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hémorrhagies.  La  bénignité  liabiluelle  des  anéviysnies  arlério- 
veineux  doit  donc  inspirer  au  chirurgien  une  vive  répugance  pour 
toute  opération  sanglante,  même  pour  ]a  double  ligature,  et 
même  pour  le  procédé  de  M.  Malgaignc ,  qui  me  paraît  pourtant 
bien  supérieur  au  procédé  de  Pasquier. 

En  résumé,  dans  les  cas  exceptionnels  où  il  devient  indispen- 
sable d'attaquer  les  anévrysmes  variqueux  au  moyen  d'une  opé- 
ration sanglante,  on  doit  donner  la  préférence  à  la  méthode  de  la 
double  ligatiu-e  pratiquée,  si  cela  est  possible,  suivant  le  procédé 
de  M.  Malgaigne. 


CHAPITRE  IIL 

méthode  de  Puruianu 

(  EXTIRPATION  ). 

On  a  vu  plus  haut  que  quelques  chirurgiens  anciens  avaient 
tenté  d'extirper  les  anévrysmes,  et  qu'Antyllus  avait  blâmé  cette 
opération.  La  méthode  de  l'extirpation  était  donc  complètement 
abandonnée  et  oubliée  lorsque  Purmann,  au  xvip  siècle,  l'imagina 
de  nouveau  et  lui  domia  son  nom. 

Ayant  à  traiter  un  anévrysme  traumatique  du  pli  du  coude  dont 
le  volume  égalait  celui  d'une  tête  d'adulte,  Purmann  incisa  la 
peau  longitudinalement,  mit  à  nu  toute  la  tumeur,  chercha  et 
isola  l'artère,  la  lia  en  deux  points,  la  coupa  au-dessus  et  au-des- 
sous de  l'anévrysme,  et  termina  l'opération  en  extirpant  le  sac 
sans  l'ouvrir.  Un  mois  après,  la  malade  était  guérie  (1). 

M.  Chapel,  chirurgien  de  l'hôpital  de  Saint-Malo,  a  communiqué 
en  1854,  à  la  Société  de  chirurgie,  une  observation  qui  présente 
quelque  analogie  avec  la  précédente.  Un  jeune  homme  fut  saigné 
par  une  bonne  Sœur  de  Saint- Vincent  de  Paul,  qui  lui  ouvrit  l'ar- 
tère humérale  :  il  survint  un  anévrysme.  Deux  ans  après,  un  chi- 
rurgien ambulant  lia  l'artère  au  milieu  du  bras  :  la  tumeur,  grosse 

unTlafcIT"'  Franckfurt  und  Lciprg,  1699,  iu-/,",  Theil  III,  s.  612, 
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alors  comme  un  œuf  de  poule,  diminua  d'abord,  mais  récidiva 
bientôt  et  revint  à  son  premier  volume.  Au  bout  de  sept  ans,  elle 
flt  de  nouveaux  progrès,  acquit  un  volume  énorme  {'6k  cent,  de 
circonférence  sur  11  cent,  de  hauteur),  s'enflamma  et  commença 
à  s'ulcérer.  M.  Chapel  se  décida  alors  à  extirper  cette  tumeur, 
qui  était  fort  dure  et  qui  renfermait  d'épaisses  couches  de  librine. 
Le  malade  guérit,  mais  conserva  une  cicatrice  qui  gênait  les  mou- 
vements d'extension  de  l'avant-bras  (1). 

Ces  deux  cas  sont  les  seuls  où  la  méthode  de  Pm^mann  ait  été 
appliquée  avec  connaissance  de  cause  ;  mais  il  est  arrivé  plusieurs 
ibis  qu'une  erreur  de  diagnostic  a  conduit  les  chirurgiens  à  en- 
treprendre l'ablation  d'une  tumeur  anévrysmale.  Ce  fut  ainsi  que 
M.  Hoefnagel  extirpa  un  petit  anévrysme  de  l'artère  coronaire 
labiale  (2).  On  lit  dans  la  Thèse  d'E.  ArnouU  que  Roux  enleva  en 
1817,  à  l'hôpital  de  la  Charité,  une  cnoriiie  tumeur,  dure,  sans 
pulsations,  ovoïde,  étendue  depuis  l'aisselle  jusqu'au  pli  du  coude. 
Il  se  trouva  que  cette  tumeur  était  un  anévrysme  durci  par  des 
dépôts  fibrineux  abondants  (3).  Une  erreur  semblable  fut  commise 
en  18^5,  h  l'hôpital  Saint-Louis,  par  M.  Philippe  Boyer.  Un  ané- 
vrysme poplité  oblitéré  par  des  caillots  actifs  fut  pris  pour  un 
squirrhe  et  enlevé  comme  tel  (M-  Ce  fut  également  par  suite 
d'une  erreur  de  diagnostic  que  M.  Heyfelder  entreprit  l'extirpation 
d'un  volumineux  anévrysme  de  l'une  des  artères  intercostales. 
L'opération  ne  fut  pas  terminée,  et  le  malade  mourut  le  treizième 
jour  (5). 

L'erreur  fut  moins  préjudiciable  dans  un  cas  de  M.  Edwm  Can- 
ton. Une  tumeur  douteuse  de  la  cuisse  fut  mise  à  nu  par  une 
incision,  et  on  reconnut  ainsi  que  c'était  un  anévrysme  de  l'une 
des  artères  du  muscle  couturier.  Le  chirurgien  disséqua  le  sac , 
isola  l'artère,  la  lia  près  de  son  origine  à  la  fémorale,  et  termina 
l'opération  en  excisant  l'anévrysme  (6).  Enfin ,  on  a  déjà  vu  que 

(1)  Bulletins  de  la  Soc.  de  cliinirgic,  T.  V,  p.  ICO.  Paris,  1S55,  in-S".  M.  Chapel,  se  basant 
s:,nsdoule  sur  l'existence  <lu  fré.nisscmcnl  vibralohe  ,  a  présen.é  ce  fait  comme  un  exemple 
(l'anévrysme  aitério-veincux.  Mais  Je  pense,  comme  JIM.  f.i.aUlès  et  J.  Cloquet  {lor.  ni., 
p.  108},(|iril  s'agissait  simplement  d'un  anévrysme  arléiicl. 

(7.)  Ifiillctiii  de  tliùrapeiitiqiie,  im  ,  T.  XXXVI ,  p.  (t'I. 

(3)  ÉMILE  AUNOULT.  Tli.  iium.  Paris,  1820,  p.  25. 

(/.)  DESTOUCIIES.  CoMidcralioM  s»r      «»(■<(•.,  elc,  1 1».  Miauj.  Paus,  185- ,  n  M,  p.-!/. 

(5)  Voy.  plus  liant,  p.  132,  en  note. 

(6)  Union  médicale,  18!i8 ,  p.  S50. 
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des  anëvrysmes  complélemenl  f'udris  onl  plusieurs  fois  été  pris 
pour  des  tumeurs  fibreuses  ou  caiicdrcuses,  et  traités  comme  tels 
par  l'extirpation  ou  par  l'amputation  (1). 

En  réalité,  nous  n'avons,  pour  juger  la  méthode  de  Purmann, 
que  le  fait  de  M.  Cliapel  et  celui  de  Purmann  lui-même.  Quoique, 
dans  les  deux  cas,  l'issue  ail  été  favorable,  l'extirpation  me  semble 
plus  grave  et  plus  difficile  à  exécuter  que  l'ouverture  du  sac,  qui 
est  elle-même  inférieure  i\  la  plupart  des  autres  métiiodes. 


CHAPITRE  IV. 

Cautérisation, 

On  a  appliqué  sur  les  anévrysmes  le  fer  rouge  et  les  caustiques. 

A.  Fer  rouge.  —  Sprengel ,  qui  a  écrit  sur  l'histoire  du  traite- 
ment des  anévrysmes  un  chapitre  où  il  y  a  plus  d'erreurs  que  de 
lignes,  a  prétendu  que  le  fer  rouge  avait  été  conseillé  pour  la  pre- 
mière fois  parLanfranc  (129^;),  et  que,  plus  tard,  Marc  Gatinaria, 
Durand  Scacchi  et  Gabriel  Fallope,  avaient  adopté  cette  pra- 
tique (2).  Toutes  ces  citations  sont  fausses  :  non-seulement  aucun 
des  quatre  auteurs  en  question  n'a  parlé  de  la  cautérisation  des 
anévrysmes,  mais  encore  il  se  trouve,  par  un  singulier  hasard,  que 
trois  d'entre  eux  (les  trois  derniers)  n'ont  pas  dit  un  seul  mot  qui 
puisse  de  près  ou  de  loin  se  rapporter  aux  tumeurs  anévrysmales. 

Le  plus  ancien,  et  presque  le  seul  cas  d'anévrysme  traité  par 
le  cautère  actuel,  appartient  à  Marc-Aurèle  Séverin,  et  date  de 
le^il  (3).  Il  s'agissait  d'un  anévrysme  ingumal  compliqué  de  gan- 
grène au  niveau  de  la  tmneur.  Dans  le  double  but  de  hâter  la 
chute  de  l'eschare  et  d'empêcher  l'hémorrhagie ,  le  chirurgien 

(1)  y'oy.  plus  li;nit ,  p.  1.'52,  en  note.  J'ajouterai  que  M.  IleylVlder  :i  une  fois  pratiqué  Taiii- 
put'ition  (le  la  cuisse  pour  un  anévrysme  poplité  presque  cnlièrciucnt  oblitéré  cl  simulant  une 
tumeur  eucOplialoïdc  {Arckives  gùnérntcs  de  méd.,  1853,  tir.  V,  T.  I ,  p.  USl). 

(2)  Sphencki,.  Ilisi,  de  ta  médecine  ,  irad.  fr.  Paris,  1815,  T.  VU,  p.  330.  Sprengel  cite 
honnêtement  la  source  m'i  il  a  puisé  ;  niais  on  trouve  qu'il  s'agit  îles  varices  ei  non  de  l'ané- 
vrysme. 

(3)  M.-A.  SEVEniN.  De  recondilâ  abscessuum  iinturâ,\i\).  IV,  cap,  VII.  I.cyde,  172a, 
In  fi»,  p.  200.  Celle  observation  manque  dans  les  premières  éditions. 
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appliqua  le  feu  chaque  matin  pendant  cinq  jours  de  suite.  De  là 
à  dire  que  M. -A.  Séverin  conseillait  de  traiter  les  anévrysmes  par 
le  cautère  actuel,  il  y  a  loin.  Ce  moyen  avait  été  dirigé  par  lui 
contrôla  gangrène  plutôt  que  contre  l'anévrysme  même. 

Tout  récemment,  M.  Teirlinck  a  guéri  par  le  fer  rouge  un  petit 
anévrysme  de  l'artère  palatine  supérieure  (1).  On  pourrait  sans 
inconvénient  recourir  au  môme  traitement  dans  un  cas  sem- 
blable ;  mais  cette  méthode  n'est  applicable  que  lorsque  l'ané- 
vrysme est  très-superJîciel  et  extrêmement  petit.  Dans  toute  autre 
circonstance,  le  cautère  actuel  exposerait  à  une  hémorrhagie  iné- 
vitable, car  l'action  du  fer  rouge  ne  pénètre  pas  bien  profondé- 
ment. Il  faudrait  pouvoir,  en  une  seule  séance,  détruire  toute  la 
tumeur  et  atteindre  directement  l'artère ,  chose  souvent  impos- 
sible et  toujours  douteuse.  On  remarquera  que,  dans  le  cas  de 
Séverin ,  la  tumeur  était  déjà  dans  un  état  gangréneux ,  ce  qui 
explique  pourquoi  il  n'y  a  pas  eu  d'hémorrhagie. 

Si  on  commençait  par  fendre  largement  l'anévrysme ,  il  serait 
facile  d'abstci-ger  le  sang  et  de  porter  le  fer  rouge  sur  le  tronc  de 
l'artère;  mais  ce  ne  serait  plus  qu'un  procédé,  très -mauvais 
d'ailleurs ,  de  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac. 

B.  Caustiques.  —  Si  l'on  en  croyait  Sprengel ,  Fallope  aurait  eu 
recours  avec  succès  à  l'emploi  des  caustiques  pour  faire  suppurer 
les  anévrysmes  (2)  ;  mais  je  répète  que  Fallope  n'a  même  p^s 
écrit  le  mot  anévrysme.  Il  est  certain  pourtant  qu'au  xvr  siècle 
les  empiriques  se  permettaient  quelquefois  de  cautériser  les 
tumeurs  anévrysmales.  A.  Paré  parle  d'un  prêtre ,  nommé  Jean 
Mallet,  qui  fut  victime  d'une  tentative  de  ce  genre,  L'escliare,  en 
se  détachant ,  ouvrit  passage  à  une  terrible  hémorrhagie ,  et 
lorsque  Paré  arriva  le  patient  était  déjà  mort  (3). 

J'ai  lieu  de  croire  que  Wisemann  est  le  premier  chirurgien  qui 
ait  approuvé  l'usage  des  caustiques  ;  mais  le  fait  qu'il  invoque  ne 
prouve  absolument  rien.  Une  tumeur  de  la  jambe  fut  guérie  par 
des  applications  réitérées  de  trochisques  de  minium.  Or,  cette 
tumeur  sanguine ,  située  à  la  partie  interne  de  la  jambe,  molle, 
indolente,  entièrement  privée  de  pulsations ,  augmentant  lorsque 

(1)  Bulletin  de  lUérapeutique,  1854,  T.  XLVU  ,  p.  298. 

(2)  Sprengel.  Loc.  cit. ,  T.  VU ,  )>.  .•5:!0. 

(3)  A.  PARÉ,  livre  VU,  cliap.  XXXIV. 
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le  malade  marchait  beaucoup,  diminuant  lorsqu'il  gardait  le 
repos,  —  cette  tumeur,  dis-je,  était  peut-être  variqueuse  ou  ërec- 
file,  mais  à  coup  sûr  elle  n'était  pas  anévrysmale  (1). 

La  cautérisation  était  abandonnée  et  même  oubliée ,  lorsque 
M.  Girouard,  de  Chartres  ,  y  eut  recours  au  mois  de  juin  1861  , 
sur  un  malade  qui  avait  refusé  de  se  soumettre  à  l'opération  ordi- 
naire. L'anévryme  occupait  le  pli  du  coude  et  avait  succédé  à  une 
saignée  malheureuse.  M.  Girouard  plaça  un  garrot  sur  le  bras ,  et 
appliqua ,  sur  toute  la  surface  de  la  tumeur,  une  couche  de  pâte 
devienne,  qui  produisit  une  eschare  molle.  Cette  eschare  fut 
enlevée  au  bout  de  vingt  minutes  et  remplacée  par  un  disque  de 
pâte  de  Canquoin  (chlorure  de  zinc).  Au  bout  de  huit  heures  il  y 
avait  une  nouvelle  eschare,  qui  pénétrait  jusque  dans  le  sac. 
M.  Girouard  incisa  cette  eschare  et  larda  l'anévrysme  de  bâtons 
de  chlorure  de  zinc ,  longs  d'un  pouce  et  séparés  les  uns  des 
autres  par  des  intervalles  de  h  millimètres.  Au  bout  de  dix  mi- 
nutes on  relâcha  le  garrot.  Douze  heures  après  le  sac  fut  ouvert 
et  vidé;  mais  aussitôt  le  sang  jaillit  du  fond  de  la  plaie.  Il  fallut 
resserrer  le  garrot  et  appliquer  sur  l'orifice  de  l'artère  un  nou- 
veau disque  de  pâte  de  zinc.  Cette  fois  l'hémorrhagie  ne  revint 
pas  et  le  malade  guérit  (2). 

Encouragé  par  ce  succès ,  M.  Girouard  a ,  depuis  lors ,  traité 
trois  anévrysmes  au  moyen  de  la  cautérisation  ;  mais  il  s'y  est 
pris  d'une  manière  toute  différente.  Deux  fois  il  n'a  cautérisé  le 
sac  qu'après  l'avoir  ouvert  ou  vidé  au  moyen  d'une  incision. 
L'un  de  ces  malades  avait  un  anévrysme  traumatique  de  la 
paume  de  la  main  :  l'autre,  un  anévrysme  spontané  de  l'artère 
temporale.  Tous  deux  ont  guéri.  Dans  ces  deux  cas,  la  cautérisa- 
tion n'a  été  qu'un  procédé  de  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac. 

Une  autre  fois  enfin  M.  Girouard  a  traité  avec  succès  ,  par  la 
'Cautérisation,  un  anévrysme  spontané  de  la  radiale  près  du  poi- 
1  gnet.  La  tumeur  avait  le  volume  d'un  petit  œuf  de  poule.  Au  heu 
'de  l'attaquer  directement,  il  fit  agir  les  caustiques  sur  le  tronc 
imême  de  la  radiale ,  au-dessus  et  au-dessous.  Les  battements  de 
I l'anévrysme  s'arrêtèrent;  les  eschares  se  détachèrent  et  la  cica- 

(1)  WlSEMAPiiN.  C/nV»?-flicfii  Trcaliscs.  Lond.,  173a,  in-«",  vol.  I,  p.  121-123.  Bookl, 
i  Chap.  XVI ,  2ij(l  obs.  (  La  1«  édit.  est  de  Londres ,  1070 ,  in-fol.) 

(2)  liemc  mklico-cliirurgicale  de  l'avis,  1855,  T.  XVII ,  p.  21fi. 
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Irisation  fut  complète  au  bout  de  27  jours.  La  cautérisation  dans 
ce  cas  n'a  constitué  qu'un  procédé  très-défectueux  de  la  méthode 
de  la  double  ligature.  Le  chirurgien,  il  est  vrai,  a  terminé  le  trai- 
tement en  appliquant  de  la  pâte  de  Vienne  sur  une  tumeur  qui 
n'était  plus  un  anévrysme;  mais  c'était  parfaitement  inutile,  et 
en  réalité,  M.  Girouard  n'a  employé  qu'une  seule  fois  la  méthode 
propi-ement  dite  de  la  cautérisation. 

Les  faits  de  M.  Girouard  n'étaient  pas  encore  publiés ,  lorsque 
M.  Bonnet,  de  Lyon,  traita  avec  succès,  par  la  cautérisation,  un 
anévrysme  traumalique  diffus  de  l'artère  sous-clavière.  Je  repro- 
duirai en  abrégé  cette  importante  observation  : 

2®  Observation  (Bonnet)  (1).  —  Anévrysme  traumalique  de  la  sous- 
clavière.  —  Cautérisation  avec  la  pâle  de  zinc.  —  Hémorrhagies  très- 
graves.  —  Guérison. 

Lo  cas  était  à  peu  près  désespéré.  La  tumeur  était  grosse  comme  les  deux 
P'  iiigs,  et  il  est  douteux  que  la  ligature  de  la  sous-clavière  en  dedans  des 
scalènes  eût  été  praticable.  La  plaie,  produite  un  mois  auparavant  par  un 
coup  do  couteau,  n'était  pas  encore  ciratrisée,  et  livrait  passage  à  des 
hémorrhagies  répétées  qui  menaçaient  le  malade  d'une  mort  prochaine. 
M.  Bonnet,  connaissant  les  propriétés  coagulantes  du  chlorure  de  zinc,  ré- 
solut de  se  servir  de  ce  caustique  pour  détruire  la  tumeur.  Le  6  janvier  1853, 
il  appliqua  sur  la  plaie  un  disquede  pâte  de  Canquoin,  large  de  2  centimètres. 
11  en  résulta  une  eschare  sèche  qui  arrêta  l'écoulement  du  sang.  De  nouvelles 
applications  du  même  caustique  furent  faites  chaque  matin  sur  ceUe  pre- 
mière eschare ,  depuis  le  9  jusqu'au  20  janvier,  jour  où  les  battements  et  le 
bruit  de  souffle  disparurent.  La  tumeur  cependant  s'était  accrue  ;  l'eschare 
avait  8  centimètres  de  large.  Il  y  avait  une  inflammation  notable. 

Le  25  janvier,  hémon  hagie  artérielle  qui  se  reproduit  le  27,  le  28,  le  29, 
le  30  et  le  31  janvier.  Ces  hémorrhagies  furent  arrêtées  chaque  fois  au 
-  moyen  d'une  nouvelle  application  de  chlorure  de  zinc.  A  partir  du  21  jan- 
vier, on  appliqua  le  caustique  matin  et  soir,  pour  prévenir  les  hémorrhagies 
qui ,  effectivement,  ne  reparurent  plus. 

Le  8  février,  pour  rendre  la  cautérisation  plus  égale,  on  commença  à  en- 
lever les  couches  superficielles  de  l'eschare,  qui  avait  alors  12  cent,  de  long 
sur  10  cent,  de  large.  Le  12,  on  pénétra  dans  la  poche  anévrysmale,  d'où  on 
relira  un  caillot  volumineux.  Le  13  ,  on  abandonna  la  cautérisation.  Lo  21, 
l'eschare  était  détachée  de  toutes  parts,  excepté  par  sa  face  profonde. 


(1)  Bulletins  de  la  Société  de  liùrwyk,  T.  III,  p.  608,  Paris,  1853,  iii-8°. 
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i  Le  <""'mars,  l'eschare  se  sépai-a  tout  à  fuit,  laissant  une  cavité  large  et 
I  I  otbnde,  au  fond  de  laquelle  on  apercevait  les  tronçons  des  nerfs  du  plexus 
j  i'i  achial.  L'abondance  de  la  suppuration ,  et  ia  douleur  provoquée  par  ces 
'  cautérisations  innombrables,  avaient  tellement  épuisé  le  malade,  qu'il  ne 
I  pouvait  même  plus  se  retourner  dans  sou  lit.  Néanmoins,  celte  immense  plaie 
:  se  remplit  de  granulations.  L'appétit,  le  sommeil  et  bientôt  les  forces  revin- 
1  rent.  Le  24  mars,  l'opéré  put  commencer  à  se  lever,  et  le  26  avril ,  lorsqu'il 
.  quitta  l'hôpital,  la  cicatrisation  était  presque  achevée. 

Le  membre  supérieur  était  paralysé  ;  les  artères  du  bras  et  de  l'avant-bras 
I  ne  présentaient  aucun  battement. 

Ce  succès  presque  inespéré  semble  favorable  à  la  méthode  de 
la  cautérisation  ;  mais  il  ne  faut  pas  en  exagérer  la  signification. 
-Laguérison  a  été  achetée  au  prix  d'hémorrhagies  effrayantes, 
I  de  douleurs  énormes  et  d'une  suppuration  qui  a  failli  emporter 
Ile  malade.  La  paralysie  du  membre  Ihoracique  ne  doit  pas  être 
^attribuée  à  l'action  du  caustique;  elle  existait  déjà  le  jour  de 
l'accident,  parce  que  le  coup  de  couteau  qui  avait  ouvert  l'artère 
ssous-clavière  avait  en  même  temps  coupé  les  nerfs  du  plexus 
brachial  ;  mais  il  est  clair  que  l'action  aveugle  des  caustiques  ne 
peut  pénétrer  jusqu'à  l'artère  sans  atteindre  le  nerf  ou  les  nerfs 
:qui  l'accompagnent.  Il  est  donc  probable  que  si  la  paralysie 
n'avait  pas  existé  préalablement,  la  cautérisation  aurait  suffi 
pour  la  produire.  11  faut  tenir  compte  de  cette  circonstance,  qui 
constitue  un  inconvénient  très-sérieux  toutes  les  fois  que  l'ar- 
tère anévrysmatique  a  des  connexions  immédiates  avec  des  troncs 
nerveux  importants. 

Le  caustique  dont  MM.  Girouard  et  Bonnet  se  sont  servis  est 
là  peu  près  le  seul  auquel  on  puisse  songer,  parce  qu'il  possède 
Ides  propriétés  coagulantes  très-énergiques.  Il  coagule  en  général 
•le  sang  dans  les  vaisseaux  au  delà  des  limites  de  l'eschare,  et, 
•lorsque  celle-ci  se  détache,  il  y  a  lieu  d'espérer  que  l'hémor- 
rhagie  ne  se  produira  pas.  Toutefois,  les  partisans  de  la  pâte  de 
Ganquoin  et  de  ses  nombreux  dérivés  ont  eu  tort  de  nier  la  pos- 
sibilité des  hémorrhagies.  J'ai  vu  cet  accident  survenir  le  dixième 
jour,  chez  une  femme  que  j'avais  cautérisée  avec  la  pûle  de  zinc, 
pour  un  encéphaloïde  de  la  mamelle.  L'une  des  malades  que 
M.  Landolfi  a  cautérisées  à  la  Salpéirière,  en  pnîseuce  d'une 
'Commission  dont  je  faisais  partie,  a  eu  également  à  subir  une 
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héraoïThagip  (1).  Si  le  clilorarc  de  zinc  ne  s'oppose  pas  tou- 
jours à  riiëmorrhagic  lorsqu'il  s'agit  d'une  Lumeur  solide  dont 
les  vaisseaux  n'ont  qu'un  calibre  médiocre,  il  est  à  craindre  qu'il 
soit  bien  plus  inefficace  encore  dans  le  cas  d'anévrysme,  parce 
qu'alors  l'artère  qu'on  cautérise  est  en  général  assez  grosse.  Cette 
crainte  a  été  confirmée  par  l'expérience.  Le  premier  opéré  de 
M.  Girouard  a  eu  une  hémorrhagie  ;  celui  de  M.  Bonnet  en  a  eu 
six  ;  or,  ces  cas  sont  les  seuls  où  la  méthode  de  la  cautérisation 
ait  été  appliquée  dans  toute  sa  pureté;  ils  sont  même  les  seuls 
où  on  ait  cherché  à  oblitérer  avec  la  pâte  de  zinc  une  artère  de 
quelque  importance  ;  de  sorte  que  le  caustique  de  Canquoin,  ap- 
pliqué deux  fois  sur  des  tumeurs  anévrysmales,  a  chaque  fois 
ouvert  le  sac  avant  d'oblitérer  l'artère.  Ce  résultat  est  peu  encou- 
rageant, et,  quoique  les  deux  malades  aient  été  guéris,  cela 
suffit  pour  jeter  une  grande  défaveur  sur  la  méthode  de  la  cau- 
térisation. 

Les  autres  caustiques  sont  évidemment  inférieurs  au  chlorure 
de  zinc,  puisqu'ils  coagulent  le  sang  avec  moins  de  facilité. 

La  méthode  infidèle  de  la  cautérisation  me  semble  devou'  être 
à  peu  près  bannie  de  la  pratique;  eUe  ne  peut  être  appliquée  avec 
quelque  sécurité  que  sur  les  anévrysmes  des  très-petites  artères, 
ou  au  moins  sur  ceux  qu'on  peut  maîtriser  d'une  manière  per- 
manente, au  moyen  d'un  tourniquet  ou  d'un  garrot  placés  au- 
dessus  du  sac  ;  mais  on  possède  pour  les  cas  de  ce  genre  beau- 
coup d'autres  méthodes  plus  inoflensives.  Quant  aux  anévrysmes 
des  grosses  artères,  on  ne  peut  les  cautériser  sans  exposer  les 
malades  à  de  graves  hémorrliagies,  à  une  suppuration  abon- 
dante, à  des  paralysies  et  à  des  gangrènes  résultant  de  la  desr 
truction  simultanée  de  l'artère,  de  la  veine  satellite  et  des  troncs 
nerveux  du  voisinage.  On  doit  donc  donner  la  préférence  à  des 
méthodes  moins  dangereuses.  Reste  enfin  le  cas  où  l'anévrysme 
est  très-rapproché  du  tronc,  et  où  la  méthode  d'Anel  est  inappli- 
cable, comme  cela  avait  lieu  chez  le  malade  de  M.  Bonnet.  La 
cautérisation  trouvera-t-elle  enfin  ici  son  application?  Je  n'ose 
pas  me  prononcer  résolûment  pour  la  négative  ;  mais,  pour  ma 

(11  Le  caustique  de  M.  LandolR  doit  son  odeur  et  sa  couleur  au  clilorure  de  brôme,  mais  il 
doit  ses  propriétés  caustiques  aux  chlorures  de  zinc  et  d'antimoine  qui  font  la  base  de  la  pâ« 
de  Canquoin.  •• 
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pai'l,  je  n'aurais  recours  à  cette  méthode  qu'à  la  dernière  extré- 
mité, et  après  avoir  constaté  l'inefficacité  de  la  galvano-puncture 
et  des  injections  coagulantes.  . 


CHAPITRE  V. 

Styptiques  ou  astringents. 

Les  styptiques  n'ont  guère  été  employés  que  comme  moyen  pal- 
liatif ou  adjuvant.  On  les  applique  sur  la  peau  qui  recouvre  l'a- 
névrysme  dans  le  but  de  rendre  aux  parois  de  l'artère  la  tonicité 
iqu'elles  ont  perdue.  Ce  but  est  tout  à  fait  illusoire,  et  si  les  styp- 
tiques ont  paru  quelquefois  donner  de  bons  résultats,  c'est 
iparce  qu'on  les  a  associés  à  la  compression  directe,  ou  parce 
]que  quelques-uns  d'entre  eux  peuvent,  en  s'évaporant,  sous- 
itraire  aux  tissus  une  certaine  quantité  de  calorique  et  agir  comme 
réfrigérants. 

On  a  proposé  successivement  un  grand  nombre  d'emplâtres  et 
Ide  liquides  jouissant  de  propriétés  plus  où  moins  styptiques  ou 
astringentes.  Tels  sont  le  tan,  la  poudre  d'encens,  l'emplâtre  de 
l^yprès ,  le  vinaigre ,  l'eau  de  Rabel ,  le  vin ,  l'argile,  l'écorce  de 
bhêne,  etc. 

Les  chirurgiens  chinois  appliquent  sur  les  anévrysmes  trauma- 
;iques  un  emplâtre  composé  de  trois  parties  d'encens  et  de  sept 
parties  d'alun  fondu.  Pour  les  anévrysmes  Spontanés  ils  exercent 
line  compression  directe,  après  avoir  placé  sur  la  tumeur  de 
'encre  liquide  contenue  dans  la  moitié  d'une  coque  de  long- 
'^uen  (1). 

Aétius  conseillait  déjà  d'appliquer  l'emplâtre  de  cyprès  sur  les 
mévrysmes  du  cou  (2).  Guy  de  Chauliac  (3) ,  Pierre  de  Large- 
lata  {II),  et,  après  eux,  un  grand  nombre  d'autres,  ont  également 

'  (1)  p.  Sue.  Sur  l'état  de  la  chirurgie  en  Chine,  dans  Journal  de  Sédiltot,  T.  IX ,  p.  129 
mn  VUi  ). 

1  (2)  Aétics.  Tetrab.  IV,  scrm.  m,  cap.  X. 

'  (»)  Guy  de  Cn*uuAC.  Édit.  de  Laurent  Joubert ,  Traicté  U  ,  docir.  II ,  chap.  IV. 
> (4)  Pierre  de  Laroelata.  Cirurgia.  Venise,  1(i97,  in-foi,  golh.,  p.  ait,  verso,  col.  2. 
4  a. 
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parlé  des  aslringenls.  Cette  méthode  est  donc  fort  ancienne;  mais 
elle  n'a  aucune  action  propre  et  ne  mérite  pas  de  nous  arrêter 
plus  longtemps. 


CHAPITRE  VI. 

méthode  ile  Lnrrey 

(hoxas). 

Dans  certains  cas  d'anévrysmes  internes,  Larrey  avait  tenté, 
sans  but  déterminé,  d'appliquer  quelques  moxas  au  niveau  de  la 
tumeur  (1).  Une  fois  môme  il  avait  eu  recours  à  ce  moyen  sur  un 
malade  atteint  d'anévrysme  artério-veineux  de  l'artère  iliaque 
externe.  La  tumeur,  déjà  grandement  améliorée  par  l'emploi  pro- 
longé de  la  réfrigération ,  avait  fini  par  guérir  sans  qu'on  pût  sa- 
voir au  juste  quel  avait  été  l'effet  des  moxas  (2).  Lisfranc,  can- 
didat dans  un  concours  dont  Larrey  était  juge,  accueillit  cette 
idée  avec  bienveillance  et  proposa  d'en  étendre  l'application  au 
traitement  des  anévrysmes  externes.  11  espérait  que  l'inflamma- 
tion produite  par  les  moxas  pourrait  se  propager  aux  parois  du 
sac  et  procurer  ainsi  la  coagulation  du  sang  dans  l'anévrysme  (3). 

Une  méthode  dont  le  but  est  de  provoquer  l'inflammation  du 
sac,  s'annonce  déjà  sous  des  auspices  peu  favorables  ;  mais  il  est 
fort  douteux  qu'elle  puisse  atteindre  ce  but.  L'inflammation  con^ 
sécutive  à  la  cautérisation  de  la  peau  ne  dépasse  guère  en  géné- 
ral les  limites  de  l'eschare;  de  sorte  que  l'application  des  moxaf 
ou  des  cautères  n'a  presque  aucune  chance  de  provoquer  l'in- 
flammation de  la  tumeur.  Elle  a  de  plus  l'inconvénient  capital  d( 
produire  une  eschare  dont  la  séparation  prive  l'anévrysme  d(i 
son  enveloppe  cutanée,  ce  qui  favorise  singulièrement  la  ruplur( 

(1)  UBKEY.  Clinique  cliinirijicalc.  Paris,  1829,  in-8",  T.  111 ,  p.  192 ,  208 ,  215  et  siiiv. 

(2)  Suite  du  Journal  (te  Sédillol,  1827,  '1'.  CI,  p.  87.  Il  n'est  pas  certain  que  l'jmhrysni 
Iftl  vjrlqiicux. 

(3)  I.13KRANC.  Des  diverses  méthodes  pour  l'oblitération  des  antres.  Th.  de  concoiir 
Paris,  im,  iii-ft",  P-  35. 
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(le  la  poche  anévrysiiialc.  Enfin,  il  est  possible  que  l'eschare 
pénètre  jusqu'au  sac  inclusivement.  L'hémorrhagie  alors  semble 
a  |)eu  près  inévitable. 

La  méthode  de  Larrey  fut  appliquée  par  un  praticien  inconnu 
sur  un  anévrysme  traumatique  volumineux  de  l'artère  humérale. 
On  plaça  cinq  cautères  sur  la  tumeur.  L'une  des  eschares  se  rom- 
pit; une  hémorrhagie  grave  se  manifesta,  et  le  malade  entra  alors 
à  r Hôtel-Dieu  de  Toulouse.  Après  avoir  vainement  lutté  contre 
des  hémorrhagies  réitérées,  M.  Dieulafoy,  chirurgien  de  l'hôpital, 
fut  obligé  d'en  venir  à  l'amputation  du  bras  (1). 

Pour  prouver  combien  il  est  dangereux  d'altérer  la  continuité 
de  la  peau  qui  recouvre  les  anévrysmes,  je  citerai  encore  l'obser- 
vation suivante,  recueillie  par  Wisemann,  au  xvir  siècle.  Un  em- 
pirique appliqua  des  herbes  corrosives  sur  un  anévrysme  trau- 
matique du  pli  du  bras.  La  peau  s'ulcéra,  puis  le  sac  se  rompit. 
L'hémorrhagie  fut  si  considérable  qu'on  fut  obligé  d'exercer  une 
compression  directe  très-énergique.  La  gangrène  du  membre  en 
ifut  la  conséquence,  et  il  fallut  encore  recourir  à  l'amputation  (2). 
Ces  faits  suffisent,  je  Ipense,  pour  faire  proscrire  la  méthode  de 
Larrey. 


CHAPITHE  VIL 

lléthode  cndcrinique. 

On  donne  le  nom  de  méthode  endermique  à  certaines  applica- 
I lions  faites  sur  la  surface  du  derme,  préalablement  dénudée  au 
I  moyen  d'un  vésicatoire. 

Cette  méthode  n'a  pas  encore  été  appliquée  aux  traitements  des 
=  anévrysmes  proprement  dits;  mais  elle  me  semble  de  nature  à 
.  provoquer  l'oblitération  de  certaines  tumeurs  anévrysmales  peu 


(t)  Fréi).  Dassiek.  Considérations  sur  la  saignée  du  braS  et  ses  accidents ,  Th.  iiiaug. 
*  Montpellier,  1850,  n"  lix ,  p.  59. 

(2)  P.icH.  Wisemann.  Chirurgical  Treutiscs.  Lnnd.,  173Û ,  in-8°,  vol.  1 ,  p.  125-126. 
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volumineuses  et  très-superficielles,  comme  celles  dont  les  artères 
du  cuir  chevelu  deviennent  quelquefois  le  siège. 

Lorsque  Pravaz  eut  fait  connaître  les  remarquables  propriétés 
coagulantes  du  perchlorure  de  fer,  M.  Thierry  se  demanda  s'il  ne 
serait  pas  possible  de  faire  pénétrer  ce  sel  dans  l'épaisseur  des 
tissus,  sans  ponction  et  sans  incision ,  au  moyen  de  la  méthode 
endermique  pure  et  simple.  Il  fit  plusieurs  tentatives  de  ce  genre 
sur  des  varices,  et  réussit  à  faire  coaguler  ainsi  le  sang  contenu 
dans  les  veines  dilatées. 

J'ai  répété  cinq  fois  cette  expérience  de  M.  Thierry ,  et  tout 
dernièrement  encore ,  pendant  que  je  remplaçais  M.  Nelaton  à 
l'hôpital  des  Cliniques,  j'ai  appliqué  le  perchlorure  de  fer,  suivant 
la  méthode  endermique ,  sur  deux  malades  atteints  de  varices 
volumineuses  du  membre  inférieur. 

Dans  tous  les  cas  j'ai  obtenu  la  coagulation  du  sang  et  l'oblité- 
ration des  veines.  J'ai  perdu  de  vue  trois  de  mes  malades;  mais 
j'ai  pu  m'assurer  que  chez  les  deux  autres  l'affection  n'avait  pas 
tardé  à  récidiver.  Les  caillots  ont  été  graduellement  redissous  ; 
les  cordons  soUdes  que  formaient  sous  la  peau  les  veines  oblité- 
rées se  sont  ramollis  de  bas  en  haut,  et  finalement  ces  vaisseaux 
sont  redevenus  perméables  comme  auparavant. 

La  méthode  de  M.  Thierry  ne  semble  donc  pas  être  appelée  à 
guérir  radicalement  les  varices  ;  elle  a  au  surplus  cela  de  com- 
mun avec  la  plupart  des  autres  méthodes ,  et  notamment  avec  la 
galvano-puncture,  que  j'ai  employée  sans  plus  de  succès. 

Ces  faits  prouvent  néanmoins  que  le  perchlorm-e  de  fer,  appli- 
qué suivant  la  méthode  endermique,  peut  fah-e  coaguler  le  sang 
dans  les  vaisseaux  sous-cutanés.  Par  quel  mécanisme  agit-il  ? 
Est-ce  en  pénétrant  par  endosmose  jusque  dans  la  cavité  de  ces 
vaisseaux  ?  Est-ce  en  provoquant  simplement  une  inflammation 
qui  se  propage  jusqu'à  leur  paroi  ?  Je  n'ose  me  prononcer  caté- 
goriquement :  la  deuxième  supposition  me  semble  pourtant  plus 
vraisemblable  que  la  première. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  m'a  paru  que  l'action  du  perchlorure  se- 
rait capable  d'atteindre  les  artères  aussi  bien  que  les  veines.  Je 
m'en  suis  assuré  dans  un  cas  de  varices  artérielles  (  anévrysme 
cirsoïde)  de  l'artère  temporale  superficielle.  Une  seule  applica- 
tion de  perchlorure  a  suffi  pour  faire  obUtérer  complètement  et 
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définitivement  le  paquet  formé  par  l'artère  variqueuse ,  et  pour 
guérir  en  peu  de  jours,  sans  opération  véritable,  celte  affection 
ordinairement  si  rebelle  et  si  grave.  On  me  pardonnera  peut-être 
fie  présenter  ici  cette  observation  remarquable  que  j'extrais  des 
Bulletins  de  la  Société  de  chirurgie  (1)  : 

:  3'  Observation  (Broca). —  Varices  artérielles  du  cuir  chevelu  guéries  par 
une  seule  application  de  perchlorure  de  fer,  faite  suivant  la  méthode 
endermique. 

Une  femme,  qui  exerce  les  fonctions  d'infirmière  à  l'hôpital  Saint-An- 

I  toiue,  salle  Sainte-Marthe ,  avait  depuis  sa  naissance  un  grand  nombre  de 
taches  de  vin  sur  les  joues,  sur  les  paupières  et  sur  le  front.  Il  y  a  environ 
quatre  mois,  elle  reçut  un  coup  sur  la  partie  latérale  gauche  de  la  région 
frontale.  Peu  de  jours  après,  elle  s'aperçut  qu'il  existait  en  ce  point  une 
tumeur  pulsatile.  Lorsque  M.  Broca  prit  le  service  de  l'hôpital  Saint-Antoine, 
le  'l*"^  août  1855,  cette  tumeur  avait  i  centimètres  de  long  sur  2  centimètres 
et  demi  de  large.  Elle  formajt  sous  la  peau  un  reUef  de  4  centimètre  ;  elle 
était  agitée  de  pulsations  très-énergiques  et  était  le  siège  d'un  bruit  de 
souffle  intermittent  extrêmement  fort,  qui  s'entendait  jusqu'à  plusieurs  centi- 
mètres au-dessus  et  au-dessous  d'elle. 

Elle  était  située  à  la  racine  des  cheveux,  à  8  centimètres  de  l'arcade 
zygomatique,  sur  le  trajet  de  l'artère  temporale  superficielle  gauche;  celle-ci, 
plus  volumineuse  et  plus  flexueuse  dans  toute  son  étendue  que  celle  du  côté 
opposé ,  aboutissait  à  l'extrémité  inférieure  de  la  tumeur,  où  elle  pénétrait 
en  s'élargissant  beaucoup  et  en  décrivant  cinq  à  six  flexuosités  rapides, 
comme  les  veines  d'un  paquet  variqueux.  La  tumeur  était  entièrement  cons- 
tituée par  ces  flexuosités  artérielles  ;  elle  n'était  pas  douloureuse ,  mais  elle 
faisait  des  progrès ,  et  la  malade,  fatiguée  par  le  bruit  de  souffle  qu'elle  en- 

I  tendait  incessamment ,  commençait  à  s'inquiéter  d'une  manière  sérieuse. 
Il  était  clair  qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  cirsoïde  du  cuir  chevelu ,  et 

'  qu'il  fallait  arrêter  promptement  le  développement  de  cette  affection ,  dont 
les  suites  pouvaient  être  si  fâcheuses. 
M.  Broca,  avant  de  se  décider  à  entreprendre  une  opération,  voulut  d'abord 

'  essayer  de  faire  oblitérer  la  tumeur  en  appliquant  directement  sur  elle  une 
solution  de  perchlorure  de  fer,  méthode  imaginée  par  M.  Thierry  pour  le 

I  traitement  des  varices,  mais  qui  n'avait  pas  encore  été  appliquée  au  traite- 

I  ment  des  tumeurs  artérielles. 

Le  5  août,  un  vésicatoire  fut  appliqué  sur  la  tumeur.  Le  lendemain  on 

1  enleva  l'épiderme,  et  on  toucha  la  surface  dénudée  du  derme  avec  un  tam- 

(1)  Bull.  Soc.  de  chirurgie ,  5  seplembru  1855 ,  T.  VI ,  p.  lûS. 
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pon  de  charpie  imbibé  de  perchlorure  de  fer  à  30",  Cet  attouchement  fut  assez 
douloureux.  On  n'appliqua  aucun  pansement.  Une  croûte  mince,  brune  et 
sèche  se  forma  au  bout  de  quelques  heures.  Cette  croûte  avait  l'apparence 
d'une  escbare  superficielle;  mais  le  cinquième  jour  elle  se  détacha,  et  on 
aperçut  les  papilles  du  derme  parfaitement  intactes,  preuve  qu'il  n'y  avait 
eu  aucune  mortification. 

Quant  à  la  tumeur,  elle  avait  paru  affaissée  dès  le  deuxième  jour  ;  mais 
elle  battait  encore  avec  énergie ,  et  on  y  entendait  toujours  le  bruit  de 
soufïle.  Le  cinquième  jour,  à  la  chute  de  la  croûte,  on  trouva  que  la  partie 
la  plus  supérieure  de  la  tumeur  était  dure  et  sans  pulsations  ;  mais  le  reste 
de  l'anévrysme  battait  toujours.  Le  bruit  de  souffle  disparut  le  lendemain  ; 
puis  l'oblitération  gagna  de  haut  en  bas  toute  l'étendue  de  la  tumeur,  qui  fut 
ainsi  transformée  en  une  masse  très-dure  et  comme  noueuse. 

Le  huitième  jour,  la  guérison  paraissait  complète,  et  aujourd'hui  tout  per- 
met de  croire  qu'elle  sera  définitive. 

Trois  semaines  se  sont  écoulées  depuis  que  l'oblitération  est  achevée.  La 
tumeur  s'est  notablement  affaissée,  elle  ne  forme  plus  qu'un  très-léger  relief; 
mais  on  la  sent  encore  très-distinctement  au  toucher.  Elle  est  fort  dure,  et 
semble  formée  par  un  cordon  solide  et  tortueux.  L'artère  temporale  continue 
à  battre  entre  la  tumeur  oblitérée  et  l'arcade  zygomatique  ;  elle  est  encore 
un  peu  plus  volumineuse  que  celle  du  côté  opposé ,  mais  elle  est  manifeste- 
ment moins  grosse  qu'avant  le  début  du  traitement. 

Cette  femme  fut  présentée  à  la  Société  de  chirurgie  le  5  sep- 
tembre 1855,  trois  semaines  après  l'oblitération.  Depuis  lors,  la 
tumeur  a  continué  à  s'affaisser.  J'ai  revu  la  malade  au  mois  de 
décembre  1855  :  on  sentait  toujours  sous  les  téguments  un  petit 
cordon  tortueux  et  extrêmement  dur,  dernier  vestige  de  la  tumeur 
oblitérée.  Je  sais  de  bonne  source  que  cet  état  a  persisté  jusqu'à 
ce  jour  sans  aucun  changement  (février  1856),  et  il  est  permis 
d'affirmer  que  l'oblitération  sera  définitive. 

On  remarquera  que  le  perchlorure  de  fer  n'a  pas  produit  dans 
ce  cas  la  coagulation  immédiate.  Je  crus  d'abord  que  le  traite- 
ment serait  infructueux,  parce  que  la  tumeur  continuait  à  battre. 
L'oblitération  ne  survint  qu'au  bout  de  cinq  jours ,  et  il  est  pro- 
bable qu'elle  fut  la  conséquence  de  l'inflammation  provoquée  par 
le  contact  irritant  du  perchlorure  de  fer. 

Ce  mode  d'action  n'est  pas  avantageux  dans  le  traitement  des 
anévrysmes  proprement  dits ,  puisque  l'inflammation  a  pour  ré- 
sultat de  faire  déposer  dans  les  poches  anévrysmales  des  caillots 
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i  passifs  dont  on  connaît  les  inconvénients  ;  mais  les  caillots  pas- 
sifs ne  deviennent  nuisibles  que  lorsqu'ils  forment  une  masse 
\  olumineuse;  leur  présence  est  sans  danger  dans  les  petits  ané- 
\rysmes.  Je  n'hésiterais  donc  pas  à  traiter  par  la  méthode 
(Ml dermique ,  les  anévrysmes  du  cuir  chevelu  et  de  la  région 
liontale,  et  en  général  tous  les  anévrysmes  à  la  fois  très-peu 
volumineux  et  très-superficiels.  Cette  méthode ,  appliquée  dans 
ide  semblables  circonstances,  serait  exempte  de  dangers;  tout 
I  permet  de  croire  qu'elle  serait  efficace,  et,  si  elle  échouait,  on  en 
serait  quitte  pour  recourir  ensuite  à  une  opération  plus  sérieuse. 
L'application  du  perchlorure  de  fer  à  30  degrés,  sur  le  derme 
dénudé ,  est  assez  douloureuse  :  la  douleur  est  vive  pendant  les 
dix  premières  minutes,  puis  elle  s'atténue  et  ne  disparaît  complè- 
tement qu'au  bout  de  trois  ou  quatre  heures.  On  peut  soustraire 
les  malades  à  la  douleur  principale  en  les  soumettant  à  l'inhala- 
tion du  chloroforme  au  moment  de  l'application.  Je  l'ai  fait  une 
fois,  avec  le  plus  grand  succès,  sur  une  jeune  femme  que  je  trai- 
tais par  la  méthode  endermique ,  pour  une  large  tumeur  érectile 
veineuse  de  la  région  temporo-zygomatique.  Non-seulement  la 
malade  ne  sentit  pas  le  contact  du  perchlorure  de  fer,  mais  elle 
1  n'éprouva  môme  pas  la  douleur  consécutive  qui  se  prolonge  ordi- 
inairement  pendant  quelques  heures.  Le  résultat  fut  moins  com- 
iplet  sur  un  jeune  homme  qui  avait  une  tache  de  vin  occupant  à 
ila  fois  la  joue,  la  lèvre  supérieure,  le  nez  et  les  deux  paupières  du 
icôté  gauche.  L'application  du  perchlorure,  faite  pendant  le  som- 

II  meil  anesthésique,  ne  fut  point  sentie  ;  mais  le  malade  se  réveilla 
au  bout  de  quelques  minutes;  il  éprouva  alors  une  douleur  con- 
•  sécutive  qui  ne  tarda  pas  à  s'affaiblir,  mais  qui  ne  céda  qu'au 
l  bout  de  trois  heures  (1). 

Voici  comme  on  procède  à  cette  application  :  on  soulève  l'épi- 
(  derme  en  quelques  minutes  au  moyen  de  l'ammoniaque ,  et  on 
1  l'enlève  entièrement  ;  puis  on  touche  la  surface  dénudée  avec  un 
pinceau  de  charpie  imbibé  de  perchlorure  de  fer  à  30  degrés: 

(1)  Le  perchlorure  de  fer,  appliqué  suivant  la  méthode  endermique,  fait  oblitérer  plus  ou 
■  moins  complètement  les  vaisseaux  des  tumeurs  érectilcs  veineuses  cutanées,  mais  il  Iai^se 
iqnelquefois  sur  la  peau  une  teinte  brunâtre.  Je  ne  crois  pas  devoir  parler  ici  des  résultats  que  , 
f  j'ai  obtenus  dans  le  traitement  de  ces  tumeurs.  Je  me  propose  d'en  faire  l'objet  d'une  publi- 
ccation  ultérieure. 
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une  croûte  noirâtre  se  forme  presque  aussitôt  ;  on  ne  fait  aucun 
pansement,  et  en  quelques  heures  cette  croûte  devient  dure 
comme  du  parchemin.  Elle  se  détache  en  général  au  bout  de  huit 
à  dix  jours,  quelquefois  plus  tôt,  et  souvent  sans  suppuration;  elle 
ressemble  beaucoup  à  une  eschare  sèche,  et  quelquefois,  en  effet, 
la  couche  la  plus  superficielle  du  derme  est  frappée  de  mort 
comme  dans  la  brûlure  au  troisième  degré;  mais  cet  accident, 
très-léger  du  reste,  me  semble  peu  commun  :  je  ne  l'ai  vu  qu'une 
seule  fois  sur  douze  applications  que  j'ai  l'aites  ;  au  surplus ,  cela 
dépend  beaucoup  du  degré  de  concentration  du  perchlorure 
qu'on  emploie. 


CHAPITRE  VIII. 

méthode  de  Velpeau 

(acupuncture). 

La  méthode  de  l'acupuncture  fut  imaginée  en  1830  par  M.  Vel- 
peau  (1).  Deux  ans  après,  M.  Benj.  Phillips,  de  Londres,  con- 
seilla également  d'y  avou-  recours  (  2  ).  Malgré  ce  double  patro- 
nage, l'acupuncture  n'a  été  apphquée  qu'un  très-petit  nombre  de 
fois  au  traitement  des  anévrysmes  ;  elle  se  présente  cependant 
sous  des  apparences  théoriques  qui  la  rendent  très-digne  d'in- 
térêt. 

Lorsqu'on  laisse  séjourner  pendant  quelque  temps  une  aiguille 
à  acupuncture  dans  l'artère  d'un  animal,  un  caillot  se  forme  au- 
tour de  ce  corps  étranger  et  ne  tarde  pas  à  oblitérer  le  vaisseau. 
Il  est  permis  de  croire  qu'on  pourrait  obtenir  sur  l'homme  des 
résultats  analogues;  et  M.  Velpeau,  le  premier  auteur  de  ces 

(1)  Acud.  des  sciences,  27  déceiiibie  1830.  —  Archives  générales  de  méd. ,  sér.  1 ,  1831 , 
T.  XXV,  p.  282.  —  Foy.  encore  Velpeau.  Médecine  opératoire,  2°  édit.  Paris,  18Î9 ,  in-S", 
T.  U ,  p.  52. 

(2)  Benj.  PuiLLiPS.  A  Séries  of  Experiments  showing  tlial  Arteries  may  be  obliteratcd 
witliout  Ligature.  Lond.,  1832  (brocli.  in-S"  ). 
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expériences ,  a  proposé  de  profiter  des  propriétés  de  l'acnpunc- 
Uire  pour  guérir  les  anévrysmes. 

L'acupuncture  peut  être  appliquée  soit  sur  le  sac  anévrysraal , 
soit  sur  l'artère  au-dessus  de  lui. 

Appliquée  sur  l'artère ,  elle  ne  constitue  qu'un  procédé  de  la 
méthode  d'Anel;  c'est  une  méthode  indirecte  dont  je  ne  dois  pas 
ai'occuper  ici. 

Apphquée  sur  le  sac  anévrysmal,  elle  rentre  au  contraire  dans 
la  catégorie  des  méthodes  directes  ,  et  mérite  quelques  instants 
d'attention.  On  me  permettra  de  l'envisager  surtout  sous  le  point 
de  vue  théorique,  parce  que  les  faits  cliniques  font  presque  com- 
plètement défaut. 

Une  ou  plusieurs  aiguilles  introduites  et  laissées  à  demeure 
pendant  un  ou  deux  jours  dans  le  sac  anévrysmal  doivent,  en 
lem- qualité  de  corps  étranger,  provoquer  la  coagulation  du  sang, 
et  chacune  d'elles  doit  se  recouvrir  d'une  couche  plus  ou  moins 
épaisse  de  fibrine.  Lorsqu'on  retire  les  aiguilles ,  la  fibrine  reste 
dans  la  poche,  et  il  est  possible  que,  jouant  à  son  tour  le  rôle  d'un 
corps  étranger,  elle  attire  à  elle  et  fasse  précipiter  sous  forme 
sohde  une  partie  de  la  fibrine  du  sang  en  circulation.  Enfin,  il  ne 
répugne  pas  d'admettre  que  cette  coagulation  fibrineuse  puisse 
finir  par  oblitérer  complètement  l'anévi^sme. 

Voilà  ce  que  dit  la  théorie ,  mais  elle  indique  en  même  temps 
la  possibilité  de  plusieurs  autres  terminaisons  moins  favorables. 
Les  dépôts  fibrineux  provoqués  par  la  présence  des  aiguilles  ne 
constituent  pas  dans  le  sac  une  couche  uniforme  analogue  à 
celles  qui  amènent  l'oblitération  naturelle  des  anévrysmes.  Ce 
sont  des  prolongements  irréguliers  et  flottants  ,  et  la  fibrine ,  en 
continuant  à  se  déposer  à  leur  surface ,  doit  donner  lieu  à  des 
masses  informes,  peu  ou  point  adhérentes,  mobiles,  et  agitées  par 
le  sang.  Le  choc  de  ce  liquide  peut  les  briser  et  les  entraîner,  et  si 
elles  restent  dans  le  sac,  eUes  ne  peuvent  l'obstruer  que  très-irré- 
gulièrement. Dans  de  pareilles  conditions,  il  semble  très-difficile 
que  la  poche  anévrysmale  se  remplisse  entièrement  de  caillots 
actifs.  Qu'un  bouchon  ;fibrineux  obstrue  l'orifice ,  la  tumeur  ces- 
sera de  battre ,  mais  elle  sera  en  grande  partie  comblée  par  des 
caillots  passifs,  mode  d'oblitération  que  j'ai  déjà  étudié,  et  dont 
j'ai  fait  connaître  les  inconvénients. 
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Ce  n'csL  point  tout.  Le  contact  des  aiguilles  n'agit  pas  seule- 
ment sur  le  sang ,  il  agit  encore  sur  les  parois  du  sac ,  les  irrite 
et  peut  les  enflammer.  Je  sais  que  les  aiguilles  sont  par  elles- 
mêmes  des  corps  étrangers  peu  irritants,  mais  à  condition  qu'elles 
resteront  en  repos.  Cette  condition  manque  dans  une  tumeur  qui, 
comme  l'anévrysme,  est  agitée  de  mouvements  incessants.  On 
peut  donc  craindre  de  provoquer  ainsi  l'inflammation  de  la  poche 
anévrysmale  et  les  graves  accidents  qu'elle  entraîne  à  sa  suite. 
M.  Gonzalez  de  Terres  rapporte  que  l'acupuncture,  pratiquée  sur 
<  les  deux  carotides  d'un  chien,  détermina  des  deux,  côtés,  au  bout 
de  quatre  jours,  de  la  suppuration  au  niveau  des  piqûres  arté- 
rielles. Cette  expérience  suffit  amplement  pour  légitimer  les 
craintes  que  je  manifeste  (1). 
1  II  reste  une  dernière  objection.  Si  on  n'emploie  qu'une  ou  deux 

aiguilles  ,  et  si  on  les  laisse  peu  de  temps  dans  l'anévrysme ,  on 
s'expose  à  ne  produire  aucun  effet  durable  ;  les  dépôts  flbrineux 
presque  linéaires  que  l'on  obtient  ainsi  n'offrent  pas  assez  de  ré- 
I  sistance ,  et  il  est  difficile  que  le  choc  du  sang  ne  réussisse  pas 

à  les  briser  et  à  les  entraîner.  Si  on  emploie  un  plus  grand 
nombre  d'aiguilles,  et  si  on  les  laisse  plus  de' temps  en  place,  cet 
inconvénient  n'existe  plus,  mais  on  s'expose  alors  à  produire  une 
irritation  trop  forte.  En  un  mot ,  les  chances  de  l'inflammation 
'  s'accroissent  en  même  temps  que  celles  de  la  coagulation  fibri-  j 

neuse;  et,  quoique  l'inflammation  soit  capable  d'amener  la  gué-  ' 
rison  des  anévrysmes ,  elle  est  capable  aussi ,  comme  on  l'a  vu 
plus  haut,  de  déterminer  des  accidents  redoutables.  Cette  objec-  1 
i  tion ,  au  surplus  ,  ne  s'adresse  pas  seulement  à  l'acupunctm-e  , 

'  elle  atteint  tout  aussi  bien  la  plupart  des  autres  méthodes  di- 

j  rectes.  Considérée  sous  le  point  de  vue  théorique,  l'acupuncture  ^ 

i  ne  semble  pas  inférieure  à  celles-ci  ;  elle  paraît  même  supérieure  | 

à  plusieurs  d'entre  elles. 

Voilà  ce  que  dit  la  théorie;  interrogeons  maintenant  les  faits 
qui  sont  du  reste  très-peu  nombreux. 
;  Il  paraît  que  M,  Philhps  a  traité  et  guéri  par  l'acupunctm-e 

un  anévrysme  de  la  région  parotidienne.  Je  n'ai  pu  me  procurer 

(1)  Gonzalez  de  ToRRKS.  De  la  torsion  des  artères,  ïliftses  de  Paris,  1831,  n°  233.  p.  29, 
j  4"  expérience. 
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celte  obsei-vation  que  je  connais  seulement  par  la  phrase  suivanio 
du  livre  de  M.  Velpeau  :  «  M.  B.  Pliillips,  qui  était  â  Paris  en  1830, 
((  et  qui  a  répété  mes  expériences  à  Londres  en  1831,  m'a  écrit 
u  depuis  qu'en  agissant  d'après  ces  principes ,  il  avait  guéri  une 
«  tumeur  anévrysmale  de  la  région  parotidienne  (1).  »  Le  laco- 
nisme du  texte  ne  permet  pas  de  savoir  si  M.  Phillips  a  pratiqué 
l'acupuncture  sur  le  tronc  de  l'artère  ou  sm^  la  poche  anévrys- 
male ,  lacune  d'autant  plus  regretable  que  ce  fait  est  probable- 
ment le  seul  qu'on  puisse  invoquer  en  faveur  de  la  méthode  de 
M.  Velpeau. 

Depuis  lors  l'acupuncture  a  été  pratiquée  trois  fois  sans  suc- 
cès; dans  les  trois  cas,  on  a  laissé  les  aiguilles  à  demeure  dans  le 
sac  anévrysmal,  et,  afin  de  favoriser  la  coagulation,  on  a  profité 
de  la  présence  des  aiguilles  pour  soumettre  le  sang  à  l'action  di- 
recte de  l'électricité.  Je  me  bornerai  à  indiquer  ici  ces  faits,  dont 
je  parlerai  plus  amplement  dans  le  chapitre  de  la  galvano-punc- 
ture.  M.  Clavel  parle  dans  sa  thèse,  soutenue  en  1837  (2),  d'un  ané- 
vrysme  fémoral;,  qui  devait  être  bien  volumineux ,  puisqu'on  y 
enfonça  plus  de  cinquante  aiguilles  longues  de  5  pouces  et  grosses 
comme  des  aiguilles  à  tricoter.  On  mit  ces  aiguilles  en  rapport 
avec  la  machine  électrique,  puis  on  les  laissa  séjourner  dans  l'a- 
névrysme  pendant  quelques  jours.  La  tumeur  s'accrut  beaucoup 
sous  l'influence  de  ce  traitement,  et  lorsqu'on  retira  les  aiguilles, 
chaque  piqûre  livra  passage  à  ùn  jet  de  sang  artériel.  La  ligature 
de  l'artère  ne  fut  pas  faite,  et  le  malade  mourut. 

Le  deuxième  fait  appartient  à  M.  Pétrequin.  Ce  chirurgien , 
après  avoir  vainement  pratiqué  la  galvano-puncture  sur  un  ané- 
vrysme  traumatique  du  coude,  laissa  les  deux  aiguilles  à  de- 
meure dans  la  tumeur  pendant  trois  jours.  Le  sang  ne  se  coagula 
pas,  et  le  malade,  refusant  de  se  soumettre  à  de  nouvelles 
tentatives,  quitta  l'hôpital  sans  avoir  obtenu  aucune  améliora- 
tion (3). 

Le  résultat  fut  beaucoup  plus  fâcheux  dans  un  troisième  cas 
tiré  de  la  pratique  de  M.  Velpeau.  Un  garde  forestier  âgé  de 
60  ans  et  atteint  d'anévrysme  poplité  entra  à  la  Charité.  M.  Vel- 


(1)  Vf.lpkac.  Mhlecine  opératoire,  2«  (-(lit.  Paris,  1839,  iii-8",  T.  Il,  p.  55 

(2)  11. -P.  Clavki,.  J)c  l'itcctro-punctuve,  Tli.  inaug.  Paris,  1837,  p.  US. 

03)  Comptes  rcminx  de  l'Acad,  des  sciences, 'W  XXI ,  p.  092  et  siiiv.  Paris,  ISW,  in-'i". 
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peau  eut  recours  h  la  galvano-puncture,  et  laissa  les  aiguilles  en 
place  pendant  huit  jours,  ce  qui  lui  permit  de  revenir  deux  fois 
a  la  galvanisation.  Il  survint  une  inflammation  violente,  puis  une 
hemorrhagie  qui  rendit  nécessaire  la  ligature  de  l'artère  crurale 
Fmaleraent  le  membre  se  gangrena,  on  coupa  la  cuisse,  et  le  ma- 
lade mourut.  La  pièce  fut  présentée  par  M.  Debout  à  la  Société 
de  cbn^urgie  :  la  poche  anévrysmale  paraissait  enflammée  et  était 
oblitérée  par  un  caillot  sanguin;  mais  cette  oblitération,  selon 
toute  probabUité,  était  due  à  la  ligature  et  non  au  séjour  des  ai- 
guilles dans  le  sac  (1). 

Tels  sont  les  faits  d'acupuncture  que  j'ai  pu  rassembler.  Celui 
de  M.  Phillips  est  ambigu.  Les  trois  autres  sont  peu  favorables.  Ils 
montrent  que  l'acupuncture  possède  fort  peu  d'efficacité.  Deux 
fois  sur  trois  les  piqûres  ont  livré  passage  à  de  graves  hémorrha- 
gies,  et  contrairement  aux  prévisions  de  la  théorie  la  coagulation 
du  sang  n'a  été  obtenue  dans  aucun  cas.  Cela  ne  peut  raisonna- 
blement être  attribué  à  l'application  simultanée  ;de  l'électricité , 
puisque  cet  agent,  au  contraire,  est  de  nature  à  provoquer  la 
coagulation.  D'ailleurs,  dans  ie  cas  de  M.  Clavel ,  l'action  de  l'é- 
lectricité a  été  vraiment  illusoire.  On  a  eu  recours  aux  décharges 
électriques  et  non  aux  courants  qui  seuls  agissent  sur  le  sang 
avec  quelque  efficacité.  En  réalité,  le  sac  anévrysmal  n'a  été  sou° 
mis  qu'à  l'acupuncture,  et  si  jjIus  de  cinquante  grosses  aiguilles, 
séjournant  pendant  plusieurs  jours,  n'ont  pu  réussir  à  faire  pré- 
cipiter la  fibrine,  il  est  permis  d'en  conclure  que,  chez  l'homme, 
le  sang ,  moins  plastique  sans  doute  que  celui  des  animaux ,  n'a 
pas  la  propriété  de  se  coaguler  promptement  au  contact  des 
aiguilles. 

Devons-nous  en  conclure  que  l'acupuncture  soit  incapable  de 
guérir  les  anévrysmes  ?  Non,  assurément.  S'il  est  douteux  qu'elle 
soit  propre  à  faire  précipiter  dans  le  sac  des  caOlols  actifs ,  il  est 
certain  qu'elle  est  de  nature  à  provoquer  l'inflammation  de  la  tu- 
meur. Or,  l'inflammation  anévrysmale,  comme  on  le  sait,  peut 
être  suivie  de  guérison.  Mais  c'est  une  éventualité  toujours  dou- 
teuse, largement  compensée  par  de  nombreuses  chances  défavo- 
rables. Le  malade  de  M.  Velpeau  et  celui  dont  parle  M.  Clavel 


(1)  Bulletins  de  la  Soc.  de  chirurgie,  22  novembre  18(i8,  T.  J ,  p.  m. 
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!  oui'onr,  à  subir  les  effets  de  cette  mllammalion  dangereuse,  et 
succombèrent  tous  les  deux.  D'autres  pourront  guérir.  Il  me  pa- 
raît même  certain  que  si  l'acupuncture  était  fréquemment  em- 
ployée, elle  donnerait  quelques  succès,  surtout  si  on  l'appliquait 
sur  des  tumeurs  de  petit  volume  ;  mais  ce  ne  sont  pas  les  petits 
anévrysmes  qui  réclament  de  nouvelles  méthodes  ;  ils  cèdent  h 
un  grand  nombre  de  moyens  qui  ne  laissent,  pour  ainsi  dire, 
( lue  l'embarras  du  choix.  Ce  que  cherche  la  chirurgie,  c'est  un 
moyen  capable  de  guérir  sans  danger  les  anévrysmes  des  grosses 
I artères  et  l'expérience  a  déjà  prouvé  que,  pour  atteindre  ce  but, 
il  ne  faut  pas  compter  sur  l'acupuncture. 


CHAPITRE  IX. 

Âléthode  de  llalgaigiie 

(suture  entortillée). 

La  suture  entortillée  a  été  imaginée  par  M.  Malgaigne  et  pré- 
ssentée  par  lui  comme  un  procédé  de  l'acupuncture  ;  mais  elle  en 
(diffère  essentiellement  par  son  mode  d'action  et  constitue  en 
iréalité  une  méthode  à  part. 

Pour  l'apphquer,  on  traverse  d'outre  en  outre  l'anévrysme  avec 
Lune  ou  plusieurs  épingles,  autour  desquelles  on  entortille  un  fil 
v  comme  dans  la  suture  du  bec-de-hèvre.  A  l'action  exercée  par 
lie  corps  étranger  qui  séjourne  dans  la  tumeur  se  joint  la  stric- 
jition  produite  par  le  fil.  La  plus  grande  partie  de  la  cavité  du 
:sac  se  trouve  ainsi  effacée  ;  le  reste  s'enflamme  et  se  rempUt  de 
(Caillots. 

Cette  méthode  n'est  applicable  qu'aux  anévrysmes  très-petits 
(et très-superficiels;  il  faut,  en  outre,  que  l'artère  anévrysma- 
I  tique  ne  soit  accompagnée  d'aucune  veine  volumineuse,  d'aucun 
inerf  important.  Ces  conditions  n'existent,  pour  ainsi  dire,  que 
I  lorsque  l'anévrysme  occupe  l'une  des  artères  de  la  voûte  du 
(  crâne. 
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C'est,  en  effet,  clans  un  cas  de  ce  genre  que  M.  Malgaigne  a  fait 
l'application  de  sa  méthode  (1)  : 

4*  Observation  (Malgaigne).  —  Deux  anévrysmes  de  la  région  frontale 
traités  et  guéris  par  la  suture  entortillée. 

Un  garçon  de  1 5  ans,  se  baignant  dans  la  Seine,  fit  un  plongeon  et  alla  se 
heurter  le  front  au  fond  de  l'eau.  Une  petite  tumeur,  grosso  comme  une 
lentille,  parut  quelques  instants  après  au-dessus  du  sourcil  gauche.  Elle 
s'accrut  les  jours  suivants,  et  le  jeune  homme  entra  à  l'hôpital  le  i  juillet 
•1846,  quinze  jours  après  l'accident. 

Au-dessus  de  la  partie  moyenne  du  sourcil  gauche ,  à  2  centimètres  du 
bord  supérieur  de  l'orbite,  existait  une  petite  tumeur  du  volume  d'un  gros 
pois,  arrondie ,  mobile ,  pulsatile ,  un  peu  douloureuse  à  la  pression ,  et  re- 
couverte d'une  peau  parfaitement  saine.  A  2  centimètres  au-dessus  de  ce 
premier  anévrysme,  mais  un  peu  plus  en  dehors,  se  trouvait  une  autre 
tumeur  plus  petite  qui  présentait  les  mêmes  caractères. 

Ces  deux  tumeurs  étaient  situées  sur  le  trajet  d'une  artère  qui  venait 
obliquement  de  la  région  temporale ,  se  recourbait  au  niveau  du  premier 
anévrysme,  remontait  ensuite  vers  le  second ,  et  allait  se  perdre  dans  le  cuir 
chevelu. 

Le  8  juillet,  M.  Malgaigne  passa  à  travers  l'anévrysme  inférieur  deux 
épingles  disposées  en  croix  et  pratiqua  la  suture  entortillée. 

Une  troisième  épingle  fut  passée  sous  l'artère  anévrysmatique ,  à  2  centi- 
mètres au-dessous  de  la  tumeur,  et  fixée  au  moyen  d'un  deuxième  fil  entor- 
tillé autour  d'elle. 

On  ne  toucha  pas  ce  jour-là  à  l'anévrysme  supérieur  qui  s'affaissa  néan- 
moins et  cessa  de  battre.  Mais  les  pulsations  y  ayant  reparu  le  13  juillet, 
M.  Malgaigne  y  introduisit  deux  épingles  en  croix  et  les  entoura  d'un  troi- 
sième fil. 

Il  ne  survint  aucun  accident.  Le  15,  on  enleva  le  fil  du  premier  anévrysme, 
sans  toucher  aux  épingles,  qui  tombèrent  successivement  le  16  et  le  22. 
L'épingle  placée  sous  l'artère  fut  enlevée  le  2 1 .  Enfin ,  le  25  juillet ,  on  dé- 
barrassa la  tumeur  supérieure  des  épingles  et  des  fils.— Les  deux  anévrysmes 
étaient  complètement  oblitérés.  L'artère  battait  depuis  la  tempe  jusqu'au 
niveau  du  point  où  elle  avait  été  atteinte  par  la  suture  la  plus  inférieure  ; 
au  delà  de  ce  point ,  on  ne  sentait  aucun  battement  ;  on  n'en  trouvait  pas 
davantage  entre  les  deux  anévrysmes ,  ni  entre  l'anévrysme  supérieur  et  le 
cuir  chevelu. 

Le  malade  fut  présenté  le  12  août  4846  à  la  Société  de  chirurgie.  Toute 
(1)  Journal  de  chirurgie  de  Malgaigne,  18û0,  T.  IV,  p.  259. 
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uaco  des  deux  tumeurs  avait  disparu.  Il  n'y  avait  plus  ni  sjillie,  ni  batte- 
ment, ni  douleur,  et  un  peu  de  rougeur  aux  jioints  d'entrée  et  de  soi  tie  des 
épingles  témoignait  seule  tout  à  la  fois  et  de  la  maladie  et  de  l'opération. 

Le  fait  qui  précède  est  unique  jusqu'ici  et  ne  permet  pas  d'ap- 
précier la  valeur  de  la  mélliode  de  M.  Malgaigne.  Ce  professeur, 
en  effet,  nfe  s'est  pas  contenté  d'agir  directement  sur  la  tumeur, 
au  moyen  de  la  suture  entortillée  ;  il  a  encore  agi  indirectement 
sur  l'artère,  entre  l'anévrysme  et  le  cœur  ;  en  d'autres  termes,  il 
a  appliqué  à  la  fois  sa  méthode  et  la  méthode  d'Anel.  Celle-ci 
étant  capable  à  elle  seule  de  guérir  les  anévrysmes ,  il  est  dif- 
ficile de  savoir  jusqu'à  quel  point  l'opération  pratiquée  sur  les 
deux  tumeurs  a  pu  contribuer  à  la  guérison.  On  remarquera , 
d'ailleurs,  que  ces  tumeurs  étaient  extrêmement  petites  et  situées 
sur  le  trajet  d'une  simple  artériole;  il  n'est  donc  pas  étonnant 
que  la  chute  des  épingles  se  soit  faite  sans  hémorrhagie  ;  mais 
on  ne  peut  savoir  ce  qui  arriverait  si  on  apphquait  la  suture  en- 
tortillée sur  des  anévrysmes  un  peu  plus  volumineux. 

Si  un  cas  semblable  à  celui  qui  précède  se  présentait  de  nou- 
veau, on  pourrait  sans  imprudence  appliquer  encore  la  suture 
entortillée.  M.  Malgaigne,  en  publiant  sa  méthode,  a  annoncé 
qu'elle  ne  convenait  que  lorsque  l'anévrysme  était  petit  et  super- 
ficiel. J'ajouterai,  comme  troisième  condition,  plus  indispensable 

•encore,  que  l'artère  anévrysmatique  doit  être  d'un  très-petit 

I  calibre. 

La  suture  entortillée,  dont  l'apphcation  se  trouve  ainsi  j-es- 
itreinte  à  des  cas  très- exceptionnels,  ne  semble  pas  appelée  à 
I  rendre  de  grands  services  dans  la  pratique,  parce  que  les  ané- 
'vrysmes  qu'elle  est  susceptible  de  guérir  cèdent  aisément  à  plu- 
s  sieurs  autres  méthodes  tout  aussi  inoïïensives,  dont  l'expérience 
i  a  démontré  l'efficacité. 
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CHAPITRE  X. 

iHIéthodo  Ae  Fergussoii 

(MAb\XAT10N). 

Je  désigne  sous  ce  nom  une  méthode  imaginée  par  M.  Fer- 
gussoii,  et  consistant  en  une  sorte  de  massage  des  caillots  con- 
tenus dans  la  tumeur.  Elle  n'est  applicable  qu'aux  anévrysmes 
incomplètement  réductibles  et  déjà  tapissés  d'une  couche  épaisse 
de  feuillets  fibrineux. 

Voici  quel  est,  suivant  M.  Fergusson,  le  mode  d'action  de  cette 
méthode  :  le  massage  brise  les  caillots  fibrineux  et  en  détache 
des  fragments,  que  la  colonne  sanguine  entraîne  dans  le  bout  in- 
férieur de  l'artère.  Trop  volumineux  pour  franchir  ce  vaisseau, 
ils  s'y  arrêtent  et  en  déterminent  l'oblitération.  Dès  lors  la 
tumeur  se  trQuve  dans  les  mômes  conditions  que  si  on  avait 
appliqué  une  ligature  entre  le  sac  et  les  capillaires ,  suivant  la 
méthode  de  Brasdor.  En  définitive,  par  conséquent ,  la  malaxa- 
tion  agu-ait  sur  les  anévrysmes  comme  la  méthode  de  Brasdor, 
dont  le  mode  d'action  sera  étudié  plus  loin. 

La  malaxation  ne  peut  atteindre  ce  but  que  par  hasard.  Il  faut 
en  premier  lieu  que  les  couches  flbrineuses  soient  suffisamment 
friables,  chose  qu'on  ne  peut  jamais  prévoir;  ces  couches  ont 
souvent  une  densité  telle  qu'avant  d'en  détacher  des  fragments 
on  aurait  déjà  rompu  la  tumeur.  Puis  il  faut  que  les  morceaux  de 
fibrine  mis  en  Uberté  par  la  malaxation  aient  précisément  le 
volume  du  bout  inférieur  de  l'artère;  plus  gros,  Us  reste- 
raient dans  le  sac;  plus  petits,  ils  seraient  entraînés  au  loin  et 
iraient  déterminer  une  oblitération  incapable  d'agu-  avec  effica- 
cité sur  l'anévrysme.  La  méthode  de  M.  Fergusson  est  donc  tou- 
iom-s  fort  incertaine  dans  ses  résultats;  lorsqu'elle  remplit  com- 
plètement son  but,  elle  partage  encore  toutes  les  incertitudes  de 
la  méthode  de  Brasdor.  Enfin,  et  surtout,  elle  expose  à  deux 
accidents  fort  graves  :  la  rupture  de  l'anévrysme  pendant  la 
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durée  des  manipulations,  et  l'inflammation  provoquée  par  le 
froissement  de  la  tumeur. 

On  pourrait  se  mettre  en  garde,  jusqu'à  un  certain  point, 
contre  ces  deux  accidents,  en  remplaçant  la  malaxation  par  une 
manœuvre  moins  dangereuse.  On  pourrait  introduire  dans  le  sac 
un  trocart  explorateur;  puis,  retirant  à  demi  le  poinçon,  faire 
mouvoir  la  canule  en  tous  sens ,  de  manière  à  labourer  les 
couches  fibrineuses  les  plus  internes  et  à  en  détacher  quelques 
fragments.  Ce  serait  là  une  sorte  de  broiement  sous-cutané,  bien 
plus  inofl'ensif  que  la  méthode  primitive  et  agissant  même  avec 
plus  de  certitude  qu'elle.  On  préviendrait  ensuite  le  développe- 
ment de  l'inflammation  par  des  applications  de  glace.  Peut-être 
ce  procédé  serait-il  de  nature  à  rendre  quelques  services  dans  le 
traitement  de  certains  anévrysmes  très -rapprochés  du  tronc; 
mais  l'expérience  n'a  pas  encore  prononcé. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  crois  utile  de  faire  connaître  les  deux 
cas  où  M.  Fergusson  a  eu  recours  à  la  hiéthode  de  la  ma- 
laxation : 

o"  Observation  (Fergusson). —  Anévrysme  de  la  sous-clavière. —  Traitement 
par  la  malaxation.  —  Amélioration  passagère.  —  Mort. 

Je  transcris  textuellement  d'abord,  d'après  un  journal  anglais,  la  première 
partie  de  l'observation    )  : 

«  Nous  avons  suivi  avec  intérêt ,  depuis  quelques  semaines,  dit  le  rédac- 
«  teur  du  Médical  Times  and  Gazette ,  un  cas  d'anévrysme  de  la  sous-cla- 
«  vière,  dans  le  service  de  M.  Fergusson ,  qui  a  mis  en  usage  une  méthode 
«  nouvelle  et  ingénieuse.  En  manipulant  la  tumeur,  il  a  détaché  une  partie 
«  des  couches  fibrineuses,  et  cela  a  eu  pour  résultat  immédiat  et  instantané 
«  d'arrêter  les  pulsations  dans  le  membre  thoracique  correspondant.  Au 
«  bout  de  quatre  jours,  on  pouvait  sentir  de  faibles  battements  au  poignet , 
«  maison  n'en  sentait  pas  à  l'artère  axillaire.  La  tumeur  elle-même,  qui  avait 
«  d'abord  le  volume  d'un  petit  œuf  de  poule,  avait  beaucoup  diminué  et  les 
«  battements  y  étaient  un  peu  moins  prononcés  que  dans  la  sous-clavière 
«  opposée.  En  même  temps,  elle  était  devenue  plus  ferme,  plus  dure  au 
«  toucher. 

«  Ceux  qui  connaissent  la  pathologie  et  le  traitement  des  anévrysmes ,  et 
«  en  particulier  les  funestes  résultats  des  opérations  qu'on  a  jusqu'ici  tentées 
«  sur  la  partie  de  la  sous-clavière  située  en  dedans  des  scalènes,  compren- 

(1)  Médical  Time»  and  Gazette,  march  6th  1852,  n°  88,  vol.  I,  p.  255. 
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«  liront  sans  peine  l'importance  et  l'intérêt  du  cas  qui  est  actuellement  sous 

«  les  soins  de  M.  Fergusson.  n 

L'observation  publiée  s'arrête  là.  J'ai  tenu  à  savoir  ce  qu'était  devenu  le 
malade,  et  j'ai  prié  M.  Costello  de  recueillir  auprès  de  M.  Fergusson  lui- 
même  de  plus  amples  renseignements.  J'extrais  ce  qui  suit  d'une  lettre  que 
M.  Fergusson  a  bien  voulu  me  faire  parvenir  à  la  date  du  23  mai  -1855  : 

u  Le  malade  sur  lequel  vous  me  questionnez  alla  bien  pendant  quelque 
«  temps  ;  la  tumeur  décroissait  graduellement ,  mais  vers  le  quatrième  mois 
«  après  les  manipulations,  il  survint  tout  à  coup,  à  la  partie  moyenne  de  la 
«  tumeur,  une  douleur  tellement  vive,  que  le  malade  y  succomba  au  bout  de 
«  trois  jours.  A  l'autopsie,  on  trouva  que  la  tumeur  s'était  subitement  accrue 
«  du  côté  du  plexus  brachial ,  et  je  présume  que  la  douleur  subite  et  pro- 
«  longée  éprouvée  par  le  malade  avait  été  la  conséquence  de  la  pression 
«  exercée  sur  ces  nerfs.  » 

M.  Fergusson  annonce  à  la  fin  de  sa  lettre  que,  depuis  lors,  il  a 
eu  l'occasion  d'appliquer  une  deuxième  fois  lamalaxation  au  trai- 
tement d'un  autre  anévrysme  de  la  sous-clavière,  et  que  le  résul- 
tat avait  été  très -satisfaisant,  la  tumeur  ayant  presque  entière- 
rement  disparu  au  bout  de  dix-huit  mois. 

Ce  deuxième  fait  n'a  pas  encore  été  publié.  Le  malade ,  après 
avoir  séjourné  à  King's-CoUege  Hospital ,  retourna  chez  lui  à  la 
campagne  ;  il  revint  à  Londres  au  commencement  d'août  1855 , 
et  M.  Fergusson  saisit  cette  occasion  pour  le  montrer  à  ses 
élèves. 

Le  journal  The  Lancet  fit  mention  de  ce  fait  d'une  manière 
assez  vague  dans  les  termes  suivants  (1)  :  «  M.  Fergusson  a  pré- 
«  senté  à  ses  élèves  un  malade  fort  intéressant ,  sur  lequel  U  a 
a  guéri  un  anévrysme  très-prononcé  de  l'artère  sous-clavière,  au 
«  moyen  d'une  nouvelle  méthode.  Nous  avons  déjà  vu  cet  homme 
«  il  y  a  environ  dix-huit  mois,  pendant  qu'il  était  encore  en  trai- 
,(  temenl...  D'après  les  phénomènes  qui  se  montrèrent  à  la  suite 
«  des  manipulations  ,  il  nous  paraît  que  le  but  de  M.  Fergusson 
«  avait  été  atteint,  c'est-à-dire  que  les  caillots  fibrineux  de  l'ane- 
„  vrysme  avaient  été  déplacés,  et  que,  passant  de  la  sous-claviere 
«  dans  l'axillaire,  ils  avaient  oblitéré  ce  vaisseau  amsi  que  Ihu- 
«  mérale ,  comme  par  une  nouvelle  espèce  d'opération  de  Bras- 


CD  Tlic  Luncel,  1«r.5,  vol.  II,  p.  197(1"  sept.). 
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u  dor  II  y  eut  en  efl'et  disparition  complète  et  passagère  du 

((  pouls  radial  avec  des  symptômes  de  paralysie  du  bras  ;  ces 
«  phénomènes  dépendaient  du  déplacement  des  caillots  librineux. 
((  L'anévrysme  occupait  la  sous-clavière  entre  les  scalènes.  » 
Le  rédacteur  annonce,  un  peu  plus  loin,  qu'il  s'abstient  de  don- 
ner de  plus  amples  détails,  parce  que  M.  Fergusson  se  propose  de 
présenter  l'observation  à  la  Medico-Chirurgical  Society.  Nous  ne 
pouvons  savoir  par  conséquent  quels  ont  été  les  effets  précis  de 
la  malaxation  sur  la  tumeur. 

Malgré  ce  succès  remarquable  ,  je  ne  puis  cacher  que  la  mé- 
thode de  M.  Fergusson  ne  m'inspire  aucune  confiance.  Je  crois 
en  avoir  dit  assez  pour  prouver  qu'elle  est  très-incertaine  et  très- 
I  dangereuse;  d'autant  plus  dangereuse  qu'à  cause  de  son  incerti- 
!  tude  même ,  eUe  s'adresse  seulement  aux  anévrysmes  trop  rap- 
prochés du  tronc  pour  être  accessibles  à  la  méthode  d'Anel.  Or, 
la  rupture  immédiate  et  l'inflammation  consécutive  des  ané- 
vrysmes de  cette  catégorie  seraient  tellement  redoutables,  que  je 
<  donnerais  toujours  la  préférence,  en  pareil  cas  ,  à  l'une  des  mé- 
'thodes  qui  ont  déjà  fait  leurs  preuves,  telles  que  la  galvano-punc- 
I  ture  ou  les  injections  coagulantes ,  ou  même  à  la  méthode  de 
IBrasdor,  dont  la  malaxation  n'est  qu'une  dangereuse  modifli- 
I  cation. 


CHAPITRE  XI. 

Méthode  d'Éverard  Home 

(  APPLICATION    DE   LA   CHALEUR  ). 

Éverard  Home  a  eu  l'idée  de  faire  pénétrer  dans  les  ané- 
vrysmes une  grande  quantité  de  calorique  pour  y  provoquer  la 
coagulation  du  sang.  Son  procédé  consiste  à  introduire  dans  le 
sac  une  aiguille  à  acupuncture ,  dont  l'extrémité  extérieure  est 
ensuite  chauffée  à  blanc. 

Cette  méthode  n'a  été  appliquée  qu'une  seule  fois  ;  je  rc'iu  oduis 
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cette  observation  intéressante  qui  n'a  pas  encore  été  publiée  en 
France  : 


6«  Observation  (Éverard  Homo).  —  Anévrysme  iliaque.  —  Ligature 
suivant  la  méthode  de  Brasdor.  —  Les  battements  continuent.  — 
Application  de  la  chaleur.  —  Amélioration,  puis  gangrène  du 
membre,  suivie  de  mort  (1). 

11  s'agissait  d'un  anévrysme  de  l'artère  iliaque  externe,  La  fémorale  fut 
liée  au-dessous  de  la  tumeur  le  16  septembre  1825.  Les  pulsations  ne 
s'affaiblirent  pas  et  l'anévrysme  continua  à  s'accroître.  Le  vingt-huitième 
jour  après  la  ligature,  Éverard  Home  introduisit  «  une  aiguille  à  acupuncture 
«  jusqu'au  centre  du  sac,  dans  le  point  où  les  battements  étaient  le  plus 
«  prononcés  et  où  le  sang  paraissait  le  plus  fluide.  L'aiguille  fut  passée  à 
«  travers  un  petit  trou  dans  une  barre  d'acier ,  qui  fut  chauffée  avec  une 
«  lampe  à  alcool  ;  —  les  téguments  de  la  cuisse  étaient  protégés  au  moyen 
«  d'un  morceau  de  liège.  »  L'application  du  calorique  dura  quinze  minutes  ; 
le  malade  éprouva  une  sensation  de  chaleur  et  une  douleur  légère.  —  Les 
pulsations  s'affaiblirent.  Lorsqu'on  retira  l'aiguille,  il  s'écoula  une  seule 
goutte  de  sérosité  colorée.  Au  bout  d'une  demi-heure ,  le  malade  éprouva 
dans  la  cuisse  une  vive  douleur  que  l'opium  dissipa  en  dix  minutes.  Après 
quoi,  il  fut  plus  tranquille  qu'il  ne  l'avait  été  depuis  douze  heures.  Les  bat- 
tements du  sac  étaient  réduits  à  une  simple  ondulation. 

Au  bout  de  deux  jours ,  on  trouva  que  la  tumeur  était  indolente  ;  les 
pulsations  étaient  moindres  au  niveau  de  la  ponction  que  partout  ailleurs. 
Mais,  la  tumeur  ne  diminuant  pas,  une  seconde  application  de  la  chaleur 
fut  faite  six  jours  après  la  première.  On  se  servit  d'une  aiguille  deux  fois 
plus  volumineuse,  et  l'action  du  calorique  fut  prolongée  pendant  trente-cinq 
minutes.  Les  pulsations  diminuèrent  beaucoup.  Lorsqu'on  relira  l'aiguille, 
on  trouva  qu'elle  supportait  un  petit  caillot  gros  comme  une  tête  d'épingle, 
aussi  dur  que  de  la  cire  à  cacheter,  et  solidement  fixé  sur  sa  partie  moyenne. 
La  douleur  ne  dura  que  dix  minutes ,  mais  le  malade  continua  pendant 
vingt-quatre  heures  à  éprouver  une  sensation  de  chaleur.  La  tumeur,  pa- 
raissant tout  à  fait  solide ,  resta  indolente  pendant  deux  jours.  Mais  le  troi- 
sième jour,  la  douleur  et  les  pulsations  reparurent.  La  douleur  était  très-vive 
et  la  tumeur  extrêmement  tendue.  Les  choses  en  étant  là,  une  troisième 
tentative  analogue  aux  précédentes  fut  faite  dix  jours  après  la  seconde, 
c'est-à-dire  seize  jours  après  la  première  et  quarante-quatre  jours  après  la 
ligature  de  l'artère.  On  doubla  encore  le  volume  de  l'aiguille.  La  sensation 

(1)  miosopliical  Transactions.  Lo,.doa,  1826,  in-a»,  vol  CXVl,  part  Ul,  p.  189.  On 
the  coagulation  by  Heat  of  tlie  tlviû  Blood  in  an  AneurismaL  Tumour. 
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de  chaleur  fut  très-vive,  mais  la  douleur  fut  assez  légère.  Au  bout  de  vingt 
minutes,  les  pulsations  disparurent  tout  à  coup.  On  relira  l'aiguille.  Dix 
minutes  plus  tard ,  le  malade  se  trouvait  tout  à  fait  bien.  A  partir  de  ce  jour, 
les  pulsations  ne  reparurent  plus. 

Le  malade  allait  au  mieux  ;  mais  le  sixième  jour,  le  pied  et  la  jambe  se 
refroidirent.  Des  plilyctènes  s'y  manifestèrent  dix  jours  plus  tard.  La  gan- 
grène paraissait  imminente.  Il  ne  paraît  pas  cependant  qu'elle  se  soit  confir- 
mée, car  on  lit  dans  le  texte  que  ces  phénomènes  précurseurs  de  la  mortifi- 
cation ne  s'accrurent  pas,  et  que  l'étatdu  membre  resta  à  peu  près  stationnaire 
pendant  un  mois.  Le  malade  mourut  au  bout  de  ce  temps  ,  c'est-à-dire  qua- 
rante-six jours  après  la  dernière  tentative  et  quatre-vingt-dix  jours  après  la 
ligature  de  la  fémorale.  La  cause  de  la  mort  n'est  pas  autrement  indiquée. 

A  l'autopsie ,  on  trouva  que  l'anévrysme  était  sacciforme ,  que  l'artère 
iliaque  externe  était  perméable  dans  toute  son  étendue  ,  jusqu'au  niveau  dé 
la  ligature  qui  avait  été  appliquée  sur  la  partie  supérieure  de  la  crurale.  Le 
sac ,  presque  aussi  gros  que  le  poing ,  renfermait  une  couche  épaisse  de 
fibrine  stratifiée,  et  celle-ci  circonscrivait  une  large  cavité  pleine  d'une 
substance  comme  gélatineuse. 

Les  accideots  qui  ont  terminé  les  jours  du  malade  ne  peuvent 
guère  être  attribués  à  la  natm'e  de  la  méthode  employée.  Ce  fait 
semble  donc  plutôt  favorable  que  défavorable ,  mais  il  ne  prouve 
nullement  l'efficacité  de  la  méthode  d'Éverard  Home.  On  avait , 
en  efiet ,  commencé  par  lier  l'artère  au-dessous  du  sac,  et  on  ne 
peut  savoir  ce  qui  arriverait  si  on  appliquait  la  chaleur  dans  toute 
autre  condition. 

J'ai  néanmoins  tenu  à  reproduire  cette  observation ,  parce 
qu'elle  jette  quelque  jour  sur  la  physiologie  des  caillots  passifs. 

A  la  suite  de  la  première  tentative  ,  la  tumeur  devint  tout  à 
coup  moins  pulsatile  ,  ce  qui  ne  peut  s'expliquer  autrement  que 
par  la  formation  de  caillots  passifs.  —  Cette  amélioration  cepen- 
dant ne  fut  que  passagère;  au  bout  de  deux  jours,  la  tumeur 
avait  repris  tous  ses  caractères.  Les  caillots  passifs  avaient  donc 
été  détruits  et  entraînés  par  le  choc  du  sang.  Et  notez  qu'ici  les 
conditions  étaient  des  plus  favorables ,  la  présence  de  la  ligature 
inférieure  ayant  fortement  diminué  la  l  aindité  de  la  circulation 
dans  l'anévrysme.  Malgré  cela  ,  les  caillots  passifs  ne  purent  ré- 
sister pendant  plus  de  deux  jours. 

La  deuxième  tentative  est  plus  instructive  encore.  Cette  fois  on 
introduisit  dans  l'anévrysme  une  plus  grande  quantité  de  calo- 
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rique ,  et  la  tumeur,  entièrement  solidifiée  ,  cessa  de  battre  pen- 
dant deux  jours.  Gela  n'empêcha  pas  les  caillots  passifs  de  se 
dissoudre,  et  la  tumeur  de  redevenir  perméable  le  troisième 
jour. 

La  troisième  fois,  on  doubla  encore  la  dose  de  calorique.  Au 
bout  de  vingt  minutes,  la  tumeur  se  solidifia  tout  à  coup  (the  pul- 
sation ail  at  once  stopped).  Une  coagulation  aussi  instantanée 
est  toujours  une  coagulation  passive.  L'action  de  la  chaleur  avait 
peut-être  pénétré  jusque  dans  l'intérieur  du  vaisseau.  Quoi  qu'il 
en  soit ,  les  caillots  passifs  résistèrent  cette  fois.  On  ne  dit  pas 
si  la  tumeur  s'affaissa  beaucoup  les  jours  suivants.  C'est  une  la- 
cune regrettable  ;  mais  l'autopsie,  pratiquée  quarante-six  jours 
plus  tard  ,  montra  que  l'artère  était  perméable  et  que  les  caillots 
passifs ,  loin  de  se  condenser,  s'étaient  ramollis  et  transformés 
en  une  sorte  de  gelée.  Il  est  probable  qu'ils  auraient  fini  par  être 
résorbés.  Personne  ne  peut  l'affirmer  cependant,  et  on  a  vu  sou- 
vent cette  substance  inerte ,  jouant  le  rôle  d'un  corps  étranger, 
provoquer,  au  bout  d'un  laps  de  temps  beaucoup  plus  long,  l'in- 
flammation et  la  suppuration  de  la  tumeur  anévrysmale. 

L'appUcation  de  la  chaleur  n'agit  donc  qu'en  provoquant  la 
formation  de  caillots  passifs.  Il  y  avait,  il  est  vrai,  des  caillots 
actifs  stratifiés  à  la  face  interne  du  sac,  mais  cela  ne  prouve 
absolument  rien,  puisqu'on  avait  préalablement  pratiqué  la  liga- 
ture suivant  la  méthode  de  Brasdor,  et  que  cette  opération ,  eu 
diminuant  la  rapidité  de  la  circulation  anévrysmale,  avait  néces- 
sairement dû  mettre  de  grandes  chances  en  faveur  de  la  coagu- 
lation fibrineuse.  C'est  là,  du  reste,  fréquemment  le  mode  d'ac- 
tion de  la  méthode  de  Brasdor,  lorsqu'elle  est  employée  seule. 

Par  quel  mécanisme  agissent  les  aiguilles  chargées  de  calo- 
rique? Est-ce  en  coagulant  l'albumine  du  sang  ?  Il  est  permis  d'en 
douter.  Une  température  assez  élevée  pour  amener  ce  résultat 
détermine  ordinairement  la  mortification  des  tissus  :  on  aurait 
donc  dû  obtenir  une  petite  eschare  sur  le  trajet  de  l'aiguille;  or, 
ce  phénomène  ne  se  produisit  pas.  —  Est-ce  en  provoquant  l'in- 
flammation de  la  poche  anévrysmale  ?  Certes ,  le  calorique  est 
bien  capable  d'agir  ainsi  ;  mais  dans  la  première  et  dans  la  troi- 
sième tentative  d'Ev.  Home ,  il  n'y  eut  aucune  apparence  d'in- 
flammation ;  d'ailleurs ,  la  coagulation  fut  immédiate  dans  les 
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trois  cas.  Il  faut  donc  croire  que  le  calorique  a  la  propriété,  sans 
qu'on  sache  pourquoi ,  de  faire  séparer  du  sang  des  caillots  pas- 
sifs semblables  aux  caillots  ordinaires,  c'est-A-dire  constitués  par 
);i  fibrine  et  les  globules,  sans  mélange  d'albumine  coagulée. 

La  méthode  d'Ev.  Home  est  très-incertaine  dans  ses  résultats  : 
(elle  n'obtient  que  des  caillots  passifs;  elle  expose  à  des  récidives 
I  promptes  et  à  tous  les  dangers  de  l'inflammation  primitive  ou 
(Consécutive.  Cela  suffit,  je  pense,  pour  permettre  de  dire  qu'elle 
m'a  aucun  avenir. 


CHAPITRE  XII.- 

Réfrigérai!  t(s. 

L'origine  de  cette  méthode  est  fort  ancienne  ;  elle  se  perd  dans 
Iles  ténèbres  du  moyen  âge,  et  elle  a  eu  le  privilège,  à  toutes  les 
■époques,  de  donner  lieu  à  des  erreurs  historiques  assez  graves 
I  pour  qu'il  soit  utile  de  les  rectifier. 

Lorsque  Guérin ,  de  Bordeaux ,  eut  recours  à  la  réfrigération  , 
ten  1790,  dans  le  traitement  des  anévrysmes,  il  crut  qu'il  venait 
ide  créer  une  méthode  nouvelle.  Ses  contemporains  le  crurent 
'  comme  lui ,  et  l'application  des  réfrigérants  porta  pendant  long- 
temps le  nom  de  méthode  de  Guérin.  Plus  tard,  on  découvrit 
dans  un  mémoire  de  Donald  Monro,  publié  en  1771,  une  courte 
note  où  il  est  dit  qu'à  cette  époque  les  chirurgiens  portugais  trai- 
taient tous  les  anévrysmes  par  des  appUcations  de  glace.  Plus 
'tard,  enfin,  on  trouva  dans  un  petit  traité  de  Bartholin,  à  la  date 
de  1661,  les  quelques  lignes  suivantes  :  «  Autor  {sic)  Compendii 
«  apud  Nicolum  Florentinum,  dixit  quod  quidam  de  vulgo  amicus 
«  sei-vi  cujusdam  propter  apertionem  venœ  basilicae  aneurysma 
«  passi  prsBceperit  ei  ut  siepe  nivem  supra  tumorem  imponeret , 
'  «  unde  sanus  factus  est  (1).  » 


(1)  Tir.  liAniHOLiN.  De  7iivis  usa  mcdico  observationes  variœ.  Ilafniic,  1661,  in-S", 
cap.  XXVII ,  p.  15£i. 
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A  travers  la  barbarie  du  style,  il  est  laciie  de  j'ecorinaîlre  dans 
ce  passage  que  la  réfrigération  est  antérieure  à  Thomas  Bar- 
tholin,  puisque  celui-ci  n'en  parle  que  d'après  un  autre  écrivain. 
On  aurait  bien  dû  s'en  apercevoir;  mais  on  n'y  regarda  pas  de 
si  près  :  on  admit  généralement  que  la  méthode  réfrigérante  re- 
montait tout  au  plus  au  xvir  siècle,  et  on  en  attribua  l'honneur 
à  Bartholin. 

Les  choses  en  étaient  là  lorsque  Dezeimeris,  dans  la  polémique 
mémorable  qu'il  soutint  contre  Lisfranc,  sur  l'histoire  des  ané- 
vrysmes,  dit,  à  propos  de  la  compression  et  des  applications 
astringentes  :  a  Gahen  a  enseigné  et  pratiqué  tout  cela ,  plus  que 
«  cela  même,  puisqu'il  a  employé  aussi  les  réfrigérants ,  et  qu'il 
«  rapporte  le  cas  d'un  esclave  qui  fut  guéri  d'un  anévrysme  en 
((appliquant  longtemps  de  la  neige  dessus,  d'après  le  conseil 
((  d'un  homme  étranger  à  la  médecine  (1).  » 

Le  témoignage  d'un  homme  comme  Dezeimeris  semblait  de  na- 
ture àtrancher  toutes  les  difficultés,  et,  bien  que  celui-ci  n'eût  pas 
cité  la  source  où  il  avait  puisé ,  il  demeura  acquis  que  la  réùlgé- 
ration  remontait  jusqu'à  Galien.  Lisfranc  lui-même  ne  le  con- 
testa pas  (2).  J'ai  tenu  néanmoins  à  vérifier  l'assertion  de  Dezei- 
meris, chose  très-fatigante  assurément,  car  il  ne  s'agissait  rien 
moins  que  de  dépouiller  tout  entière  l'immense  collection  des 
œuvres  de  Galien.  Mes  recherches,  à  cet  égard,  ont  été  vaines: 
Galien  parle  plusieurs  fois  des  applications  de  neige  dans  le  trai- 
tement des  hémorrhagies  récentes,  mais  il  n'en  dit  rien  à  propos 
de  l'anévrysme,  ni  à  propos  des  accidents  de  la  saignée  du  bras, 
et  nulle  part,  dans  ses  œuvres,  on  ne  trouve  la  moindre  allusion 
à  l'esclave  qu'un  empirique  soumit  à  des  appUcations  de  neige. 

J'ai  hésité  cependant  avant  de  croire  que  Dezeimeris  eût  com- 
mis une  semblable  méprise,  et  comme  il  n'avait  pas  cité  sa 
source,  je  me  suis  demandé  s'il  n'avait  pas  emprunté  sa  citation 
à  quelque  auteur  inexact.  —  Après  de  nouvelles  recherches,  j'ai 
enfin  trouvé  dans  Lanfranc  le  passage  qui  a  donné  lieu  à  celle 

(1)  DEZEIMERIS.  Quelques  remarques  sur  l'Iiislulrc  de  l'anivnjsmc  en  rêpoiisr  aux 
critiques  de  M.  Lisfranc.  Paris,  ISSd.  Réimprimé  ilans  Lctircs  sur  l'Iiisl.  de  la  médecine. 
Paris,  1838,  in-8",  p.  338. 

(2)  LISFRANC.  Quelques  reclierdies  sur  l'Msioirc  des  anivrismes,  en  réponse  a 
M.  Dezeimeris.  Paris,  ISSU  ,  iii-8",  p.  36. 
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confusion  :  «  Dixit  Galienus  quocl  quidam  servus  a  tali  disposi- 
c(  tione  (il  s'agit  de  l'anévrysme)  fuit  curatus  a  quodam  vulgarl 
.(  qui  docuit  illum  servum  ut  sœpe  nivem  superponeret ,  et  sic 
.<  fecit  (1).  »  Lanfranc  vivait  au  xiir  siècle,  époque  ténébreuse  où 
on  ne  connaissait  Galien  que  d'après  des  abrégés  informes  pleins 
d'erreurs  et  d'interpolations.  Ceux  de  ces  abrégés  qui  sont  venus 
jusqu'à  nous  ne  nous  font  pas  regretter  les  autres.  Voilà  pourquoi 
on  trouve  tant  de  citations  fausses  dans  les  livres  du  moyen  âge. 
11  arrivait  sans  cesse  qu'on  attribuait  à  un  auteur  des  opinions  ou 
tles  faits  ajoutés  par  les  compilateurs.  Je  crois  que  c'est  là  ce  qui 
est  arrivé  à  Lanfranc  dans  le  cas  qui  nous  occupe  ;  et  voilà  sur 
quoi  je  fonde  cette  appréciation. 

On  n'a  pas  oublié  que  Bartholin  avait  emprunté  l'observation 
relative  au  traitement  de  l'anévrysme  par  des  applications  de 
neige ,  à  l'auteur  anonyme  d'un  certain  Compendium  qui  se  ven- 
dait, suivant  lui ,  chez  l'éditeur  Nicole,  de  Florence.  J'ai  cherché 
quel  pouvait  être  ce  Compendium,  mais  je  n'ai  rien  trouvé  sm^ 
ce  livre  oublié,  ni  dans  les  Annales  de  la  typographie,  ni  dans  le 
Dictionnaire  des  Anonymes.  Plein  de  confiance  dans  le  témoi- 
gnage de  Bartholin ,  je  me  laissais  aller  à  croire  qu'il  avait  em- 
prunté sa  citation  à  une  publication  contemporaine,  à  un  de 
ces  manuels  éphémères  qui  expient  dans  un  oubU  rapide  leur 
courte  et  facile  célébrité.  Je  ne  connaissais  pas  encore  le  passage 
de  Lanfranc,  et  j'en  concluais  déjà,  comme  tout  le  monde,  que  la 
méthode  réfrigérante  avait  dû  prendre  naissance  vers  le  milieu 
du  xvir  siècle,  lorsque  le  hasard  est  venu  me  fournir  la  preuve 
du  contraire. 

Dans  un  coin  obscur  de  la  bibliothèque  de  la  Faculté  existent 
quatre  énormes  et  magnifiques  in-folios  imprimés  à  Venise  en 
1507,  en  caractères  gothiques,  par  Bonet  Locatelh.  Cet  ouvrage, 
inconnu  à  presque  tous  les  bibliographes ,  est  une  de  ces  plates 
compilations  que  vit  naître  le  moyen  âge,  et  à  qui  la  typographie 
naissante  accorda  sans  discernement  les  honneurs  de  l'impres- 
sion. Ce  fut  en  vain  que  Nicolas  Nicoli,  de  Florence,  auteur  de  cet 
immense  travail,  prit  le  titre  de  Doctor  excellentissimus  :  il  ne  se 


(1)  Lanfranc.  Cyritrgia  maana.  Doct.  III ,  Tract.  I,  cap.  IX  in  line.  Dans  la  collection 
des  Arabistes,  publiée  à  Venise  en  l')98,par  Bonet  Locatclli ,  in-fol.  gothique,  fol.  172, 
recto,  col.  2. 
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doutait  guère  que  l'ingrate  postérité  le  prendrait  pour  un  simple 
imprimeur. 

Nicolas  Nicoli  dit,  entre  autres  choses,  à  propos  de  l'ané- 
vrysme,  dans  l'étrange  langage  de  cette  époque  barbare  (i)  : 
«  Dixit  nam  audor  Compendii  quod  quidam  dixit  sibi  quod  servus 
«  suus  propter  minutionem  (sic)  Yenae  basilicae  ad  emborisma 
«  (  lisez  aneurysma  )  devenerat.  De  cujus  tumore  rugitum  et  soni- 
((  tum  audiebat  cum  impellebat.  » 

Et  il  ajoute  un  peu  plus  loin  :  «  Dixit  auclor  Compendii  quod 
«  quidam  de  Yulgo  amicus  servi  illius  supradicti ,  prœcepit  ei  ut 
«  sœpe  nivem  super  tumorem  poneret.  Unde  sanus  factus  est.  » 

Le  lecteur  a  déjà  reconnu  dans  ces  quelques  lignes  l'observa- 
tion de  Dezeimeris  et  celle  de  Lanfranc,  et  aussi  celle  de  Bartbo- 
lin  ,  qui  commit  je  ne  sais  comment  la  double  méprise  de  prendre 
un  doctor  excellentissimus  (mort  en  1413)  pour  l'imprimeur  Loca- 
telli ,  puis  de  confondre  l'indigeste  compilation  de  Nicoli  avec  un 
Compendium  anonyme  qui  n'a  jamais  été  imprimé  et  que  Nicoli 
cite  peut-être  cent  fois  dans  son  livre. 

Cela  posé ,  il  est  bien  certain  que  ce  Compendium  n'a  jamais 
fait  partie  des  œuvres  de  Galien.  C'était  peut-être  quelque  abrégé 
de  la  médecine  galénique.  A  coup  sûr,  c'était  un  manuscrit  fort 
ancien ,  puisque  le  savant  et  très-savant  Nicoli ,  à  la  fin  du 
xiv  siècle,  n'en  connaissait  pas  l'auteur.  Il  est  donc  probable  que 

(1)  Sermommi  liber  scientice  mcdicinœ  Nicolai  Florentini,  doctoris  excellemissimi,  qui 
continet  octo  sermones.  Grand  in-fol.  gotli.  à  2  colonnes,  publié  à  Venise,  en  1507,  par  Bonet, 
Locatelli ,  T.  IV,  Sermo  VU  ,  Tract.  V,  Summa  I,  cap.  XXIV,  fol.  151,  verso,  col.  2.  Le  vrai 
nom  de  l'auteur  est  Nicolas  Nicoli ,  ainsi  que  le  prouve  le  dernier  alinéa  du  quatrième  volume. 
Le  chapitre  en  question  est  intitulé: De  matre  sanguinis  embusiins  sive  emborisvia  (cor- 
ruption arabo-laline  du  mot  grec  aneurysma  ).  Les  écrivains  du  moyen  âge  désigiinlent  sou- 
vent l'anévrysme  sous  le  nom  de  mater  sanguinis,  abréviation  de  materies  sanguinis.  Puis 
ils  prirent  l'habitude  de  décliner  le  mot  mater,  qui  fit  au  génitif  matins  sanguinis,  elc. 

Quant  à  Nicolas  Nicoli ,  il  est  certain  qu'il  vécut  à  la  fin  du  xiv«  et  au  commencement  du 
xv«  siècle.  Les  uns  le  font  mourir  en  llilS,  les  autres  en  lîi37.  Il  me  parait  probable,  du  reste, 
qu'il  y  eut  à  cette  époque  au  moins  deux  Nicoli  portant  le  prénom  de  Nicolas.  L'un  d'eux , 
bien  connu  dans  l'histoire  des  lettres ,  mourut  en  1437  à  F'ioreiice,  à  l'âge  de  73  ans ,  après 
avoir  consacré  sa  longue  vie  et  sa  grande  fortune  i  la  protection  et  aux  progrès  de  la  philoso- 
phie, de  la  littérature  et  de  l'enseignement.  Les  apologistes  ne  lui  manquèrent  pas,  et  tous 
ceux  qui  ont  écrit  son  histoire  s'accordent  à  dire  qu'iV  ne  composa  aucun  ouirase 
(  voy.  Moreri ,  Tiraboschi ,  Léandre  Alberti ,  etc.  ).  Ce  Nicolas  Nicoli ,  parfaitement  étranger 
du  reste  à  l'étude  de  la  médecine,  ne  peut  donc  être  considéré  comme  l'auteur  des  quatre 
énormes  in-folios  imprimés  par  Locatelli.  D'un  autre  côlé,  Haller,  qui  parle  de  cet  ouvrage 
et  des  trois  éditions  qu'il  obtint  en  quelques  années ,  l'attribue  à  un  Nicolas  Nicoli  mort 
en  iai3.  Celui-ci  éiait  sans  doute  parent  du  précédent,  qui  était  fils  lui-même  d'un  troisième 
Nicolas  Nicoli,  commerçant  à  Florence. 
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LantVanc,  écrivant  un  siècle  avant  lui^  avait  déjà  eu  connaissance 
tic  ce  Compendium  ;  qu'il  y  avait  lu  l'observation  de  l'anévrysme 
[i;uéripar  des  applications  de  neige,  et  que,  confondant  ensuite  ce 
souvenir  avec  quelque  autre,  il  avait  faussement  attribué  ei  Galien 
un  fait  imcomparablement  plus  moderne  (1). 

Je  prie  le  lecteur  d'excuser  ces  longs  détails  sur  l'origine  d'une 
méthode  peu  importante  en  elle-même  ;  mais  j'ai  cru  qu'il  ne 
serait  pas  inutile,  dans  l'intérêt  de  la  vérité,  de  démontrer  que  la 
réfrigération  appliquée  au  traitement  des  anévrysmes  n'était  due 
ni  à  Bartholin  ni  à  Galien,  et  qu'elle  avait  été  imaginée  au  moyen 
âge  par  un  individu  étranger  à  la  médecine.  Lanfranc,  qui  en 
parla  le  premier,  fit  une  erreur  en  l'attribuant  à  Galien.  Nicoli 
rétablit  les  faits,  mais  on  n'y  fit  aucune  attention;  Bartholin, 
enfin,  ne  profita  de  la  lecture  de  Nicoli  que  pour  commettre  deux 
mépi'ises  au  moins  singulières,  et  il  embrouilla  si  bien  l'histoire 
de  la  réfrigération  qu'il  finit  par  passer  pour  l'inventeur  de  cette 
méthode. 

Après  Bartholin,  il  se  fit  un  long  silence.  Un  siècle  entier  s'é- 
coula sans  qu'il  fût  question  du  traitement  des  anévrysmes  par 
les  réfrigérants.  Il  paraît,  cependant,  que  cette  pratique  s'était 
répandue  en  Portugal.  Donald  Monro  communiqua,  en  1760,  à  la 
Société  d'Edimbourg,  des  rènseignements  que  lui  avait  fournis  un 
chirurgien  anglais  récemment  arrivé  de  Lisbonne.  Il  résultait  de 
ces  renseignements  que  les  praticiens  portugais  traitaient  alors 
tous  les  anévrysmes  par  des  applications  de  glace.  Le  voyageur, 
homme  fort  instruit  et  très-digne  de  foi,  avait  même  connu  par- 
ticulièrement un  marchand  de  Lisbonne  dont  le  fils  avait  ainsi 
été  guéri  d'un  anévrysme  traumatique  du  coude  (2).  Cette  com- 

(1)  Lanfranc  était  plus  praticien  que  savant.  Il  étudia  d'abord  à  Milan  ,  sa  patrie ,  mais  les 
agitations  puliiiques  le  contraignirent  h  quitter  l'Italie  oii  fleurissaient  les  sciences  pour  la 
France  oii  elles  étaient  inconnues.  Il  arriva  à  Paris  en  1295,  et  s'y  livra  ù  la  pratique.  C'est  là 
qu'il  écrivit  son  livre,  loin  des  écoles  et  des  bibliothèques ,  et  presque  livré  à  ses  seuls  sou- 
venirs. 

On  se  servait  alors  dans  les  écoles  d'une  sorte  de  manuel  fort  abrégé,  classé  par  Ilaller  au 
nombre  des  livres  arabes  anonymes  et  inédits.  Cet  ouvrage  éiait  intitulé  :  Artis  medicœ 
Compendium,  cxCaleni,  DioscoriUis  atiormnqtte  scriptis  collectiimin  cgp.nerum  gratiam 
(  Hai,i,er.  mblioUi.  mecl.  pracl.  Berne,  1776,  in-fi",  T.  I ,  p.  U2l  ).  N'était-ce  pas  là  le  fameux 
Compendium  anonyme  cité  par  Nicoli ,  et  consulté  avant  lui  par  Lanfranc  ,  qui  n'avait  pas 
su  distinguer  dans  cet  ouvrage  ce  qui  appartenait  à  Galien  de  ce  qui  appartenait  au  compila- 
teur? S'il  en  était  ainsi ,  la  méthode  réfrigérante  rcniouterait  jusqu'à  la  chirurgie  des  Arabes. 

(2)  Donald  Monro.  Observations  on  Aneurism  (15  août  1760) ,  dans  Edinbuvgli  Essays 
and  Observations  Pliysical  and  Lilerary,  vol.  III,  p.  TIU.  Edinburgh,  1771,  in-S". 


25^  RÉFRIGÉRANTS. 

munication  intéressante,  perdue  dans  une  courte  note  du  Mémoire 
de  Donald  Monro,  ne  fit  aucune  sensation,  et,  quoique  en  1781 
Arvidsson  y  eût  fait  allusion  en  deux  lignes  (1) ,  on  put  croire,  en 
1790,  que  Guérîn,  de  Bordeaux,  était  le  premier  inventeur  de  la 
méthode  réfrigérante. 

Le  procédé  de  Guérin  était,  du  reste,  bien  inférieur  au  procédé 
primitif.  Au  lieu  d'employer  la  glace  ou  la  neige,  il  se  servait 
d'un  moyen  beaucoup  moins  énergique  :  il  se  bornait  à  appli- 
quer sur  la  tumeur  des  compresses  imbibées  d'eau  froide  vinai- 
grée, qu'on  renouvelait  toutes  les  sept  minutes.  Il  est  clair  que 
l'évaporation  de  ce  liquide  n'était  pas  assez  rapide  pour  sous- 
traire aux  tissus  subjacents  une  grande  quantité  de  calorique; 
mais  Guérin  y  joignait  le  repos,  la  diète,  la  saignée  et  l'usage  de  . 
l'eau  de  Rabel  à  l'intérieur.  —  Le  mémoire  présenté  par  lui  à  la 
Société  de  santé  de  Bordeaux,  au  mois  de  thermidor  an  IV,  ren- 
fermait trois  observations  qui  semblaient  très-favorables  à  sa  mé- 
thode. C'était  d'abord  un  énorme  anévrysme  fémoral  grandement 
amélioré  par  l'application  des  compresses  vinaigrées,  et  opéré 
néanmoins  par  l'ouverture  du  sac;  puis  un  second  anéviysme 
fémoral  et  un  anévrysme  de  la  sous-clavière,  guéris  complète- 
ment l'un  et  l'autre  par  la  réfrigération  (2).  Mais,  lorsqu'on  ana- 
lyse ces  observations,  on  trouve  qu'elles  laissent  quelque  chose  à 
désirer.  Les  tumeurs,  dans  les  trois  cas,  étaient  le  siège  d'une 
inflammation  assez  prononcée  au  moment  où  la  réfrigération  fut 
mise  en  usage  pour  la  première  fois.  Il  ne  serait  donc  pas  impos- 
sible que  la  coagulation  sanguine  eût  été  provoquée  par  cette 
inflammation  plutôt  que  par  les  réfrigérants. 

Guérin  n'avait  eu  recours  qu'une  seule  fois  à  l'appUcation  de  la 
glace.  Il  s'agissait  d'un  anévrysme  de  l'aorte  thoracique,  faisant 
saillie  à  l'extérieur.  Les  compresses  vinaigrées  n'ayant  eu  aucun 
effet,  on  leur  substitua  la  glace,  qui  produisit  une  diminution 
sensible  dans  le  volume  de  la  tumeur.  La  méthode  se  trouva 
ainsi  ramenée  au  procédé  primitif  des  Arabes  et  des  Por- 
tugais. 

(1)  Apz.  Arvidsson.  In  Aneiinjsmnta  feinoris  observationcs.  Upsal ,  17S1,  Tlibse  pré- 
sidée par  Murray.  Dans  la  colicci.  (le  Lautli.  Scriplorcs  de  Ancurysmatibus.  Strasbourg, 
1785,  in-4°,  p.  5>2. 

(2)  Uecueil  périodique  de  la  Société  de  santé  de  Paris  {.Tournai  de  Sédiltot),  T.  I ,  p.  199 
à  209,  3',  1'  et  .")'  obs.  (  an  V  (le  la  République  ].  Le  premier  fiiil  de  Guérin  est  de  1790. 
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Depuis  loi'S ,  la  plupart  des  chirurgiens  qui  ont  employé  les 
relrigérants  ont  donné  la  préférence  aux  applications  de  glace. 
Ce  procédé  qui  paraît  seul  jouir  d'une  efficacité  réelle  a  réussi 

I  plusieurs  fois,  même  dans  des  cas  très-graves.  Brûckner  (1), 
ILarrey(2),  Sabatier  (3)  et  plusieurs  autres,  qu'il  serait  inutile 
de  nommer,  ont  ainsi  obtenu  des  guérisons  solides.  Mais,  d'un 
autre  côté,  ce  traitement  a  échoué  bien  des  fois,  et,  s'il  est  une 
chose  aujourd'hui  bien  constatée,  c'est  qu'il  est  très  -  infidèle, 
D'aiUeurs,  on  n'a  presque  jamais  employé  la  méthode  réfrigé- 
rante à  l'état  de  simplicité  ;  le  plus  souvent  on  y  a  joint  la  mé- 
thode de  Valsalva  ou  la  compression  directe  ou  indirecte,  de 
telle  sorte  qu'on  est  conduit  à  se  demander  si  la  guérison  doit 
être  attribuée  à  la  réfrigération  ou  à  l'une  des  méthodes  adju- 
vantes. 

J'ai  eu  trois  fois  l'occasion  d'étudier  les  eflfets  de  la  glace  sur 
les  anévrysmes.  Deux  fois,  ces  effets  furent  à  peu  près  nuls. 
Dans  le  troisième  cas  que  j'ai  observé  en  18Uk,  à  l'hôpital  Beau- 
jon,  dans  le  service  de  M.  Robert,  la  glace  fut  maintenue  pen- 
dant une  dixaine  de  jours  sur  un  anévrysme  crural,  en  atten- 
dant que  M.  Charrière  eût  confectionné  un  appareil  propre  à 
comprimer  la  fémorale  au  pli  de  l'aine.  Une  améUoration  assez 
notable  se  manifesta  au  bout  de  trois  à  quatre  jours;  la  tumeur 
élait  un  peu  plus  ferme,  un  peu  moins  grosse  et  beaucoup  moins 
douloureuse  ;  eUe  paraissait  un  peu  moins  réductible  ;  mais , 
pendant  les  jours  suivants,  il  ne  survint  aucun  changement 
nouveau.  On  suspendit  une  fois  la  réfrigération  pendant  quelques 
heures ,  et  cela  suffit  pour  rendre  à  la  tumeur  un  plus  grand  vo- 
lume et  une  plus  grande  mollesse.  Il  m'a  paru  que,  dans  ce  cas, 
la  glace  avait  fait  déposer  dans  le  sac  quelques  caillots  passifs,  et 

(1)  LODER.  Journal  fUr  Cliiriirgie  iind  Gebursthiilfe.  Ii'iia,  1797,  iii-S",  Bd  I,  s.  252-280. 

(2)  Larrey.  Mém.  de  chiruvQic  militaire.  Paris,  1829,  in-8",  T.  IV,  p.  32£i. 

(3)  Jîullelim  de  la  Fiiculté  de  m&deciiie ,  1812,  n°  û,  ï.  III,  p.  87,  et  T.  V,  p,  290 
(1817,  n"  1).  Il  parait  que  cette  observation  date  de  179/i ,  mais  elle  n'a  été  publiée  qu'en 
1812.  Il  est  bien  étonnant  que  Sabatier  dans  son  livre  ne  parle  pas  de  ce  malade,  et  ne  dise 
pas  un  mut  des  réfrigi  rants.  Un  fait  aussi  remarquable  aurait  dû  cependant  rester  gravé  dans 
son  souvenir,—  On  a  fait  double  enqiloi  île  cette  observation  ;  quelques  auteurs  l'ont  attribuée 
àRibes,  qui  avait  simplement  disséqué  la  pièce  anatomique  dix-sept  ans  après  la  guérison. 

II  y  a  même  des  auteurs  qui  citent  séparément  le  cas  de  Hibes  et  celui  de  Sabatier,  par  un 
mécanisme  semblable  à  celui  que  les  physiologistes  désignent  sous  le  nom  de  généralion 
(Issi-pari:  ;  comme  ces  auteurs  sont  endorc  vivants ,  je  ne  crois  pas  devoir  les  nommer. 
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que  ceux-ci  avaient  ensuite  été  entraînés  sans  difficulté  par  le 
courant  sanguin. 

Lorsqu'on  enleva  définitivement  la  réfrigération,  la  peau  con- 
serva pendant  plusieurs  jours  une  teinte  violacée,  qui  ne  s'ac- 
compagna d'aucune  douleur  et  qui  se  dissipa  graduellement.  Ce 
phénomène  ne  prit  pas  de  proportions  inquiétanics;  mais  il  est 
arrivé  d'autres  fois,  comme  on  le  verra  plus  loin,  que  la  peau  a 
fini  par  se  gangréner  tout  à  fait. 

La  lecture  des  observations  publiées  prouve  que  les  effets  de 
la  méthode  réfrigérante  sont  extrêmement  variables.  C'est  là , 
au  surplus,  une  question  difficile  à  résoudre,  parce  qu'on  a 
presque  toujours  combiné  la  réfrigération  avec  quelque  autre 
méthode. 

Souvent  l'application  de  la  glace  n'arrête  même  pas  les  progrès 
de  l'anévrysme,  qui  continue  à  s'accroître,  à  distendre  la  peau, 
et  qui  finit  par  se  rompre.  Quatre  faits,  recueillis  sur  trois  ma- 
lades ,  par  Moulinié ,  alors  chef  interne  à  l'hôpital  Saint-André, 
de  Bordeaux,  le  prouvent  suffisamment  (1).  Moulinié  ajoute  que, 
attaché  pendant  six  ans  à  cet  hôpital,  où  les  successeurs  de 
Guérin  traitaient  tous  les  anévrysmes  par  des  applications  de 
glace,  il  n'a  pas  vu  une  seule  fois  cette  méthode  suivie  de  la 
moindre  amélioration. 

Il  n'est  pas  rare,  cependant,  de  voir  la  tumeur  s'affaisser  légè- 
rement pendant  les  premiers  jours,  puis  rester  stationnau-e  aussi 
longtemps  que  dure  l'action  du  froid  ;  mais  ce  n'est  là  qu'un  pal- 
liatif temporaire,  l'anévrysme  reprenant  sa  marche  fâcheuse  dès 
que,  de  guerre  lasse,  on  renonce  à  la  réfrigération. 

Dans  les  cas  les  plus  heureux,  qui  sont  aussi  les  plus  rares,  la 
tumeur  rétrograde  constamment,  sans  pour  cela  cesser  de  battre, 
et  il  arrive  un  moment  où,  conservant  encore  un  volume  notable, 
elle  finit  par  s'oblitérer  tout  à  fait.  Je  ne  connais  qu'un  seul  cas 
où  la  réfrigération  seitie  ait  produit  cet  heureux  résultat.  Un  ané- 
vrysme  inguinal  énorme,  traité  par  des  applications  de  glace,  à 
partir  du  16  janvier  1834,  diminua  graduellement  pendant  plus 
de  huit  mois,  et  cessa  enfin  débattre  le  7  octobre  suivant  (2).  Ce 
cas  appartient  à  M.  Reynaud,  de  Toulon. 


(1)  Journal  universel  et  hebdomadaire.  Piuis,  18."»2,  in-S",  T.  IX,  p.  225-226. 

(2)  Car.  médic.  de  Paris,  1857,  p.  505. 
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Quelquefois,  enfin,  la  ['iaco  provoque,  au  bout  Oc  quelque 
temps,  une  inllammation  qui  peut  se  propager  au  sac,  et  qui  a  la 
plus  grande  tendance  à  se  terminer  par  gangrène.  Deux  malades 
cités  par  M.  Petrunti  de  Naples  ont  présenté  ce  grave  accident. 
Kun  d'eux,  nommé  Noli ,  succomba  i\  l'hémorrhagie  qui  se  pro- 
duisit à  la  chute  de  l'escharo.  L'autre  fut  moins  malheureux  :  il 
subissait  depuis  au  moins  deux  inois  des  applications  de  glace  pour 
un  anévrysme  de  l'artère  lemorale.  La  peau  se  sphacéla ,  mais 
l'escliare  ne  pénétra  pas  jusqu'au  sac,  qui  ne  s'ouvrit  pas  et  qui 

:  s'oblitéra  par  inflammation.  Cette  oblitération,  au  surplus ,  était 

1  due  à  des  caillots  passifs,  car  la  tumeur  ne  s'alfaissa  que  len- 
tement, un  an  s'écoula  avant  que  le  malade  pût  reprendre  ses 
occupations, "et  onze  ans  plus  tard  l'anévrysme  se  reproduisit. 

(  Cette  fois ,  les  réfrigérants  échouèrent ,  et  il  fallut  en  venir  à  la 

'  h'gature  (1). 

On  voit  combien  sont  incertains  les  effets  de  la  réfrigération.  Il 
iy  a  lieu  de  se  demander  maintenant  comment  cette  méthode  agit 
i  dans  les  cas  rares  où  elle  est  suivie  de  succès.  Ici  nous  rencon- 
trons plusieurs  explications. 

On  a  pensé  tout  d'abord  que  le  froid ,  ayant  la  propriété  de 
■faire  contracter  les  parois  vasculaires,  devait  agir  de  la  même 
manière  sur  les  poches  anévrysmales.  On  trouve  cette  idée  en 
;germe  dans  l'ouvrage  de  Matani  (2),  L'auteur  s'occupe  surtout 
Ides  réfrigérants  pris  à  l'intérieur  sous  forme  de  boissons,  et 
■explique  ainsi  leur  utilité  dans  le  traitement  médical  de  l'ané- 
vrysme, On  croyait  alors  que  l'anévrysme  était  toujours  dû  à  une 
simple  dilatation  des  parois  artérielles ,  et  on  administrait  tous 
les  médicaments  qui  pouvaient  avoir  la  propriété  de  rendre  à  ces 
parois  leur  tonicité  perdue.  Suivant  Matani,  c'est  par  ce  méca- 
nisme que  l'application  directe  de  la  neige  a  pu  guérir  un  ané- 
ïvrysme ,  dans  le  cas  célèbre  cité  par  Bartholin.  On  ne  doit  pas 
<craindre,  ajoute-t-il,  que  ce  traitement  fasse  coaguler  le  sang 
dans  la  tumeur,  parce  que  ce  liquide  ne  se  congèle  qu'à  28°  Fah- 
Tenheit  (20—0  centigrade),  température  où  on  ne  peut  jamais  le 
l'aire  descendre.  Notez  que  Matani  aurait  considéré  comme  un 

(1)  Gazeur,  médicale,  de  Paris,  1835  ,  p.  503. 

(2)  Matam.  Ve  anr.uvysmalicis  prœcordiornm  niorbis.  liivonriifi,  1701,  in-h",  dans  h 
■o^^^ciion  de  Uaulh  ,  De  Anciirysmatibus  script  ores.  Strasbourg,  17X5 ,  in-ft»,  p.  330. 
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malheur  la  coagulation  du  sang  dans  les  anévrysmes,  et  qu'il 
n'établissait  aucune  dillerence  entre  cette  coagulation  et  la  con- 
gélation proprement  dite. 

L'action  coagulante  du  froid  fut  annoncée  pour  la  première 
fois  par  Guérin.  Suivant  lui  le  sang,  en  partie  soustrait  à  la  circu- 
lation dans  les  grands  anévrysmes ,  tend  à  s'y  décomposer,  et  les 
réfrigérants  favorisent  cette  décomposition  (1).  A  l'appui  de  son 
explication  ,  il  renvoie  à  l'histoire  d'un  de  ses  malades  qui  fui 
opéré  par  l'ouverture  du  sac,  après  avoir  été  traité  d'un  énorme 
anévrysme  fémoral  par  des  appUcations  réfrigérantes.  Un  caillot 
pesant  plus  de  3  livres  fut  trouvé  dans  la  poche  et  extrait  en 
masse  sans  difficulté.  Ce  caillot  était  bien  un  caillot  passif,  puis- 
que Guérin ,  en  continuant  son  opération ,  trouva  sur  la  paroi 
profonde  du  sac  une  couche  constituée  par  une  substance  fibreuse 
{sic),  mollasse  et  assez  dense,  c'est-à-dire  par  des  caillots  actifs, 
avec  lesquels  le  caillot  principal  n'avait  aucune  ressemblance  (2). 
Cette  couche  fibrineuse  était  déjà  ancienne,  et  antérieure,  sans 
aucun  doute,  à  l'emploi  des  réfrigérants.  Quant  au  gros  caillot 
passif,  Guérin  n'hésita  pas  à  le  considérer  comme  l'efifet  de  la 
réfrigération.  Cette  appréciation  pourrait  être  exacte;  mais  on 
ne  saurait  l'accepter  sans  restriction,  puisque  l'anévrysme,  avant 
l'emploi  des  réfrigérants ,  était  déjà  le  siège  d'une  inflammation 
bien  capable ,  comme  on  le  sait ,  de  produù-e  à  elle  seule  la  coa- 
gulation du  sang. 

Depuis  lors,  tous  les  auteurs  qui  ont  parlé  de  la  réfrigération 
ont  admis  l'explication  de  Matani,  ou  celle  de  Guérin,  ou  toutes 
les  deux  à  la  fois. 

Dans  les  séances  de  l'Académie  du  15  et  du  29  novembre  1853, 
à  propos  de  la  discussion  sur  les  injections  de  perchlorure  de  fer, 
M.  Velpeau  parla  d'une  tentative  qu'il  avait  faite  pour  faire  coa- 
guler le  sang  dans  les  anévrysmes  par  la  congélation.  Au  lieu 
d'appliquer  simplement  de  la  glace  sur  la  tumeur,  il  s'était  servi 
d'un  mélange  réfrigérant  qui  avait  en  peu  d'instants  rendu  la  tu- 
meur dure  et  immobile  par  suite  de  la  congélation  du  sang.  Il 
espérait  qu'au  moment  du  dégel  le  sang  resterait  coagulé,  mais 


(1)  Journal  de  SèdiUot ,  T.  I,  p.  211  (  20  édii.).  Paris,  an  V, 

(2)  Loc,  cil.,  p.  200. 
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il  n'en  fut  rien,  et  la  tumeur  reprit  presque  aussitôt  ses  premiers 
caractères  (1). 

Enfin  quelques  auteurs  ont  attribué  au  froid  une  action  réso- 
lutive. Arvidsson ,  parlant  de  la  compression  directe  des  ané- 
\  rysmes,  dit  qu'on  peut  y  joindre  des  applications  de  glace  ou  de 
uoigc ,  pour  faire  résoudre  le  sang  de  la  tumeur,  scopo  resol- 
vendi  (2).  Depuis  lors,  Pelletan  (3)  et  M.  Reynaud  de  Toulon  (Zi), 
après  avoir  obtenu,  grâce  à  la  réfrigération,  l'oblitération  du  sac 
par  des  caillots  passt/s,  ont  continué  à  appliquer  de  la  glace  sur  la 
tumeur  pour  favoriser  la  résolution  de  ces  caillots  rebelles.  Dans 
le  cas  de  Pelletan,  il  s'agissait  d'un  anévrysme  de  la  sous-cla- 
vière.  Les  battements  avaient  promptement  cessé,  mais  la  tumeur 
ne  se  résorbait  pas,  et  loin  de  revenir  sur  elle-même  en  se  conden- 
sant, elle  devenait  chaque  jour  de  plus  en  plus  molle.  Craignant 
la  suppuration  du  sac,  Pelletan  fit  appliquer  de  la  glace  pilée  pen- 
dant vingt  jours,  et  réussit  ainsi  à  conjurer  l'orage.  Les  efi"ets  de  ce 
traitement  furent  beaucoup  plus  tardifs  sur  le  malade  de  M.  Rey- 
naud. L'anévrysme,  oblitéré  après  huit  mois  de  réfrigération,  resta 
ensuite  stationnaire.  On  reprit  alors  les  applications  de  glace  qui 
furent  maintenues  sans  aucune  interruption  pendant  plus  d'un 
an.  Malgré  cela,  la  tumeur  devint  fluctuante,  mais  du  moins  elle 
ne  suppura  pas ,  et  elle  finit  par  se  résorber  en  partie.  Le  malade 
sortit  après  avoir  ainsi  passé  deux  ans  entiers  dans  l'hôpital. 
III  paraissait  guéri ,  et  le  fait  fut  publié  comme  un  succès  ;  mais 
iil  restait  toujours  dans  le  sac  des  caillots  passifs,  qui  devinrent 
:plus  tard  la  cause  d'accidents  mortels.  Le  malade ,  qui  était  ma- 
■rin,  s'était  embarqué  de  nouveau,  et  avait  fait  une  longue  cam- 
pagne aux  Antilles.  Rentré  en  France  au  bout  de  deux  ans  et 
!demi,  il  fut  obligé  de  se  faire  admettre  à  l'hôpital  de  Lorient.  Un 
•énome  abcès  s'était  formé  au  niveau  de  l'ancien  anévrysme  ; 
cet  abcès  s'ouvrit  spontanément,  et  l'homme  mourut  épuisé  par 
;la  suppuration  (5). 
Il  faut  avouer  que  cette  dernière  observation  est  peu  favorable 

(1)  Moniteur  des  Hôpitaux,  1853,  T.I,  p,  1101  et  p.  1151. 

(2)  ARviDSSOiv.  Th&se  présidée  par  Murray.  Upsal,1781.  Dans  la  colicclion  do  Lautli,De 
meurysmalibus  scriptorcs.  Slrasbourg ,  1785 ,  in-Zi",  p!512. 

(3)  Pelletan.  Clinique  chirurgicale.  Paris,  1810,  in-8",  T.  I,  p.  77. 
(û)  Oazette  médicale  de  Paris,  1837,  p.  565. 

(5)  L'Expérience,  imi ,  T.  VUI ,  p.  20û.  . 
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à  l'opinion  de  ceux  qui  allribuent  au  froid  la  propriété  de  faire 
résoudre  le  sang  des  tumeurs  ancvrysmales.  En  tout  cas ,  cette 
action  résolutive  ne  commencerait  qu'après  l'oblitération  du  sac, 
c'est-à-dire  au  moment  où  la  tumeur  a  réellement  cessé  de  mé- 
riter le  nom  d'anévrysme.  Pour  ma  pari,  je  pense  que  les  réfri- 
gérants n'ont  pas  la  propriété  de  faire  résoudre  les  caillots  pas- 
sifs, mais  qu'ils  les  empêchent  de  provocpier  l'inflammation  et  la 
suppuration  de  la  poche  anévrysmale  oblitérée. 

Au  milieu  de  ces  diverses  opinions  sur  le  mode  d'action  des 
réfrigérants,  il  est  difficile  de  se  faire  une  conviction  arrêtée.  La 
coagulation  instantanée,  telle  que  l'entendait  M.  Velpeau,  semble 
bien  difficile  à  obtenir  par  la  seule  réfrigération.  La  congélation 
totale  d'un  membre  n'empêche  pas  la  circulation  de  s'y  rétablir 
au  dégel  et  même  d'y  reprendre  une  énergie  telle  que  de  formi- 
dables inflammations  peuvent  en  être  la  conséquence.  C'est  à 
cette  inflammation  et  non  à  l'oblitération  primitive  des  vaisseaux 
qu'il  faut  a  ttribuer  la  plupart  des  gangrènes  par  congélation.  Tout 
le  monde  connaît  l'expérience  de  Hunter  sur  l'oreille  d'un  lapin  (1) . 
Il  est  donc  permis  d'écarter  ce  premier  mécanisme  et  de  rejeter 
le  procédé  qui  consiste  dans  l'application  momentanée  d'un  froid 
très-intense. 

La  réfrigération  moins  énergique  et  longtemps  prolongée , 
telle  qu'on  l'obtient  par  l'usage  continu  de  la  glace,  paraît  seule 
capable  de  produire  des  résultats  durables.  Comment  modifle- 
t-elle  les  anévrysmes  ?  Est-ce  en  agissant  sur  le  sang?  Est-ce  en 
provoquant  l'action  des  tissus?  Ces  deux  opinions  méritent  d'être 
successivement  examinées. 

Le  froid  resserre  les  tissus  et  y  diminue  l'activité  de  la  circu- 
lation. Il  fait  contracter  les  parois  vasculaires;  il  rend  la  peau 
plus  ferme  ,  le  tissu  cellulaire  plus  dense  ;  et  il  est  probable  que, 
sous  son  influence,  le  sac  anévrysmal,  bien  que  privé  de  con- 
tractilité  active,  revient  un  peu  sur  lui-môme. 

Ainsi  s'explique  peut-être  la  diminution  de  volume  que  subit 
quelquefois  la  tumeur  pendant  les  premiers  jours  de  la  réfrigé- 
ration. Mais  le  retrait  produit  par  le  froid  ne  semble  pas  devoir 

(1)  JoHNlIUNTEit.  OEuvrcscompUics,n:<i,  t.nnc.  Paris  m'i,  T.  l.I.p.  ISO  (.my.  aussi 

T. m,  p. fio). 
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■Uc  bien  considérable,  et  lorsque  l'anévrysine  s'affaisse  d'une 
manière  notable,  je  suis  porté  h  croire  que  ce  pliénomènc  dé- 
l»end  en  partie  d'une  autre  cause.  Je  présume  que  l'action  du 
Jroid,  se  propageant  jusqu'à  l'artère,  excite  la  conlractilité  de 
ce  vaisseau,  dont  le  calibre  diminue.  L'activité  du  courant  san- 
guin qui  pénètre  dans  l'anévrysme  se  trouve  diminuée  en  pro- 
portion, et  le  sac,  moins  fortement  distendu,  revient  plus  facile- 
ment sur  lui-même  (1). 

Quoi  qu'il  en  soit,  j'admets  l'influence  que  la  réfrigération 
exerce  quelquefois  sur  les  tissus,  et  notamment  sur  les  parois  du 
sac  ;  mais  cette  influence  est  incapable  d'amener  la  guérison 
complète  de  l'anévysme.  Elle  réussit  tout  au  plus  à  diminuer 
quelquefois  la  capacité  de  la  poche.  Pour  qu'il  y  ait  guérison ,  il 
faut  que  le  sac  s'oblitère,  et  cette  oblitération  ne  peut  être  pro- 
duite que  par  la  coagulation  du  sang. 

Les  faits  montrent  que  c'est  en  effet  ce  qui  a  eu  lieu  chez  cer- 
tains malades  traités  par  la  réfrigération. — La  tumeur,  réduite  ou 
non  à  un  moindre  volume,  a  quelquefois  fini  par  se  transformer 
en  une  masse  plus  ou  moins  solide  et  privée  de  pulsations. 

Cela  semble  indiquer  que  le  froid  exerce  sur  le  sang  une  ac- 
tion coagulante,  action  beaucoup  plus  faible,  du  reste,  qu'on  ne 
serait  tenté  de  le  croire  au  premier  abord ,  parce  que  la  plupart 
ides  anévrysmes  traités  par  la  réfrigération  ont  été  soumis  en 
même  temps  à  l'action  de  quelque  autre  méthode,  comme  la 
compression  directe  ou  indirecte ,  les  saignées  répétées ,  la  diète, 
lies  boissons  froides  et  acides  ,  etc.  Ces  cas  complexes  ne  jettent 
uicun  jour  sur  le  mode  d'action  des  réfrigérants. 

(1)  L'action  du  froid  sur  la  contraciililû  des  antres  est  mise  en  dvidence  par  rétude  des 
iiémorrhaglcs.  Les  applications  froides  font  contracter  les  vaisseaux ,  et  cela  suffit  souvent 
nour  fermer  complètement  les  hoiichcs  des  petites  artères.  La  contraction  des  grosses  artères 
'l'est  pas  assez  forte  pour  erfaccr  cntitrcment  leur  calibre,  niais  elle  n'en  existe  pas  inoins 
lour  rela,  ainsi  que  le  prouvent  entre  autres  les  belles  observations  de  Larrey  [Clinique 
■liirtmjicale.  Paris,  1829  ,  T.  III ,  p.  139,  i;i9  et  15^  ). 

'  Cela  posé ,  il  serait  intéressantMc  savoir  si  l'application  permanente  de  la  glace  sur  le  trajet 
l'une  artère  superficielle  ne  serait  pas  suffisante  pour  faire  resserrer  ce  vaisseau  et  pour 
iliminuer  l'énergie  de  la  circulation  dans  les  parties  où  il  va  se  distribuer.  Je  me  propose  dii 
aire  sur  les  animaux  quelques  expériences  à  cet  égard.  Si  ces  expériences  ,  que  je  n'ai  pas  pu 
ntreprendrc  jusqu'ici,  me  fournissaient  une  réponse  positive,  je  n'hésiterais  pas  à  essayer 
application  indirecte  des  réfrigérants  sur  les  individus  atteints  d'anévrysmes  convenablement 
itués.  Par  exemple,  dans  le  cas  d'anévrysme  poplité,  je  placerais  une  vessie  pleine  do  glace 
ur  la  fémorale  au  pli  de  l'aine,  espérant  que  la  contraction  de  l'anJ.ie  diminuerait  l'abord  du 
ang  dai'.s  la  tumeur,  cl  y  favoriserait  peut-être  le  dépôt  des  caillois  fibrineux. 
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Ce  n'est  que  par  exception  que  la  réfrigération  a  constitué  le 
moyen  unique,  ou  au  moins  le  moyen  principal ,  et  ici  encore  il 
faut  laisser  de  côté  les  cas  où  l'anévrysme ,  au  dé])ut  du  traite- 
ment ,  était  déjà  le  siège  d'une  inflammation  plus  ou  moins  vive, 
comme  cela  avait  lieu  par  exemple  sur  les  trois  premiers  ma- 
lades de  Guérin  (1).  Il  faut  négliger  encore  les  cas  où  la  glace  a 
provoqué  des  accidents  inflammatoires  qui  ont  eu  pour  résultai 
de  faire  déposer  des  caillots  dans  l'anévrysme  (2).  Tous  ces  faits 
mettent  en  évidence  les  effets  de  l'inflammation,  mais  ils  ne  sau- 
raient suffire  pour  démontrer  l'action  coagulante  du  froid. 

Ces  éliminations  une  fois  faites ,  il  ne  reste  qu'un  bien  petit 
nombre  d'observations  concluantes.  Je  ne  connais  guère  que  les 
quatre  faits  de  Moulinié,  celui  de  Hamel  et  Chaussier  (3)  et  celui 
de  M.  Reynaud,  qui  puissent  nous  éclairer  sur  ce  point ,  car  on 
me  permettra  sans  doute  de  ne  pas  faire  entrer  en  ligne  de 
compte  la  trop  fameuse  observation  de  Vauctor  compenclii. 

Les  effets  du  froid  ont  été  nuls  sur  le  malade  de  Hamel  ;  on 
a  vu  plus  haut  que  les  malades  de  Moulinié  n'avaient  pas  été 
plus  heureux.  La  réfrigération  isolée  n'a  donc  réussi  que  dans 
le  cas  de  M.  Reynaud.  Le  chirurgien  et  le  malade  y  mirent  la 
plus  grande  persévérance.  La  tumeur,  -  c'était  un  anévrysme 
inguinal ,  —  diminua  graduellement  de  volume ,  mais  eUe  ne 
cessa  débattre  qu'au  bout  de  huit  mois.  Devenue  dure  et  insen- 
sible ,  elle  resta  très-longtemps  stationnaire.  Au  bout  de  trois 
mois 'elle  se  ramollit  et  devint  fluctuante,  puis  elle  commença 
enfin  à  se  condenser  et  à  se  résoudre ,  mais  si  lentement  que  le 
malade  ne  put  se  lever  avant  le  seizième  mois.  Il  avait  passé  deux, 
ans  entiers  dans  son  lit ,  et  pendant  tout  ce  temps  il  avait  été 
presque  continuellement  soumis  à  l'application  de  la  glace  [h). 

Il  est  évident  que  dans  ce  cas  l'oblitération  de  l'anévrysme  avaiti 
été  due  à  la  formation  de  caillots  purement  passifs  :  l'état  long- 
temps stationnaire,  le  ramollissement  ultérieur,  et  enfin  la  suppu- 
ration très-tardive  de  la  tumeur  (5),  le  prouvent  suffisamment. 


(I)  Votj.  plus  liaut,  p.  254. 

f2^  Vov-  p.  257  l'observation  de  PetruiUi.  oio  ooi 

(3)  RICHERAND.  Nosographie  cinruvgicale.  Paris,  1821,  in-8°,  5-=  éd.,  T.  n ,  P.  219-221. 

(II)  Gaz.  méd.  de  Paris,  1837,  p.  565. 

(5)  L'Expérience,  mi,  T.  VUl,  p.  26îi. 
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11  ne  serait  pas  prudent  d'établir  des  conclusions  générales,  en 
se  basant  sur  un  fait  unique  ;  mais  on  peut  dire  que  jusqu'ici  la 
MHile  action  des  réfrigérants  n'a  jamais  réussi  à  faire  oblitérer  les 
iiiévrysmcs  par  des  caillots  actifs,  tandis  qu'elle  a  positivement 

,  iuoduit  une  ibis  la  coagulation  passive.  Dès  lors,  il  est  permis  de 
se  demander  si  le  gros  caillot  passif  du  poids  de  3  livres,  trouvé 
par  Guérin  dans  le  sac  d'un  anévrysme  fémoral  qui  avait  été 
traité  pendant  quelques  jours  parles  réfrigérants,  était  dû  à  la 
réfrigération  ou  à  l'inflammation  préalable  de  la  tumeur  (1).  On 
peut  émettre  le  môme  doute  sur  la  cause  de  l'oblitéra  tion  passive 
qui,  dans  un  cas  de  Pelletan,  arrêta  au  bout  de  douze  jours  les 
battements  d'un  anévrysme  de  la  sous-clavière  traité  à  la  fois  par 
les  réfrigérants  et  par  la  méthode  de  Valsalva  (2).  Plusieurs 
autres  observations  peuvent  donner  lieu  à  des  hésitations  ana- 
logues. En  tout  cas,  on  doit  admettre  que  les  réfrigérants  ,  lors- 
qu'ils agissent  sur  le  contenu  des  anévrysmes,  se  bornent  à  pro- 
voquer ou  à  favoriser  la  coagulation  passive  du  sang. 

C'est  parce  que  je  tenais  à  établir  cette  proposition  que  j'ai 
accordé  à  l'étude  de  la  réfrigération  plus  d'étendue  que  ne  sem- 
blait l'exiger  l'importance  fort  secondaire  de  cette  méthode  .infi- 
dèle. Tout  le  monde  reconnaît  que  les  réfrigérants  sont  presque 
toujours  inefficaces;  mais  on  semble  ignorer  que  dans  les  cas 
exceptionnels  où  ils  agissent,  c'est  par  un  mécanisme  défectueux. 
Beaucoup  de  chirurgiens,  comptant  du  moins  sur  leur  innocuité, 
ont  pris  l'habitude  de  les  associer  aux  autres  méthodes,  et  notam- 
ment à  la  compression  indirecte  qui,  comme  j'espère  le  démon- 
trer bientôt,  constitue  la  méthode  par  excellence.  C'est  une  grave 
erreur  de  pratique.  Non-seulement  l'^pphcation  de  la  glace  ne 
vient  pas  en  aide  à  la  compression  indirecte,  mais  encore  elle  en 
contrarie  les  effets  :  là  où  la  compression  indirecte  se  propose  de 

ifaii-e  déposer  des  caillots  actifs,  la  réfrigération  sollicite  le  sang 

:  à  fournir  des  caillots  passifs. 

Je  n'ose  pas  dire  que  ces  deux  méthodes  soient  tout  à  fait 

i  incompatibles;  mais  les  succès  qu'on  a  obtenus  en  les  combinant 

!  me  paraissent  dus  au  peu  d'efficacité  de  la  réfrigération.  Pour  ma 

ID  Journal  de  Séclillol ,  T.  I ,  p.  200. 

(2)  Pelletan.  Clinique  chirurgicale.  Paris ,  1810 ,  in-8",  T.  1 ,  p.  77. 


264  BÉFRIGÊRAINTS. 

part,  je  n'accepte  l'application  de  la  glace  sur  les  anévrysmes 
traités  par  la  compression  indirecte  que  comme  un  moyen  anli- 
phlogistique,  et  je  n'y  aurais  recours  que  si  la  tumeur  était  dif- 
fuse, ou  si,  au  début  du  traitement,  elle  était  le  siège  d'une  in- 
flammation inquiétante. 

La  méthode  réfrigérante  serait  depuis  longtemps  abandonnée 
si  on  ne  croyait  pas  généralement  qu'elle  est  tout  à  fait  inolfen- 
sive.  Or,  les  deux  faits  de  M.  Petrmiti  prouvent  entre  autres  qu'on 
aurait  bien  tort  de  compter  sur  l'innocuité  du  froid.  La  réfrigéra- 
tion prolongée  est  une  arme  à  deux  tranchants,  et  si  elle  a  quel- 
quefois la  propriété  de  combattre  l'inflammation,  quelquefois 
aussi  elle  la  fait  naître  de  toutes  pièces.  On  sait  que  l'inflamma- 
tion, développée  dans  de  semblables  conditions,  a  beaucoup  de 
tendance  à  se  terminer  par  gangrène;  en  tous  cas,  elle  peut  se 
propager  au  sac  anévrysmal  et  ouvrir  la  porte  aux  fâcheuses 
éventualités  que  j'ai  étudiées  plus  haut  (1). 

Un  autre  inconvénient  moins  grave,  mais  beaucoup  plus  com- 
mun, c'est  la  douleur.  Il  y  a  des  malades  qui  ne  peuvent  pas  sup- 
porter l'action  des  réfrigérants.  Hodgson  (2)  et  Pelletan  (3)  citent 
des  cas  où  la  douleur  força  à  suspendre  le  traitement.  Breschet  (k) 
parle  d'un  malade  qui  ne  put  jamais  garder  la  glace  pendant  plus 
de  4  à  5  minutes.  Enfin,  dans  un  cas  observé  par  Lacoste,  de 
Tonneins,  la  douleur,  au  bout  de  quelques  jours,  devint  si  forte 
que  le  malade ,  ayant  perdu  l'appétit  et  le  sommeil ,  déclara  que 
pour  lui  la  mort  était  préférable.  Les  parents  s'opposèrent  à  la 
continuation  du  traitement,  et  il  fallut  en  venir  à  l'opération  ;  la 
tumeur,  du  reste,  loin  de  s'améhorer,  n'avait  fait  que  s'accroître 
pendant  la  durée  de  la  réfrigération  (5). 

La  méthode  réfrigérante  ne  doit  pas  pour  cela  être  entièrement 
proscrite;  on  doit  la  conserver  comme  une  ressource  utile, 
quoique  douteuse,  pour  les  cas  où  le  siège  de  la  tumeur  s'oppose 
à  toute  opération.  11  est  bien  entendu  qu'alors  on  ne  l'emploiera 
pas  seule;  on  la  combinera  avec  la  méthode  de  Valsalva.  Par 

(1)  Voy.  plus  haut ,  p.  173. 

(2)  HODGSON.  Maladies  des  artcres,  tiad.  l'iaiK;.  l'ui  is,  isi'.),  T.  1 ,  p.  212. 

(3)  Pelletan.  Clinique  cliirurgicalc.  Paiis,  1810,  T.  1,  p.  SG. 

(û)  Bhescuet,  dans  la  traduclion  du  llodgsoi) ,  ï.  1 ,  p.  22S ,  en  iiolc. 
(5)  Journal  de  Sédillol ,  T.  V,  p.  126. 
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exemple,  sur  les  malades  atteints  d'anévrysmes  Ihoraciqucs  de- 
venus saillants  ù  rcxtérieur,  on  pourra  imiter  la  conduite  de  Pel- 
Ictan,  qui,  par  l'emploi  simultané  du  froid,  de  la  diète  et  des 
saignées,  réussit  à  guérir  complètement  un  énorme  anévrysme 
liUus  de  la  sous-clavière  (1)  et  un  anévrysme  de  la  crosse  de 
l'aorte  (2)  ;  à  faire  rétrograder  un  autre  anévrysme  de  la  même  ar- 
lère,  sur  une  dame,  dont  la  vie  se  prolongea  encore  pendant  trois 
ans  (3)  ;  enfin,  à  faire  disparaître  en  quinze  jours  une  tumeur 
pulsatile,  située  sur  le  côté  droit  du  sternum  (4).  Le  sujet  de 
cette  dernière  observation  se  trouva  tellement  soulagé  qu'il  voulut 
absolument  quitter  l'hôpital  et  reprendre  sa  profession  de  râpeur 
de  tabac.  Ou  ne  put  savoir  ce  qu'il  était  devenu  ;  mais  il  est 
certain  que  le  traitement  qu'il  avait  subi  avait  déjà  eu  une  grande 
efficacité. 

Je  ne  me  dissimule  pas  que  ces  applications  de  glace  sur  la 
poitrine  exposent  à  des  inflammations  pulmonaires.  Cet  accident, 
qui  ne  s'est  pas  présenté  dans  les  observations  de.Pelletan,  ne 
serait  pas  sans  gravité;  mais  l'état  presque  désespéré  où  se 
trouvent  les  malades  permet  certainement  d'eu  affronter  les 
chances. 

Les  observations  de  Guérin  prouvent  que  les  réfrigérants  peu- 
vent rendre  des  services  dans  une  autre  circonstance.  C'est 
lorsqu'un  anévrysme  soulève  et  distend  fortement  la  peau,  que 
celle-ci  s'amincit,  s'enflamme  et  menace  de  se  gangréner  ou  de 
se  rompre.  Abandonnée  à  elle-même,  cette  inflammation  pourrait 
devenir  l'agent  de  la  guérison;  mais  on  a  vu  plus  haut  qu'à  côté 
de  cette  chance  heureuse  il  y  a  de  redoutables  dangers.  Il  faut 
donc  combattre  directement  l'inflammation  des  tumeurs  ané- 
vrysmales,  et  je  crois  que  les  applications  froides  doivent  alors 
recevoir  la  préférence.  Non-seulement  elles  répriment  la  tumeur 
et  .diminuent  l'état  de  tension  des  parties,  mais  encore  elles 
exercent  sur  la  peau  enflammée  une  action  antiphlogistique.  En 
outre,  on  n'a  pas  à  craindre,  en  les  employant,  de  provoquer  une 
inflammation  qui  existe  déjà.  L'inflammalion ,  ainsi  contenue 

(1)  Pelletan.  Clinulue  chirurgicale.  T.  1,  p.  77. 

(2)  Loc.  cil.,  p.  72. 

(3)  Luc.  cit.,  p.  62. 
l^i)  Loc,  cit.,  p.  70. 
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dans  de  jiisles  limites,  perd  une  grande  partie  de  sa  gravité,  ce 
qui  ne  l'empêche  pas  d'exercer  une  action  coagulante  sur  le  sang 
de  l'anévrysme,  et  de  déterminer  quelquefois  l'obliléralion  com- 
plète du  sac.  Les  choses  se  passèrent  ainsi  de  la  manière  la  plus 
manifeste  dans  l'une  des  observations  de  Guérin.  L'oblitération , 
il  est  vrai,  fut  constituée  par  des  caillots  passifs,  qui  se  résor- 
bèrent difficilement,  et  qui,  sept  mois  après,  avaient  encore  le 
volume  d'un  œuf  d'oie;  mais  le  malade  en  fut  quitte  sans  acci- 
dents et  finit  par  guérir  tout  à  fait  (1). 

J'approuve  moins  une  autre  application  de  la  méthode  réfri- 
gérante, faite  par  Guérin,  dans  un  cas  que  M.  Gintrac  a  pu- 
blié (2)  :  Un  malade  s'était  rompu  l'artère  poplitée  dans  un 
mouvement  forcé.  Cet  accident  avait  donné  lieu  à  un  anévrysme 
diffus,  qui  avait  spontanément  cessé  de  battre,  laissant  après  lui 
une  tumeur  complètement  stationnaire.  Dix-sept  ans  après,  de 
nouveaux  efforts  déterminèrent  l'accroissement,  puis  la  rupture 
de  l'anévrysme.  L'hémorrhagie  qui  en  résulta  ne  fut  pas  mortelle 
et  Guérin  entreprit  de  guérir  cet  homme  par  des  appUcations  de 
glace.  Malgré  une  réfrigération  non  interrompue,  l'hémorrhagie 
ne  s'arrêta  qu'au  bout  de  vingt-deux  jours.  Quelques  caillots 
furent  expulsés ,  puis  la  plaie  se  referma.  L'année  suivante , 
l'hémorrhagie  se  reproduisit,  et  le  même  traitement  donna 
lieu ,  cette  fois,  à  une  guérison  définitive.  Malgré  ce  résultat ,  je 
pense  que  les  détails  de  l'observation  suffisent  pour  montrer 
combien  la  réfrigération  est. incertaine  en  pareil  cas.  Bien  des 
malades  auraient  succombé  à  ces  hémorrhagies  fréquentes,  répé- 
tées pendant  vingt-deux  jours.  Il  aurait  bien  mieux  valu  recourir 
tout  de  suite  à  la  ligature ,  ou  du  moins  à  la  compression  in- 
directe. 

Je  n'abandonnerai  pas  la  question  des  réfrigérants  sans  parler 
des  services  qu'ils  peuvent  rendre  dans  le  traitement  des  plaies 
artérielles  récentes  et  sous-cutanées,  compliquées  d'épanche- 
ments  de  sang  dans  le  tissu  ceUulaire.  L'action  du  froid  sur  le 
vaisseau  divisé  suffit  quelquefois  pour  s'opposer  à  la  continuation 
de  l'hémorrhagie,  pour  permettre  à  la  plaie  extérieure  de  se  cica- 


(1)  Journal  de  Sédillot ,  T.  I ,  p.  206. 

(2)  Bulletins  de  la  FaciUlé  de  médecine ,  1815 ,  n°  3 ,  T.  IV,  p.  302. 
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triser,  et  même  pour  faire  solidifier  la  tmneur  pulsatile  que  cons- 
titue le  sang  infiltré  dans  le  trajet  de  la  plaie.  Certes,  en  agissant 
ainsi,  on  ne  s'oppose  pas  toujours  à  la  production  ultérieure  d'un 
aiiévrysme  sacciforme,  et,  sous  ce  rapport,  l'application  de  la  glace 
est  inférieure  à  la  compression  directe,  à  la  compression  indirecte 
cl  à  la  ligature;  mais,  lorsque  ces  méthodes  sont  inapplicables, 
la  réfrigération  fournit  une  ressource  précieuse.  C'est  ce  qui  a 
lieu,  par  exemple,  lorsqu'un  coup  de  pointe  ouvre  la  carotide  ou 
la  sous-clavière  au  voisinage  de  la  poitrine.  Larrey  a  publié 
quatre  observations  très-remarquables,  qui  prouvent  combien 
les  réfrigérants  sont  utiles  en  pareil  cas  (1).  J'invite  le  lecteur  à 
en  prendre  connaissance  ;  mais  je  ne  saurais  en  parler  plus  lon- 
guement ici  sans  sortir  de  mon  sujet,  attendu  que  les  plaies  arté- 
rielles récentes  ne  sont  pas  des  anévrysmes. 


CHAPITRE  XllI. 

Compression  directe. 

Au  moment  de  parler  pour  la  première  fois  de  la  compression 
appliquée  au  traitement  des  anévrysmes,  il  ne  sera  pas  déplacé 
de  caractériser  en  quelques  mots  les  principales  méthodes  dans 
lesquelles  on  fait  intervenir  les  moyens  compressifs.  Ces  mé- 
thodes, très-difierentes  les  unes  des  autres,  ont,  pendant  long- 
temps, porté  le  nom  commun  de  tr'aitement  par  la  compression, 
et  ce  n'est  pas  un  mince  embarras  pour  ceux  qui  font  des  re- 
cherches bibliographiques. 

On  doit  distinguer  d'abord  la  compression  médiate,  qui  s'ap- 
plique sur  la  surface  des  téguments,  de  la  compression  immédiate, 
qui  s'applique  dans  le  fond  d'une  plaie  ou  d'une  incision  préa- 
lable. 

La  compression  immédiate  peut  être  appliquée  au  niveau  même 
de  l'anévrysme,  ou,  sur  l'artère  dénudée,  à  quelque  distance  de 


(1)  Lauhey.  Clinique  chirurgicale.  Paris ,  1829 ,  T.  111,  p.  139,  HiO,  15fi  et  150. 
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la  tumeur.  Eu  d'autres  termes,  elle  peut  être  directe  ou  indi- 
recte. 

Directe,  elle  coustitue  simplemeut  un  procédé,  et  un  procédé 
très-défectueux,  de  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac.  Quelques 
chirurgiens  du  dernier  siècle,  après  avoir  incisé  l'anévrysme, 
s'opposaient  à  l'hémorrhagie  en  appliquant  directement  et  immé- 
diatement sur  l'oriiice  de  l'artère  des  rondelles  d'agaric  ou  des 
boulettes  de  papier  mâché,  qu'ils  soutenaient  ensuite  par  des 
compresses  graduées  et  par  un  bandage  suffisamment  serré.  Il  est 
clair  que  je  n'ai  pas  à  revenir  ici  sur  ce  procédé,  dont  j'ai  dit 
quelques  mots  en  parlant  de  la  méthode  d'Antyllus. 

La  compression  immédiate  indirecte  n'est  qu'un  procédé  de  la 
méthode  dite  de  la  ligature.  Au  reste,  la  ligature  elle-même  n'est, 
à  proprement  parler,  qu'une  compression  immédiate  circulaire. 
Ce  que  j'ai  à  en  dire  trouvera  sa  place  dans  le  chapitre  de  la 
Méthode  d'Anel. 

Aujourd'hui ,  la  compression  immédiate  ne  porte  plus  le  nom 
de  compression;  on  la  fait  rentrer,  à  juste  titre,  dans  les  deux 
méthodes  de  la  ligature  et  de  l'ouverture  du  sac;  mais  il  n'en 
était  pas  de  môme  il  y  a  cinquante  ans,  et  celui  qui  ignorerait 
cette  circonstance  s'exposerait  à  commettre  bien  des  confusions 
bibUographiques. 

Je  préviens  une  fois  pour  toutes  que,  lorsque  je  dirai  simple- 
ment compression,  cela  désignera  l'une  des  méthodes  de  la  com- 
pression médiate. 

La  compression  médiate  comprend  trois  méthodes,  qui  sont  : 
la  compression  directe ,  la  compression  indirecte  et  la  compres- 
sion générale  du  membre. 

La  compression  directe  s'exerce  sur  la  tumeur. 

La  compression  indirecte  s'exerce  sur  le  tronc  artériel,  soit  au- 
dessus  ,  soit  au-dessous  de  la  tumeur. 

La  compression  générale  du  membre  n'a  pas  besoin  d'être 
définie.  Je  dois  dire  seulement  qu'elle  peut  se  pratiquer  de  deux 
manières  :  tantôt  elle  consiste  dans  l'appUcation  d'un  bandage 
qui  commence  à  l'extrémité  du  membre  et  qui  remonte  jusqu'au- 
dessus  de  l'anévrysme.  Ce  bandage,  en  passant  au  niveau  de  la 
tumeur,  exerce  sur  elle  une  compression  directe.  11  ne  s'adresse 
pas  aux  troncs  artériels;  il  a  pour  but  seulement,  tout  en 


lîiSToniQUE.  269 

coitiprimanl  la  turaeui',  de  s'opposer  à  l'engorgement  passif  du 
membre.  La  compression  générale,  ainsi  pratiquée,  rentre  dans 
l'étude  de  la  compression  directe. 

D'aulres  fois,  au  contraire,  le  bandage  est  construit  de  telle 
sorte  qu'il  exerce  à  la  fois  une  compression  directe  sur  l'ané- 
vrysmc  et  une  compression  indirecte  sur  le  tronc  artériel.  Cette 
modiiication  de  la  compression  générale  constitue  le  procédé  de 
Gualtani;  elle  agit  tantôt  comme  la  compression  directe,  et  tantôt 
comme  la  compression  indirecte.  Elle  est  abandonnée  aujour- 
d'hui et  n'offre  plus  qu'un  intérêt  historique.  Je  ne  m'en  occu- 
perai donc  pas  ici;  mais  je  me  réserve  de  lui  accorder  l'attention 
qu'elle  mérite  lorsque  j'écrirai  l'histoire  de  la  compression  indi- 
recte (i). 

Après  ces 'explications  générales,  je  vais  étudier  la  compres- 
sion  médiate  directe,  ou,  plus  simplement,  la  compression  di- 
recte. 

La  compression  directe  est  fort  ancienne,  et ,  si  quelque  chose 
a  heu  de  nous  étonner,  c'est  qu'elle  ne  soit  pas  plus  ancienne 
encore.  Il  est  hors  de  doute  que  cette  méthode  a  dû  se  présenter 
avant  loutes  les  autres  dans  le  traitement  des  plaies  artérielles,  et 
qu'elle  a  dû  être  inventée  avant  même  qu'il  y  eût  des  chirurgiens. 
De  la  plaie  artérielle  à  l'épanchement  sanguin  (anévrysme  faux 
primitif) ,  et  de  l'épanchement  sanguin  à  l'anévrysme  enkysté, 
la  transition  est  si  insensible,  que  les  premiers  chirurgiens  ont 
certainement  été  conduits  à  appliquer  au  traitement  des  ané- 
vi^smes  traumatiques  une  méthode  qui  guérit  si  souvent  les 
blessures  des  artères. 

On  ne  trouve  cependant  aucune  mention  de  la  compression 
directe  dans  les  écrits  des  anciens.  Est-ce  parce  qu'on  aurait 
craint  de  faire  rentrer  dans  les  vaisseaux  le  sang  vicié  de  l'ané- 
vrysme? C'est  possible;  mais  j'ai  peine  à  croire  que  cette  mé- 
thode n'ait  pas  été  essayée  instinctivement,  ne  fût-ce  que  par  les 
malades  eux-mêmes  ;  et ,  si  elle  a  mis  tant  de  temps  i\  trouver 
place  dans  la  chirurgie,  il  ne  faut  en  accuser  que  son  peu  d'effi- 
cacité. 

Les  auteurs  qui  confondent  les  anévrysmes  avec  les  plaies  ar- 


(1)  yoy.  plus  loin ,  chapitre  XIX  ,  §  1 ,  période  italienne. 
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térielles  ont  attribué  à  Galien  l'invention  de  la  compression 
directe  (1).  Us  auraient  pu  remonter  aussi  bien  jusqu'à  Hippo- 
crate  (2).  Il  est  vrai  que  Galien  cite  un  cas  où  cette  compression 
a  pleinement  réussi  à  guérir  une  piqûre  récente  de  l'artère  hu- 
mérale  au  pli  du  coude ,  et  qu'il  décrit  avec  soin  le  bandage 
qu'on  doit  appliquer  en  pareil  cas  (3)  ;  mais,  parmi  les  anciens, 
je  ne  trouve  aucun  auteur  qui  ait  parlé  de  traiter  par  la  com- 
pression les  anévrysmes  proprement  dits. 

Cette  méthode  est  indiquée  pour  la  première  fois  par  les 
Arabes.  Avicenne,  dans  son  chapitre  De  fluxu  sanguinis,  parle  de 
l'anévrysme,  qu'il  appelle  emborisma ,  et  ajoute  incidemment: 
quod  possibile  est  quiescere  cum  compi^essione  (i).  Il  est  digne  de 
remarque  qu' Avicenne  n'indique  aucun  autre  traitement.  Quies- 
cere désigne-t-il  une  guérison  ou  une  palliation  pure  et  simple  ? 
Pour  répondre  à  cette  question ,  il  faudrait  consulter  le  texte 
arabe,  ce  que  je  n'ai  pas  fait,  et  pour  cause. 

Le  texte  de  Guy  de  Chauliac  est  beaucoup  plus  précis  (5)  : 

((  Sa  curation  (  il  s'agit  de  l'anévrysme  )  est  doublement  faicte  : 
«  l'vne  des  manières  est ,  compression  faict  auec  vn  emplastre 
«  astringent  et  la  ligature  à  mode  de  rompure.  »  Suit  la  descrip- 
tion de  la  seconde  manière,  c'est-à-dire  dé  l'ouverture  du  sac, 
avec  une  de  ces  grossières  fautes  d'histoire  qu'on  commettait  si 
volontiers  au  xiv"  siècle. 

Ainsi ,  du  temps  de  Guy  de  Chauliac ,  la  compression  directe 
avait  bien  réellement  pour  but  de  guérir  les  anévrysmes.  L'em- 
plâtre astringent  ne  faisait  sans  doute  pas  grand' chose  ;  mais,  ce 
qui  était  beaucoup  plus  efficace ,  c'était  une  ligature  à  mode  de 
rompure,  c'est-à-dire  un  bandage  semblable  à  ceux  qu'on  appli- 
quait alors  sur  les  hernies  (6). 

(1)  ScABPA.  lié/lexioiis  et  obscrv.sur  l'anévrysme,  trad.  Delpçcli.' Paris,  1809,  p.  301, 
ch.  XI,  §  a. 

(2)  HIPPOCRATE.  De  ulceribus,  §  12.  Ed.  Van  der  Liiiden,  Naplcs,  1757,         p.  296. 

(3)  Galien.  Mcthodiis  medendi,  lib.  V,  cap.  III ,  IV  et  VU.  Ed.  Froben.  Bàle,  15îi9,  in-fol., 
T.  VI ,  col.  118 ,  G ,  et  col.  123 ,  B. 

(4)  AVICENNE.  l.ib.  IV,  Feii.  IV,  Tract.  H,  Cap.  XVI,  trad.  Alpage.  Bàle,  1550,  in-fol., 
p.  872 ,  F. 

(5)  GOY  DE  Chauliac.  Edit.  Laurent  Joubert,  TraiclC-  II,'  Doct.  II ,  C.liap.  IV.  Toiirnon, 
1611,  in-8°,  p.  173, 

(6)  Rompure ,  en  latin  ruplura ,  signifie  hernie.  Los  brayers  dont  on  se  servait  alors  se 
composaient  d'une  pelote  maintenue  par  une  courroie. 
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Après  Guy  de  Chauliac,  le  seul  arabiste  qui  fasse  mention  de  la 
compression  est  Léonard  Bertapaglia ,  qui  ne  parle  évidemment 
que  d'après  Avicenne.  Les  admirateurs  du  moyen  âge  ne  seront 
pas  fâches  de  trouver  ici  le  texte  même  de  Berlapaglia,  qui  était, 
comme  on  le  sait,  un  des  chirurgiens  les  plus  illustres  du 
j       siècle  : 

«  Multotiens  accidit  quod  artaria  disrumpitur  absque  quod 

«  disrumpatur  illud  quod  est  supra  ipsam  Ex  flobotomia  apo- 

((  risma  est  apostema  lene  ex  sanguine  et  cum  ventositate  quod 
«  possibile  est  quiescere  cum  compressione  (1).  »  Le  style  est  à 
la  hauteur  de  l'orthographe.  Il  n'est  pas  inutile  d'ajouter  que 
aporisma  vient  de  cmeurysma  en  passant  par  emborisma.  Ainsi 
se  dégradaient  à  la  fois  le  langage  et  la  science.  Il  était  temps,  en 
vérité,  que  le  moyen  âge  finît. 

On  voit,  d'après  cela,  combien  Sprengel  a  été  mal  inspiré  lors- 
qu'il a  attribué  l'invention  de  la  compression  directe  à  Jean  de 
Vigo  (2).  Par  un  malheur  singulier,  il  se  trouve  que  Vigo  n'a  pas 
dit  un  mot  de  l'anévrysme.  Dezeimeris  a  relevé  cette  erreur; 
mais  il  en  a  commis  une  autre  en  accordant  la  priorité  à  l'abbé 
Bourdelot  (3).  Le  fait  est  que  depuis  la  Renaissance  on  n'avait 
pas  cessé  de  traiter  les  anévrysmes  par  la  compression.  Les  uns, 
comme  Paré,  Wiseman ,  Sennert  (k) ,  ne  l'employaient  que 
comme  moyen  palliatif;  les  autres,  tels  que  Tulpius,  Pilas,  Bar- 
bette, Lazare  Rivière  (5),  en  attendaient  une  cure  radicale. 
Tulpius  avait  ainsi  guéri  sans  retour  un  anévrysme  de  la  main  ; 
Rivière  et  Pilas,  des  anévrysmes  du  pli  du  coude.  On  avait  encore 
un  succès  de  Fabrice  de  Hilden,  mais,  lorsque  le  chirurgien 

(1)  Bertapaglia  ,  lib.  U,  De  Vidneribus ,  rap,  XX,  -  Dans  la  collection  des  Arabistes 
I  publiée  par  Locatelli.  Venise,  H98,  in  fol.,  p.  2W,  recto,  col.  2. 

(2)  Sprengel.  Hist.  de  la  médecine,  trad.  fr.  Paris,  1815,  ii;-8°.  T.  VU,  p.  337. 

(3)  Diclionmiire  de  médecine  en  30  volumes,  T.  lU  ,  p.  97  (  1833). 

(1)  Les  Œuvres  d'Ambroisc  Pavé.  Paris,  1614,  in-fol.,  p.  285,  liv.  VU,  cliap.  XXXIV 
((plaque  <le  plomb).  —  Richard  Wiseman.  Chirurgical  Treaiises.  Lond,,  vm,  in-8" , 
'  Vol.  I ,  Book  I ,  Chap.  XVI  (  la  l'''  édit.  est  de  1076).  -  Sennert.  Praclica  médira  ',  lib.  V^ 
iparsl,  cap.  XUI  (Wittemberg,  1634).  -  Dans  Opéra  omnia.  Lyon ,  1650 ,  in-fol.,  T.  UI , 
I  p.  308.  Sennert  repousse  toute  opi^ralion,  et  n'admet  (l'autre  traitement  que  la  compression 
<  directe. 

(5)  NIC.  TCLPius.  Observât,  medicœ  [m\),  lib.  IV,  cap.  XVH.  Leyde,  1739,  in-S», 
;  p.  30a.—  JoH.  Pilas.  Miscell.  Acad.  nnl.  curtosorum.  lena,  1671,  in-fi",  obs.  CVllI,  p.  180.— 
I  P.  Barbette.  Chirnrgia.  Leyde,  1672,  in-12,  p.  157,  pars  II,  lib.  I,  cap.  XVI.  -  Lazare 
(  Rivière.  Opéra  medica  wiiuersn.  Lyon,  1679,  in-fol.,  p.  525,  col.  1,  centur.  m,  obs.  XLIII. 
1  L'observation  est  de  l'année  lOûft. 
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appliqua  la  compression,  l'anévrysmc  avait  déjà  cessé  de 
battre  (1).  Ce  fait,  par  conséquent,  n'était  pas  démonstratif. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  compression  directe  prit  un  nouvel  essoi' 
;'i  partir  de  1681,  lorsqu'on  connut  la  célèbre  observation  de 
Bourdelot  :  celui-ci  avait  imaginé,  pour  se  guérir  d'un  anévrysme 
traumatique  du  coude ,  un  bandage  particulier  connu  plus  tard 
sous  le  nom  de  ponton.-  La  guérison  n'avait  été  complète  qa'au 
bout  d'un  an  (2);  mais  la  position  émlnenle  du  malade  (que 
M.  Porter,  par  parenthèse,  a  pris  pour  le  célèbre  Bourdaloue  !)  (3) 
donna  à  cette  observation  un  grand  retentissement.  On  commen- 
çait d'ailleurs  à  ouvrir  les  yeux  sur  les  dangers  de  l'ouverture  du 
sac;  on  était  même  porté  à  les  exagérer,  car  depuis  la  découverte 
de  la  circulation  du  sang,  on  croyait  que  l'oblitération  artérielle 
devait  presque  infailliblement  produire  la  gangrène.  Il  était  donc 
naturel  qu'on  accueillît  avec  faveur  une  méthode  plus  douce 
qui  promettait  de  guérir  les  anévrysmes  sans  faire  oblitérer  les 
artères. 

En  même  temps  que  Bourdelot,  Royer  publia  un  autre  fait 
analogue  qui  remontait  déjà  à  une  quinzaine  d'années  {h). 
Bientôt  Rommelius  fit  connaître  un  autre  succès  (5).  La  com- 
pression directe  entra  ainsi  dans  la  pratique  et  on  ne  s'occupa 
plus  que  de  la  perfectionner. 

Bien  que  Guy  de  Chauliac  eût  clah'ement  parlé  d'un  appareil 
semblable  aux  bandages  herniaires ,  on  n'avait  employé  depuis 
lui  que  des  compresses  graduées  recouvertes  ou  non  d'une 
plaque  de  métal ,  et  serrées  par  de  simples  tours  de  bandes.  Le 
ponton  de  Bourdelot  ressemblait  fort  aux  brayers  du  xiv  siècle; 
c'était  une  pelote  fixée  par  deux  courroies  ;  seulement  celle 
pelote  était  creusée  d'une  demi-gouttière  parallèle  à  la  direc- 
tion de  l'artère  (6).  On  espérait  ainsi  comprimer  l'anévrysmc 

(1)  Fabrice  de  Hilden.  Observ.  chirurfj.,  cent.  Ill.obs.  XLIV.  Francfort,  1649,  in-fol., 
p.  225. 

(2)  BODRDELOT.  Lettfc  à  Blàgny,  rédacteur  Uu  Journal  de  médecine,  T.  111,  p.  127  de 
ce  recueil ,  mars  1681,  reproduite  dans  Planqde,  Bibliollicqiie  de  médecine,  art.  Anévrysme, 
T.  II ,  p.  û81.  Paris ,  1749  ,  in-4". 

(3)  Porter.  Observ.  on /i;)ci(rism.  Dublin,  1839-1840,  iii-8",  p.  104. 

(4)  Blégny.  Zodiacits  mcdico-gallicus,  mars  1681,  i'^  observ.,  T.  III,  p.  42. 

(5)  Miscellanea  curiosa  medico-pliysica,  Dncas  II,  an.  VII,  1688,  in-4",  p.  390,  obs.  CCVIII. 
(6\  Le  ponton  est  représenté  dans  le  Cpm\<i  d'opération  de  Dionis,  fig.  UU,  A,  n,C. 

Bruxelles,  1608,  in-8",  p.  477,  et  p.  481  pour  la  description. 
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sans  aplatir  le  vaisseau,  el.  guérir  la  tumeur  sans  porter  allcinte 
i'i  la  circulation.  —  Cette  forme  de  la  pelote  était  parfaitement 
iiuilile  et  fut  bientôt  abandonnée.  Puis  on  éprouva  le  besoin  de 
communiquer  à  la  pelote  des  mouvements  indépendants,  et  on 
imagina  dans  ce  but  un  grand  nombre  d'appareils  que  je  me  gar- 
derai bien  de  décrire  en  détail.  Presque  tous  se  composaient  d'une 
partie  extérieure  fixée  autour  du  membre  h  l'aide  de  courroies, 
et  d'une  pelote  mise  en  mouvement  par  une  vis.  11  est  juste  de 
dire  que  déjà ,  au  milieu  du  xvir  siècle ,  Scultet  avait  imaginé , 
pour  arrêter  les  hémorrbagies  des  artères  du  poignet,  un  instru- 
ment fort  remarquable  pour  l'époque.  Une  étroite  plaque  de  mé- 
tal, mise  en  jeu  par  une  vis,  et  supportée  par  un  large  brassard 
métallique,  descendait  sur  l'artère  ouverte,  qu'elle  comprimait 
énergiquement  sans  gêner  la  circulation  dans  les  autres  vais- 
seaux (1).  Il  ne  s'agissait  que  d'appliquer  cette  idée  à  la  com- 
pression des  anévrysmes.  Heister  donna  le  signal.  Il  imagina  un 
demi-cercle  de  fer  fixé  autour  du  coude  par  deux  coun'oies  et 
supportant  une  pelote  articulée,  mue  par  une  vis  (2).  Senfï  fit 
construire  un  instrument  plus  simple,  mais  plus  défectueux,  qui 
a  cependant  joui  d'une  grande  célébrité  (3).  Ce  nouveau  com- 
presseur fut  plus  tard  modifié  par  Hagemeier,  au  dire  d'Ernest 
Platner,  qui  parle  en  même  temps  d'un  très-mauvais  appareil 
imaginé  par  Acrel  {(x).  L'instrument  de  Vallant ,  de  Lyon ,  était 
bien  supérieur  au  précédent.  C'était  un  anneau  métallique  qui 
jouait  librement  autour  du  coude  et  qui  était  percé  d'un  écrou 
pour  le  passage  de  la  vis  de  pression.  Le  Ring  tourniquet  des 
modernes  diflëre  à  peine  de  cet  appareil ,  aussi  simple  qu'ingé- 
nieux. Il  serait  possible  que  Foubert  fût  l'inventeur  du  com- 
presseur annulaire  ;  il  dit  s'en  être  servi  en  1732;  mais  il  ne  l'a 

(1)  ScDLTET.  UAirenalde  chirurgie,  trad.  Deboze.  Lyon,  1675,  iii-fi",  p.  û7,  ïab.  XVHI, 
fig.  it. 

(2)  IlEiSTER.  Inslilulioncs  cliirurgicœ.  Amsterdam,  1739,  iii-û",  T.  I ,  p. /i51 ,  Tab.  XI , 
fig.  8  ei  9.  I-a  1"  (.'(lit.  ■-illi'maiidc  est  de  1718. 

(3)  Senfp,  dansZACH.  Piat.mer,  InstUuliones  chirurgim  rationalis,  §  432.  Lcipsick,  1758, 
I  In  -8",  p.  228  et  Tab.  Il ,  fig.  10.  La  1"  Cd'n.  est  de  17/i5.  L'appareil  de  SenlT,  l(;gf;rement  mo- 
I  (iiRé  par  Pleiick ,  fut  accepté  en  1807  par  Freer,  qui  proposa  de  l'appliquer  au  traitement  dus 
I  anéyrysmes  par  la  compression  indirecte.  Foi/,  plus  loin  cliap.  XIX,  §  1,  fig.  15,1a  reprO- 
'■  sentation  de  cet  instrument  céltbre,  et  lisez  en  note  l'origine  des  corruptions  Oiranges  qu'on 
I  a  fait  subir  au  nom  de  SenIT. 

W  Ernest  Plainer.  Supplemenla  in  Zac.  Pluln.  InslU.  Leipsitk,  177.'},  in-S»,  p.  87 
I  «t  88. 

18 


â'/S  COMPRESSION  DIRECTE. 

fait  connaître  qu'en  1753  (1),  tandis  que  l'auteur  d'une  thèse 
soutenue  à  Paris  en  1750  en  fait  lionneur  ù  Vallant  (2).  Au  sur- 
|)lus,  cela  importe  assez  peu. 

Jusqu'alors  on  ne  s'était  occupé  que  des  anévrysmes  du  pli  du 
coude.  Foubert  annonça  en  terminant  son  mémoire  qu'il  avait 
fait  construire  des  compresseurs  annulaires  pour  le  bras  et  pour 
la  cuisse.  En  1768,  Arnaud,  réfugié  à  Londres  pour  ses  mé- 
faits (3),  fit  connaître  deux  nouveaux  compresseurs  pour  la  cuisse 
et  pour  le  jarret  (/i).  Plus  tard,  Ravaton  imagina  à  son  tour  deux 
appareils  destinés  l'un  à  l'anévrysme  du  pli  du  bras,  et  l'autre  à 
l'anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  l'axillaire  (5).  On  finit 
ainsi  par  avoir  des  compresseurs  pour  la  plupart  des  anévrysmes 
externes. 

Malgré  cette  grande  richesse  instrumentale ,  il  ne  paraît  pas 
que  la  compression  directe  ait  fourni  beaucoup  de  succès.  Aussi 
commença-t-on  à  l'abandonner  dès  que  les  progrès  de  l'anato- 
mie  et  de  la  médecine  opératoire  eureut  diminué  les  difficultés 
et  les  périls  immédiats  de  l'ouverture  du  sac.  La  méthode  com- 
pressive  était  donc  bien  près  de  disparaître,  ou  plutôt  d'être  relé- 
guée au  nombre  des  moyens  palliatifs ,  lorsque  Guattani  lui  fit 
subir  d'importantes  modifications,  en  combinant  la  compression 
directe  avec  la  compression  indirecte.  Je  ne  crois  pas  devoir  parler 
ici  de  ce  nouveau  procédé ,  qui  se  rattache  surtout  à  l'histoire 
de  la  compression  indirecte ,  et  qui  sera  étudié  dans  un  autre 
chapitre.  Depuis  Guattani  la  compression  directe,  soit  seule,  soit 
combinée  à  la  compression  indirecte,  soit  combinée  à  la  com- 
pression générale  du  membre,  a  été  apphquée  bien  des  fois  ;  elle 
a  fourni  quelques  succès,  mais  elle  a  provoqué  de  nombreux  ac- 
cidents. Cette  méthode  aurait  peut-être  survécu  si  elle  n'eût  eu 
d'autre  rivale  que  l'ouvertm-e  du  sac,  mais  elle  n'a  pu  supporter 
le  parallèle  avec  la  ligature,  et  la  plupart  des  praticiens  y  ont 
maintenant  renoncé. 

"(11  Mém.  Acad.  de  clûrurgic,  T.  II ,  p.  5iil  et  iWi.  Paris,  1753,  iii-ù". 
■  (2)  Fkanc.  Thierry.  Queslio  medico-cliirurg.,  pi œsrde  Ilazon.  Paris,  1750  ,  in-f»",  dans 
Haller  ,  Disputaliones  cliinirg.  Lausanne ,  1756,  in-W,  T.  V,  p.  216. 
(3)  Voy.  sur  l'exil  d'Arnaud ,  le  Journal  de  chirurgie  de  Malgaigite,  18£i5,  T.  III ,  p.  191. 
(U)  Arnaud.  Mémoires  de  chirurgie.  Londres,  1768 ,  in-ii",  T.  1 ,  p.  186  et  p.  193 ,  pl.  IV 
t  V. 

(5)  RAVATON.  Pratique  moderne  de  la  chirurgie.  Piiris,  1776,in-12,  édit.  Snc,T.  lU 
p.  517  et  522,  pl.  XVUl  et  XIX. 


MODE  d'action.  275- 
A?ant  de  nous  demander  si  cette  proscription  est  suffisamment 
justifiée,  étudions  les  eftets  et  le  mode  d'action  delà  compression 
directe. 

On  a  proposé  d'employer  cette  méthode,  tantôt  comme  moyen 
palliatif,  afin  d'arrêter  ou  de  ralentir  le  développement  des  ané- 
\rysmes,  tantôt  comme  moyen  curatif.  Dans  le  premier  cas, 
on  se  contente  de  fixer  au  niveau  de  la  tumeur  une  plaque  de 
plomb  qui  se  moule  sur  la  surface  du  membre;  dans  le  second 
cas,  on  exerce  une  pression  plus  énergique,  à  l'aide  d'une  pelote 
ou  de  compresses  graduées,  dont  l'action  se  concentre  presque 
exclusivement  sur  la  tumeur  anévrysmale. 

La  compression  palliative  s'oppose  eflectivement  à  l'amplia- 
tion  que  le  sac  pourrait  prendre  du  côté  de  la  surface  du 
membre;  mais  elle  n'arrête  pas  pour  cela  les  progrès  de  la  tu- 
iiiem-,  qui  continue  à  se  développer  librement  dans  les  autres 
directions.  Il  est  très-douteux  qu'elle  retarde  la  marcbe  de  l'ané- 
vrysme,  et  elle  a  l'inconvénient  de  favoriser  les  ravages  qu'il  tend 

exercer  sur  les  parties  profondes,  muscles,  nerfs,  os  et  articu- 
lations. En  outre,  elle  empêche  la  peau  de  fuir  devant  les  puisa- 
lions  du  sac,  accélère  ainsi  le  moment  où  la  tumeur  devient 
adhérente  aux  téguments,  et  semble,  par  conséquent,  de  nature 
a  provoquer  la  rupture  de  l'anévrysme  à  l'extérieur.  Je  n'hésite 
pas  à  la  rejeter  entièrement. 

ILa  compression  curative,  exercée  avec  assez  de  force  pour 
vider  le  sac  et  pour  empêcher  le  sang  d'y  rentrer,  n'expose  pas  à 
I  ces  inconvénients,  mais  elle  en  présente  plusieurs  autres. 
I  Si  la  tumeur  est  petite,  régulière,  superficielle  et  peu  éloignée 
I  du  squelette,  il  suffit  d'une  pression  modérée  pour  la  maintenir 
réduite.  Les  anévrysmes  commençants  du  pli  du  bras  présentent 
'■n  général  ces  conditions  favorables.  La  compression  directe 
[  s'applique  alors  sans  difficulté  et  est  presque  toujours  supportée 
i  sans  accidents.  Roux  cite  cependant  un  cas  oCi  cette  compres- 
!  sion,  quoique  peu  serrée,  produisit  sur  la  tumeur  une  eschare 
I  qui  fut  suivie  d'hémorrhagie  (1).  11  est  assez  rare  qu'il  en  soit 
I  ainsi;  le  plus  souvent  la  compression  est  inolfensive;  mais  on  a 


(1)  Roux.  Quarante  aiuiées  de  ■pratique,  cliinirgicale,  T.  Il,  Malad.  des  arltreu,  p.  77. 
3.  Paris ,  1855 ,  in-8». 


i  9«  ob3.  Paris ,  1855 ,  in-8» 
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remarqué  qu'elle  ne  produisait  ordinairement  aucun  résultai 
durable,  la  tumeur  tendant  à  reprendre  tous  ses  caractères  dûs 
que  le  membre  est  remis  en  liberté. 

Dans  le  cas  qui  précède,  la  compression  n'a  d'autre  inconvé- 
nient que  d'être  peu  efficace.  Il  n'en  est  plus  de  même  lorsque 
l'anévrysme  est  volumineux  ou  profond,  et  lorsqu'il  est  néces- 
saire de  recourir  à  une  striction  considérable  pour  empôcber  le 
sang  d'y  pénétrer.  C'est  alors  surtout  qu'on  observe  de  nombreux 
accidents,  faciles  à  prévoir,  du  reste.  La  douleur  rend  très- 
souvent  la  compression  intolérable.  Les  chairs  froissées  ont  la 
plus  grande  tendance  à  s'enflammer  et  à  se  sphacéler.  Il  est 
rare,  d'ailleurs,  quel  que  soit  le  moyen  employé,  qu'on  arrive  ii 
vider  entièrement  la  tumeur.  La  circulation  continue  encore 
dans  l'anévrysme  ;  le  sac,  simplement  aplati,  ne  cesse  pas  de  se 
développer  en  largeur  ;  souvent  la  pocbe,  ainsi  comprimée ,  se 
rompt  latéralement  et  donne  lieu  à  de  graves  épanchements  dans 
le  tissu  cellulaire.  Enfin ,  on  ne  peut  exercer  une  compression 
énergique  sur  toute  la  surface  d'un  anévrysme  volumineux  sans 
gêner  à  un  haut  degré  la  circulation  collatérale  et  sans  exposeï'  à 
la  gangrène  la  partie  inférieure  du  membre.  Tous  ces  accidents 
n'ont  été  que  trop  souvent  constatés,  et  ils  ont  sufû  pour  jeter  un 
discrédit  presque  complet  sur  la  méthode  de  la  compression  di- 
recte. 

Il  n'est  pas  douteux,  cependant,  que ,  même  dans  ces  condi- 
tions défavorables,  quelques  malades  ont  pu  être  guéris;  mais  il 
est  rare  que  la  guérison  des  anévrysmes  volumineux  puisse  être 
attribuée  à  la  seule  compression  directe.  Le  plus  souvent  on  y  a 
•  joint  la  méthode  de  Valsalva,  ou  la  compression  indirecte  suivant  ; 
le  procédé  de  Guattani. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  suffit  que  la  compression  directe  réussisse - 
quelquefois  pour  qu'il  soit  intéressant  d'étudier  le  mécanisme 'i 
suivant  lequel  elle  agit. 

Le  but  des  chirurgiens  arabes  était  simplement  de  condamner  :| 
la  tumeur  au  repos.  Emborisma  quod  possibile  est  quiescere  cunu 
compressione  (Avicenne).  Au  xvir  siècle,  on  avait  la  prétention  - 
de  faire  revenir  l'artère  dilatée  à  son  état  primitif,  par  une  ré--; 
traction  pure  et  simple  :  Tnnicœ  laxatœ  etexpansœ  in  imstimm  ^ 
suum  statum  restitutœ  fuerunt  et  patiens  ah  omni  mali  metu  liber. 
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cvasit  (1).  On  s'explique  dllTicilemenl  comment  Rommeliiis  a  pu 
s'exprimer  ainsi  à  propos  d'mi  anévrysmetraumalique  qui  n'était 
(H'idcmmenl  dil  ni  au  relàcliement  ni  à  l'expansion  des  tuniques 
artérielles.  Quoiqu'il  en  soit,  l'auteur  avait  pour  but  de  guérir 
l'ancvrysme  sans  oblitérer  le  tronc  artériel. 

Telle  était  aussi  l'intention  de  Bourdelot,  puisqu'il  avait  mé- 
nagé sur  sa  pelote  compressive  une  demi-gouttière  parallèle  à  la 
direction  de  l'artère  bumérale,  atin  de  comprimer  la  tumeur 
:  sans  intercepter  la  circulation  dans  ce  vaisseau.  Tous  ceux  qui 
i  appliquaient  alors  la  compression  directe  croyaient  qu'elle  gué- 
rissait les  anévrysmes  en  respectant  toujours  le  calibre  de  l'artère 
adjacente.  On  en  doutait  si  peu  que  Brisseau,  pratiquant  l'au- 
!  topsie  du  corps  de  Bourdelot ,  d'après  une  clause  du  traitement 
(  de  l'illustre  défunt,  n'eut  pas  même  la  curiosité  de  regarder  dans 
'  quel  état  était  l'artère  bumérale  au  pli  du  coude. 

Parmi  les  auteurs  du  xviir  siècle,  il  en  est  bien  peu  qui  se 
soient  expliqués  catégoriquement  sur  le  mode  d'action  de  la 

•  compression  directe.  Cependant,  lorsqu'on  lit  les  observations 
I  publiées  à  cette  époque,  on  arrive  bientôt  à  reconnaître  qu'on 
acceptait  partout  la  théorie  suivante  :  La  compression  refoule  le 
'sang  dans  l'artère;  le  sac  reste  vide.  S'il  s'agit  d'un  anévrysme 
'Vrai  ou  par  dilatation,  le  sac  revient  sur  lui-même,  recouvre  peu 
.  à  peu  sa  tonicité  perdue,  et  l'artère  finit  par  redevenir  exacte- 
iment  ce  qu'elle  était  auparavant.  S'il  s'agit  d'un  anévrysme  faux 
lou  par  épanchement,  les  bords  de  la  plaie  artérielle  se  cicatri- 
■sent  à  la  longue,  et  l'ouverture  se  referme  soit  par  une  cicatrice 
ordinaire,  soit  par  un  caillot  solide  qui  finit  par  s'organiser  (2). 
IDans  tous  les  cas,  l'anévrysme  guérit  d'une  manière  complète,  et 
l'artère  conserve  sa  perméabilité. 

Arnaud,  qui  connaissait  l'existence  des  concrétions  anévrys- 

•  maies  spontanées,  ajouta  quelques  détails  à  la  théorie  reçue. 
•Suivant  lui,  la  compression,  après  avoir  fait  rentrer  dans  l'artère 
le  sang  liquide,  repoussait  la  partie  coagulée  dans  l'orifice  de 
l'anévrysme  et  l'y  maintenait  fixée  jusqu'à  ce  que  le  bouchon  ar- 

(1)  IV03IMELIUS,  dans /Visce(ta«.  cutiosa  vieil,  pliysica,  1088,  olis.  CCVni ,  p.  391. 

'.2)  J.-r,.  PtTiT.  Mém.  Acad.des  sciences,  0"=  wcm.  iiiir  les  hémorvliagics,  1735,(5<lition 
in-12  (le  Ilollamlc,  T.  II,  p.  601. 
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tificiel  y  eût  contracté  des  adhérences  solides  (1).  Du  reste,  il 
pensait,  comme  tout  le  monde,  que  l'artère  demeurait  constam- 
ment perméable. 

Loin  de  compter  sur  les  caillots  de  l'anévrysme  pour  obturei 
l'orifice  du  sac,  Guatlani  les  considérait  au  contraire  comme  un 
obstacle  à  la  cicatrisation;  la  compression,  à  ses  yeux,  avait  pour 
but  de  résoudre  les  caillots,  de  les  rendre  liquides,  et  de  leurper 
mettre  de  rentrer  dans  l'artère ,  traciu  temporis  paulatim  in 
sérum  conversa,  et  ad  permeandum  idoneo  reddito  sanguinen 
grumo  (2).  Gualtani  explique  ailleurs,  en  parlant  d'un  volumi- 
neux anévrysme  du  jarret,  pourquoi  la  compression  ne  pouvait 
guérir  cette  tumeur  que  fort  lentement:  in  hoc  aneurysmaie ,  oh 
voluminis  amplihidinem  longius  requiri  temporis  spatium,  ul 
polyposa  sanguinea  massa  dissolveretiir  (  3  ).  Cette  théorie 
étrange  n'empêchait  pas  les  malades  de  Guattani  de  guérir  à  la 
faveur  de  ces  mêmes  caillots  qu'il  avait  la  prétention  de  fain 
dissoudre;  l'un  d'eux  même  conserva  après  sa  guérison  une 
tumeur  grosse  comme  une  châtaigne ,  et  tellement  dm-e  qu'elle 
ressemblait  à  une  exostose,  exostosim  mentiehatur  (4). 

On  se  demande  comment  Guattani  n'a  pas  été  frappé  par  l'évi- 
dence de  ce  fait.  Quoi  qu'il  en  soit ,  pour  lui  comme  pour  tous 
ses  contemporains,  la  compression  directe  devrait  sa  supériorité 
à  l'état  de  perméabihté  où  elle  laissait  l'artère,  circonstance 
qu'on  croyait  propre  à  écarter  les  chances  de  la  gangrène. 

Mais  l'anatomie  pathologique  ne  tarda  pas  à  reconnaître  que, 
contrairement  à  toutes  les  théories  reçues,  la  compressioa 
directe  déterminait  le  plus  souvent  l'oblitération  du  tronc  arté- 
riel au  niveau  de  l'anévrysme. 

D'un  excès  on  tomba  aussitôt  dans  l'excès  opposé  :  Flajani  (5). 
et  Scarpa  (6)  prétendirent  qu'aucun  anévrysme  ne  pouvait  guérir 
sans  que  l'artère  correspondante  ne  fût  complètement  oblitérée. 

(1)  ARNADD.  Mém.  de  clUntvcjie,  T.  I ,  p.  190  el  191.  Londres ,  1768,  iii-ft". 

(2)  GoATTANi.  De  externis  Aiieitrysmatibus.  Rome,  1772,  dans  la  collection  del.autli,; 
De  Ancwysmatibus  scriptoi'es.  Strasbourg ,  1785,  in-ft",  p.  129. 

(3)  Loc.  cit.,  p.  139. 
(ft)  Loc.  cit. ,  p.  13'i. 

(5)  Flajani.  Itcflcssioni  gcnerati  sopj'a  l'Aneiirisma  dcl  ftraccio ,  dans  Colleiiouc  a  o$' 
servazioni  e  riltessioiii  di  cliirurgia.  Rome,  an  VI,  in-8",  T.  II,  p.  55. 

(6)  SCARPA.  De  l'anévrysme,  trad.  fr,  par  Delpech,  voy.  surtout  chap.  VIU,  S  1 1  P-  218. 
Paris,  1809,  in-8°. 
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el  translorinée  en  un  cordon  ligamenteux.  Chose  singulière  ! 
Scarpa  avait  disséqué  de  ses  propres  mains  une  artère  humérale 
l  estéc  parfaitement  perméable  après  la  guérison  complète  et  déjà 
mciennc  d'un  anévrysme  traumatique;  il  avait  vu  que  l'ouver- 
iure  artérielle  était  exactement  fermée  par' un  caillot  fibrineux 
aussi  dense  qu'une  cicatrice  véritable  (1);  il  connaissait  les  deux 
lits  analogues  cités  par  Foubert  ;  il  en  attribuait  même  gratuite- 
lent  un  quatrième  à  J.-L.  Petit,  et,  malgré  tout  cela,  il  persistait 
à  dire  que  ces  guérisons  ne  pouvaient  pas  être  considérées 
comme  radicales  (2). 

Scarpa  ne  niait  cependant  pas  que  la  compression  directe  ne 
pilt  procurer  des  guérisons  complètes  ;  mais  il  pensait  que ,  pour 
obtenir  ce  résultat,  il  fallait  porter  la  pression  jusqu'au  point  de 
réduire  entièrement  la  tumeur  et  d'exciter  Vinflammaiion  adhér 
siue  des  tuniques  propres  de  l'artère  dans  une  certaine  éten- 
due (3).  Briot  avait  déjà  émis  la  même  opinion  deux  ans  avant 
Scarpa  (U). 

Telles  sont  les  idées  qui  se  sont  succédé  dans  la  science  sur 
!  le  mode  d'action  de  la  compression  directe.  La .  diversité  des 

théories  s'explique  fort  bien  par  la  diversité  des  résultats  réels. 
I Cette  méthode,  en  effet,  peut  agir  de  trois  manières  bien  diffé- 
I rentes  :  tantôt  elle  fait  oblitérer  la  tumeur  par  des  caillots 
I passifs;  tantôt  elle  y  fait  déposer  des  caillots  actifs;  tantôt 
t  enfin  elle  fait  rétrograder  lentement  l'anévrysme ,  qui  finit  par 
'.guérir  suivant  un  mécanisme  tout  spécial,  déjà  pressenti  par 

Arnaud. 

1»  L'oblitération  par  des  caillots  passifs  est  due  en  général  à 
I  l'inflammation  que  .provoque  le  bandage.  Cela  est  assez  rare  lors- 
ique  l'anévrysme  est  petit;-  cela  est  plus  fréquent  lorsque  la 
Humeur  offre  un  volume  moyen;  mais  ce  sont  surtout  les  ané- 
'  vrysmes  volumineux  qui  sont  exposés  à  ce  mode  vicieux  d'obli- 
itération.  Il  est  nécessaire,  en  effet,  d'agir  avec  beaucoup  de  force 
[pom- maîtriser  ces  anévrysmes  par  une  pression  directe,  et  le 
f  froissement  des  tissus  fait  naître  fréquemment  une  inflanimalion 

(1)  Loc.  cit.,  p.  m. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  221. 

(3)  Loc.  cit.,  p.  370. 

CO  BniOT.  Essai  sur  les  tumeurs  formées  par  le  snnç  artériel.  Pari?,  J802  j  iu-.8",  p.  7!i. 
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qui  peut  se  propager  au  sac  et  y  faire  précipiter  des  caillots  pas- 
sifs. En  voici  un  exemple  : 

Un  volumineux  anévrysme  fémoral  était  traité  depuis  quel- 
ques mois  par  la  compression  directe  et  par  les  saignées.  A  plu- 
sieurs reprises,  le  bandage  avait  redoulMé  la  douleur  et  produit 
de  la  fièvre.  Tout  à  coup,  la  tumeur  prit  une  teinte  livide  et  parut 
menacée  de  gangrène:  on  enleva  le  bandage.  Le  lendemain,  les 
pulsations  s'arrêtèrent  ;  mais  la  couleur  livide  n'en  persistait  pas 
moins  ;  la  partie  inférieure  du  membre  était  froide  et  insensible. 
Peu  à  peu,  la  douleur  diminua,  la  lièvre  s'abattit,  et  l'anévrysmc 
subit  une  légère  diminution  ;  mais  le  malade  ne  se  rétablit  que 
fort  lentement.  Au  bout  de  six  mois,  la  tumeur,  bien  que  privée 
de  battements  ,  était  encore  très-volumineuse,  puisque  la  cuisse 
malade  avait  k  pouces  de  circonférence  de  plus  que  celle  du  côté 
opposé.  A  partir  de  ce  moment,  la  tumeur  resta  stationnaire  pen- 
dant douze  ans;  puis  elle  s'accrut  de  nouveau  en  s'accompagnant 
■  de  douleurs  cruelles.  Huit  ans  après,  elle  avait  acquis  un  volume 
considérable;  mais  elle  n'avait  aucun  des  caractères  de  l'ané- 
vrysme  :  elle  n'offi'ait  ni  pulsations  ni  fluctuation  ;  elle  continua 
à  augmenter  pendant  deux  ans  encore ,  et  à  cette  époque ,  c'est- 
à-dii-e  vingt-deux  ans  après  l'oblitération  produite  par  la  com- 
pression ,  elle  s'ulcéra  et  laissa  échapper  une  grande  quantité  de 
matières  brunâtres  et  grumeleuses.  Le  malade ,  épuisé  par  la 
fièvre  et  la  suppuration ,  ne  tarda  pas  à  succomber  (1).  J'ai  tenu 
à  citer  cette  observation  parce  qu'elle  prouve  combien  les  cail- 
lots passifs  se  prêtent  difficilement  à  la  résorption  et  combien 
sont  défectueuses  les  oblitérations  qu'ils  produisent. 

La  terminaison  fut  plus  favorable  sur  un  malade  traité  en 
octobre  1816,  par  J.-A.  Albers,  de  Brème.  L'anévrysme  était  gros 

(1)  FnEER.  Observât,  on  Anenrism.  Bir.ningha.u,  1807,  in-W,  p.  106.  La  fin  .le  l'observa^ 
tioii  acié  publiée  par  Uodgson ,  Maladies  des  artères,  tr.  f.aiiç.,  T.  I,  p.  115,18  ou  , 
Jlodgson,  qui  ne  connaissait  pas  les  deux  modes  d'oblitération  des  anévrys.nes,  crut  que  a 
matifcre  grumeleuse  et  brunâtre  contenue  dans  la  tumeur  était  due  à  la  putrefac  ton  d  un 
caillot  lamelleux,  c'csl-à-dire  fibrineux.  Mais,  d'une  part,  ces  caillots  ne  .c  putréfient  p..s,  c  , 
lÎe  tr  part  ils  ne  présentent  pas  une  teinte  brunâtre.  D'ailleurs  ,  l'oblitération  s,  rap. 
e  t  e  or  ne'tumeur  ne  pouvait  avoir  été  produite  par  un  sin.ple  dépOt  nbr„,eux.  im.  e 
h  fibrine  de  sang  de  rindividu  n'y  aurait  pas  sufT..  Enfin  ,  la  marche  ultérieure  des  phé.^- 
mtne  a  stabilifé  de  la  tumeur,  les  accidents  ultérieurs  dont  elle  devint  le  -ége  ou  c 
ôrouverait  sans  réplique  que  l'anévrysme  avait  été  oblitéré  par  des  ca.llots  pass.f  ,  qua.«l 
metne  on  ..'y  auraU  pas  trouvé  cette  bouillie  brunâtre  dont  la  couleur  provena.t  év.de.nment 
de  la  matière  colorante  du  sans- 
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comme  un  œuf  de  poule  et  occupait  l'aine  droite  :  la  compression 
(lirecle  fut  exercée  avec  un  tourniquet  à  pelote.  Au  bout  de 
deux  mois,  la  tumeur  s'enflamma  à  un  haut  degré,  devint  rouge, 
douloureuse  et  grosse  comme  un  œuf  d'oie;  malgré  cela,  l'ané- 
vi'ysme  ne  s'oblitéra  pas.  On  reprit  la  compression  lorsque  l'in- 
flammation fut  passée.  Cette  fois,  le  malade  la  supporta  sans 
inconvénient-,  la  tumeur  diminua  progressivement  et  disparut 
peu  à  peu  ;  elle  conserva  ses  battements  jusqu'à  la  fin,  car  on  Ut 
dans  l'observation  qu'au  mois  de  juin  1817  les  pulsations  dis- 
parurent, et  qu'à  cette  époque  il  n'y  avait  plus  aucun  gonfle- 
ment (1). 

Ainsi,  il  n'est  pas  douteux  que  la  compression  directe  peut 
provoquer  l'inflammation  des  anévrysmes  ;  celte  inflammation 
présente  alors  la  même  marche  que  les  inflammations  sponta- 
nées, c'est-à-dire  qu'elle  peut  laisser  persister  l'anévrysme  ou  en 
déterminer  l'oblitération  par  des  caillots  passifs. 

La  compression  directe  peut  donner  des  résultats  analogues 
par  un  mécanisme  un  peu  différent.  Il  arrive  quelquefois  qu'elle 
détermine  la  rupture  de  la  poche  anévrysmale,  et  que  le  sang 
infiltré  ou  épanché  dans  le  tissu  cellulaire  devient  la  cause  de 
l'inflammation.  C'est  ce  qui  eut  lieu  sur  un  malade  de  M.  Lyman 
Spalding.  Un  anévrysme  de  la  fémorale  avait  atteint  le  volume 
du  poing.  Le  1"  janvier  1808,  on  appliqua  la  compression  directe. 
Le  lendemain,  la  tumeur  avait  acquis  un  volume  double,  elle  était 
très- douloureuse,  et  avait  déjà  cessé  de  battre.  Il  est  clair  qu'il  y 
avait  eu  à  la  fois  rupture  du  sac,  inflammation  et  oblitération 
par  des  caillots  passifs.  La  suite  le  prouva  bien.  Au  lieu  de  dimi- 
nuer, la  tumeur  s'accrut,  sans  redevenir  pulsatile.  Trois  mois 
après,  elle  s'enflamma  de  nouveau  ;  son  sommet  se  couvrit  de 
phlycténes;  elle  avait  acquis  le  volume  de  la  tête  d'un  enfant 
{sic).  M.  Spalding  crut,  malgré  l'absence  totale  de  pulsations, 
que  l'anévrysme  était  encore  perméable  ,  et  pour  éviter  la  rup- 
ture et  l'hémorrhagic,  il  se  décida  à  pratiquer  l'opération  par 
l'ouverture  du  sac.  Il  incisa  donc  la  tumeur  cl  en  retira  environ 
deux  pintes  de  caillots  passifs.  Mais  quelle  fut  sa  surprise  en  re- 
connaissant que  l'artère  oblitérée  ne  fournissait  pas  une  goutte  de 


(I)  itfed.  CMrUrg.  Tramaclions.  I.ona. ,  1818,  vol.  IX,  p.  26, 
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sang!  11  jugea  superflu  de  lier  ce  vaisseau,  cl  il  eut  tort  :  l'artère 
était  sijupleraent  bouchée  par  des  caillots  passifs  qui  flnirenl  par 
se  dissoudre  et  qui  laissèrent  échapper  le  sang  à  deux  reprises 
dilTérentes.  Malgré  ces  hémorrhagies  et  malgré  l'abondance  de  la 
suppuration  ,  le  malade  fut  assez  heureux  pour  se  rétablir  (l). 
Mais  cette  observation  n'en  est  pas  moins  propre  à  mettre  en 
évidence  à  la  fois  les  inconvénients  de  la  compression  directe, 
ceux  de  l'inflammation  anévrysmale  et  ceux  de  l'oblitération 
par  des  caillots  passifs. 

2°  Le  second  mode  d'action  de  la  compression  directe  est  le  plus 
rare  des  trois.  Des  couches  fibrineuses  se  déposent  successivement 
dans  le  sac  et  finissent  par  le  remplir  entièrement  comme  cela  a 
lieu- dans  la  guérison  naturelle.  Il  semble  au  premier  abord  qu'il 
y  ait  beaucoup  de  cas  de  ce  genre  dans  la  science  ;  mais  en  y  re- 
gardant de  plus  près,  on  trouve  que  le  plus  souvent,  sinon  tou- 
jours, on  a  joint  à  la  compression  directe,  soit  la  méthode  de 
Valsalva,  soit  la  compression  indirecte,  suivant  le  procédé  de 
Guattani.  Je  ne  veux  pas  nier  la  possibilité  d'une  semblable  gué- 
rison, à  la  suite  de  la  seule  compression  directe,  mais  j'avoue  que 
je  n'en  connais  aucun  exemple  concluant.  Il  suffit,  d'ailleurs,  d'y 
réfléchir  un  instant  pour  reconnaître  que  ce  mode  d'obhtération 
doit  être  bien  rare.  La  compression  directe  expulse  le  sang  contenu 
dans  le  sac,  elle  empêche  la  circulation  anévrysmale  et  s'oppose 
par  conséquent  au  dépôt  graduel  de  la  fibrine.  Loin  de  favoriser 
l'action  des  autres  méthodes,  on  peut  dire  qu'elle  la  contrarie  au 
contraire ,  et  si  les  malades  de  Guattani  ont  obtenu  une  oblité- 
ration flbrineuse,  c'est  malgré  la  compression  directe  qui  n'a 
pas  été  exécutée  avec  assez  de  force  pour  empêcher  le  sang 
de  pénétrer  dans  le  sac.  Beaucoup  de  chirurgiens  sont  dis- 
posés k  combiner  cette  méthode  avec  les  autres;  on  voit  tout 
de  suite  combien  cela  est  irrationnel.  Par  exemple,  le  meilleur 
moyen  de  faire  échouer  la  compression  indirecte  est  certaine- 
ment d'y  jomdre  un  bandage  compressif  appliqué  sur  le  sac. 
J'insiste  fortement  sur  cette  circonstance  qui  rend  compte  de 
beaucoup  d'insuccès  faussement  attribués  à  la  compression  in- 
directe. 


(1)  Journal  de  Boyer,  Corvisart  et  Leroiiip,  T.  XXV,  p.  241  (  iioy.  J812). 
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II  y  a  cependant  quelques  cas  exceptionnels  où  ces  deux  mé- 
thodes peuvent  et  doivent  même  être  combinées  : 

Lorsqu'un  anévrysme,  par  une  cause  quelconque  ,  est  déjà  en 
partie  comblé  par  des  caillots  actifs,  la  compression  directe  peut 
intervenir  avec  plus  de  chances  de  succès.  La  tumeur,  devenue 
résistante,  cède  peu  à  l'action  du  bandage,  et  le  sang  continue 
à  y  pénétrer.  Mais  la  pression  exercée  sur  l'anévrysme  se  trans- 
met médiatement  au  tronc  artériel  ;  la  circulation  se  trouve  par 
conséquent  ralentie,  et  on  conçoit  que  cette  condition  soit  favo- 
rable au  dépôt  de  nouvelles  couches  flbrineuses.  Ainsi  s'expli- 
quent en  partie  quelques  résultats  heureux  de  la  compression 
directe  appliquée  sur  des  anévrysmes  qui  étaient  soumis  depuis 
longtemps  à  la  compression  indirecte ,  et  qui ,  après  avoir  pré- 
senté d'abord  une  grande  amélioration  ,  après  être  devenus  durs 
et  peu  pulsatiles,  avaient  cessé  de  faire  de  nouveaux  progrès  vers 
la  guérison.  Au  surplus,  j'aurai  l'occasion  d'y  revenir  dans  le 
chapitre  de  la  Compression  indirecte. 

M.  Porter  rapporte  deux  faits  fort  remarquables,  qu'on  peut 
rapprocher  des  précédents  :  un  homme,  atteint  d'anévrysme  po- 
plité,  entra  à  Meath  Hospital.  La  tumeur,  grosse  comme  un  œuf 
de  dinde,  était  dure  et  incompressible;  la  compression  exercée 
sur  la  fémorale  en  arrêtait  les  battements,  mais  n'en  faisait  pas 
diminuer  le  volume.  En  attendant  l'opération,  M.  Porter  appli- 
qua sur  le  membre  un  bandage  roulé ,  médiocrement  serré.  Une 
heure  après,  douleur  qui  s'accroît,  qui  devient  bientôt  excessive 
(excruciating)  et  qui  dure  toute  la  nuit.  Le  lendemain,  les  pulsa- 
tions ont  entièrement  disparu  ;  guérison  (1).  Le  second  fait  cité 
par  M.  Porter  est  exactement  semblable  :  M.  Gollis  appHque  un 
bandage  roulé  sur  un  anévrysme  poplité  volumineux,  dur  et  irré- 
ductible. Douleur  mmense  {sic).  Le  lendemain,  la  tumeur  est  en- 
tièrement privée  de  battements  ;  guérison  (2).  Dans  ces  deux  cas, 
le  sac  était  déjà  en  grande  partie  oblitéré  par  des  dépôts  spon- 
tanés de  fibrine,  et  il  est  probable  que  cette  masse  dure  transmit 
jusqu'au  tronc  artériel  l'action  compressive  du  bandage. 

(1)  Porter.  Observ.  on  Aneurism.  Dublin,  1830-18ii0,  iii-S",  p.  08. 

(2)  Porter,  toc.  cit.,  p.  99.  La  douleur,  flans  ces  deux  cas,  s'explique  sans  doute  par  la 
compression  des  nerfs  poplités,  étreints  entre  le  bandage  et  la  tumeur  en  grande  partie  soU- 
dlGée. 
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Je  dois  ajouter  que  Deschamps  avait  entrevu  ce  modo  d'action 
de  la  compression  directe.  Il  pensait  que  celle-ci  ne  pouvait 
réussir  que  lorsque  le  sac  reposait  principalement  sur  le  bout 
supérieur  de  l'artère;  qu'alors  la  pression  exercée  sur  la  tumeur 
se  transmettait  au  vaisseau  et  y  gênait  le  cours  du  sang,  comme 
aurait  pu  le  faire  une  ligature  graduelle  (1). 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  peut  afiirmer  que  la  compression  directe 
est  presque  toujours  un  obstacle  à  la  coagulation  flbrineuse. 

3"  Le  troisième  mode  d'action  de  la  compression  directe  est 
beaucoup  plus  commun  que  les  précédents.  Le  dépôt  des  caillots 
actifs  est  tout  exceptionnel;  la  formation  des  caillots  passifs  est  le 
résultat  d'un  accident.  Ces  deux  phénomènes,  lorsqu'ils  se  pro- 
duisent, ne  dépendent  pas  directement  de  l'action  du  bandage.  Le 
véritable  mode  d'action  de  la  compression  directe  est  tout  spécial 
et  diffère  entièrement  de  celui  de  toutes  les  autres  méthodes. 

Au  lieu  de  s'oblitérer  pendant  qu'elle  possède  encore  un  vo- 
lume notable,  la  tumeur,  sans  cesser  de  battre,  revient  graduel- 
lement sur  elle-même;  le  sac,  vidé  par  la  compression  directe, 
se  rétracte  d'une  manière  continue.  I/anévrysme  disparaît  peu  à 
peu,  par  une  sorte  d'atrophie.  Réduit  au  volume  d'une  noisette, 
ou  même  à  un  volume  moindre  encore,  il  continue  toujours  à 
présenter  des  pulsations  ;  et,  quoique  ses  parois  semblent  un  peu 
épaissies,  il  n'a  pas  cessé  d'être  à  peu  près  complètement  réduc- 
tible. Enfin,  au  bout  d'un  temps  variable,  mais  ordinairement 
très-long ,  pour  peu  que  l'aflection  soit  ancienne,  la  tumeur  finit 
par  disparaître ,  laissant  à  peine  après  elle  un  petit  nodus  in- 
dm-é,  situé  sur  le  trajet  de  l'artère,  qui  conserve  même  quelque- 
fois sa  perméabilité. 

Comment  s'effectuent  ces  guérisons,  si  différentes  de  toutes 
celles  qui  ont  été  décrites  jusqu'ici?  Les  auteurs  ne  s'en  sont 
même  pas  occupés,  et  il  faut  dire,  du  reste,  que  c'est  là  une  ques- 
tion fort  difficile  à  résoudre.  La  compression  directe  empêche 
l'abord  du  sang;  le  sac  n'étant  plus  distendu  revient  peu  à  peu 
sur  lui-même  ;  l'anévrysme  rétrograde  par  un  mécanisme  inverse 
de  celui  qui  a  présidé  à  son  accroissement;  mais  cela  ne  sul'fil 
pas  pour  amener  la  guérison.  Le  jour  où  la  compression  cesse. 

(1)  Journal  de  SMilloI ,  T.  X,  p.28!i;  ce  lapporl  de  Dcscliamps  (Uile  Uc  1801, 
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la  tumeur,  quelque  petite  qu'elle  soit  devenue,  conserve  tous  les 
caractrros  des  anévrysmes  ;  elle  est  toujours  perméable,  tou- 
jours pulsatile,  et,  par  conséquent,  toujours  disposée  h  s'ac- 
croître. Pour  que  la  guérison  ait  lieu,  il  faut  que  l'artère  soit 
oblitérée,  ou  du  moins  que  l'oriflce  du  sac  soit  exactement  re- 
lermé. 

L'oblitération  de  l'artère  manque  quelquefois,  ainsi  que  je  le 
prouverai  tout  à  l'heure  par  des  exemples.  Il  est  vrai  qu'elle  a 
lieu  dans  beaucoup  de  cas;  mais  cela  ne  nous  éclaire  pas  sur  le 
mécanisme  de  la  guérison.  Il  s'agit  de  savoir  pourquoi  cette  obli- 
tération se  produit.  Il  n'est  plus  possible  de  dire,  avec  Scarpa, 
qu'elle  est  due  à  l'inflammation  adhésive  des  parois  artérielles 
comprimées  ;  on  sait  aujourd'hui  à  quoi  s'en  tenir  sur  cette  pré- 
tendue artérite  adhésive,  qui  est  en  contradiction  avec  les  résultats 
de  toutes  les  observations  et  de  toutes  les  expériences.  D'ailleurs, 
les  nombreuses  appUcations  que  la  compression  indirecte  a  re- 
çues depuis  quelques  années  prouvent  que  la  seule  compression 
médiate  ne  réussit  pas  à  faire  oblitérer  les  troncs  artériels.  Ce 
n'est  donc  pas  l'oblitération  de  l'artère  qui  est  l'agent  des  gué- 
risons  obtenues  par  la  compression  directe. 

Est-ce  l'occlusion  de  l'orifice  du  sac  ?  On  est  bien  obligé  de 
l'admettre,  au  moins  dans  le  cas  où  l'artère  reste  perméable. 
Mais  comment  s'efl"ectue  cette  occlusion  ?  Gela  est  encore  dou- 
teux. On  peut  affirmer  seulement  que  ce  n'est  pas  par  une  cica- 
trisation pure  et  simple  des  bords  de  l'ouverture  artérielle.  Les 
autopsies  ont  montré  que  jamais  les  bords  n'adhéraient  directe- 
ment l'un  à  l'autre  ;  qu'ils  étaient  toujours  séparés  par  un  petit 
bouchon  très-résistant,  aussi  solide,  et  plus  solide,  peut-être, 
qu'une  cicatrice ,  mais  constitué  par  un  simple  amas  de  fibrine 
condensée ,  qui  adhère  de  toutes  parts  au  pourtour  de  l'ouver- 
ture. Ce  bouchon  fibrineux  se  continue  avec  une  petite  masse 
solide  de  même  nature  ,  située  sur  la  paroi  artérielle ,  la  place 
de  l'ancien  sac  anévrysmal.  Cela  semble  indiquer  que  l'ané- 
vrysme  a  été  oblitéré  par  des  dépôts  fibrineux  ;  mais,  s'il  en  était 
ainsi,  il  faudrait  que  la  tumeur  eût  cessé  de  battre  k  une  époque 
où  elle  présentait  encore  un  certain  volume.  Au  lieu  de  cela,  elle 
a  conservé  ses  pulsations  jusqu'à  la  fin.  Et  d'ailleurs  on  a  vu 
plus  haut  combien  il  était  difficile  de  concevoir  la  possibilité 
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d'une  coagulation  flbrineuse  dans  les  anévrysnies  traités  par  la 
seule  compression  directe. 

Au  milieu  de  ces  inccrtiliides  et  de  ces  contradictions,  je  m'ar- 
rêterais volontiers  à  l'hypotlièse  suivante,  qui  se  rapproche  jus- 
qu'à un  certain  point  de  la  théorie  émise  par  Arnaud. 

La  plupart  des  anévrysmes  sont  tapissés  d'une  couche  flbri- 
neuse. Cette  couche  n'est  épaissie  et  disposée  en  feuillets  stra- 
tifiés que  dans  les  anévrysmes  anciens;  mais  elle  existe  déjà, 
quoique  beaucoup  plus  mince,  dans  les  anévrysmes  plus  petits  et 
plus  récents.  La  couche ,  ainsi  déposée  avant  l'application  des 
moyens  compressifs,  n'a  aucune  tendance  à  s'accroître  sous  l'in- 
fluence de  la  compression  ;  loin  de  là ,  elle  est  plutôt  disposée  à 
diminuer  de  volume  en  se  condensant  chaque  jour  de  plus  en 
plus;  mais  ne  pouvant  en  aucune  façon  se  dissoudre,  comme  le 
feraient  des  caillots  passifs,  elle  persiste  indéfiniment  dans  le  sac. 
Lorsque  celui-ci  se  rétracte,  et  que  sa  capacité  diminue,  les  cail- 
lots actifs  qu'il  renfermait  avant  le  début  du  traitement  sont  peu 
à  peu  refoulés  vers  le  cen  tre  et  vers  l'orifice  de  l'anévrysme  ;  puis, 
la  compression  aidant,  les  caillots  repoussés  parle  bandage  vien- 
nent s'appliquer  sur  l'ouverture  de  l'artère ,  où  ils  finissent  par 
contracter  des  adhérences  solides.  Tantôt  ils  constituent  un 
simple  bouchon  latéral  qui  proémine  à  peine  dans  la  cavité  du 
vaisseau;  tantôt  ils  forment  une  saillie  plus  considérable  qui 
s'avance  jusque  dans  l'artère  et  y  intercepte  le  passage  du  sang. 
—  La  guérison  s'effectue  ainsi  de  deux  manières,  selon  que  l'ar- 
tère reste  perméable  ou  qu'elle  s'oblitère  tout  à  fait  ;  mais ,  dans 
les  deux  cas,  la  cessation  des  battements  coïncide  avec  la  dispa- 
rition presque  complète  de  la  tumeur:  celle-ci  est  dès  lors  réduite 
à  un  petit  noyau  induré ,  constitué  par  la  paroi  du  sac  et  par  la 
petite  masse  flbrineuse  qui  existait  dans  l'anévrysme  avant  l'ap- 
plication du  bandage. 

Cette  explication  rend  compte  des  principales  particularités  du 
traitement  par  la  compression  directe.  Celle-ci,  en  effet,  ne  réus- 
sit guère  sur  les  anévrysmes  un  peu  volumineux,  parce  que  plus 
le  sac  est  étendu  et  plus  il  lui  est  difficile  de  se  rétracter  complè- 
tement. On  comprend  de  la  même  manière  pourquoi  elle  ne  gué- 
rit ces  anévrysmes  qu'au  bout  d'un  temps  très-considérable ,  la 
rétraction  du  sac  ne  pouvant  s'effectuer  qu'avec  une  extrême 
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lenteur.  Elle  a  d'aiitanl  plus  de  chances  de  succès  que  roriflce  de 
l'artère  est,  plus  petit,  parce  que  le  bouchon  flljrineux  reste  d'au- 
tant plus  aisément  engagé  dans  l'ouverture  que  celle-ci  est  plus 
étroite.  Les  anévrysmes  consécutifs  ù  une  simple  piqûre  doivent 
par  conséquent  se  prêter  moins  que  les  autres  au  traitement  par 
la  compression  :  c'est  ce  que  l'expérience  a  depuis  longtemps  re- 
connu. L'adhérence  du  bouchon  fibrineux  sur  le  pouftour  de 
l'ouverture  artérielle  doit  s'cfi'ecluerplus  facilement  lorsque  cette 
ouverture  est  la  conséquence  d'une  plaie  récente  que  lorsqu'elle 
est  due  à  mie  plaie  plus  ancienne  ou  à  une  rupture  ;  et,  en  effet, 
on  a  remarqué  que  les  anévrysmes  traumatiques  récents  et  petits 
étaient  ceux  qui  cédaient  le  plus  promptement  et  le  plus  aisément 
il  la  compression  directe.  Enfin,  la  compression  ne  guérissant  les 
anéviTsraes  qu'à  la  faveur  d'un  dépôt  fibrineux  dont  l'existence 
est  éventuelle  et  tout  à  fait  indépendante  de  l'action  du  bandage, 
on  s'explique  ainsi  pourquoi  cette  méthode  est  si  incertaine  dans 
ses  résultats.  Elle  exige ,  pour  réussir,  la  coïncidence  de  deux 
dispositions  qui  sont  rarement  réunies  :  il  faut,  en  effet,  que  d'une 
part  l'anévrysme  soit  récent  et  petit  ;  d'une  autre  part  qu'il  soit 
déjà  tapissé  d'une  couche  fibrineuse;  et  on  sait  que  les  caillots 
actifs  manquent  très-souvent  dans  les  anévrysmes  encore  rap- 
prochés de  leur  début. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  la  compression  directe  n'est 
guère  applicable  qu'aux  anévrysmes  traumatiques  consécutifs  à 
la  saignée  du  bras.  Elle  est  d'autant  plus  lente  dans  ses  effets 
que  la  tumeur  est  plus  volumineuse  et  plus  ancienne.  L'ané» 
vrysme  de  l'abbé  Bourdelot  était  gros  comme  un  petit  œuf  de 
poule;  aussi  s'écoula-t-il  un  an  avant  la  guérison.  Dans  le  cas  de 
Cagnion,  la  tumeur  occupait  le  pli  du  bras  d'un  enfant  de  6  ans 
(elle  avait  U  i  centimètres  de  diamètre),  et  le  bandage  ne  put  être 
enlevé  qu'au  bout  d'une  année  entière  (1).  Sur  les  deux  malades 
de  M.  Tétu,  au  contraire,  les  tumeurs  étaient  petites  et  récentes; 
et  il  suffit  de  seize  jours  dans  un  cas,  de  vingt  jours  dans  l'autre, 
pour  amener  une  guérison  radicale  (2). 

.l'ai  dit  que  l'artère  conservait  quelquefois  sa  perméabilité.  II 

(1)  Journal  de  chirurgie  de  Dcsaidl,  Paris,  noi,  in-S",  T.  H,  p.  80, 

(2)  Journal  universel  des  seienccu  médicales,  P.nris,  1828,  in-S-,  T.  L,  p.  228  et  283. 
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est  difficile  do  savoir  jusqu'il  quel  point  cela  est  fréquent.  On  a 
cru,  à  une  certaine  époque,  que  c'était  le  cas  le  plus  ordinaire  :  on 
se  basait  sur  la  persistance  des  pulsations  dans  l'artère  radiale. 
Mais  Flajani  a  montré  la  nullité  de  cet  argument  en  prouvant  que 
les  pulsations  de  la  radiale  persistaient  après  la  ligature  de  l'ar- 
tère humérale.  La  circulation  collatérale  ramène  eu  effet  bien  vite 
le  sang  dans  les  artères  de  la  partie  inférieure  du  membre  (1)  ; 
toutefois ,  Flajani  est  allé  trop  loin  en  disant  que  la  compression 
directe  ne  pouvait  guérir  les  anévrysmes  sans  oblitérer  l'artère. 
Il  aurait  dû  connaître  cependant  une  observation  publiée  par 
Foubert  dans  les  Mémoires  de  l'Académie  de  chirurgie  : 

Un  malade  guéri  d'un  anévrysme  traumatique  du  coude  par  la 
compression  directe  mourut  d'apoplexie  quelques  mois  après. 
M'autopsie,  Foubert  trouva  sous  la  cicatrice  de  la  peau  «  une 
((  petite  nodosité  formée  par  une  étroite  union  entre  l'expansion 
«  aponévrotique  du  biceps  ,  la  gaine  celluleuse  de  l'artère  et  les 
«  lèvres  mêmes  de  la  plaie.  Ces  parties  étaient  entièrement  con- 
«  fondues  entre  elles.  »  L'artère  était  perméable  ;  et  Foubert 
l'ayant  fendue  longitudinalement  en  arrière,  trouva  que  la  plaie 
artérielle  était  bouchée  par  «  un  caillot  de  sang  endurci,  de  la 
«  forme  d'une  tête  de  clou,  qui  tenait  unies  les  parties  voisines, 
a  et  tenait  lieu  de  cicatrice  (2).  »  Telle  était  la  solidité  de  ce 
caillot,  qu'après  avoir  macéré  dans  l'eau  pendant  deux  mois, 
il  était  aussi  ferme  et  aussi  adhérent  que  le  premier  jour;  et 
J.-L.  Petit  en  conclut  qu'il  était  formé  d'une  substance  analogue 
à  celle  des  cicatrices  (3). 

(1)  Flajani.  Ri/lcssioni  geitcrali  sopra  l'Aiiewisma  delbraccio,  dans  Collezionp  d'os- 
servaiioni  e  i-iflessioni  di  cliinn-gia.  Rome,  an  VI,  in-8»,  T.  II ,  p.  55. 

(2)  Mém.  Acad.  de  chirurgie.  T.  II,  1753,  iii-ù",  p.  541,  5'  obs. 

(3)  J.-L.  Petit.  Troisième  mémoire  sur  les  liémm-rhagies,  dans  Mémoires  de  l'Acad. 
des  sciences,  1736,  édii.  in-12  de  Hollande,  p.  601.  Une  belle  planche  accompagne  ce  travail. 
1,'édiieur  des  OEiivrcs  posthumes  de  J.-L.  Peiit  (Paris,  1790,  in-8",  T.  III,  p.  219)  accuse 
Foubert  de  s'Otre  approprié  cette  observation.  C'est  bien  à  tort ,  puisque  l'observaUon  appar- 
tenait  à  foubert,  qui  avait  traité  ce  malade  et  qui  avait  ensuite  pratiqué  l'autopsie.  Foubert 
raconte  dans  son  mémoire  qu'il  présenta  la  pièce  à  l'Académie  des  sciences ,  et  que  J.-L.  Petit 
fut  chargé  de  l'examiner.  Si  quelqu'un  doit  Ctre  accusé  d'indélicatesse,  c'est  certainement 
J.-L.  Petit,  qui  n'a  pas  même  cité  le  nom  de  Foubert  dans  son  travail,  et  qui  a  si  bien 
défiguré  Pobservalion  qu'elle  est  devenue  presque  méconnaissable.  Il  en  est  résulté  que 
tous  les  auteurs  ultérieurs  ont  dédoublé  ce  fait  unique,  et  que  la  science  possMe  aujourd'hui 
deux  observations  bien  distinctes ,  celle  de  Foubert  et  celle  de  J.-L.  Petit,  l'oy.  en  particidicr 
HODGSON  Malad.  des  arlires  et  des  veines  ,  trad.  fr. ,  T.  I,  p.  17ii.  -  Scarpa.  De  fané- 
vrysme  trad.  Delpecli,  p.  373  et  p.  381,  etc.  Scarpa  a  été  tout  pariiculièremcnt  mallicureux 
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On  peut  citer  encore  un  fait  tout  aussi  concluant,  recueilli  par 
Scarpa  en  1793  : 

Un  anévrysme  faux  consécutif  de  l'artèro  humérale  fut  guéri 
par  la  compression  directe.  Au  bout  de  deux  mois,  il  ne  restait  à 
la  place  de  l'anévrysme  qu'un  petit  tubercule  indolent  et  immo- 
i  bile ,  de  la  grosseur  de  deux  pois  chiches.  Le  malade ,  parfaite- 
1  ment  guéri ,  quitta  l'hôpital  ;  mais  sept  mois  et  demi  plus  tard  il 
:  reçut  un  coup  de  bâton  sur  le  bras  :  un  phlegmon  diffus  en  fut  la 
I  conséquence.  Volpi  pratiqua  une  incision  sur  le  devant  de  l'arti- 
'  culation  du  coude  :  il  sortit  d'abord  beaucoup  de  pus  ;  puis  on 
.  aperçut  dans  le  fond  de  l'abcès  un  petit  corps  solide  que  Scarpa 
I  désigne  sous  le  nom  de  trombus  couenneux.  Volpi,  qui  ignorait 
les  antécédents  du  malade,  saisit  ce  petit  corps  et  l'arracha; 
aussitôt  le  sang  artériel  s'élança  avec  force ,  et  on  se  décida  à 
pratiquer  l'amputation.  La  dissection  du  membre  montra  que 
l'artère  humérale  avait  conservé  son  calibre,  et  que  c'était  elle 
qui  avait  fourni  le  sang  au  moment  où  on  avait  arraché  le  tromhus 
couenneux.  Scarpa,  dominé  par  une  idée  préconçue,  en  conclut 
que  le  malade  n'était  pas  guéri  de  son  anévrysme.  Il  fallait  cepen- 
dant que  l'ouverture  de  l'artère  fût  bien  solidement  bouchée, 
puisque  le  caillot  fibrineux  avait  résisté  successivement  à  une 
forte  contusion,  à  une  violente  inflammation  suppurative,  et  qu'il 
n'avait  cédé  qu'à  une  traction  directe.  Tout  permet  de  croire,  au 
contraire,  que  sans  l'intervention  d'un  nouveau  traumatisme,  le 
malade  eût  été  définitivement  guéri  (1). 

Ainsi  il  est  bien  certain  que  la  compression  directe  peut  guérir 
l'anévrysme  sans  oblitérer  l'artère  adjacente,  mais  il  n'est  pas 
possible  de  dire  si  cela  est  fréquent ,  parce  qu'on  n'a  pratiqué 
jusqu'ici  qu'un  très-petit  nombre  d'autopsies. 

J'ai  dit  que  la  plupart  des  succès  de  la  compression  directe 
avaient  été  obtenus  sur  des  anévrysmes  consécutifs  à  la  saignée 
du  bras.  La  position  superficielle  de  ces  anévrysmes  et  l'évidence 
de  la  cause  qui  les  a  produits  permettent  de  les  reconnaître  de 
très-bonne  heure.  La  proximité  du  point  d'appui  fourni  par  le 

dans  sa  riiation.  Aprfcs  avoir  reproduit  texlucllomciit  la  dcsciiiiiion  du  l'oubcrt ,  il  hJdiiI.i  : 
«  Au  rcsie,  avant  Foiibert ,  en  1732,  Petit  av.iii  présenté  à  l'Académie  des  sciences  l'nrlère 

brachiale,  etc.  »  Nouvel  exemple  de  génération  flssipare. 

[V  Scarpa,  De  Vmévryxme ,  irad.  fr.  Paris,  1H0!(,  iii-8",  p.  S71, 
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squelette  rend  la  compression  facile  k  exercer.  Enfin  la  disposi- 
tion de  la  région  et  la  situation  des  artères  collatérales,  que  pro- 
tègent des  saillies  osseuses ,  se  prêtent  merveilleusement  à  l'ap- 
plication des  appareils.  Ces  circonstances  favorables  expliquent 
pourquoi  la  méthode  compressive  est  bien  plus  souvent  efficace 
ici  que  partout  ailleurs. 

Or,  les  anévrysmes  traumatiques  du  coude  sont  tantôt  simples, 
tantôt  variqueux.  Je  n'ai  rien  à  ajouter  à  ce  que  j'ai  dit  plus  haut 
sur  les  effets  de  la  compression  directe  appliquée  au  traitement 
des  anévrysmes  simples;  mais  les  anévrysmes  artério-veineux 
méritent  de  nous  arrêter  quelques  instants. 

On  n'ignore  pas  que  ces  anévrysmes  échappent  à  l'action  de  la 
plupart  des  méthodes  thérapeutiques,  et  que  la  ligature  elle- 
même  ne  les  guérit  que  par  exception.  Il  semble  qu'ils  devraient 
à  plus  forte  raison  résister  à  la  compression  directe.  Il  n'en  est 
rien.  Par  une  heureuse  coïncidence  ,  cette  méthode ,  si  infidèle 
dans  les  autres  cas ,  paraît  jouir  ici  d'une  efficacité  exception- 
nelle. 

Certes,  je  suis  loin  de  dire  que  la  compression  doive  guérir 
tous  les  anévrysmes  variqueux  consécutifs  à  la  saignée ,  mais  il 
suffit  qu'elle  réussisse  quelquefois  pour  qu'elle  mérite  toute  l'at- 
tention des  chirurgiens. 

Déjà,  du  temps  de  Scarpa,  elle  avait  donné  plusieurs  succès 
bien  avérés.  Le  plus  ancien  et  l'un  des  plus  remarquables  était 
celui  de  Guattani  (1771)  (1).  Un  autre  malade,  traité  par  le  même 
chirurgien  deux  ans  auparavant ,  avait  obtenu  une  amélioration 
notable,  puisque  sa  tumeur  avait  disparu  et  que  son  anévrysme 
variqueux  s'était  transformé  en  simple  varice  anévrysmale  (2). 
Guattani  avait  employé  le  bandage  de  Genga,  qui  exerce  à  la  fois 
une  compression  directe  et  une  compression  indirecte.  Mais  Mon- 
teggia  et  les  deux  Brambilla  réussirent  complètement  dans  des 

(1)  GUATXAMi.  De  spiirio  bfacliUAnewysmaLe,  dans  coMcci.  de  Lautli,  De  Aneurysma- 
tibiis  scriptores.  Strasbourg,  1785,  in-W,  p.  223,  obs.  UI.  Lauih  a  commis  ici  une  confusion 
trfs-fâcheuse.  11  a  fait  rentrer  ce  mémoire,  évidemment  postérieur  à  1771,  dans  un  travail 
publié  par  Guattani ,  en  1745,  sous  le  litre  de  Z/iSfoî-iVE  chiœ  Aiteuvysmaium.  —  On  en  a 
conclu  que  la  découverte  de  l'anévrysme  variqueux  avait  été  faite  par  Guattani ,  tandis  que 
le  mémoire  de  Will.  Hunter  date  dç  1757,  et  est  antérieur  d'environ  quinze  ans  a  celui  de 
Guattani. 

(2)  Loc,  cil.,  p.  21'i,  obs.  IV. 
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cas  semblables  par  la  seule  compression  directe  (1).  Depuis  lors 
d'autres  succès  ont  été  obtenus  et  la  guérison  des  anévrysmes 
artërio-veineux  par  la  compression  ne  peut  plus  être  l'objet  d'un 
doute. 

La  succession  des  phénomènes  qui  précèdent  ou  accompagnent 
cette  guérison  a  été  étudiée  par  M.  Nélaton  et  exposée  dans  la 
thèse  remarquable  de  M.  Augustin  Morvan  (2). 

J'ai  parlé  plus  haut  d'un  malade  chez  lequel  la  compression 
appliquée  par  Guattani  eut  pour  résultat  de  faire  disparaître  la 
tumeur  anévrysmale  en  laissant  persister  toutefois  la  communi- 
cation artério-veineuse.  Les  choses  ont  suivi  une  marche  précisé- 
ment inverse  sur  les  malades  observés  par  M.  Nélaton.  L'ouver- 
ture de  communication  a  commencé  par  s'oblitérer  et  l'anévrysme 
variqueux  s'est  transformé  en  anévrysme  non  variqueux;  en 
d'autres  termes ,  la  plaie  des  parois  veineuses  s'est  refermée 
avant  celle  des  parois  artérielles.  Le  bruit  de  souffle  à  double 
courant  et  le  frémissement  particulier  de  l'anévrysme  variqueux 
ont  disparu  à  une  époque  où  la  tumeur  battait  encore.  Chez  le 
premier  malade  de  M.  Nélaton ,  cette  transformation  s'est  effec- 
tuée spontanément.  La  saignée  avait  été  pratiquée  le  28  juillet  > 
18^16,  et  le  U  août  suivant,  on  constata  que  l'ouverture  de  la  pa- 
roi veineuse  était  tout  à  fait  cicatrisée.  La  tumeur  se  comporta  dès 
lors  comme  un  anévrysme  faux  consécutif,  s'accrut,  et  atteignit 
bientôt  le  volume  d'une  grosse  noix.  Elle  n'était  plus  réductible, 
mais  elle  battait  toujours.  La  compression  directe  n'ayant  pu  être 
supportée,  on  Ha  l'artère  humérale  le  long  du  bras,  et  cette 
opération ,  qui  échoue  à  peu  près  constamment  lorsque  l'ané- 
vrysme est  en  communication  avec  une  veine ,  fut  suivie  d'un 
plein  succès  (3). 

Sur  le  deuxième  malade,  la  blessure  remontait  déjà  à  douze 
jours.  Il  n'y  avait  aucune  tumeur,  mais  les  signes  de  la  vârice 

(1)  MONTEGCiA,  Istitinioni  clixrurgiclie.  Rome,  1813,  in-S",  2«  édii. ,  vol.  II ,  p.  126, 
%  289.  —  ANTOINE  DE  Brambilla.  Abliaiidl.  von  der  blutadricliten  Pulsadergcscinvulst , 
dans  Abhandluugen  der  Kùmiscli.  Kaiserl.  Kunigl.  Josepitiuisclie  Académie  zu  Wien , 
B(l  I ,  p.  98.  Vienne ,  1787,  in-ft".  L'observation  d'Alexandre  de  Brambilla  se  trouve  dans  le 
môme  mémoire ,  p.  103, 

(2)  AUGUSTIN  MonvAN.  De  l'anéurysme  variqueux ,  Thèse  inang.  P.iris,  il  mars  18ù7, 
p.  U2. 

(î)  Ado.  Morvan  ,  (oc,  cit.,  p.  35 ,  1«  nhs, 
19. 
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anévrysmale  existaient  h  un  haut  degré.  La  compression  fut  ap- 
pliquée le  10  août;  le  lendemain  soir  le  frémissement  avait  dis- 
paru. Ce  fut  neuf  jours  après  seulement  qu'on  vit  poindre  sous  la 
,  cicatrice  une  tumeur  pulsatile  présentant  tous  les  caractères  de 

î  l'anévrysme  faux  consécutif.  —  Cette  tumeur  fut  traitée  par  la 

compression  directe  ,  diminua  insensiblement  et  cessa  de  battre 
I  au  bout  de  vingt-cinq  jours.  La  guérison  fut  aussi  parfaite  que 

possible.  11  restait  seulement  un  petit  noyau  indm^é  gros  comme 
un  grain  de  chapelet,  sur  le  trajet  de  l'artère  humérale,  qui  avait 
conservé  toute  sa  perméabilité  (1). 
j  Avant  de  paraître  in  extenso  dans  la  thèse  de  M.  Morvan,  ce 

1  fait  avait  déjà  été  publié  en  abrégé  dans  un  journal,  et  avait 

j  donné  prise  à  la  critique.  M.  Malgaigne,  ne  trouvant  pas  dans  les 

j  détails  de  l'observation  la  preuve  de  l'existence  de  la  phlébarté- 

rie,  et  rappelant  du  reste  que  le  frémissement  vibratoire  pouvait 
se  manifester  dans  les  anévrysmes  simplement  artériels,  contesta 
l'exactitude  du  diagnostic  et  se  demanda  si  la  tumeur  guérie  par 
I  M.  Nélaton  communiquait  bien  avec  les  veines  (2).  Cette  objection 

n'est  plus  possible  aujourd'hui.  Deux  faits  nouveaux,  deux  nou- 
veaux succès  ont  prouvé  que  la  compression  directe,  as'ant  de 
guérir  les  anévrysmes  variqueux ,  commence  par  faire  oblitérer 
l'ouverture  de  la  veine  et  par  transformer  la  tumeur  en  ané- 
vrysme  artériel.  Ces  deux  faits  appartiennent  encore  à  M.  Néla- 
ton. Ils  ont  été  vus  par  un  grand  nombre  de  personnes  à  l'hôpital 
des  cliniques.  —  Le  diagnostic  a  été  établi  avec  la  plus  rigoureuse 
précision ,  et  maintenant  le  doute  n'est  plus  permis.  Le  lecteiu" 
trouvera  les  observations  détaillées  dans  une  thèse  qui  est  ac- 
tuellement sous  presse ,  et  où  M.  Henry,  interne  distingué  des 
hôpitaux,  a  consigné  le  résultat  de  ses  études  sur  les  anévrysmes 
artério-veineux  (3).  Je  demanderai  néanmoins  la  permission  de 
présenter  ici  l'un  de  ces  faits  intéressants.  Ayant  vu  le  malade  à 
plusieurs  reprises ,  lui  ayant  même  donné  des  soins  pendant 
quelque  temps  ,  je  puis  garantir  l'exactitude  des  détails  qui  i 
suivent ,  et  que  j'extrais  pour  la  plupart  de  la  rédaction  de 
I  M.  Henry  : 

I  (1)  Loc.  cit.,  p.  SQ,  r  obs. 

(1)  Malgaigne.  Journal  de  chirurgie ,  T.  IV,  p.  365  ,  1846. 
I  (1)  Henhy.  Considérdtiom  sur  l'anivrya)}ic  arlério-veincu.v,  Tli,  inang.  Paris,  ISSO. 
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7*  Observation  (Nélaion).  —  Anévrysme  arlério-veineux  du  pli  du  coude, 
suite  de  saignée.  —  Compression  directe  et  compression  indirecte 
exercée  avec  les  doigts.  —  Guérison  de  la  phlébartérie,  puis  guérison 
de  l'anévrysme. 

Joseph  Perrier,  âgé  de  70  aas ,  cartonnier,  entré  à  l'hôpital  des  CHniques 
le  25  avril  18o5.  Le  8  janvier,  cet  homme  fut  saigné  sur  la  veine  médiane 
basilique  droite.  Une  seconde  saignée  fut  pratiquée  le  1 1  janvier  sur  la  même 
veine.  Le  malade  ne  donne  aucun  renseignement  sur  ce  qui  se  passa  au  mo- 
ment de  la  saignée.  Il  raconte  seulement  que  le  médecin  appliqua  un  ban- 
dage qui  fut  tenu  en  place  pendant  dix  jours.  Au  bout  de  ce  temps  le  bandage 
fut  enlevé ,  et  Perrier  affirme  qu'il  n'y  avait  encore  aucune  tumeur  sous  la 
cicatrice. 

Mais  dans  les  premiers  jours  de  février,  sans  effort  préalable  et  sans  avoir 
travaillé  plus  que  d'habitude,  Perrier  éprouva  au  pli  du  coude  une  sensation 
de  battements  ;  il  y  regarda  et  y  trouva  une  tumeur  dont  le  volume  depuis 
lors  ne  s'est  pas  notablement  accru. 

Le  médecin  fut  aussitôt  consulté  et  appliqua  sur  le  coude  une  bande  en  8 
de  chiffre  soutenant  des  compresses  imbibées  d'eau  blanche.  Le  malade 
reprit  son  travail  pendant  quelque  temps. 

Le  25  avril  4855 ,  il  entra  à  l'hôpital  des  Cliniques.  Au-dessous  du  pli  du 
coude  droit  existait  une  tumeur  assez  régulière,  presque  hémisphérique, 
large  de  10  centimètres,  haute  de  8  ,  et  faisant  une  saillie  de  2  centimètres 
et  demi.  Cette  tumeur  était  sous- cutanée  ,  non  adhérente  à  la  peau  qui  pa- 
raissait saine.  A  sa  partie  supérieure  et  à  1  centimètre  et  demi  au-dessous  du 
pli  du  coude,  on  apercevait,  sur  le  trajet  de  la  veine  médiane  basilique,  les 
deux  petites  cicatrices  des  saignées  pratiquées  au  mois  de  janvier. 

La  tumeur  était  molle,  réductible,  agitée  de  battements  énergiques;  à  la 
vue  et  au  toucher,  on  y  reconnaissait  des  mouvements  d'expansion  très- 
manifestes.  Elle  était  un  peu  plus  molle  au  niveau  des  cicatrices  que  dans  le 
reste  de  son  étendue  ;  en  ce  point  on  percevait  avec  le  doigt  un  frémisse- 
ment cataire  très-intense,  qui  ne  s'étendait  pas  très-loin.  L'auscultation  fai- 
sait entendre  un  bruit  de  souffle  très-fort,  continu,  avec  renforcements 
isochrones  aux  diastoles  artérielles.  Ce  souffle  se  propageait  eu  bas  jusqu'au 
poignet,  en  haut  jusqu'à  l'aisselle;  il  devenait  intermittent  avant  de  dispa- 
raître. 

En  exerçant  avec  le  doigt  une  compression  légère  au  niveau  de  la  cicatrice, 
sans  réduire  la  tumeur,  on  ne  faisait  pas  cesser  le  bruit  de  souille  ,  mais  on 
le  rendait  intermittent.  L'artère  humérale  droite  était  très-volumineuse  et 
très-flexueuse  ;  le  pouls  radial  du  même  côté  était  affaibli.  Quant  aux  veines 
de  l'avanl-bras ,  elles  n'étaient  pas  variqueuses,  mais  on  ne  doit  pas  oublier 
que  le  malade,  depuis  près  do  trois  mois,  portait  un  bandage  compressif. 
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Du  reste,  il  n'y  avait  aucun  œdème  ;  le  membre  n'était  pas  notablement 
affaibli  ;  le  malade  y  éprouvait  seulement  un  peu  d'engourdissement. 

Le  29  avril,  M.  Nélaton  applique  sur  la  tumeur  des  compresses  graduées, 
soutenues  par  un  bracelet  en  caoutchouc  et  par  un  bandage  en  8  de  chiffre. 
Le  bandage  une  fois  placé ,  on  constate  que  le  soufile  est  devenu  inter- 
mittent. 

Le  2  mai ,  on  ajoute  à  la  compression  directe  une  compression  indirecte 
exercée  sur  l'humérale  au  milieu  du  bras,  à  l'aide  d'un  tourniquet.  Mais  cela 
détermine  de  vives  douleurs  et  la  main  se  tuméfie  un  peu.  Le  soir,  on  est 
obligé  d'enlever  le  tourniquet ,  sans  toucher  au  bandage. 

Le  7,  on  essaie  de  nouveau  la  compression  indirecte  au  moyen  d'un  com- 
presseur à  gouttière  ;  cet  appareil  ne  peut  être  supporté.  On  apprend  alors 
au  malade  à  comprimer  lui-même  son  artère  avec  les  doigts  de  la  main 
gauche,  et  il  exécute  cette  prescription  avec  beaucoup  de  docilité.  On  serre 
plus  fortement  le  bandage  du  coude  et  on  applique  un  bandage  roulé  sur  la 
main  et  l'avant-bras  pour  empêcher  l'œdème. 

Le  15,  en  enlevant  la  compression  directe ,  on  trouve  que  la  tumeur  a 
notablement  diminué  ;  mais  quelques  phlyctènes  existent  sous  les  com- 
presses. On  suspend  la  compression.  Quelques  jours  après,  l'anévrysme  est 
revenu  à  son  premier  volume.  Le  malade  reprend  la  compression  digitale  de 
l'artère  humérale  aussi  souvent  et  aussi  longtemps  qu'il  le  peut. 

Le  26 ,  les  phlyctènes  sont  guéries  et  l'œdème  a  disparu.  Le  souffle  est 
beaucoup  moins  fort  et  tend  à  devenir  intermittent. 

Le  juin,  on  applique  au  niveau  de  la  phlébartérie  un  petit  disque  de 
diachylon  qu'on  fixe  au  moyen  d'un  8  de  chiffre.  Quelques  jours  après,  ce 
petit  disque  est  remplacé  par  un  disque  de  gutta-percha. 

Le  19,  M.  Nélaton  se  décide  à  faire  exécuter  la  compression  digitale 
d'une  manière  continue  sur  l'artère  humérale  le  long  du  bras.  Vingt-quatre 
élèves  en  médecine,  se  relevant  d'heure  en  heure,  compriment  ce  vaisseau 
sans  interruption  pendant  quarante-quatre  heures  consécutives.  Malgré  le 
zèle  et  l'intelligence  de  ces  jeunes  gens  dévoués,  il  arriva  plus  d'une  fois  que 
le  nerf  médian  fut  comprimé  en  même  temps  que  l'artère. 

La  compression  fut  commencée  à  une  heure  après-midi.  A  quatre  heures, 
le  membre  était  déjà  œdémateux ,  violacé,  engourdi ,  et  plus  froid  que  celui 
du  côté  opposé.  Le  lendemain  matin  ,  l'engourdissement  avait  disparu ,  et  le 
membre  droit  était  devenu  beaucoup  plus  chaud  que  l'autre.  Le  malade 
n'avait  pu  dormir  pendant  la  nuit  ;  il  ne  dormit  pas  non  plus  la  nuit  sui- 
vante, et  le  21 ,  à  neuf  heures  du  matin ,  la  compression  indirecte  fut  aban- 
donnée. 

La  tumeur  avait  diminué  de  volume  ;  le  soultle  était  moins  intense  qu'au- 
paravant et  n'était  plus  continu;  il  offrait  une  très-légère  interruption  à 
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chaque  systole  artérielle.  Le  frémissement  cataire  persistait,  quoique  affaibli. 

On  réappliqua  la  compression  directe,  et  le  malade  continua  à  se  compri- 
mer l'huméralo  pendant  une  partie  du  jour. 

Les  jours  suivants ,  le  frémissement  cataire  diminue  d'intensité.  A  partir* 
du  28  juin,  la  tumeur  commence  à  décroître  et  durcit  graduellement.  Lô 
souffle  devient  do  plus  en  plus  intermittent. 
Le  8  juillet ,  le  frémissement  cataire  disparaît  définitivement. 
Le  15,  le  bruit  de  souffle  disparaît  à  son  tour.  Les  battements  persistent 
i  encore,  mais  sont  moins  prononcés.  La  tumeur  continue  à  décroître  et  à  durcir. 

Le  28 ,  elle  est  réduite  au  volume  d'une  petite  noix  ;  elle  est  assez  résis- 
:  tante  et  semble  privée  de  battements  propres  ;  elle  n'offre  plus  de  mouve- 
:  ments  d'expansion,  et  elle  paraît  simplement  soulevée  par  les  battements  de 
l'artère  subjacente.  L'œdème  est  en  grande  partie  dissipé.  La  température  du 
:  membre  est  toujours  notablement  plus  élevée  que  celle  du  membre  opposé. 
On  continue  la  compression  directe. 

Le  5  aoiU,  on  enlève  définitivement  le  disque  de  gutta-percha.  On  se  con- 
tente désormais  d'un  bandage  roulé  assez  serré.  La  tumeur  est  à  peine  plus 
-  grosse  qu'une  noisette  ;  elle  est  dure  à  sa  circonférence,  mais  â  sa  partie 
I  centrale  elle  est  molle  et  fluctuante. 

Le  1*""  septembre^  lorsque  je  pris  le  service  en  remplacement  de  M.  Néla- 
I  ton  ,  la  tumeur  n'avait  plus  que  1  centimètre  et  demi  de  diamètre;  elle  était 

•  située  à  2  centimètres  au-dessous  du  pli  du  coude,  hémisphérique,  dure  à  la 
i  périphérie,  fluctuante  au  centre,  entièrement  privée  de  pulsations  et  simple- 
I  ment  soulevée  par  les  battements  de  l'artère  subjacente,  qui  me  parut  être 
I  l'extrémité  supérieure  de  l'artère  radiale.  Le  pouls  radial  de  ce  côté  était  un 
i  peu  affaibli ,  mais  néanmoins  très-facile  à  sentir.  L'artère  humérale  'était 
i  toujours  dilatée  le  long  du  bras. 

Le  3,  je  fis  enlever  définitivement  le  bandage  roulé.  A  partir  de  ce 
j  jour,  la  tumeur  durcit  rapidement  en  continuant  à  diminuer  de  volume. 

Le  12,  elle  offrait  dans  toute  son  étendue  une  dureté  comme  fibreuse. 
'  L'artère  humérale  ,  depuis  l'ablation  du  bandage  ,  s'était  notablement  ré- 
I  trécie  ;  son  calibre  était  redevenu  presque  égal  à  celui  de  l'humérale  gauche. 
La  tumeur,  en  se  retirant,  avait  laissé  à  découvert  le  tronc  de  la  radiale. 
Elle  était  située  entre  les  deux  branches  de  bifurcation  de  l'humérale. 
Le  26,  le  malade  demanda  sa  sortie  qui  lui  fut  accordée.  La  tumeur,  dei- 

•  ■>enue  très-dure  et  très-petite,  dépassait  à  peine  le  niveau  de  la  peau;  on 
sentait  battre ,  en  dedans  et  en  dehors  d'elle ,  l'artère  radiale  et  l'artère 
cubitale,  qui  ne  lui  communiquaient  aucun  mouvement.  Ces  deux  vaisseaux, 

i  ainsi  que  l'humérale,  étaient  perméables  dans  toute  leur  étendue. 

Ce  malade  a  été  revu  à  la  fin  de  février  1856.  La  guérison  persiste  tou-' 
jours,  La  tumeur  est  réduite  à  une  toute  petite  induration. 
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D'après  les  détails  contenus  dans  cette  observation ,  il  est  évi- 
dent qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  variqueux.  Ce  diagnostic  n'a 
été  douteux  pour  personne.  Je  pense  que  la  tumeur  était  le  ré- 
sultat de  la  lésion  de  l'artère  radiale,  et  qu'elle  appartenait  à  la 
catégorie  des  anévrysmes  arlério-veineux  intermédiaires.  On  ne 
saurait  méconnaître  l'influence  heureuse  exercée  sur  la  guérison 
par  la  compression  digitale  indirecte ,  qui  a  été  appliquée  avec 
tant  de  dévouement  par  les  élèves  de  l'hôpital.  C'est  en  eiïet  à 
partir  du  moment  où  ce  moyen  a  été  mis  en  usage,  que  les 
symptômes  de  l'anévrysme  ont  commencé  à  se  modifler.  Mais 
il  est  certain  que  la  compression  directe,  continuée  pendant 
un  temps  beaucoup  plus  long,  a  joué  le  principal  rôle.  La  tu- 
meur a  été  examinée  par  un  grand  nombre  de  personnes  ;  le 
thrill  a  disparu  le  premier;  le  bruit  de  souffle,  jusqu'alors  con- 
tinu, est  devenu  intermittent.  —  A  partir  de  ce  moment,  l'ou- 
verture de  la  veine  était  refermée ,  la  phlébartérie  n'existait  plus 
et  il  ne  restait  qu'un  anévrysme  artériel  faux  consécutif.  Celui-ci 
ne  tarda  pas  à  s'oblitérer,  et  dès  lors  le  malade  put  être  consi- 
déré comme  guéri. 

Il  est  digne  de  remarque  que  la  tumeur,  peu  de  temps  après 
l'oblitération,  se  ramollit  et  devint  fluctuante  à  sa  partie  centrale, 
tout  en  restant  très-dure  à  la  périphérie;  ce  phénomène  singulier 
indique  qu'une  petite  quantité  de  caillots  passifs  avait  été  empri- 
sonnée en  dedans  des  couches  fibrineuses.  Cette  fluctuation ,  qui 
existait  encore  lorsque  je  pris  le  service,  ne  m'inspira  aucune  in- 
quiétude. La  masse  de  caillots  passifs  était  trop  peu  volumineuse 
pour  provoquer  l'inflammation  consécutive,  et  d'ailleurs,  elle 
n'était  pas  en  contact  avec  les  parois  de  l'anévrysme,  protégées 
par  une  couche  fibriueuse  relativement  très-épaisse. — Les  caillots 
passifs  entrèrent  eflectivement  bientôt  en  résolution,  et  il  ne  resta 
que  les  caillots  actifs  constituant  seulement  un  petit  noyau  très- 
dur  et  comme  fibreux. 

J'ai  cru  devoir  insister  sur  cette  observation  importante,  parce 
qu'elle  répond ,  je  crois,  à  toutes  les  objections  qui  ont  été  éle- 
vées contre  le  mécanisme  découvert  par  M.  Nélaton.  Sans  vouloir 
présenter  ce  mécanisme  comme  tout  à  fait  général,  je  crois  donc 
pouvoir  affirmer  que,  très-souvent,  la  compression  directe,  ap- 
pUquéc  au  Irailemcnt  des  anévrysmes  variqueux  intermédiaires, 
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conimeiicc  par  faire  oblitérer  l'ouverture  de  la  veine,  et  par 
transformer  l'anévrysme  artério-veineux  en  anévrysme  simple- 
ment artériel. 

Je  rapproche  de  ces  faits  une  observation  de  M.  John  Browne, 
chirurgien  de  St.-Mark's  Hospital  (Dublin)  :  Un  homme,  saigné 
six  jours  auparavant  par  un  opérateur  maladroit ,  présentait  une 
petite  tumeur  pulsatile  artério-veineuse.  La  veine  médiane  ba- 
silique était  en  outre  dilatée.  Un  fort  bruissement,  semblable 
au  bruit  d'une  roue  de  moulin,  se  percevait  à  la  fois,  par  le 
toucher  et  par  l'auscultation ,  au  niveau  de  la  piqûre ,  et  à  plus 
d'un  pouce  à  la  ronde  ;  il  disparaissait  tout  à  fait  lorsqu'on  exer- 
çait sur  la  tumeur  une  compression  légère  qui  aplatissait  la  veine 
sans  arrêter  les  pulsations  de  l'artère  radiale.  On  appliqua  le  ban- 
dage compressif.  Le  lendemain,  le  bruissement  avait  disparu;  la 
veine  médiane  basilique  avait  repris  son  calibre  ordinaire.  Le 
troisième  jour,  il  n'y  avait  plus  de  tumeur  appréciable;  seule- 
ment, les  battements  de  l'artère  étaient  plus  forts  que  du  côté 
opposé.  Le  onzième  jour,  ce  dernier  phénomène  avait  disparu; 
il  restait  à  peine  une  petite  dureté  sur  l'artère,  qui  avait  conservé, 
du  reste,  sa  perméabilité.  Le  malade  sortit  quelques  jours  après, 
parfaitement  guéri  (1). 

Ainsi ,  oblitération  de  l'ouverture  artério-veineuse,  puis  gué- 
rison  de  l'anévrysme  simple  et  toujours  très-petit  qui  persiste 
après  cette  oblitération,  telle  est  la  marche  qu'a  suivie  la  gué- 
rison  dans  les  cas  que  je  viens  de  citer.  Il  est  probable  que  c'est 
par  ce  mécanisme  que  la  compression  directe  agit  ordinairement 
sur  les  anévrysmes  variqueux  intermédiaires.  La  théorie  indique 
en  eflet  que  l'ouverture  de  la  veine  doit  être  plus  facile  h  fermer 
que  celle  de  l'artère.  Avant  que  l'expérience  l'eût  démontré, 
Scarpa  avait  été  conduit  à  l'admettre  par  le  raisonnement,  et  il 
avait  même  tiré  des  conséquences  prématurées  de  cette  idée,  en- 
core purement  théorique.  La  possibihté  de  la  transformation 
d'un  anévrysme  variqueux  ou  d'une  varice  anévrysmale ,  affec- 
tion ordinairement  peu  grave,  en  un  anévrysme  faux  consécutif, 
susceptible  de  s'accroître  indéfiniment ,  l'avait  effrayé  et  l'avait 

(1)  The  Dublin  Journal  of  Medicitlaml  Chemical  Science,  vol.  VJIl,  p.  205.  Dublin, 
1836,  iii-8",  W  23. 
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porté  à  se  méfier  de  la  méthode  compressive  (l).  M.  Nélatoa  a 
démontré  la  réalité  de  ce  phénomène,  que  Scarpa  n'avait  lait 
que  prévoir;  mais,  loin  de  partager  les  craintes  du  professeur  de 
Pavie,  il  pense,  au  contraire,  que  la  transformation  de  l'ané- 
vrysme  variqueux  en  anévrysme  simple  est  un  résultat  avanta- 
geux de  la  compression.  Ce  dernier  anévrysme,  en  eflet,  peut 
très-bien  guérir  par  l'application  du  bandage,  et,  dans  le  cas 
contraire,  il  se  prête  à  l'action  des  autres  méthodes  beaucoup 
mieux  que  ne  pourrait  le  faire  un  anévrysme  variqueux. 

On  a  déjà  vu  que  la  compression  directe  avait  d'autant  plus  de 
chances  de  succès  qu'elle  s'adressait  à  des  anévrysmes  plus  petits 
et  plus  récents.  Cela  est  vrai  surtout  pour  les  anévrysmes  vari- 
queux. Lorsque  la  blessure  est  ancienne,  l'ouverture  veineuse, 
au  lieu  de  se  refermer  promptement  sous  l'influence  de  la  com- 
pression, ne  se  rétrécit  que  fort  difficilement,  fort  lentement, 
et  persiste  même ,  quoi  qu'on  fasse ,  dans  un  grand  nombre  de 
cas.  Je  rappelle  enfin  que  cette  méthode  n'a  réussi  jusqu'ici  que 
sur  les  anévrysmes  artério-veineux  du  pli  du  coude,  et  qu'elle 
a  constamment  échoué  sur  les  anévrysmes  de  cette  espèce  qui 
occupaient  les  autres  régions  du  corps. 

Si  nous  récapitulons  maintenant  les  principaux  points  de  l'his- 
toire de  la  compression  directe,  nous  trouvons  que  cette  méthode 
est  toujours  très-incertaine  dans  ses  résultats  ;  qu'elle  est  com- 
plètement inefficace  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  ;  qu'elle 
est  souvent  intolérable;  qu'elle  expose  à  l'inflammation,  à  la 
rupture  du  sac,  à  la  gangrène  de  la  tumeur  et  à  la  gangrène  du 
membre  ;  qu'elle  doit  être  absolument  bannie  du  traitement  des 
anévrysmes  volumineux,  et  qu'elle  parait  devoir  être  réservée 
seulement  pour  les  anévrysmes  traumatiques  petits  et  récents  du 
pli  du  coude. 

J'ajoute  encore  un  dernier  mot  :  il  n'est  pas  douteux  que  cette 
méthode,  agissant  en  vertu  d'un  mécanisme  tout  spécial,  est  celle 
qui  laisse  le  plus  souvent  persister  la  perméabilité  de  l'artère. 
Cette  circonstance,  qu'on  a  considérée  pendant  longtemps  comme 
avantageuse,  et  qui  le  serait,  en  effet,  s'il  s'agissait  d'une  des 
grandes  artères  du  tronc,  est  au  contraire  nuisible  lorsqu'elle 

(1)  SCARPA.  De  l' anévrysme,  ir.  fr.  Paris,  1809,  in-8°,  p.  fi23,  ch.  XU,  %  13. 
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se  présente  sur  les  artères  des  membres ,  seules  accessibles  à  la 
compression  directe.  Là,  en  effet ,  on  ne  doit  avoir  aucune  crainte 
sur  le  rétablissement  de  la  circulation,  et,  dès  lors,  la  perméa- 
bilité de  l'artère  offre  un  inconvénient  sérieux,  tiré  de  la  possi- 
bilité de  la  récidive.  Scarpa  a  eu  tort  de  refuser  le  nom  de  gué- 
1  ison  à  la  simple  obturation  de  l'orifice  anévrysmal  par  un  bouchon 
iibrineux.  Beaucoup  de  malades,  en  effet,  restent  guéris  pendant 
toute  leur  vie  ;  mais  il  n'est  pas  douteux  que  ce  bouchon  fibri- 
neux  peut  accidentellement  perdre  ses  adhérences ,  se  décoller 
par  un  de  ses  bords  et  permettre  au  sang  de  s'extravaser  de 
nouveau.  C'est  ce  qui  eut  lieu  sm'  un  malade  de  Desgranges  : 
un  anévrysme  poplité  avait  été  guéri  en  deux  mois  et  réduit  à 
un  durillon  gros  comme  une  cerise.  Quelque  temps  après,  le 
jarret  conservait  encore  une  certaine  roideur.  Un  charlatan  im- 
prima au  membre  des  mouvements  violents,  et  l' anévrysme  ne 
tarda  pas  à  se  reproduire  (1).  Ces  récidives  ne  sont  pas  l'apanage 
exclusif  de  la  compression  directe  ;  elles  peuvent  se  manifester 
aussi  à  la  suite  des  autres  méthodes;  mais  la  méthode  compres- 
sive  y  expose  bien  plus  que  les  autres,  parce  que,  je  le  répète^ 
elle  respecte  beaucoup  plus  souvent  la  perméabiUté  du  vaisseau. 


CHAPITRE  XIV. 

Galvano-punclure 

{méthode  guérard  et  pravaz). 

Il  y  a  longtemps  déjà  qu'on  a  étudié  l'action  des  courants  élec- 
triques sur  l'albumine  en  général  et  sur  l'albumine  du  sang  en 
particulier.  BrugnateUi  et  Brandes  ont  vu  le  blanc  d'œuf  se  coa- 
guler au  pôle  positif;  Prévost  et  Dumas  ont  répété  la  même 
expérience  et  obtenu  le  même  résultat;  ils  ont  vu  en  outre 
qu'une  substance  transparente,  analogue  à  une  gelée,  se  for- 
mait au  niveau  du  pôle  négatif.  Moson,  Scudamore,  Év.  Home 


(1)  Journal  de  Sédillot ,  T.  X,  p.  170  (igOO). 
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et  Davy,  Schûbler,  Medici,  Gandolfi,  Aldini,  ont  étudié  de  la 
môme  manière  les  effets  de  l'électricité  :  tous  ont  constaté  que 
le  galvanisme  a  la  propriété  de  coaguler  le  sang,  et  que  cette  coa- 
gulation s'effectue  surtout  autour  du  pôle  positif  (1).  Je  me  borne 
à  mentionner  ces  essais.  Je  croirais  sortir  de  mon  sujet  en  les 
décrivant  avec  plus  de  détails  (2). 

Les  choses  en  étaient  là  lorsque  Pravaz ,  de  Lyon,  entreprit 
quelques  expériences  sur  les  moyens  propres  à  prévenir  l'ab- 
sorption des  virus.  Ayant  appliqué  l'électricité  sur  des  tissus  char- 
gés de  matières  virulentes,  il  fut  frappé  de  la  rapidité  avec  laquelle 
le  sang  se  coagulait  sous  l'action  du  galvanisme ,  et  fit  part  de 
cette  circonstance  à  M.  Alph.  Guérard,  alors  agrégé  de  la  Faculté 
de  médecine  de  Paris.  «  Ce  jeune  médecin,  dit  Pravaz,  me  pro- 
«  posa  de  tenter  de  faire  servir  le  galvanisme  à  l'oblitération  du 
«  sac  anévrysmal.  Je  saisis  avec  empressement  cette  idée ,  et 
«  nous  convînmes  d'essayer  d'abord  d'intercepter  le  sang  dans 
«  une  artère  volumineuse.  »  Les  deux  expérimentateurs  ne  firent 
cependant  qu'un  seul  essai  :  ils  réussirent  à  arrêter  pour  un  mo- 
ment le  sang  qui  s'échappait  d'une  ouverture  faite  à  l'aorte  d'un 
lapin  ;  mais  ils  ne  poursuivirent  pas  ces  études  intéressantes. 

Tel  est  le  résumé  d'une  lettre  adressée  par  Pravaz ,  le  8  jan- 
vier 1831,  à  la  Gazette  médicale,  à  l'occasion  du  Mémoire  de 
M.  Velpeau  sur  l'acupuncture  (3).  De  l'aveu  môme  de  Pravaz,  il 
est  certain  que  la  première  idée  de  la  galvano-punclure  appliquée 
au  traitement  des  anévrysmes  appartient  à  M.  Alph.  Guérard.  En 
tout  cas,  cette  publication  faite  à  Paris,  le  8  janvier  1831,  assure 
la  priorité  à  nos  compatriotes.  On  voit ,  d'après  cela ,  combien 
sont  peu  fondées  les  prétentions  de  M.  Benjamin  Phillips,  de 
Westminster's  Hospital,  à  Londres.  Ce  chirurgien  ne  publia  qu'en 

(1)  Je  me  servirai  toujours,  dans  ce  cliapitrc,  dus  mots  pûte  positif  et  pôle  négatif  pour 
désigner  les  deux  pôles  de  la  pile.  Je  me  borne  h  rappeler  que  le  pôle  positif  est  encore  désigné 
sous  les  noms  de  pôle  zitic,  pôle  vitré,  pôle  acide,  —  et  le  pôle  négaiit  sous  les  noms  de 
pôle  cuivre,  pôle  résineux,  pôle  alkalin. 

(2)  Voy.  Ev.  IlOHE.  Uinls  on  tlieSubject  of  Animal  Sécrétions;  dans  Pliilosopli.  Tran- 
sact.,  1809,  in-û",  p.  387.  —  Schuebleb.  Vissert.  sisicns  expérimenta  quœdam  ,  infliixiim 
electricitalis  in  sanguinem  et  7-espirtiiiimem  spcctantia.  Tubingc ,  1810.  —  J.-!'.  Meckel. 
Traité  général  d'anatomie  compai-éc,  trad.  fr.  Paris,  1827,  in-8",  T.  I ,  p.  'i23,  S  102.  On 
trouvera  de  plus  amples  renseignements  dans  deux  excellentes  thèsus  soutenues  à  Paris , 
en  1837,  par  M.  Clavel  (n"  168),  et,  en  1838,  par  M.  Gérard  ,  de  Lyon  [n"  306). 

(3)  Gazette  médicale  1831  (8  janvier),  p.  20. 
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1832  sa  brochure  sur  l'oblitération  des  artères,  brochure  où  il 
proposait,  dans  un  appendice,  de  joindre  le  galvanisme  à  l'acu- 
l)uncture  (1).  Dans  une  réclamation  adressée  en  18i!t7  au  rédac- 
teur des  Archives,  M.  Phillips  annonce  qu'il  fit  parvenir  en  1835, 
à  l'Académie  des  sciences  de  Paris ,  un  nouveau  mémoire  conte- 
nant les  résultats  qu'il  avait  obtenus  en  traitant  les  tumeurs  ané- 
vrysmales  parla  galvano-puncture  (2).  Cette  phrase  laisse  entre- 
voir que ,  dès  cette  époque ,  l'auteur  avait  fait  des  tentatives  sur 
l'homme.  Mais  il  se  trouve  par  malheur  que  ce  second  mémoire 
n'a  laissé  aucune  trace  ù  l'Académie  des  sciences.  M.  Phillips  a 
sans  doute  été  victime  de  l'inexactitude  des  rapporteurs,  chose 
trop  commune  dans  tous  les  corps  savants  pour  qu'il  y  ait  lieu 
de  s'en  étonner. 

Le  23  mars  1835,  M.  Leroy  (d'Étiolles)  adressa  à  la  même  Com- 
pagnie une  note  sur  un  nouveau  moyen  de  provoquer  l'oblitéra- 
lion  artérielle.  Il  proposait  d'emprisonner  le  sang  dans  l'artère 
par  une  double  compression,  afin  d'obtenir  un  caillot  obturateur; 
et,  pour  accélérer  la  coagulation  du  sang  ainsi  rendu  immobile,  il 
proposait  de  recourir  à  l'électro-puncture.  Quelques  expériences 
faites  sur  la  carotide  des  chevaux  avaient  donné  des  résultats 
satisfaisants.  M.  Leroy  pensait  qu'on  pourrait  quelquefois  substi- 
tuer ce  moyen  à  la  ligature;  mais  il  ne  s'occupait  que  de  l'obli- 
tération des  artères  et  ne  songeait  pas  à  faire  directement  coaguler 
le  sang  dans  les  poches  anévrysmales  (  3  ). 

La  galvano-puncture  était  à  peu  près  oubliée,  lorsque  M.  Clavel 
soutint  à  Paris  sa  thèse  inaugurale  sur  l'Électro-puncture.  Après 
avoir  étudié  successivement  l'action  de  l'électricité  sur  le  sang 
extravasé  et  sur  le  sang  contenu  dans  les  artères ,  après  avoir 
démontré  qu'il  suffisait  d'une  seule  minute  de  galvano-puncture 
pour  obUtérer  solidement  la  fémorale  d'un  chien,  l'auteur  ar- 
riva à  seize  conclusions,  parmi  lesquelles  je  citerai  les  deux  sui- 
vantes : 

1"  On  peut  traiter  les  anévrysmes  par  la  galvano-puncture, 

(1)  Benj,  Phillips.  A  Séries  of  Experimcnls  slmving  Huit  Artn  iesmay  beOblitcvatcd 
vnthout  Ligature,  etc.  Lond.,  1832,  in-8". 

(2)  Arcli.  générales  de  vicdcciiic,         sur,  IV,  T.  XIV,  p.  250. 

(3)  Leroy  (  (l'Éiiolles  ).  Sur  les  moT/eiis  de  suspendre  le  cours  du  saug  dans  tes  arl/tres, 
dans  necucii  de  mémoires.  Paris,  mu,  in-8",  p.  280.  -  Une  couric  analyse  de  ce  nitfmoiie 
fui  piil)liéc,  en  1835,  dans  la  Oatette  mé(ticnlc,  T,  Jll,  p.  202. 
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soit  en  agissant  sur  la  tumeur,  soit  sur  l'artère  au-dessus  d'elle  

16°  Il  faut  avoir  recours  aux  courants  galvaniques  et  jamais  aux 
étincelles  ou  aux  secousses  électriques  ordinaires  (1). 

M.  Clavel  terminait  en  rapportant  l'observation  suivante ,  que 
je  crois  devoir  reproduire,  parce  qu'elle  a  éte^  négligée  par  la  plu- 
part des  auteurs  qui  ont  écrit  sur  ce  sujet  : 

8^  Observation  (anonyme)  (2). —  Anévnjsme  fémoral, —  Galvano-punoiure. 

—  Insuccès.  —  Mort. 

Avant  le  1^''  juillet  1837,  un  jeune  chirurgien  très-distingué  reçut  dans 
ses  salles  un  tailleur  âgé  de  iS  ans,  atteint  d'anévrysme  fémoral.  La  tumeur, 
située  à  la  partie  inférieure  de  la  cuisse  gauche,  était  grosse  comme  les  deux 
poings.  On  y  sentait  des  battements  profonds  ;  mais  les  autres  signes  de 
l'anévrysme  manquaient,  et  on  se  décida  à  pratiquer  une  ponction  explora- 
trice. Un  jet  de  sang  artériel  prouva  qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme.  Alors 
on  enfonça  dans  la  tumeur  plus  de  cinquante  aiguilles  pointues  en  acier, 
longues  de  5  pouces  et  grosses  comme  des  aiguilles  à  tricoter.  On  mit  ces 
aiguilles  en  rapport  avec  la  machine  électrique ,  après  quoi  on  les  laissa 
séjourner  dans  l'anévrysme.  On  ne  les  retira  qu'au  bout  de  quelques  jours. 
La  tumeur,  pendant  ce  temps,  avait  pris  un  grand  accroissement.  Au  moment 
où  on  enleva  les  aiguilles,  chaque  trou  donna  passage  à  un  jet  de  sang  arté- 
riel. La  hgature  de  l'artère  ne  fut  pas  pratiquée,  et  le  malade  mourut  (d'hé- 
morrhagie,  selon  toutes  probabilités). 

Il  y  aurait  beaucoup  à  redire  sur  la  conduite  du  chirurgien 
très-distingué  qui  fit  de  l'acupuncture  et  de  la  galvano-puncture 
une  application  si  singulière.  M.  Glavel  remarqua  avec  juste  rai- 
son que  cet  insuccès  ne  prouvait  absolument  rien  contre  les  mé- 
thodes compromises  par  cette  tentative  imprudente. 

Quoi  qu'il  en  soit,  M.  Gérard,  de  Lyon,  soutint  l'année  suivante, 
le  2li.  août  1838 ,  une  thèse  intitulée  :  Essai  physiologique  et  thé- 
rapeutique sur  la  coagulation  du  sang  (3).  Cette  thèse  remar- 
quable et  trop  peu  connue  renferme  un  grand  nombre  d'expé- 
riences sur  l'action  coagulante  de  l'électricité,  et,  quoique  les 
conclusions  en  soient  peu  favorables  à  lu  galvano-puncture,  elle 
mérite  de  nous  arrêter  un  instant.  Persuadé  que  l'électricité  agit 

(1)  H.-P.  Clavel.  De  l'éleclro-pmcture,  Thfcse  de  Paris,  1"  juillet  1837,  n°  182,  p.  'lO 

(2)  Thèse  de  Clavel ,  1837,  p.  48-!i9. 

(3)  J.-A.  Gérard  (de  Lyon  ).  Tliése  inougwale.  Paris,  2(i  août  1838 ,  n»  306. 
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principalement  sur  l'albumine  du  sang,  l'auleur,  pour  simplifier 
le  problème ,  étudie  d'abord  l'action  des  courants  sur  le  blanc 
d'oeuf  (1).  Il  annonce  que  les  phénomènes  de  la  coagulation  sont 
bien  différents  au  pôle  positif  et  au  pôle  négatif;  que  si  le  courant 
est  faible,  la  coagulation  s'effectue  surtout  au  pôle  positif;  que  le 
contraire  a  lieu  lorsque  le  courant  est  fort  (2)  ;  qu'en  tout  cas , 
des  bulles  de  gaz  se  développent  aux  deux  pôles ,  mais  surtout 
au  pôle  négatif.  —  Lorsqu'on  soumet  un  œuf  entier  à  l'action  de 
la  pile,  la  coagulation  s'effectue  à  peu  près  de  la  même  manière  : 
il  y  a  toujours  à  chaque  pôle  un  dégagement  notable  de  gaz  ;  il 
se  forme  un  coagolum  sur  chaque  aiguille,  mais  ce  coagulum 
s'étend  à  peine  à  quelques  lignes  et  adhère  fort  peu  à  l'ouverture 
correspondante  de  la  membrane  de  l'œuf  (3).  —  Passant  alors  à 
la  coagulation  du  sang,  l'auteur  cherche  à  imiter  les  conditions 
qui  existent  dans  les  anévrysmes  :  il  vide  un  œuf  par  une  petite 
ouverture  et  l'adapte  à  l'aorte  d'un  lapin  à  l'aide  d'un  tube  de 
verre  {h).  La  gaîvano-puncture  donne  lieu  à  un  développement 
considérable  de  gaz.  L'œuf  est  ouvert  vingt- quatre  heures  après: 
il  est  entièrement  rempli  par  une  masse  solide,  sans  sérosité  libre; 
le  tube  de  communication  renferme  un  caillot  fibrineux  ;  une 
autre  petite  masse  fibrineuse  rose  et  très-élastique  se  trouve  à  la 
partie  inférieure  de  l'œuf.  Le  reste  de  l'œuf  est  occupé  par  un 
gros  caillot  d'un  rouge  brun  très-foncé,  qne  l'auteur  considère 
comme  inorganisable  et  inabsorbable.  De  ces  expériences  et  de 
plusieurs  autres,  M.  Gérard  conclut,  entre  autres  choses  : 

 5°  que  la  galvano-puncture  détermine  sur  les  parois  vas- 

culaires  des  eschares  dont  la  chute  expose  à  l'hémorrhagie  

7°  qu'elle  dégage  des  gaz  qui  peuvent  être  emportés  dans  la  cir- 
culation et  devenir  nuisibles  8"  «  que  le  caillot  noirâtre  formé 

«  seulement  au  pôle  positif  serait  incapable  d'oblitérer  une  vaste 
«  poche  anévrysmale  et  incapable  de  s'y  organiser  s'il  l'obli- 

«t^ait       »  9°  qu'enfin,  si  la  galvano-puncture  oblitère  les 

artères  des  chiens,  cela  tient  à  la  grande  plasticité  de  leur  sang, 
à  Virritation  produite  par  les  aiguilles  et  à  la  sécrétion  plastique 
provoquée  par  le  caillot ,  simple  corps  étranger. 

Ces  conclusions  théoriques  étaient  un  peu  prématurées;  mais 
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j'ai  tenu  h  les  reproduire,  parce  qu'elles  montrent  que  la  queslion 
avait  été  sérieusement  étudiée  par  un  médecin  de  Lyon  avant 
l'époque  où  M.  Pétrequin,  de  Lyon ,  l'étudia  à  son  tour.  Il  n'est 
pas  sans  intérêt  de  remarquer  que  Pravaz,  collaborateur  de 
M.  Alpli.  Guérard ,  était  de  Lyon  aussi. 

La  thèse  de  M.  Gérard  fut  soutenue  le  24  août  1838.  Quelques 
jours  auparavant,  le  journal  anglais  The  Lancet  avait  publié  une 
observation  d'anévrysme  de  la  sous-clavière ,  traité  sans  succès 
parla  galvano-puncture  (1).  Le  malade  entra  à  University  Col- 
lège Hospital,  dans  le  service  de  Liston ,  après  avoir  passé  quel- 
ques jours  dans  un  autre  hôpital,  où  on  l'avait  soumis  à  plu- 
sieurs reprises  à  l'action  des  courants  électriques.  Il  résulte  d'une 
réclamation  adressée  aux  Archives  générales,  en  iShl  (2),  que 
la  chose  s'était  passée  à  Westminster's  Hospital,  dans  le  service 
de  M.  Benj.  Phillips.  Liston  dit  qu'il  avait  eu  l'occasion  de  voir  le 
malade  pendant  qu'on  le  traitait  par  le  galvanisme  ;  que  la  tumeur 
avait  d'abord  été  rendue  plus  dure ,  mais  que  ce  bénéfice  avait 
été  passager,  et  que  l'anévrysme  avait  bientôt  recommencé  à  faire 
des  progrès  (3).  Une  eschare  noire  s'était  même  formée  au  niveau 
de  l'une  des  piqûres.  Ce  fut  alors  que  le  malade  changea  d'hô- 
pital et  entra  dans  le  service  de  Liston,  qui  le  traita  sans  succès 
par  la  ligature. 

Liston  ajoute,  en  parlant  de  la  galvano-puncture  :  «  On  disait 
((  qu'un  cas  d'anévrysme  avait  été  guéri  par  ce  moyen.  »  Il  me 
paraît  évident  qu'on  avait  surpris  la  bonne  foi  de  Liston,  car 
M.  Phillips,  dans  une  lettre  adressée  en  1845  à  l'Académie  des 
sciences,  à  la  date  du  8  décembre  (4),  ne  parle  que  de  deux 
observations  antérieures  à  1844,  celle  de  l'anévrysme  de  la  sous- 
clavière,  dont  il  vient  d'être  question,  et  celle  d'un  anévrysme  de 
la  carotide  traité  sans  succès  à  St-George's  Hospital  par  M.  Keate. 
Ces  deux  faits  sont  donc  les  seuls  qui  se  soient  produits  en  Angle- 
terre pendant  la  période  qui  nous  occupe;  mais  M.  0'  Shaugh- 

(1)  The  Lancet ,  U  août  1838  { 1837-8 ,  vol.  U,  p.  6C8,  in-S"  ). 

(2)  Arcli.  génér.  18/i7,  sOr.  IV,  T.  IV,  p.  250. 

(3)  Tlie  Lancet,  loc.  cit.,  p.  669. 

{U)  Celle  leitie  n'est  que  meiuionniîc  au  Compe  rendu  de  l'Acad.  des  sciences,  T.  XXI, 
p.  1279  (  Paris,  18(l5 ,  ) ,  "Uiis  il  parall  qu'elle  a  diC:  publiée  en  extrait  dans  le  Médical 
Times,  numéro  du  27  dOtenilirc  m5,  p.  253.  Je  n'ai  pu  nie  pi  ocurer  ce  numéro  du  Mediad 
Times, 
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riessy  fit  part  en  1842,  à  la  Société  de  médecine  de  Calcutta, 
d'une  tentative  du  même  genre  qu'il  avait  faite  inutilement  sur 
une  tumeur  anëvrysmale  du  cou.  Cette  tumeur  était  un  anévrysme 
de  la  crosse  de  l'aorte  ;  mais  on  crut  qu'elle  avait  pour  siège  le 
tronc  bracliio-céphalique ,  et  on  se  décida  à  lier  la  carotide  sui- 
vant la  méthode  de  Brasdor.  Deux  jours  après  l'opération,  les 
pulsations  persistaient.  Deux  aiguilles  à  acupuncture,  enduites 
d'une  couche  isolante  d'asphalte  à  leur  partie  moyenne,  furent 
introduites  dans  le  sac;  on  les  mit  en  communication  avec  une 
batterie  électrique  à  cinq  reprises  différentes ,  et  pendant  une  ou 
deux  secondes  chaque  fois.  On  recommença  le  lendemain.  Le 
malade  mourut  subitement  quelques  jours  après,  et  on  trouva  à 
l'autopsie  que  la  tumeur,  constituée  par  le  prolongement  d'un 
anévrysme  de  l'aorte,  ne  renfermait  pas  de  sang,  mais  était  rem- 
plie d'un  hquide  inodore  semblable  à  delà  sanie  (1). 

Dans  une  séance  de  l'Association  britannique,  tenue  à  Cork,  au 
mois  d'août  1843,  M.  William  Bevan  proposa  de  favoriser  la  coa- 
gulation du  sang  dans  les  anévrysmes,  pendant  l'application  de  la 
compression  indirecte,  en  faisant  passer  dans  le  sac  de  faibles  dé- 
charges électriques  (2).  Cette  idée,  assez  malheureuse,  du  reste, 
était  encore  purement  théorique.  Elle  ne  fut  mise  à  exécution  que 
trois  ans  plus  tard,  le  21  août  1846,  par  M.  Bellingbam ,  qui  n'eut 
pas  lieu  de  s'en  féliciter  (3).  Mais  cet  essai  fut  postérieur  à  la  pu- 
bhcation  des  faits  recueilhs  à  Lyon  par  M.  Pétrequin ,  faits  qui 
vont  nous  occuper  maintenant. 

Ici  se  termine  la  première  période  de  l'histoire  de  la  galvano- 
puncture.  —  De  1831  à  1845,  pendant  plus  de  quatorze  ans,  cette 
méthode  avait,  comme  on  vient  de  le  voir,  préoccupé  un  grand 
nombre  de  personnes.  On  avait  fait  des  expériences  sur  les  ani- 
maux; on  avait  imaginé  plusieurs  procédés;  on  avait  étudié  avec 
soin  l'action  de  l'électricité  sur  le  sang;  enfin,  on  avait  fait  sur 
l'homme  au  moins  -quatre  tentatives.  Mais  ces  tûtonnemenls 
étaient  restés  infructueux ,  et  nul  encore  ne  pouvait  prévoir  l'a- 

(1)  Dublin  Médical  Prexs,  5ili  oct.  nhi,  cl  GazctlR  médicale  de  Paris,  mai  18ii3,  p.  289. 

(2)  BtiLLiNoiiAM.  Obscrv.  on  Aitevrism  and  ils  Tiriiimenl  by  Compression.  Loml.,  1847 
in-12,  p.  102. 

(3)  Foy.  à  la  fin  dii  volume  l'observ.  n"  18  du  deuxitinii  Uibicau.  Pour  les  détails  relatifs 
k  la  galvano-punclure,  roy.  nELi.iNOiuM,  toc,  cil,,  p.  103,  obs.  U. 
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venir  réservé  à  la  galvano-puncture.  Ce  fut  M.  Pétrequin ,  de 
Lyon,  qui  eut  le  mérite  de  démontrer  pour  la  première  fois  l'ef- 
floacité  de  la  nouvelle  méthode. 

Ce  chirurgien  communiqua,  le  3  novembre  \SU5,  à  l'Académie 
des  sciences,  ses  trois  premières  observations  (1).  C'était  d'abord 
l'histoire  d'un  jeune  homme  de  22  ans,  à  qui  on  avait  lié  la  caro- 
tide, le  5  juin  18^t5,  pour  un  anévrysme  de  l'artère  ophlhalmiquc. 
Les  battements  avaient  bientôt  reparu  dans  la  tumeur.  Le 
19  juillet  suivant ,  la  galvano-puncture  fut  appliquée  sans  succès 
comme  sans  accidents ,  et  le  malade  ne  tarda  pas  à  succomber. 
Le  deuxième  fait  était  relatif  à  un  anévrysme  traumatique  de  la 
temporale ,  gros  comme  une  amande ,  et  datant  de  trente-sept 
jours.  Le  10  septembre  1845 ,  deux  épingles  d'acier  furent  en- 
foncées dans  la  tumeur  et  mises  en  communication  avec  une  pile 
électrique.  On  augmenta  graduellement  la  force  du  courant,  et, 
au  bout  de  douze  minutes ,  on  s'aperçut  que  la  petite  tumeur 
était  entièrement  solide.  Dk  jours  après,  le  malade  quitta  l'hô- 
pital, parfaitement  guéri,  conservant  seulement,  à  la  place  de 
l'anévrysme,  un  petit  noyau  induré.  La  guérison  fut  définitive,  et 
ce  fut  le  premier  succès  de  la  galvano-jmnctur^e.  Enfin,  quelques 
jours  après,  le  24  septembre  1845,  une  troisième  tentative  fut  faite 
par  M.  Pétrequin  sur  un  anévrysme  traumatique  consécutif  à  la 
saignée  du  bras.  Cette  fois,  le  sang  ne  se  coagula  pas.  On  laissa 
les  deux  aiguilles  dans  la  tumeur  i^endant  trois  jours,  et  le  ma- 
lade, refusant  de  se  soumettre  à  une  nouvelle  séance  galvanique, 
quitta  l'hôpitarsans  avoir  obtenu  aucune  amélioration. 

Tels  étaient  les  trois  faits  consignés  dans  le  premier  mémoire 
de  M,  Pétrequin.  Il  fut  dès  lors  démontré  que  la  galvano-pmic- 
ture  pouvait  guérir  les  anévrysmes.  Les  résultats  obtenus  jus- 
qu'alors étaient  peu  encourageants,  puisque  sm'  six  tentatives 
(non  compris  celle  de  M.  Keate,  qui  n'était  pas  encore  connue), 
une  seule  aurait  réussi.  Mais  on  pouvait  attribuer  en  partie  ces 
nombreux  insuccès  aux  tâtonnements  inséparables  de  l'enfance 
d'une  méthode.  Il  y  avait  donc  lieu  de  chercher  encore ,  en  sui- 
vant la  même  direction  ;  et  efTectivcment ,  peu  de  jours  après  la 
publication  du  mémoire  de  M,  Pétrequin,  M,  Ciniselli,  chirurgien 

(1)  Comptes  rcntivs  de  l'Acad,  des  sciences,!:.  XXI,  p.  992,  Paris,  im, 
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de  l'hôpital  de  Crémone,  n'iiësita  pas  à  traiter  un  anévrysme  po- 
plité  par  la  galvano-punclure  (1).  L'opération  fut  pratiquée  le 
22  janvier  1846.  Quatre  fines  aiguilles  d'acier  furent  introduites 
dans  la  tumeur.  On  alterna  plusieurs  fois  la  direction  des  cou- 
rants. La  séance  fut  très-douloureuse  et  dura  vingt-cinq  minutes. 
On  retira  les  aiguilles  avec  quelque  difficulté,  parce  qu'elles 
étaient  oxydées;  puis  on  s'aperçut  que  l'anévrysme  battait  tou- 
jours. On  croyait  donc  déjà  que  la  tentative  avait  complètement 
éctioué;  mais  le  lendemain,  dans  la  journée,  les  pulsations  dis- 
parurent, et  la  tumeur,  qui,  dans  l'origine,  était  grosse  comme 
un  œuf  d'oie,  commença  dès  lors  à  diminuer.  Le  malade  quitta 
l'hôpital  six  jours  après,  et  l'observation  était  encore  incomplète 
lorsqu'eUe  fut  publiée  ;  mais,  trois  mois  plus  tard,  la  tumeur  fut 
de  nouveau  examinée  (2).  Chose  remarquable ,  l'artère  poplitée, 
qui,  pendant  deux  mois,  avait  paru  oblitérée,  avait  recouvré  main- 
tenant toute  sa  perméabilité;  mais  la  tumeur  était  dure,  réduite 
au  volume  d'une  grosse  noix ,  et  privée  de  battements  propres. 

Ce  nouveau  succès  fut  suivi  d'un  grand  nombre  de  tentatives, 
et  aujourd'hui  on  ne  compte  plus  les  cas  où  la  galvano-puncture 
a  été  apphquée  au  traitement  des  anévrysmes.  Il  y  a  eu  des  re- 
vers graves,  beaucoup  de  résultats  nuls ,  et  aussi  beaucoup  de 
guérisons  complètes.  Cette  méthode  a  donc  pris  droit  de  do- 
micile, sinon  dans  la  pratique,  du  moins  dans  la  science.  Je  ne 
pousserai  pas  plus  loin  ces  recherches  historiques;  je  me  bor- 
nerai à  renvoyer  le  lecteur,  pour  plus  ample  informé,  à  plusieurs 
thèses  soutenues  devant  la  Faculté  de  médecine,  pour  ou  contre 
la  galvano-puncture  (3),  et  à  un  rapport  important,  lu  par 
M.  Boinet  ù  la  Société  de  chirurgie  (4). 

Quel  que  soit  l'avenir  de  cette  méthode,,  il  importe  d'établir 


(1)  Gazzetta  mcdica  Italiana.  mimo,  im. --Dana  Journal  de  cliinirgie  de  Malqaime 
IParis,  1846,  T.  IV,  p.  Iii8.  " 

(2)  Soc.med.  fis.  di  Milano,  28  mai  ^8^0,  dans  Gazz.  medica  di  Milano,]13 Juin  1846  - 
FROGNKTTA.  Annales  de  thérapeuiique.  Paris,,  1846-47,  T.  IV,  p.  262, 

(3)  Constant  Rodx  (interne  de  l'Ilôtel-Dieu  de  Lyon),  Thèse  de' Paris .  8  août  1848  , 
m"  168,  -  ACHILLE  MEIOE,  Ve  l'application  de  la  galmno-puncUirclau  Irailcment  des 
^anévrysmes,  Th,  Paris,  1851,  n»  253.  -  Lapanne.  Traitement  des  anùu.  par  l'électro- 
jpunclure.  Paris ,  1851, 

(4)  Boinet.  Rapport  sur  le  traitement  des  aniu.-par  la  (lalvano-punctiire.  9  Juillet  1851, 
Dans  Mémoires  de  la  Soc.  de  chirurgie.  Paris ,  1853 ,  iu-Co.jT.  lil ,  p.  74.  iCe  rapporil,  un  peu 
Uop  sévfcre  peut-iHrc ,  reuferuie  tientc-ileux  observations, 
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les  droits  de  chacun  de  ceux  qui  ont  contribué  à  en  doter  la 
chirurgie.  Or,  il  est  incontestable  que  la  première  idée  appar- 
tient à  M.  Alph.  Guérard  (1831)  ;  que  la  première  expérience  sur 
les  animaux  a  été  exécutée  par  MM.  Guérard  et  Pravaz  ;  que  la 
première  tentative  faite  sur  l'homme  appartient  à  un  chirurgien 
anonyme  des  hôpitaux  de  Paris,  cité,  en  1837,  dans  la  thèse  de 
M.  Clavel;  qu'enfin  le  premier  succès  est  dû  à  M.  Pétrequm. 
M.  Pétrequin  a  encore  droit  à  nos  éloges  pour  la  persévérance 
de  ses  recherches;  ses  nombreuses  publications  ont  fixé  l'at- 
tention des  chirurgiens  sur  la  nouvelle  méthode,  et  ont  été  le 
point  de  départ  d'un  grand  nombre  de  travaux  utiles.  C'est  là  la 
part  légitime  qui  revient  au  chirurgien  de  Lyon.  Il  a  eu  tort,  sans 
doute,  de  se  faire  illusion  sur  la  nouveauté  de  sa  méthode,  et  d'ac- 
cepter de  mauvaise  grâce  les  réflexions  historiques  qui  lui  ont  été 
adressées;  mais  M.  Rognetta  est  allé  beaucoup  trop  loin,  en  récla- 
mant pour  son  compatriote,  M.  Ciniselli,  le  mérite,  assez  mince  du 
reste,  d'avoir  obtenu  le  premier  succès.  M.  Pétrequin  a  évidem- 
ment devancé  M.  CiniselU  de  plusieurs  mois,  et  M.  Rognetta,  en 
contestant  la  nature  anévrysmale  de  la  petite  tumeur  trauma- 
tique  de  la  tempe,  guérie  à  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon,  le  10  sep- 
tembre 1845,  a  montré  plus  de  patriotisme  que  d'impartialité  (1). 

Ceci  dit  sur  l'origine  du  traitement  des  anévrysmes  par  la  gal- 
vano-puncture,  étudions  les  effets  de  cette  méthode ,  et  deman- 
dons-nous d'abord  par  quel  mécanisme  elle  agit. 

M.  Rognetta  admet  que  l'électricité  est  capable  de  faire  coa- 
guler l'albumine  du  sang  dans  un  vase  inerte  ;  mais,  aveuglé  par 
ses  croyances  ultra-vitahstes,  il  affirme  énergiquement  que  rien 
de  pareil  n'est  possible  sur  le  sang  vivant  contenu  dans  les  vais- 
seaux. Suivant  lui,  l'électricité  n'agit  que  par  le  calorique  qu'elle 
développe,  en  cautérisant,  en  rôtissant  à  la  fois  et  les  parois  de 
l'anévrysme,  et  celles  de  l'artère,  et  le  sang  qui  y  est  contenu  (2). 
Il  n'est  pas  douteux  que  les  courants  galvaniques  dégagent  de  la 
chaleur,  et  qu'ils  peuvent,  par  un  mécanisme  que  j'étudierai 
plus  loin,  amener  la  mortification  des  tissus.  Mais,  en  dépit  de 
tous  les  raisonnements  et  de  toutes  les  exclamations  de  M.  Ro- 

(1)  noGNETTA.  Annales  rte  lliérapeulique.  Paris,  18')0-(i7,  T.  IV,  p.  261, 

(2)  Loc.  cil.,  p.  203-20!|. 
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guetta,  il  est  bien  certain  que  la  galvano-pimcture  est  susceptible 
de  produire  la  coagulation  du  sang.  Gela  est  démontré  non-seu- 
lement par  les  observations  recueillies  sur  l'homme,  mais  encore 
par  les  expériences  directes  faites  sur  les  animaux.  Hâtons-nous 
d'ajouter,  cependant,  que  la  circonstance  d'un  liquide  qui  se  re- 
nouvelle, et  qui  est  encore  soumis  aux  lois  de  la  vie,  rend  le 
problème  beaucoup  plus  compliqué  qu'on  n'a  paru  le  croire. 

L'analyse  des  observations  démontre  que  la  galvano-puncture 
agit  de  deux  manières  sur  les  anévrysmes,  et  cette  proposition 
trouverait,  s'il  en  était  besoin,  une  nouvelle  confirmation  dans 
l'étude  des  varices  traitées  par  la  même  méthode. 

Tantôt,  en  effet,  l'anévrysme  se  solidifie  instantanément  pen- 
dant la  durée  du  courant  galvanique  :  au  moment  où  on  retire 
les  aiguilles  ,  on  reconnaît  que  la  tumeur  est  ferme,  irréductible 
et  privée  de  battements.  Ce  résultat  est  le  plus  désirable,  mais  il  ne 
se  présente  guère  que  lorsque  l'anévrysme  est  peu  volumineux. 

Tantôt ,  au  contraire ,  la  galvano-puncture  n'a  aucun  effet  im- 
médiat et  se  borne  à  rendre  la  tumeur  un  peu  plus  solide  sans 
lui  enlever  les  caractères  propres  aux  anévrysmes.  C'est  seule- 
ment au  bout  d'un  ou  plusieurs  jours  que  le  sac  se  remplit  d'une 
masse  solide  et  que  les  pulsations  s'arrêtent. 

Dans  le  premier  cas,  l'oblitération  est  due  à  l'action  coagulante 
de  l'électricité;  dans  le  deuxième  cas,  elle  dépend  de  l'inflamma- 
tion que  l'électricité  a  provoquée.  J'aurai  donc  à  étudier  succes- 
sivement la  coagulation  immédiate  et  la  coagulation  consécutive 
du  sang  dans  les  anévrysmes  traités  par  la  galvano-puncture. 

1°  Coagulation  immédiate.  Tous  ceux  qui  ont  fait  des  expé- 
riences sur  l'albumine  ou  sur  le  sang  retiré  des  vaisseaux  ont  été 
frappés  de  la  ténuité  du  coagulum  qui  se  forme  autour  de  chaque 
aiguille;  aussi  M.  Pétrequin  a-t-il  conseillé  de  changer  souvent  la 
direction  des  aiguilles  et  celle  des  courants ,  afin  de  multiplier 
les  sources  du  caillotT  II  espère  qu'en  agissant  ainsi ,  les  noyaux 
solides  formés  en  divers  sens  et  en  plusieurs  points  finiront  par 
se  confondre  en  un  coagulum  commun  (1).  M.  Ciniselli  ne  par- 
tage pas  cette  opinion  ;  il  pense  que  le  courant  électrique  se 
borne  à  faire  déposer  dans  le  sac  un  fikment  fibrineux  qui  s'é- 


(1)  Journal  de  Malgaigiie,  ISùO ,  T.  IV,  [p.  J|6. 
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tend  de  l'aiguille  positive  à  l'aiguille  négative;  il  en  conclut  qu'il 
faut  introduire  plusieurs  aiguilles  et  alterner  la  direction  des 
courants ,  afin  d'obtenir  plusieurs  filaments  fibrineux  entre- croi- 
sés, propres  à  interrompre  le  mouvement  de  l'ondée  sanguine  et 
à  favoriser  la  coagulation  (1).  Ces  filaments  fibrineux ,  acceptés 
depuis  par  M.  Pétrequin,  sont  entièrement  hypothétiques.  Per- 
sonne ne  les  a  vus,  et  je  me  demande  sur  quoi  M.  Giniselli  se  base 
pour  en  admettre  l'existence.  .^j.vm 

On  peut  même  dire,  d'une  manière  générale,  que  la  galvano- 
puncture  ne  réussit  pas  à  séparer  la  fibrine  des  autres  éléments 
du  sang.  La  masse  solide  qui  se  dépose  autour  des  aiguilles,  chez 
les  animaux  soumis  à  cette  méthode,  est  rouge  ou  noirâtre,  très- 
fragile,  et  ressemble  beaucoup  aux  caillots  passifs  ordinaires.  C'est 
ce  que  j'ai  toujours  vU,  et  ce  que  tout  le  monde  a  vu,  à  l'excep- 
tion de  M.  Abeille.  Ce  chirurgien  a  trouvé  sm^  des  chiens , 
2L\.  ou  hS  heures  après  la  séance  galvanique,  un  caillot  solide 
formé  de  couches  concentriques  et  adhérant  aux  parois  vascu- 
laires.  La  coagulation  avait  été  instantanée,  et  devait  par  con- 
séquent être  attribuée  à  la  seule  influence  de  l'électricité  (1). 
Ces  expériences  demandent  à  être  contrôlées  par  de  nouveaux 
essais.  Mais  tout  le  monde  sait  combien  le  sang  du  chien  diffère 
de  celui  de  l'homme  sous  le  rapport  ■  de  la  plasticité.  Puis  les 
conditions  ne  sont  pas  les  mêmes  dans  une  artère  et  dans  une 
poche  anévrysmale.  Enfin,  l'étude  des  efi;ets  produits  par  la 
galvano-puncture  sur  les  anévrysmes  et  même  sur  les  varices 
prouve  que  l'électricité  n'agit  pas  eu  faisant  précipiter  la  fibrine 
du  sang  sous  forme  de  caillots  actifs. 

Ce  qui  distingue  les  caillots  actifs ,  c'est  leur  fermeté,  leur  dis- 
position lamellée ,  leur  permanence ,  leur  prompte  rétractilité , 
leur  innocuité  complète.  Le  caillot  galvanique  ~  qu'on  me  passe 
ce  néologisme  dont  je  montrerai  plus  loin  l'utilité  — le  caillot 
galvanique,  dis-je,  ne  possède  aucune  de  ces  propriétés.  Très- 
souvent  il  se  laisse  dissocier  et  entraîner  en  quelques  heures  par 
le  courant  sanguin  ;  lorsqu'il  persiste,  il  donne  fréquemment  lieu  à 
l'inflammation  consécutive,  à  la  suppuration,  à  la  gangrène;  enfin 
lorsqu'une  cause  quelconque  permet  de  le  soumettre  à  une  étude 

[1)  'Loc.  cit. ,  T.  IV ,  p.  149. 

(2)  4rçMves  ginèrales  de  miUccine,  sér.  IV,  |849 ,  T.  XX,  p,  J(92-3, 
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.lircct(3 ,  on  trouve  qu'il  est  constitué  par  une  substance  molle  et 
liouiogène,  absolument  diflerenle  de  celle  des  caillots  actifs,  A 
1  appui  de  cette  assertion,  je  pourrais  invoquer  un  grand  nombre 
de  faits  :  il  me  suffira  d'en  citer  quelques-uns.  •  ' 

J'ai  dit  que  le  caillot  galvanique  offrait  peu  de  stabilité  et  qu'il 
se  laissait  aisément  dissocier  et  entraîner  par  les  ondées  saii- 
guines.  Cela  n'est  pas  seulement  très-réel ,  c'est  encore  très-fré- 
quent. C'est  la  règle  la  plus  ordinaire ,  lorsque  la  galvano-punc- 
ture  n'a  fait  oblitérer  qu'incomplètement  la  poche  anévrysmale. 
Très-souvent,  môme  lorsque  cette  mé  thode  est  appelée  à  échouer, 
la  tumeur  devient  un  peu  plus  dure  à  la  fin  de  la  séance,  mais  cet 
état,  dû  à  la  coagulation  partielle  du  sang,  n'est  que  passager,  et,  au 
boutde  quelques  heures  ou  de  quelques  jours,  l'anévrysme  reprend 
ses  premiers  caractères.  Le  malade  sm^  lequel  M.  Phillips  avait 
apphqué  lagalvano-puncture  et  que  M.  Liston  traita  ensuite  par  la 
ligature,  présenta  ce  phénomène  (1).  Pareille  chose  eut  heu  sm' 
un  septuagénaire  traité  par  M.Capelletti.  La  première  séance  gal- 
vanique rendit  la  tumeur  plus  dure  et  moins  pulsatile ,  mais  au 
bout  de  peu  de  jours  les  caillots  avaient  disparu.  Une  deuxième 
séance,  qui  eut  heu  dix-sept  jours  après  la  première ,  eut  un  ré- 
sultat plus  durable  (2).  J'ai  vu  moi-même,  à  la  Pitié,  dans  le 
service  de  M.  Laugier,  un  anévrysme  du  tronc  brachio-cépha- 
hque  sur  lequel  M.  Wertheimber  appliqua  la  galvano-puncture 
suivant  son  procédé.  La  tumeur  devint  manifestement  plus  dure 
à  la  fin  de  la  séance  ;  mais  le  lendemain  ou  le  surlendemain  au 
plus  tard ,  elle  avait  recouvré  sa  première  mollesse. 

Cette  dissolution  consécutive  du  caillot  galvanique  a  été  évi- 
dente dans  un  cas  recueilli  par  M.  Voillemier.  L'observation  étant 
encore  inédite,  je  crois  devoir  la  reproduire  ici  : 

9"  Observation  (Voillemier).  —  Anévrysme  variqueux  du  pli  du  coude. 
—  Galvano-puncture.— Coagulation  partielle  immédiate. — Dissolution 
ultérieure  des  caillots.  —  Compression  directe.  —  Guérison, 

Dauteur,  âgé  de  30  ans,  fabricant  de  peignes,  entré  à  la  Pitié  le  1 5  novembre 
1847,  salle  Saint-Gabriel,  n°-  37. 
Il  y  a  cinq  semaines,  cet  homme  fut  trouvé  dans  sa  chambre  dans  un  état 

(1)  Voy,  plus  haut,  page  80û, 

(2)  Obs.  21  du  mm.  (le  Boinct  (  Mém.  Soç.  cMr,^  ï.  III,  p.  Oft). 
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d'asphyxie  produite  par  les  vapeurs  de  charbon.  Un  médecin  fui  appelé  et 
pratiqua  une  saignée  sur  la  veine  médiane  basilique  du  bras  gauche.  Le  sang 
coula  en  abondance  et  ne  fut  arrêté  qu'avec  difficulté.  Le  lendemain ,  lo 
membre  thoracique,  depuis  le  poignet  jusqu'à  l'aisselle,  était  le  siège  d'un 
gonflement  considérable  avec  coloration  bleu-foncée  des  téguments.  Le  ma- 
lade souffrit  beaucoup  pendant  trois  jours  (cataplasmes).  Le  cinquième  jour, 
le  sang  commença  à  se  résorber.  Le  neuvième  jour,  la  douleur  avait  disparu; 
la  tuméfaction  était  presque  entièrement  dissipée,  et  il  no  restait  plus  qu'une 
tumeur  grosse  comme  un  œuf  de  pigeon,  située  sous  la  cicatrice  de  la  saignée. 

Dauteur  reprit  ses  travaux  habituels  pendant  quelque  temps  ;  mais  la 
tumeur  fit  des  progrès  :  les  doigts  devinrent  froids  et  engourdis.  Ce  fut  alors 
que  le  malade  se  décida  à  entrer  à  l'hôpital. 

Au  pli  du  coude  du  côté  gauche,  sur  le  trajet  de  la  médiane  basilique, 
existe  une  tumeur  plus  grosse  qu'un  œuf  de  pigeon,  plus  rapprochée  du  bord 
interne  que  du  bord  externe  du  membre,  acuminée  et  surmontée  d'une  petite 
cicatrice.  La  couleur  de  la  peau  n'est  pas  altérée  ;  les  veines  superficielles  ne 
sont  le  siège  d'aucune  dilatation  appréciable. 

La  tumeur  est  complètement  réductible,  pulsatile,  et  présente  des  mouve- 
ments d'expansion  bien  manifestes.  En  exerçant  sur  elle  une  légère  pression , 
on  sent  un  frémissement  vibratoire  très-prononcé.  Ce  frémissement  se  pro- 
longe le  long  de  l'artère  humérale  jusqu'à  la  partie  moyenne  du  bras ,  il 
manque  tout  à  fait  à  l'avant-bras.  Si  on  comprime  l'humérale,  la  tumeur  s'af- 
faisse ;  si  on  applique  une  ligature  circulaire  sur  le  membre  immédiatement 
au-dessus  de  la  tumeur,  la  tumeur  devient  plus  ferme^  plus  tendue,  les  pul- 
sations paraissent  plus  fortes  et  le  frémissement  plus  prolongé. 

Le  pouls  radial  est  légèrement  affaibli.  —  L'auscultation  révèle  l'existence 
d'un  bruit  de  souffle  continu  dont  l'intensité  redouble  à  chaque  diastole;  ce 
souffle  se  prolonge  le  long  du  bras,  sur  le  trajet  de  l'artère  humérale. —  Il  n'y 
a  aucune  douleur;  le  malade  n'éprouve  que  quelques  légers  picotements 
au-dessus  de  la  tumeur.  Les  mouvements  des  doigts  sont  parfaitement  libres. 

M.  Voillemier,  après  avoir  reconnu  à  ces  caractères  l'existence  d'un  ané- 
vrysme  variqueux,  se  décida  à  tenter  l'application  de  l'électro-puncture. 

Le  lundi  22  novembre,  il  enfonça  dans  le  sac,  à  chacune  des  extrémités  de 
la  tumeur,  une  longue  aiguille  d'acier.  11  mit  ces  aiguilles  en  communication 
avec  les  rhéophores  de  la  machine  de  Lebreton.  L'opération  fut  prolongée 
pendant  six  minutes.  Pendant  toute  la  durée  de  cette  application,  le  malade 
éprouva  des  douleurs  très-vives,  et  son  bras  fut  le  siège  de  tremblements 
convulsifs  (1). 

(t)  La  inacliine  de  Lcbrelon  donne  des  courants  d'induclion.  Ces  cour.nnts  sont  instan- 
tanés, mais  se  l  épÈlcnl  plusieurs  fois  par  seconde.  Cela  explique  le  IreinWenicnt  consécutif  des 
muscles  du  bras  chez  l'opéré  de  M.  Voilleuiier. 
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A  la  fin  de  la  séance,  la  peau  était  rouge  autour  des  deux  piqûres.  La 
tumeur,  devenue  un  peu  douloureuse,  présentait  au  toucher  une  solidité 
pâteuse  ;  elle  n'était  plus  que  partiellement  réductible.  L'état  des  battements 
n'est  pas  indiqué  dans  l'observation  ;  il  est  probable  qu'on  avait  comprimé 
l'humérale  pendant  la  durée  de  l'électrisation,  et  qu'on  n'avait  pas  cru  devoir 
remettre  ce  vaisseau  en  liberté  avant  l'application  du  bandage  ,  de  peur  de 
faire  dissoudre  les  caillots. 
On  applique  un  bandage  roulé  sur  toute  la  longueur  du  membre. 
Le  23,  on  lève  l'appareil.  La  tumeur  est  aplatie,  beaucoup  moins  grosse 
qu'avant  l'opération.  Les  battements  ne  se  voient  plus  à  l'œil  ;  on  les  sent 
avec  le  doigt,  mais  on  constate  qu'ils  sont  notablement  affaiblis.  Le  frémisse- 
ment vibratoire  est  également  devenu  beaucoup  moins  intense.  M.  Voillemicr 
et  les  personnes  qui  assistent  à  la  visite  cherchent  vainement  le  bruit  de 
souffle. 

On  applique  de  nouveau  le  bandage  roulé ,  et  on  serre  un  tourniquet  sur 
Tarière  humérale,  à  cinq  travers  de  doigt  au-dessus  de  la  tumeur. 

Le  24  ,  le  malade  a  fort  peu  souffert  ;  il  a  très-bien  dormi.  On  ne  change 
pas  l'appareil. 

Le  25,  on  enlève  le  bandage.  Le  frémissement  et  les  battements  ont  entiè- 
rement disparu,  mais  on  entend  un  très-léger  bruit  de  souffle.  On  réapplique 
la  bande  roulée,  et  on  remplace  le  tourniquet,  qui  tient  mal ,  par  une  com- 
presse graduée  fixée ,  au  moyen  de  la  bande ,  sur  le  trajet  de  l'artère  hu- 
mérale. 

Le  26,  le  malade  a  beaucoup  souffert  pendant  la  nuit,  et  a  été  obligé  d'en- 
lever lui-même  son  bandage.  Les  battements  sont  revenus ,  mais  il  n'y  a  ni 
frémissement  ni  souffle.  On  replace  le  bandage  roulé  qu'on  ne  change  pas  le 
lendemain. 

Le  28,  les  battements  sont  plus  sensibles.  Une  petite  phlyctène,  pro- 
duite sans  doute  par  un  ph  de  la  bande ,  apparaît  au  sommet  de  la  tu- 
meur. 

Le  29,  la  persistance  des  battements  décide  M.  Voillemier  à  exercer  sur  la 
tumeur  une  compression  plus  énergique.  Une  pièce  d'agaric  est  appliquée  sur 
la  peau,  et  recouverte  d'une  lame  de  plomb  qui  est  à  son  tour  recouverte  de 
compresses  graduées.  On  fixe  le  tout  au  moyen  d'une  bande  très-serrée.  Le 
soir,  le  malade  enlève  lui-même  sa  bande,  à  cause  de  la  douleur. 

Le  30,  on  applique  de  nouveau  le  même  pansement  que  le  malade  enlève 
encore  pendant  la  nuit. 

Le  31,  on  réapplique  le  bandage  compressif ,  puis  on  le  recouvre  d'une 
bande  dextrinée,  pour  empêcher  le  malade  de  déranger  les  pièces  de  l'appa- 
reil ,  qui  reste  en  place  pendant  quatre  jours  consécutifs. 

i  Décembre.  On  fait  comprimer  l'artère  humérale  par  un  aide ,  puis  on 
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change  le  bandage  sans  examiner  l'état  des  battemenls.  Le  nouvel  appareil 
reste  encore  en  place  pendant  cinq  jours. 

Le  9,  on  examine  la  tumeur,  qui  est  trouvée  plus  petite.  Il  n'y  a  plus  ni 
frémissement  ni  souffle ,  mais  on  y  sent  encore  de  très-légers  battements. 
Même  pansement  compressif. 

Le  -12 ,  on  trouve  que  la  tumeur  a  encore  diminué  ;  elle  ne  fait  plus  qu'un 
relief  de  2  centimètres  environ.  11  n'y  a  plus  ni  frémissement,  ni  souflle,  ni 
battement.  En  un  mot ,  tous  les  caractères  des  anévrysmes  ont  disparu. 

A  partir  de  ce  jour,  la  tumeur  continua  à  décroître  ;  les  pulsations  ne  se 
montrèrent  plus,  et  le  malade  sortit  de  l'hôpital  parfaitement  guéri,  le  31  jan- 
vier -1848. 

Cet  homme  fut  revu  par  M.  Voillemier  trois  mois  après,  puis  au  bout  d'un 
an.  La  guérison  ne  s'était  pas  démentie. 

Je  pense  que  dans  le  cas  qui  précède  la  compression  directe  a 
été  l'agent  principal  de  la  guérison  ;  mais  l'action  de  cette  méthode 
a  été  singulièrement  favorisée  par  les  modifications  que  l'ac- 
tion de  l'électricité  avait  déjà  fait  subir  à  la  tumeur.  On  remar- 
quera qu'ici  encore,  comme  dans  les  faits  de  M.  Nélaton  (1),  les 
signes  caractéristiques  de  la  plilébartérie,  savoir  le  frémissement 
et  le  souffle,  ont  disparu  avant  les  battements.  En  d'autres 
termes,  selon  toutes  probabilités  ,  l'anévrysme  variqueux  a  été 
transformé  en  anévrysme  artériel. 

Quant  à  la  coagulation  électrique,  elle  n'a  été  que  partielle: 
l'état  de  la  tumeur  a  été  d'abord  considérablement  modifié;  tout 
permettait  de  compter  sur  une  guérison  prochaine;  mais,  à  partiï- 
du  cinquième  jour,  les  caillots  ont  commencé  à  se  dissoudre,  et 
la  récidive  eût  sans  doute  été  complète  si  M.  Voillemier  n'eût 
employé  la  compression  directe,  qui  a  définitivement  guéri  le 
malade. 

Les  caillots  galvaniques  disparaissent  donc  très-facilement  et 
très-promptement.  Il  n'est  même  pas  nécessaire  pour  cela  que 
l'oblitération  de  l'anévrysme  soit  incomplète.  Il  arrive  fréquem- 
ment que  les  battements  reviennent  spontanément  après  avoir 
complètement  disparu.  C'est  ce  qui  eut  lieu  sur  un  malade  de 
M.  Hamilton.  Un  anévrysme  de  la  carotide  fut  entièrement  soli- 
difié en  une  seule  séance.  L'opération  avait  été  pratiquée  le 
15  mai  1846;  les  pulsations  reparurent  le  surlendemain.  Il  est 


(J)  Voy.  plus  haut,  p.  291, 
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vrai  qu'elles  s'éteignirent  de  nouveau  quelques  jours  plus  tard  (1). 
Mais  il  n'en  fut  pas  de  môme  dans  un  cas  recueilli  à  l'hôpital 
Beaujon  dans  le  service  de  M.  Robert.  Le  galvanisme,  appliqué 
pendant  dix  minutes  par  M.  Debout,  solidifia  instantanément  et 
entièrement  la  tumeur.  La  guérison  semblait  assurée  ;  malgré 
cela,  le  caillot  lut  graduellement  et  complètement  entraîné  au 
bout  de  peu  de  jours,  et  la  galvano-puncture  compta  un  insuccès 
^  de  plus  (2). 

_  Ge  ne  sont  pas  seulement  les  caillots  déposés  dans  le  sac  qui 
peuvent  ainsi  disparaître;  ceux  qui  se  déposent  dans  les  troncs 
,  artériels  subissent  quelquefois  le  même  sort.  L'action  de  l'élec- 
tricité peut  s'étendre  jusque  dans  l'artère,  qui  s'olDlitère  dès  le 
premier  jour,  et  qui  redevient  ensuite  perméable.  Au  reste,  la 
disparition  du  caillot  artériel  n'est  pas  toujours  suivie  de  la 
récidive  de  l'anévrysme  ;  il  est  arrivé  plusieurs  fois  que  la  tu- 
meur a  conservé  toute  sa  solidité,  et  a  fini  par  guérir  entière- 
ment, malgré  le  retour  des  battements  dans  l'artère  adjacente.  Je 
citerai,  entre  autres,  un  malade  guéri  en  1849  par  M.  Pétrequin. 
Une  seule  séance  de  14  minutes  oblitéra  complètement  et  définiti- 
vement un  anévrysme  traumatique  du  coude,  gros  comme  un  œuf 
de  poule.  L'artère  radiale  cessa  aussitôt  débattre;  les  pulsations 
n'y  reparurent  que  le  quatrième  jour.  Le  onzième  jour  on  recon- 
nut que  l'humérale  était  oblitérée  au  niveau  de  la  tumeur  et,  au- 
dessus  d'elle,  dans  une  étendue  d'un  pouce  et  demi.  Puis  on  trouva 
le  quarantième  jour  que  cette  artère  était  redevenue  entièrement 
perméable  dans  toute  sa  longueur,  quoique  l'anévrysme  fût  tou- 
jours bien  guéri  (3).  Pareille  chose  eut  lieu  dans  un  cas  d'ané-; 
yrysme  de  l'artère  sous-clavière  traité  par  M.  Abeille  (4). 

Après  cela ,  il  est  inutile  d'insister  davantage  sur  le  peu  de  so- 
lidité des  caillots  galvaniques ,  mais  je  me  hâte  de  dire  que  ces 
caillots  persistent  souvent,  surtout  lorsqu'ils  remplissent  entière- 
ment le  sac  et  l'artère.  Qu'on  se  garde  de  croire  toutefois  que  la 

(1)  Dublin  Qvarlerly  Journal,  1846,  vol.  II,  p.  539, 

(2)  Il  s'agissait  (l'un  anévrysme  traumatique  du  pli  du  bras  {Bulletin  de  thérapeutique, 
1853,  T.  XLIV,  p.  Û02). 

(3)  Acu.  Meice.  De  l'apvUcalion  de  la  (jaluano-puncture  au  traitement  des  anôvrysmcs. 
Th.  Paris,  1851,  n"  253,  p.  27  (  31«  obs.).  —  Le  mCmc  fait  est  rapporté  dans  le  T,  XXXVII  du 
Pullclin  de  thérapeutique,  18£i9,  p.  3(i8. 

(1)  Archives  générales,  sér.  IV,  T.  XX,  p,  ftOl,  18'(9, 
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gnërison  soit  assurée  pour  cela.  Ainsi  que  M.  Gérard  l'avait  par- 
faitement prévu,  le  caillot  galvanique  se  comporte  souvent 
comme  un  corps  étranger  irritant ,  et  peut  provoquer  une  in- 
flammation formidable.  M.  Pétrequin  a  publié  l'histoire  d'un  au- 
mônier, âgé  de  trente-deux  ans  ,  et  guéri  d'un  anévrysme  trau- 
matique  du  coude  par  la  galvano-puncture  (1).  Je  trouve  dans  la 
thèse  de  M.  Constant  Roux,  interne  à  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon, 
quelques  détails  de  plus  sur  cette  observation,  a  A  la  suite  de  la 
«galvano-puncture,  la  tumeur  devint  dure  et  tendue;  nous  sa- 
«  vons  que  les  accidents  inflammatoires  furent  tellement  intenses, 
«  qu'ils  mirent  les  jours  du  malade  en  danger,  mais  la  guérison 
«  eut  lieu  (2).  »  Il  découle  de  là  que  la  tumeur  s'enflamma  vive- 
ment, sans  toutefois  suppurer.  Un  malade  de  M.  Dieulafoy,  de 
Toulouse ,  fut  moins  heureux.  L'inflammation  ne  s'alluma  que 
douze  jours  après  la  séance  galvanique ,  mais  elle  fut  tellement 
violente  que  la  tumeur  entra  en  suppuration.  On  lia  alors  l'humé- 
rale,  puis  le  sac  s'ouvrit  spontanément,  le  pus  et  les  caillots  qu'il 
contenait  s'écoulèrent,  et,  malgré  la  ligature  qui  avait  été  prati- 
quée, le  bout  infériem^  de  l'artère  ne  tarda  pas  à  verser  du  sang 
dans  le  sac.  Cette  hémorrhagiefut  arrêtée  par  le  tamponnement, 
et  le  malade  finit  par  guérir  (3).  Le  résultat  fut  plus  fâcheux 
sur  un  malade  de  M.  Pétrequin ,  atteint  d'anévrysme  pophté.  La 
tumeur  avait  été  oblitérée  complètement  en  16  minutes.  Tout  alla 
bien  pendant  neuf  jours,  mais  le  dixième  jour  il  survint  une  in- 
flammation violente  accompagnée  d'une  fièvre  intense  ;  les  pi- 
qûres faites  par  les  aiguilles  se  mirent  à  suppurer,  le  membre 
s'engorgea  et  l'homme  mourut  (4). 

Ces  exemples,  que  je  croirais  superflu  de  multiplier,  prouvent 
que  les  caillots  galvaniques  se  comportent  de  la  même  manière 
que  les  caillots  passifs  ordinaires;  et  on  doit  déjà  s'attendre  à 
leur  trouver  une  composition  bien  difî'érente  de  celle  des  caillots 
fibrineux.  Je  ne  connais  qu'un  seul  cas  où  on  ait  eu  l'occasion  de 
les  examiner  directement,  sur  un  malade  amputé  quelque  temps 

(1)  Arcli.  généi:,  sér.  ]V,  ï.  Xin ,  p,529  (  18îi7). 

(2)  Thèse  inaug.  de  Constant  Roux.  Paris,  1848,  n"  168,  p.  12, 

(3)  Fbéd.  Dassieh.  Sur  In  saignée  du  bras  et  ses  accidents ,  Tli.  de  Monipcllier,  1850 , 
n"  lix ,  p.  56. 

(û)  Meige.  Thèse  citée.  Paris,  1851,  p.  32  ,  35«  obs. 
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après  l'application  de  l'électricité.  Celte  disseclion  n'est  certes 
pas  la  seule  qui  ait  été  faite.  Plusieurs  malades  ont  succombé 
à  la  suite  de  la  galvano-puncture;  mais,  chez  les  uns,  la  sup- 
puration s'était  emparée  du  sac  et  avait  dénaturé  les  caillots  ; 
chez  les  autres,  l'oblitération  de  l'anévrysme  avait  été  due  à  l'in- 
llammation  consécutive  et  non  à  l'action  directe  de  l'électricité, 
Ces  observations,  par  conséquent,  ne  prouvent  rien  sur  la  nature 
des  caillots  galvaniques.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  fait  suivant  montre 
que  ces  caillots  sont  très-mous;  qu'ils  ne  se  résorbent  pas  vite, 
H  qu'ils  ne  durcissent  pas  en  vieillissant. 

M.  Constant  Roux  raconte  l'histoire  d'un  malade  atteint  d'a- 
névrysme  traumatique  du  coude,  qui  fut  traité,  selon  toutes 
probabilités,  à  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon.  Le  nom  du  chirurgien  n'est 
pas  indiqué ,  mais  il  n'est  pas  impossible  de  le  deviner.  L'ané- 
vrysme était  gros  comme  une  noix.  La  galvano-puncture  fut  ap- 
pliquée pendant  vingt  minutes;  la  tumeur  devint  sohde,  et,  pour 
empêcher  le  retour  des  battements,  on  plaça'un  compresseur  sur 
l'humérale ,  le  long  du  bras.  L'action  de  cet  instrument  fut  sans 
doute  trop  énergique,  puisque  la  main  et  la  partie  inférieure 
de  l'avant-bras  furent  frappées  de  sphacèle.  On  attendit  que  la 
gangrène  fût  limitée  ;  et ,  un  mois  après  la  séance  de  galvano- 
puncture,  on  pratiqua  l'amputation  du  bras  au  tiers  inférieur.  Le 
malade  guérit  et  se  hâta  de  traîner  la  chirurgie  devant  les  tribu- 
naux. —  La  dissection  du  membi-e  amputé  montra  que  l'artère 
était  oblitérée  au  niveau  de  l'anévrysme  par  un  caillot  non  orga- 
nisé, c'est-à-dire  sans  doute  rouge  et  peu  consistant.  La  tumeur 
était  encore  grosse  comme  une  noix  ,  et  par  conséquent  n'avait 
subi  aucune  diminution  appréciable.  Ses  parois  étaient  minces. 
<(  Tout  l'intérieur  était  rempli  d'un  caillot  mou  d'un  rouge  bru- 
«  nâtre,  dont  les  couches  externes  n'avaient  pas  plus  de  solidité 
«que  les  internes  (1).»  Ces  caractères  ressemblent  à  ceux  des 
caillots  passifs. 

L'analogie  qui  existe  entre  les  caillots  galvaniques  et  les  caillots 
passifs  ordinaires  ne  peut  donc  être  méconnue.  Cette  analogie , 
pourtant,  ne  va  pas  jusqu'à  l'identité.  —  Les  caillots  passifs  se 
composent  d'une  masse  de  globules  emprisonnée  dans  un  i-éseau 


(1)  Thèse  de  Constant  Roux,  Paris,  18(i8,  n"  108,  p.  lî  et  l'i. 
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de  fibrine.  La  plus  grande  partie  du  caillot  galvanique  est  éga- 
lement formée  par  les  globules;  tout  permet  de  croire  qu'irs'y 
joint  une  certaine  quantité  de  fibrine  solidifiée.  Mais  il  y  a  un 
troisième  élément  qui  constitue  le  caractère  distinctif  du  caillot 
galvanique,  c'est  l'albumine  coagulée. 

Les  expériences  nombreuses  faites  par  les  auteurs  que  j'ai  déjà 
cités,  notamment  par  MM.  Gérard  et  Clavel,  prouvent  en  efl-et  que 
la  coagulation  de  l'albumine  joue  un  rôle  important  dans  la  for- 
mation du  caillot  galvanique.  J'ai  répété  un  grand  nombre  de 
fois  ces  expériences ,  dans  des  conditions  très-diverses ,  et  tout 
récemment  je  les  ai  reprises  avec  mon  collègue  M.  Jules  Régnauld, 
agrégé  à  la  faculté  de  médecine.  Nous  avons  essayé  l'action  du 
galvanisme  sur  plusieurs  substances  albumineuses ,  sur  le  blanc 
d'œuf,  sur  le  sérum  du  sang,  sur  le  sang  simplement  défibriné. 
Nous  nous  sommes  servis  de  presque  toutes  les  piles,  nous  avons 
employé  des  conducteurs  de  toute  sorte,  et  nous  nous  sommes 
elïorcés  de  découvrir  les  conditions  les  plus  favorables  à  la  coa- 
gulation de  l'albumine.  Le  travail  que  nous  avons  entrepris  et 
qui  embrasse  plusieurs  questions  très-diverses ,  n'est  pas  encore 
complètement  terminé  ,  et  ne  saurait ,  d'ailleurs ,  à  cause  de  sa 
longueur,  trouver  place  dans  cet  ouvrage.  Je  me  bornerai  à  en 
consigner  ici  les  principaux  résultats,  en  laissant  de  côté  tout  ce 
qui  ne  se  rapporte  pas  directement  à  la  coagulation  du  sang  (1). 

Lorsqu'on  plonge  les  deux  pôles  dans  le  sérum  du  sang,  on 
voit  en  quelques  secondes  survenir  les  deux  phénomènes  sui- 
vants :  1°  dégagement  de  bulles  gazeuzes  ;  2"  coagulation  de  l'al- 
bumine. 

Le  dégagement  de  gaz  est  dû  à  la  décomposition  de  l'eau. 
L'oxygène  se  porte  au  pôle  + ,  l'hydrogène  au  pôle  — .  Lorsqu'on 
se  sert  d'un  conducteur  en  platine  ou  en  tout  autre  métal  inoxy- 
dable, le  volume  de  l'hydrogène  dégagé  est  exactement  double 
de  celui  de  l'oxygène  ;  mais  lorsqu'on  se  sert  d'aiguilles  oxyda- 
bles, notamment  d'aiguilles  de  fer  ou  d'acier,  une  partie  de 
l'oxygène  se  combine  avec  le  métal  de  l'aiguille  positive  ;  aucune 
combinaison  de  ce  genre  n'a  lieu  au  pôle  —,  et  il  en  résulte  que 


(1)  Je  dois  (lire  que  l'albumine  de  l'œuf  et  celle  du  sang  ne  se  comportent  pas  de  la  nifimc 
manière  en  présence  des  courants  Oleciriques.  Colle  différence  CNpIique  peut-Otro  la  divergence 
des  résultais  obtenus  par  les  expériniciitaleurs, 
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le  dégagement  gazeux  est  trois  ou  quatre  fois  plus  considérable 
au  pôle  —  qu'au  pôle  +.  Quelquefois  môme  il  est  presque  nul  à 
ce  dernier  pôle. 

Les  bulles  d'hydrogène  sont  excessivement  petites,  et  forment 
autour  de  l'aiguille  négative  une  mousse  blanche ,  volumineuse 
et  diffluente.  Les  bulles  d'oxygène  sont  beaucoup  moins  nom- 
breuses et  beaucoup  plus  grosses;  elles  forment  autour  de  l'ai- 
guille positive  une  petite  masse  cylindrique  très  -  transparente , 
qu'on  a  comparée  à  de  la  dentelle.  Lorsqu'on  déplace  l'aiguille 
négative ,  on  n'entraîne  pas  la  mousse ,  qui  n'adhère  nullement 
à  cette  aiguille;  la  dentelle,  au  contraire,  suit  les  mouvements  de 
l'aiguille  positive. 

Le  deuxième  phénomène  est  la  coagulation  de  l'albumine. 
Cette  coagulation  commence  quelques  secondes  après  le  déga- 
gement gazeux  ;  elle  ne  s'effectue  qu'au  niveau  de  l'aiguille  posi- 
tive et  s'y  manifeste  sous  la  forme  d'un  flocon  blanc,  très-peu  ré- 
sistant sans  doute,  mais  assez  solide  pourtant  et  assez  adhérent  à 
l'aiguille  pour  qu'on  puisse  les  déplacer  ensemble  dans  le  liquide 
et  les  attirer  ensemble  hors  du  vase.  Le  volume  de  ce  coagulum 
n'est  jamais  bien  considérable ,  mais  si  on  le  sépare  de  l'aiguille 
par  une  légère  traction,  un  nouveau  flocon  semblable  au  premier 
ne  tarde  pas  à  se  former  à  sa  place. 

Aucune  coagulation  véritable  ne  s'observe  autour  de  l'aiguille 
négative;  la  présence  de  la  mousse  a  pu  faire  croire  à  cette  coa- 
gulation ,  mais  en  regardant  de  plus  près  on  constate  aisément 
qu'il  n'existe  autour  du  pôle  —  aucun  flocon  solide. 

La  cause  de  ce  phénomène  ne  saurait  être  douteuse.  Les  sels 
neutres  du  sérum  sont  décomposés  par  le  galvanisme  ;  l'acide  se 
porte  au  pôle  + ,  l'alcali  au  pôle  — .  Le  papier  réactif  permet 
de  s'en  assurer.  L'acide  fait  coaguler  l'albumine  ;  mais  l'alcali 
n'exerce  aucune  action  coagulante.  Voilà  pourquoi  les  résultats 
obtenus  autour  des  deux  aiguilles  sont  si  différents. 

M.  Werner  Steilin,  qui  a  fait  sur  ce  sujet  des  recherches  inté- 
ressantes, a  cru  remarquer  que  la  décomposition  de  l'eau ,  celle 
des  sels  et  la  coagulation  de  l'albumine  étaient  d'autant  plus  pro- 
noncées que  l'aigaille  positive  était  formée  d'un  métal  plus  oxy- 
dable. Ainsi  une  aiguille  de  zinc  donne  des  résultats  supérieurs  ;\ 
ceux  d'une  aiguille  de  fer,  et  lorsqu'on  emploie  aux  deux  pôles 
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des  aiguilles  de  plaline,  l'eau ,  les  sels  et  l'albumine  ne  subissent 
aucun  changement  (1).  Ces  assertions  ne  s'accordent  pas  avec 
ce  que  j'ai  vu.  L'action  chimique  de  la  pile  s'exerce  très-bien  sur 
l'albumine  au  moyen  d'aiguilles  d'or,  d'argent  cL  de  platine.  Cette 
action  ,  il  est  vrai ,  est  plus  rapide ,  et  peut  être  plus  énergique 
lorsqu'on  se  sert  d'aiguilles  très-oxydables,  mais  ladillerence  est 
loin  d'être  aussi  considérable  que  l'a  dit  M.  Sleihn.  D'où  vient 
la  supériorité  des  aiguilles  de  fer  ou  d'acier  sur  les  aiguilles  de 
platine  ?  Est-ce  parce  que  celles-ci  conduisent  moins  bien  l'élec- 
tricité ?  Est-ce  parce  que  l'affinité  du  fer  pour  l'oxygène ,  et  celle 
de  l'oxyde  de  fer  pour  les  acides  favorisent  la  décomposition 
de  l'eau  et  des  sels  neutres?  Est-ce  enfin  parce  que  le  chlorure 
de  fer,  qui  ne  tarde  pas  à  se  former  au  niveau  du  pôle  -f-,  et  aux 
dépens  de  l'aiguille  de  fer,  exerce  sur  l'albumine  une  action 
coagulante  ?  Il  est  probable  que  ces  diverses  conditions ,  qui 
agissent  toutes  dans  le  même  sens,  s'unissent  pour  constituer 
la  supériorité  des  aiguilles  oxydables. 

On  vient  de  voir  que  la  difl'érence  des  résultats  obtenus  au  pôle 
-h  et  au  pôle  —  dépend  de  la  décomposition  des  sels  neutres,  de 
l'action  coagulante  des  acides  et  de  l'impuissance  des  alcalis. 
Non-seulement  les  alcalis  ne  coagulent  pas  l'albumine,  mais  en- 
core la  chimie  nous  enseigne  qu'ils  ont  la  propriété  de  redis- 
soudre cette  substance  lorsqu'elle  a  été  sohdiflée  par  l'action  de 
l'alcool,  de  la  chaleur  ou  des  acides.  On  en  a  conclu  que,  pour 
faire  redissoudre  le  caillot  galvanique,  il  suffisait  d'intervertir  les 
pôles,  et  on  en  a  tiré  le  précepte  de  ne  jamais  alterner  la  du-ection 
des  courants  dans  la  galvano-puncture.  Je  suis  loin  de  m'inscrire 
en  faux  contre  ce  précepte  qui  repose  sur  des  bases  très-scienti- 
fiques; mais  je  ne  suis  pas  convaincu  qu'il  ait  toute  l'importance 
qu'on  lui  a  attribuée.  A  plusieurs  reprises ,  nous  avons  soumis, 
M.  Régnauld  et  moi,  le  caillot  de  l'aiguille  positive  à  l'action  du 
pôle  négatif,  et  jamais  nous  n'avons  réussi  à  le  redissoudre.  Il 
est  vrai  que  nous  n'avons  pas  prolongé  l'expérience  plus  de  vingt 
minutes.  La  dissolution  se  serait  peut-être  produite  plus  tard; 
mais  ce  résultat  tardif  n'aurait  eu  pour  nous  aucun  intérêt. 


(1)  WERNER  Steilin.  Dc  la  galvaiw-puncluvc  clans  le  iraitemeiit  des  anéit'ysmcs  et  des 
varices  (en  allemand ).  Extrait  dans  Union  mêdiccilc,  1853,  p.  023, 
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puisque  nous  avions  dépassé  les  limites  ordinaires  de  la  durée  de 
la  galvano-punclure.  Il  nous  a  paru  aussi  plusieurs  fois  que  le 
coagulum  avait  acquis  un  volume  plus  considérable  sous  l'in- 
lluence  de  l'alternation  des  courants;  mais  en  y  regardant  de  plus 
près,  nous  avons  reconnu  que  ce  résultat  était  dû  au  développe- 
ment de  petites  bulles  d'hydrogène  dans  l'épaisseur  du  coagulum 
primitif. 

Tels  sont  les  effets  du  galvanisme  sur  le  sérum  du  sang.  Si 
on  répète  ces  expériences  sur  le  sang  défibriné  ,  on  obtient  des 
résultats  un  peu  différents;  la  coagulation  fait  toujours  défaut 
autour  de  l'aiguille  négative,  mais  le  caillot  du  pôle  +  est  plus 
volumineux,  plus  résistant,  et  présente  une  coloration  d'un  noir 
rougeâtre.  C'est  parce  que  l'albumine  du  sérum,  en  se  coagulant, 
emprisonne  les  globules.  Il  est  même  probable  que  l'albumine 
contenue  dans  les  globules  se  coagule  aussi.  Au  reste,  quelque 
forte  que  soit  la  tension  de  la  pile  employée  (on  sait  que  la  ten- 
sion est  en  raison  directe  du  nombre  des  éléments  de  la  pile) ,  le 

'  caillot  ne  dépasse  jamais  certaines  limites.  J'en  ai  obtenu  un  qui 
avait  le  volume  d'une  amande  retirée  de  sa  coque  ;  je  m'étais 

:  servi  d'une  pile  de  Volta  à  cent  éléments  ;  au  bout  de  vingt  mi- 
nutes ,  le  caillot  avait  déjà  les  dimensions  qu'il  devait  conserver 

'  ensuite  ;  l'expérience  fut  prolongée  encore  pendant  six  heures , 
sans  changement  bien  notable.  Le  caillot  ne  devint  ni  plus  gros 

1  ni  plus  ferme  ;  il  prit  seulement  une  teinte  noire ,  comme  char- 
bonneuse, dans  la  partie  qui  correspondait  à  la  surface  du 

I  liquide ,  et  qui  était  par  conséquent  en  contact  avec  l'air  atmos- 

i  phérique.  —  Ce  caillot  est  le  plus  gros  que  j'aie  pu  produire. 
Très-souvent,  même  dans  les  conditions  qui  paraissent  les  plus 

I favorables,  le  caillot  ne  dépasse  pas  le  volume  d'un  haricot,  et 

I  lorsqu'on  songe  à  la  petitesse  de  ce  caillot,  à  sa  grande  mollesse, 
h  son  excessive  friabilité,  on  ne  comprend  pas  qu'on  puisse, 

I  même  en  multipliant  le  nombre  des  aiguilles ,  obtenir  dans  un 

'  vaisseau  ou  dans  un  anévrysme  une  masse  coagulée  capable  de 

;  résister  à  l'effort  de  la  colonne  sanguine. 

Et  cependant,  sur  les  artères  des  animaux,  la  galvano-puncture 
donne  une  coagulation  immédiate,  complète  et  définitive.  Dans  les 
veines  variqueuses  de  l'homme  ,  le  caillot  galvanique  se  laisse  le 
plus  souvent  redissoudre  à  la  longue ,  mais  il  résiste  du  mohis 

^1 
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pendant  quelques  semaines  ou  quelques  mois.  Il  suffit  de  cinq  à 
dix  minutes  sur  les  veines  les  plus  dilatées  pour  obtenir  un  cail- 
lot considérable  qui  intercepte  complètement  le  cours  du  sang 
et  qui  distend  le  vaisseau  sous  forme  d'un  gros  cordon  solide  et 
passablement  dur.  Dans  les  anévrysmes  enfin ,  la  galvano-punc- 
ture  peut  en  une  seule  séance  donner  un  caillot  volumineux,  qui 
remplit  le  sac  en  totalité,  et  qui,  dans  certains  cas,  suffit  pour 
l'oblitérer  définitivement. 

Comment  expliquer  cette  contradiction  ? 

Pourquoi,  sur  le  sang  vivant ,  les  caillots  galvaniques  sont-ils 
en  général  plus  volumineux  et  plus  résistants  que  sur  le  sérum  et 
sur  le  sang  défibriné? 
JG'est  parce  que  le  sang  vivant  renferme  ,  un  élément  de  plus., 
dont  les  propriétés  diffèrent  essentiellement  de  celles  de  l'albumine. 
C'est  la  fibrine,  dont  on  n'a  pas  assez  tenu  compte,  et  dont  la  coagu- 
lation vient  se  joindre  à  la  coagulation  chimique  de  l'albumine. 
C'est  ce  qui  rend  si  difficile  l'étude  de  la  galvano-puncture.  Les 
expériences  faites  sur  le  sang  contenu  dans  les  vaisseaux  ne  peur- 
vent  être  suivies  dans  toutes  leurs  phases,  à  cause  de  l'opacité 
des  tissus;  on  a  cru  pouvoir  les  remplacer  par  des  expériences 
faites  à  ciel  ouvert  dans  une  capsule  de  verre,  et  on  a  été  conduit 
à  faire  reposer  les  principes  de  la  galvano-puncture  sm-  des 
observations  trompeuses.— Voilà  pourquoi  cette  méthode,  malgré 
les  applications  nombreuses  qui  en  ont  été  faites ,  en  est  encore 
à  sa  période  de  tâtonnements.  Je  suis  loin  de  blâmer  les  expéf 
riences  de  laboratoire;  j'en  ai  fait  moi-même  un  grand  nombre-; 
je  reconnais  qu'elles  jae  sont  pas  sans  utilité,  mais  elles  sont  tout 
à  fait  insuffisantes,  et  tous  les  préceptes  qui  ne  reposent  que  sur 
cette  base,  sont  par  cela  même  sujets  à  contestation. 
■  Toutes  les  fois  que  les  conditions  de  la  vie  interviennent,  les  i 
phénomènes  perdent  la  régularité  et  la  constance  qui  appartiens  • 
nent  aux  actions  purement  physiques  ou  chimiques.  C'est  ce  que  • 
prouve  l'étude  de  la  galvano-puncture.  Les  efî'ets  des  courants  • 
électriques  sur  le  sang  retiré  de  la  veine  sont  invariâbles  ;  sur  le 
sang  vivant,  ils  changent  pour  ainsi  dire  avec  chaque  individu. 

La  galvano-puncture  des  anévrysmes  produit  deux  phénomènes  ■ 
bien  distincts  :  un  phénomène  chimique  ,  la  coagulation  de  l'ai-  • 
bumine,  et  un  phénomène  vital ,  la  coagulation  de  la  fibrine. 
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La  coagulation  de  l'albumine  ne  fait  jamais  défaut.  La  coagu- 
lation do  la  fibrine,  au  contraire,  est  essentiellement  variable  ; 
elle  peut  ôtre  très-prononcée  ;  eUe  peut  manquer  tout  à  fait. 

Lorsque  la  coagulation  fibrineuse  ne  se  produit  pas ,  les  effets 
immédiats  de  la  galvano-puncture  sont  à  peine  appréciables.  Le 
petit  caillot  albumino-sanguin  qui  se  forme  autour  de  l'aiguille 
positive  n'est  ni  assez  volumineux  pour  oblitérer  la  tumeur,  ni 
assez  dur  pour  en  augmenter  notablement  la  consistance ,  ni 
assez  résistant  pour  supporter  le  choc  du  sang.  L'anévrysme  peut 
sembler,  à  la  fin  de  la  séance ,  un  peu  plus  pâteux  et  un  peu 
moins  réductible  qu'auparavant;  mais  quelques  heures  suffisent 
pour  remettre  les  choses  dans  leur  état  primitif. 

Lorsque,  au  contraire,  le  sang  est  très-apte  à  subir  la  coagula- 
tion fibrineuse,  l'anévrysme  peut  se  soUdifler  entièrement  en  une 
seule  séance.  Le  caillot,  formé  à  la  fois  de  globules,  de  fibrine 
et  d'albumine,,  ne  résiste  pas  toujours  à  l'effort  du  sang;  il  peut 
•se  laisser  dissocier  et  entraîner  au  bout  de  quelques  jours, 
comme  aussi  il  peut  persister  et  amener  une  guérison  définitive; 
mais  quoi  qu'il  doive  arriver  ultérieurement,  on  trouve  à  la  fin 
de  la  séance  que  la  tumeur  est  devenue  ferme,  irréductible,  sans 
Bouffle  et  sans  pulsations. 

Enfin,  dans  les  cas  intermédiaires,  le  caillot  galvanique,  à  la 
fois  fibrineux ,  albumineux  et  sanguin ,  ne  remplit  cfu'une  partie 
■du  sac,  et  on  trouve,  en  terminant  l'opération,  que  la  tumeur  est 
devenue  plus  ferme,  moins  réductible  et  moins  pulsatile;  après 
quoi ,  les  jours  suivants,  le  caillot  peut  persister  ou  disparaître. 

A  quoi  tiennent  ces  différences  ?  Elles  ne  dépendent  ni  du  vo- 
lume de  l'anévrysme,  ni  de  la  durée  de  la  galvanisation,  ni  de  la 
nature  de  la  pile  ou  des  aiguilles  qu'on  emploie.  La  lecture  des 
observations  prouve  que  dans  des  conditions  en  apparence  iden- 
tiques on  obtient  les  résultats  les  plus  disparates,  et  cela  ne  peut 
être  attribué  qu'à  la  constitution  individuelle  du  sang. 

Je  pense  donc  que  l'action  chimique  de  la  pile  sur  l'albumine 
nest  que  l'une  des  causes  de  la  coagulation  galvanique,  et  que 
la  cause  prmcipalc  est  la  solidification  de  la  fibrine.  Comment  et 
pourquoi  cette  solidification  se  produit-elle?  L'action  chimique 

la  pile  y  est-elle  pour  quelque  chose  ?  ou  tout  dépend-il  d'une 
action  physique  particulière,  de  la  chaleur  développée  par  le  cou- 

21. 
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]-ant,  de  l'espûce  de  battage  que  fait  subir  au  sang  le  dégagement 
incessant  des  bulles  gazeuses  ?  Je  l'ignore  ;  mais  ce  que  je  puis 
afûrmer,  c'est  que  la  cause  qui  fait  précipiter  la  fibrine  diffère  de 
celle  qui  fait  coaguler  l'albumine.  En  voici  la  preuve  :  on  a  vu 
plus  haut  que,  dans  le  sang  défibriné,  il  ne  se  produit  aucune 
coagulation  au  niveau  de  l'aiguille  négative.  Eh  bien!  quoi  qu'on 
en  ait  dit ,  l'observation  faite  sur  le  vivant  prouve  que  l'aiguille 
négative  s'entoure  aussi  d'un  caillot.  Ce  phénomène  n'est  pas 
facile  à  constater  sur  les  anévrysmes  ;  il  est  même  impossible  le 
plus  souvent  de  savoir  si  les  caillots  qui  occupent  le  sac  se  sont 
formés  autour  de  l'un  ou  l'autre  pôle.  Mais  la  galvano-puncture 
des  varices  permet  d'étudier  isolément  les  effets  produits  par 
chaque  aiguille,  et  de  reconnaître  que,  quelquefois  au  moins  (je 
n'ose  pas  dire  toujours ,  n'ayant  pas  observé  par  moi-même  un 
nombre  suffisant  de  faits  ),  la  coagulation  s'effectue  autour  de  l'ai- 
guille négative  tout  aussi  bien  qu'autour  de  l'aiguille  positive.  Au 
mois  de  septembre  dernier,  pendant  mon  intérim  à  l'hôpital  des; 
Cliniques ,  j'ai  enfoncé  quatre  aiguilles  d'acier  dans  une  très- 
grosse  varice  située  au  niveau  du  genou,  chez  une  femme  atteinte 
d'ulcère  variqueux.  Les  aiguilles  étaient  séparées  les  unes  des 
autres  par  des  intervalles  de  3  à  4  centimètres.  Les  trois  aiguilles 
supérieures  furent  mises  en  communication  avec  le  pôle  positif 
d'une  pile  de  Volta  (75  couples  de  43  millimètres)  ;  l'aiguille  infé- 
rieure seule  fut  mise  en  rapport  avec  le  pôle  négatif.  La  séance 
dura  douze  minutes.  Quand  je  retirai  les  aiguilles ,  je  reconnus 
que  chacune  des  trois  aiguilles  positives  avait  produit  un  caillot 
cylindrique  long  d'environ  1  centimètre  ;  un  caillot  exactement 
semblable  par  sa  consistance  et  son  diamètre,  mais  presque  deuc^ 
fois  plus  long  que  les  précédents,  s'était  formé  autour  de  l'aiguiU 
négative.  Entre  ces  quatre  bouchons ,  le  sang  de  la  veme  était 
resté  liquide,  mais  le  lendemain  il  était  coagulé  ;  de  sorte  que  1 
veine,  dans  tout  l'intervalle  compris  entre  les  deux  aiguilles 
extrêmes,  était  transformée  en  un  cordon  solide  renflé  au  niveau 
de  chaque  piqûre.  Tous  ces  caillots  persistèrent  pendant  trob 
semaines ,  après  quoi  ils  commencèrent  à  se  dissoudre  :  un  mol^ 
après  la  galvanisation,  les  varices  avaient  récidivé,  et  le  cailloi 
né.c^atif  n'avait  résisté  ni  plus  ni  moins  que  les  autres. 
Au  reste,  il  fut  évident  pour  moi  et  pour  les  personnes  qui  sui- 
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valent  la  clinique,  que  la  coagulation  avait  élé  plus  considérable 
au  niveau  de  l'aiguille  —  qu'au  niveau  des  aiguilles  +.  Je  me 
garde  bien  d'en  conclure  que  le  pôle  négatif  ait  une  action  plus 
coagulante  que  le  pôle  opposé  :  toute  l'électricité  dégagée  par  le 
pôle  —  s'écoulait  par  une  seule  pointe  ;  l'électricité  du  pôle  +  se 
disséminait  au  contraire  entre  trois  aiguilles  ;  et  si  l'action  triple 
du  pôle  —  n'a  donné  qu'un  résultat  double ,  l'avantage  reste  en- 
core du  côté  du  pôle  positif.  Mais  ce  que  je  tiens  à  constater, 
c'est  que ,  en  l'absence  de  toute  coagulation  albumineuse ,  il  se 
forme  autour  de  l'aiguille  négative  un  caillot  sanguin  qui  ne  peut 
être  attribué  qu'à  la  solidification  de  la  fibrine. 

S'il  n'en  était  pas  ainsi;  si  la  coagulation  galvanique  était  due 
uniquement,  comme  les  expériences  de  laboratoire  semblent  le 
démontrer,  à  l'acide  qui  se  porte  vers  l'aiguille  positive ,  la  gal- 
vano-puncture  n'aurait  véritablement  aucune  raison  d'être.  Il 
serait  à  la  fois  plus  simple,  plus  sage  et  plus  sûr,  d'introduire 
dans  la  poche  anévrysmale ,  à  travers  un  tube  capillaire ,  quel- 
ques gouttelettes  d'un  acide  concentré. 

J'insiste  sur  ces  détails,  qui  peuvent  sembler  minutieux  ;  mais 
if  m'a  paru  utile  de  démontrer  que  le  caillot  galvanique  diffère 
moins  qu'on  n'a  pu  le  croire  des  caillots  passifs  ordinaires.  Dès 
maintenant,  par  conséquent,  nous  pouvons  assimiler  la  galvano- 
puncture  aux  méthodes  qui  oblitèrent  les  anévrysmes  à  la  faveur 
d'une  coagulation  passive.  Il  m'a  paru  utile  aussi  d'établir  que 
l'état  du  sang  des  divers  individus  exerce  une  influence  consi- 
dérable sur  les  résultats  de  la  galvanisation ,  et  enfin  que  la  coa- 
gulation ne  s'effectue  pas  exclusivement  autour  de  l'aiguille 
positive,  ainsi  que  tendraient  à  le  faire  croire  les  expériences 
insuffisantes  faites  sur  le  sang  défibriné. 

Je  viens  d'étudier  les  effets  que  produit  la  galvano-puncture 
lorsqu'elle  provoque  la  coagulation  immédiate  du  sang.  Celle-ci , 
comme  on  l'a  vu,  manque  dans  un  grand  nombre  de  cas  ;  mais 
la  méthode  ne  perd  pas  pour  cela  toute  chance  de  succès  ;  il  peut 
se  faire  qu'ultérieurement  des  caillots  se  déposent  dans  le  sac  et 
finissent  par  l'oblitérer  tout  à  fait. 

2"  Coac/ulalion  consécutive.  —  Prouvons  d'abord,  par  quelques 
exemples,  que  l'oblitération  des  anévrysmes  peut  s'effectuer  seu- 
lement quelque  temps  après  l'emploi  de  la  galvano-puncture  : 
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Anévrysme  traumatiqiie  du  coude  gros  comme  un  œuf  de  pigeon. 
Galvano-punclure  appliquée  par  M.  Debout,  en  présence  de 
M.  Laugier.  La  séance  dure  onze  minutes  :  la  tumeur  n'éprouve 
aucun  changement  immédiat.  Le  septième  jour,  les  pulsations 
sont  encore  très- manifestes  ;  le  huitième  jour,  on  trouve  la 
tumeur  dure  et  à  peine  pulsatile.  Compression  directe.  Les  batte- 
ments disparaissent  tout  à  fait  douze  jours  plus  tard  (1).  —  Ané- 
vrysme traumatique  du  coude,  gros  comme  un  œuf  de  poule, 
traité  par  M.  Vial ,  de  Saint-Étienne.  Trois  séances  galvaniques 
en  dix  jours,  sans  aucun  résultat.  Quatrième  séance  le  20  août, 
douze  jours  après  la  première  :  môme  insuccès  immédiat.  Le  ma- 
lade se  refuse  à  de  nouvelles  tentatives.  Quelques  jours  après,  la 
tmiieur  devient  plus  ferme;  et  le  18  septembre,  vingt-huit  jours 
après  la  dernière  galvano-puncture ,  les  battements  s'éteignent 
tout  à  fait.  Ils  reparaissent  le  6  octobre,  et  disparaissent  défini- 
tivement le  22  décembre.  La  tumeur  est  réduite  au  volume  d'une 
noix.  Le  malade  mem^t  d'autre  chose  le  12  janvier.  On  trouve,  à 
l'autopsie,  que  l'humérale  est  perméable.  La  sm'face  interne  du 
sac  est  lisse  et  blanche  ;  sa  cavité  est  remplie  d'une  matière  d'un 
gris  rougeàtre,  non  adhérente,  ayant  la  consistance  d'un  hachis 
(caillots  passifs)  (2).  —  M.  Hamilton  applique  la  galvano-punc- 
ture sm-  un  anévrysme  de  la  carotide  :  les  battements  disparais- 
sent aussitôt;  mais,  deux  jours  après,  les  caillots  sont  entraînés 
par  le  cours  du  sang  ;  l'anévrysme  recouvre  ses  pulsations. 
Cependant ,  la  tumeur  s'oblitère  de  nouveau  quinze  jours  adirés  ; 
puis  le  malade  succombe  promptement,  et  à  l'autopsie  on  trouve, 
an  centre  de  l'anévrysme,  un  caillot  noir  ayant  la  consistance  de 
la  gelée  de  groseille  (3).  On  peut  rapprocher  de; ces  faits  l'obser- 
vation d'anévrysme  poplité  que  j'ai  empruntée  plus  haut  à 
M.  CiniseUi.  Ici  encore  on  commença  par  croire  que  la  galvano- 
puncture  avait  échoué  ;  malgré  cela,  la  tumeur  s'oblitéra  le  len- 
demain (h). 

(1)  Bullelin  de  thérapeutique,  18/17 ,  T.  XXXII ,  p.  123.  Cette  observation  ayant  élé  citiie 
à  PAcadémie  par  M.  Laugier,  quelques  personnes  ont  dédoublé  ce  fait  unique ,  et  ont  publié 
de  front  le  succès  de  M.  Debout  et  celui  de  M.  Laugier.  Autre  exemple  de  génération 
fissipare. 

(2)  Rapport  de  Boinet ,  Mém.  Soc.  de  cliirurgie,  Paris;  1853 ,  ia-W,  T,  lU ,  p.  10, 

(3)  Dublin  Quartcrly  Journal,  18î|G,  vol.  II,  p.  539. 
(ft)  Voy,  plus  haut,  p.  300-307. 
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A  quoi  faut-il  attribuer  ces  coagulations  tardives?  11  me  semble 
difficile  de  ne  pas  les  considérer  comme  la  conséquence  de  l'inrî 
flammation  provoquée  par  l'action  de  l'électricité.  Dans  les  cas 
qui  précèdent,  il  est  vrai,  il  n'y  a  eu  au  moment  de  la  coagulation 
ni  douleur,  ni  rougeur,  ni  empâtement  des  tissus.  C'est  sans 
doute  parce  que  l'inflammation  n'a  pas  été  bien  vive  et  est  restée 
limitée  à  la  membrane  du  sac;  mais  il  n'en  est  pas  toujours 
ainsi.  L'inflammation  est  quelquefois  beaucoup  plus  énergique,  et 
[)eut  même  devenir  inquiétante.  Dans  un  cas  de  Viguerie,  un 
anévrysme  traumatique  du  coude,  traité  à  deux  reprises  par  la 
galvano-puncture ,  ne  cessa  de  battre  que  trois  jours  après  la 
seconde  séance.  Cette  oblitération  fut  précédée  et  suivie  d'une 
inflammation  tellement  intense  que  plusieurs  abcès  se  formèrent. 
Le  malade  n'entra  en  convalescence  qu'au  bout  d'un  mois  (1). 
Une  femme  traitée  par  M.  Bossé  présenta  des  phénomènes  ana- 
logues ;  l'anévrysme  occupait  encore  le  pli  du  bras.  L'électricité 
fut  appliquée  le  27  novembre  1847  :  elle  rendit  la  tumeur  un  peu 
moins  pulsatile;  mais  elle  laissa  la  peau  rouge  et  un  peu  enflam- 
mée. Le  lendemain,  il  y  avait  un  véritable  phlegmon  ;  les  batte- 
ments disparurent  ce  jour-là.  Du  reste,  il  ne  survmt  pas  d'autre 
accident.  Au  bout  d'une  semaine,  l'inflammation  se  termina  par 
résolution ,  et  la  petite  tumeur  anévrysmale,  parfaitement  solide, 
commença  à  se  résorber  (2).  L'issue  fut  moins  favorable  dans  un 
cas  de  M.  Capelletti  :  la  tumeur,  consécutive ,  comme  les  précé- 
dentes, à  une  saignée  malheureuse,  avait  le  volume  d'un  œuf  de 
poule.  Une  première  séance  galvanique  n'eut  aucun  résultat 
durable.  Dix-sept  jours  après,  on  appliqua  de  nouveau  l'électro- 
puncture:  les  pulsations  furent  rendues  plus  obscures,  mais  ne 
disparurent  pas.  Quinze  jours  après,  vive  inflammation.  La 
tumeur  s'oblitère;  mais,  loin  de  diminuer,  elle  s'accroît  les  jours 
suivants,  et  atteint  en  moins  d'un  mois  le  volume  de  la  tête  d'un 
fœtus  de  sept  mois.  Les  téguments  se  sphacèlent,  une  eschare  se 
'  détache ,  le  sac  suppure  et  se  vide  des  gros  caillots  passifs  que 
i  l'inflammation  y  a  fait  déposer.  Ces  accidents  auraient  pu  avoir 
les  suites  les  plus  graves.  Le  malade  Jinit  cependant  par  guérir 

(1)  Frêd.  Dassiep.  Thèse  inaug.  Montpellier,  1850,  n"  m  ,  \i.  53. 

(2)  Gatctiç  médicale  de  Paris,  1860,  p.  610. 
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et  recouvra  même,  à  un  degré  suffisant,  les  mouvements  de  l'ar- 
ticulation du  coude  ;  mais  cette  guérison,  comme  on  voit,  avait 
été  achetée  au  prix  d'un  danger  sérieux  (1). 

On  peut  donc  affirmer  que  beaucoup  d'anévrysmes  traités  par 
la  galvano-puncture  ne  s'oblitèrent  que  par  suite  d'un  travail 
inflammatoire  plus  ou  moins  intense.  Cela  seul  suffit  pour  jeter 
un  jour  défavorable  sur  une  méthode  qui  appelle  à  son  aide  un 
auxiliaire  aussi  infidèle  et  aussi  redoutable  que  l'inflammatiun 
anévrysmale. 

Peut-être  cependant  ne  serait41  pas  tout  à  fait  exact  d'attribuer 
à  l'inflammation  toutes  les  oblitérations  consécutives  à  la  galvano- 
puncture.  Il  peut  se  faire  que  le  caillot  galvanique  ne  remplisse 
d'abord  qu'une  partie  de  la  cavité  du  sac ,  et  que  ce  caillot ,  au 
lieu  de  se  dissoudre,  s'accroisse  les  jours  suivants  sans  inflam- 
mation appréciable.  Est-ce  parce  que  l'inflammation  existe  et  est 
trop  légère  pour  être  évidente  ?  Est-ce  parce  que  le  caillot  gal- 
vanique obstrue  l'orifice  du  sac  et  force  le  sang  à  séjourner  dans 
l'anévrysme?  Cette  dernière  supposition  semble  s'être  réaUsée 
sur  le  malade  de  M.  Amussat  :  Anévrysme  de  l'artère  cubitale 
consécutif  à  une  plaie  faite  par  un  canif.  La  tumeur  est  grosse 
comme  un  œuf.  Galvano-puncture  le  13  octobre  ISM  :  oblité- 
ration partielle.  La  partie  moyenne  de  l'anévrysme  conserve  ses 
pulsations.  Seconde  séance  le  16  octobre  ;  la  tumeur  devient  plus 
ferme,  mais  elle  ne  cesse  de  battre  que  quatre  jours  après.  Aucun 
accident;  guérison  soUde  (2). 

Quoi  qu'il  en  soit ,  il  est  bien  certain  que  la  galvano-punctm-e 
peut  guérir  les  anévrysmes  de  deux  manières  :  tantôt  par  la  coa- 
gulation immédiate,  tantôt  par  la  coagulation  consécutive  du 
sang.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'oblitération  est  due  à  des  caillots 
passifs.  Or,  on  connaît  les  inconvénients  attachés  à  la  présence 
de  ces  caillots;  on  sait  qu'ils  peuvent  se  dissoudre  et  donner 
chance  à  la  récidive;  qu'ils  se  résorbent  difficilement;  qu'ils  ex- 
posent à  l'inflammation,  à  la  suppuration,  à  la  gangrène  locale; 
par  eux-mêmes,  et  dans  les  cas  les  plus  simples,  ils  ont  déjà 
beaucoup  de  tendance  à  provoquer  ces  accidents  inflammatoires; 

(1)  3IéJ)i.  de  la  Soc.  de  chirurgie,  1853,  iii-'i",  T.  IJI,  p.  OU. 

(2)  Areli.  générales,  sér.  IV,  T.  XXVI,  p.  £i96,  1851. 
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mais,  à  la  suite  de  la  galvano-pnnclure,  les  conditions  sont  tout 
particulièrement  défavorables  :  les  trajets  parcourus  par  les 
aiguilles  sont  autant  d'épines  qui  facilitent  le  développement  de 
l'inflammation,  surtout  lorsque  le  courant  électrique  a  été  assez 
fort  pour  produira  de  petites  eschares.  On  peut  donc  dire  que , 
sous  le  rapport  de  la  physiologie  pathologique,  la  galvano-punc- 
turc  constitue  une  méthode  défectueuse.  Je  suis  loin  d'en  con- 
clure qu'il  faille  la  rejeter,  car  il  y  a  des  cas  où  on  est  trop  heu- 
reux de  posséder  cette  ressource  ;  mais  je  reviendrai  plus  loin 
sur  les  indications. 

Je  viens  d'étudier  le  mode  d'oblitération  des  anévrysmes  traités 
parla  galvano-puncture;  ce  n'est  là  qu'une  partie  de  la  question. 
Les  courants  électriques  produisent  d'autres  effets  que  je  ne  dois 
pas  passer  sous  silence. 

M.  Gérard  avait  déjà  conclu  de  ses  expériences  qu'une  hémor- 
rhagie  pouvait  se  produire  au  moment  où  on  retirerait  les 
aiguilles.  Cette  crainte  ne  s'est  pas  complètement  réalisée.  On  ne 
peut  rien  conclure,  en  effet,  de  ce  qui  eut  lieu  dans  le  cas  ano- 
nyme cité  dans  la  thèse  de  M.  Clavel  (1)  :  on  avait  enfoncé  et 
laissé  à  demeure  dans  la  tumeur  plus  de  cinquante  tiges  métal- 
liques grosses  comme  des  aiguilles  à  tricoter.  Le  fait  de  M.  Vel- 
peau  n'est  pas  plus  démonstratif:  les  aiguilles  furent  laissées  en 
place  pendant  huit  jours  dans  un  anévrysme  poplité.  Pendant  ce 
laps  de  temps,  on  apphqua  deux  fois  le  galvanisme  :  il  survint 
une  violente  inflammation;  les  piqûres  donnèrent  heu  à  une 
hémorrhagie  tellement  sérieuse  qu'il  fallut  lier  la  fémorale;  après 
quoi ,  la  gangrène  s'empara  du  membre  et  nécessita  une  ampu- 
tation bientôt  suivie  de  mort  (2).  Ces  deux  faits  complexes  prou- 
vent les  inconvénients  de  l'acupuncture  et  non  ceux  de  la  gal- 
vano-puncture. Il  n'est  pas  impossible ,  toutefois ,  qu'il  y  ait  une 
petite  hémorrhagie  lorsqu'on  retire  les  épingles  immédiatement 
après  la  galvanisa  tion.  Ce  léger  accident  s'est  présenté  à  M.  Giral- 
dès,  qui  s'en  est  bien  vite  rendu  maître  à  l'aide  d'apphcations 
réfrigérantes  (3).  Dans  ce  cas,  ce  fut  un  jet  de.  sang  rouge  qui 
s'élança  à  travers  les  piqûres.  Dans  un  cas  de  M.  Viguerie,  le  sang 

(1)  Voy.  plus  haut ,  p.  302 ,  8°  obs. 

(2)  Biilleiiiis  de  la  Soc.  de  cMnirgie  (22  nov.  1848),  T.  I,  p.  131.  Paris,  1851,  lii-8». 

(3)  BuUeiins  de  la  Soc,  de  chirurgie,  T.  I ,  p.  147.  Paris,  1851 ,  111-8". 
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qui  S'écoula  était  au  contraire  noir  et  épais  (1).  Le  malade  que 
M.  Bossé  traita  par  la  galvano-puncture  pour  un  anévrysme  de 
l'aorte  eut  également  une  légère  hémorrhagie  à  la  deuxième 
séance.  L'auteur  de  l'observation  ne  dit  pas  de  quelle  couleur 
était  le  sang  (2).  Somme  toute,  l'hémorrhagie  immédiate  est  fort 
rare;  elle  n'a  jamais  été  sérieuse,  et  tout  permet  de  croire  qu'il 
n'y  a  rien  à  craindre  de  ce  côté. 

On  ne  doit  pas  non  plus  s'inquiéter  du  dégagement  des  gaz  qui 
résultent  de  la  décomposition  de  l'eau.  Si  la  circulation  était 
complètement  interrompue  par  deux  ligatures  placées  au-dessus 
et  au-dessous  de  l'anévrysme,  l'oxygène  et  l'hydrogène  séjournant 
dans  le  sac  pourraient  distendre  légèrement  la  tumeur.  Mais  ce 
n'est  pas  dans  de  pareilles  conditions  qu'on  pratique  chez  l'homme 
la  galvano-puncture,  et  quelque  soin  qu'on  mette  à  comprimer 
l'artère  au-dessus  et  au-dessous  du  sac,  on  ne  peut  avoir  la  pré- 
tention de  supprimer  absolument  la  circulation  anévrysmale.  Or, 
quelque  léger  que  soit  le  mouvement  du  sang,  il  suffit  pour  en- 
traîner la  plupart  des  bulles  gazeuses  à  mesure  qu'elles  se  déga- 
gent. C'est  précisément  là  ce  qui  a  éveillé  des  craintes.  On  a 
pensé  que  la  présence  des  gaz  dans  le  sang  qui  circule  était 
propre  à  produire  de  graves  accidents.,  Mais  si  l'on  songe  à  la 
facilité  avec  laquelle  le  sang  absorbe  et  dissout  les  gaz ,  à  l'inno- 
cuité de  l'hydrogène,  à  l'existence  normale  d'une  quan  tité  notable 
d'oxygène  dans  le  sang ,  enfin  au  peu  de  volume  de  la  masse 
gazeuse  dégagée  ,  on  est  conduit  à  reconnaître  que  cette  crainte 
est  tout  à  fait  illusoire ,  ainsi  que  l'expérience  l'a  bien  des  fois 
démontré. 

Les  gaz  mis  en  liberté  par  le  courant  électrique  ne  semblent 
guère  pouvoir  s'accumuler  dans  le  sac,  si  ce  n'est  à  la  fin  de  la 
séance,  lorsque  la  tumeur  sohdifiée  a  cessé  de  recevoir  les  ondées 
sanguines  ;  mais  ,  en  général ,  on  arrête  la  galvanisation  dès  que 
ce  résultat  est  obtenu.  Les  gaz  sont  donc  entraînés  par  la  circu- 
lation, et  il  faut  bien  qu'il  en  soit  ainsi,  puisque,  dans  l'immense 
majorité  des  cas,  rien  n'en  révèle  la  présence  dans  la  tumeur 
oblitérée.  Il  est  pourtant  commun  de  voir  une  petite  bulle  gazeuse 


(1)  Thèse  de  Frédéric  Dassier.  Moiilpcllier,  1850,  n"  7/i,  p.  55. 

(2)  daneiie  médicale,  J850,  p.  011. 
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paraître  à  la  surface  de  la  peau  autour  de  chaque  aiguille ,  pen- 
dant la  durée  de  la  galvanisation.  Cela  s'observe  surtout  autour 
de  l'aiguille  positive. 

Quelquefois ,  le  dégagement  des  gaz  à  l'extérieur  est  beaucoup 
plus  considérable.  Cliez  le  second  malade  de  M.  Bossé  les  gaz 
fiu-ent  si  abondants  qu'ils  s'échappèrent  en  sifflant  à  travers  la 
peau  au  moment  où  on  retira  les  aiguilles.  Il  est  bon  de  noter 
qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  de  l'aorte ,  et  que  la  tumeur,  bien 
que  solidifiée  en  partie,  était  encore  très-perméable  au  sang  (1). 
Je  pense  donc  que  l'accumulation  des  gaz  s'était  faite  dans  le 
tissu  cellulaire  plutôt  que  dans  l'intérieur  môme  du  sac.  11  y  a 
peu  d'exemples  analogues  à  celui-là  ;  mais  il  arrive  quelquefois 
que  les  gaz,  épanchés  en  moindre  quantité,  donnent  lieu  à  un 
petit  emphysème  ;  alors  ,  une  légère  pression  fait  sortir  par  les 
piqûres  d'aiguilles  quelques  bulles  crépitantes.  C'est  ce  qu'on 
observa  sur  un  malade  ti'aité  par  M.  Ciniselh  pour  un  anévrysme 
carotidien,  en  présence  des  commissaires  du  Congrès  scientifique 
de  Gênes  (2). 

Un  phénomène  curieux ,  qui  a  été  noté  plusieurs  fois ,  c'est 
l'augmentation  presque  subite  de  la  tumeur  pendant  la  durée  de 
la  galvano-puncture.  L'accroissement  fut  peu  prononcé  dans  le 
€as  de  M.  Vial,  et  ne  se  montra  qu'une  seule  fois  sur  quatre 
séances  galvaniques  (3)  ;  mais,  chez  le  malade  de  M.  Giraldès,  la 
tumeur  doubla  de  volume  (4),  et  elle  devint  quadruple  chez  celui 
de  M.  Hamilton  (5).  A  quoi  faut-il  attribuer  cet  accident,  qui  peut 
devenir  redoutable  ?  On  ne  peut  songer  à  l'accumulation  des  gaz. 
Dans  le  cas  de  M.  Gh-aldès,  la  tumeur  n'avait  pas  cessé  de  com- 
muniquer librement  avec  la  cavité  de  l'artère,  puisque  le  sang 
artériel  s'élança  à  l'extérieur  lorsqu'oji  retira  les  aiguilles  ;  les  gaz 
ne  pouvaient  donc  pas  s'accumuler  dans  le  sac.  S'agissait-il  d'un 
emphysème  du  tissu  cellulaire  péri-anévrysmal  ?  Mais  cette  lésion 
aurait  été  facilement  reconnue ,  et  M.  Hamilton  dit  expressé- 
ment (6)  que  la  région ,  examinée  avec  soin ,  ne  présentait  pas  la 

(1)  Gazelle  médicale,  1850,  p.  011. 

(2)  Annales  de  ihérapeulique  de  Rogneita,  ï.  IV,  p.  201. 

(3)  Mémoires  de  la  Soc,  de  chirurgie,  T.  III ,  p.  70. 
(û)  Bull,  de  la  Soc.  de  cliir.,  T.  I,  p.  1/|7. 

(5)  Dublin  Quwlerly  Journal  y  1846,  vol,  II,  p.  539. 
(0)  loc,  cil,,  p,  5W, 
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sensation  gazeuse;  d'ailleurs,  la  tumeur,  parfaitement  circons- 
crile,  conserva  le  môme  volume  les  jours  suivants.  Y  avait-il  eu 
rupture  delà  poche  et  extravasation  du  sang?  L'autopsie  démon- 
tra que  cette  supposition  était  inexacte;  le  sac  était  intact,  et  au- 
cune extravasation  n'avait  eu  lieu.  M.  Hamilton  pense  que  le 
galvanisme  avait  condensé  et  coagulé  les  fluides  du  tissu  cellu- 
laire environnant  ;  mais  il  oublie  qu'au  moment  de  l'autopsie  ou 
ne  trouva  rien  de  semblable,  quoique  la  tumeur  eût  conservé  son 
grand  volume.  Disons  donc  que  nous  ignorons  la  cause  qui  pro- 
duit l'accroissement  brusque  de  certains  anévrysmes  pendant 
l'application  de  l'électricité.  Cet  accident,  au  reste,  paraît  assez 
rare. 

Il  est  très -commun,  au  contraire,  de  voir  des  escbares  se  for- 
mer autour  des  aiguilles,  surtout,  dit-on,  autour  de  l'aiguille  posi- 
tive. Ces  escbares,  d'une  largeur  et  d'une  épaisseur  variables,  ont 
été  attril3uées  à  la  chaleur  que  produit  l'électricité.  C'est  une  pro- 
fonde erreur  qu'il  me  semble  nécessaire  de  réfuter. 

Les  courants  galvaniques,  comme  on  sait,  dégagent  de  la  cha- 
leur, et  les  résultats  obtenus  au  moyen  de  la  cautérisation  élec- 
trique le  prouvent  suffisamment  (1)  ;  mais  pour  élever  la  tem- 
pérature des  aiguilles  jusqu'au  point  de  compromettre  la  vitalité 
de  la  peau,  il  faudrait  un  ensemble  de  conditions  qui  ne  se  trou- 
vent jamais  réunies  lorsqu'on  applique  la  galvano-puncture. 

La  question  de  la  chaleur  électrique  est  fort  complexe,  et  elle 
a  une  assez  grande  importance  pratique  pour  que  je  sois  obligé 
de  m'y  arrêter  quelques  instants. 

Toute  pile  possède  une  certaine  tension  et  une  certaine  inten- 
sité. 

L'intensité,  c'est-à-dire  la  quantité  d'électricité  qu'une  pile  est 
susceptible  de  fournir  dans  un  temps  donné,  est  proportionnelle 
à  la  surface  de  chacun  des  couples  ou  éléments  ;  la  tension,  c'est- 
à-dire  la  force  qui  sollicite  l'électricité  à  se  dégager  à  chaque 
pôle,  est  proportionnelle  au  nombre  des  éléments. 

Lorsque  les  deux  pôles  sont  unis  par  un  circuit  complet,  les 
deux  électricités  contraires  se  précipitent  l'une  vers  l'autre  sous 

(1)  MiDDELDonr.  Galvanocaustilf ,  çin  Bcilrag  ziir  opcratwc  Mcdicin.  Brcsiau,  1854 1 
iii-8'. 
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forme  d'un  double  courant  continu.  La  tension  et  l'ëleclricilé  in- 
iluent,  chacune  à  sa  manière,  sur  la  force  de  ce  courant. 

Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  les  propriétés  électro-chimiques 
et  électro-motrices  du  courant  sont  proportionnelles  à  l'intensité 
de  la  pile,  c'est-à-dire  h  la  surface  de  chaque  couple.  Mais  la  fa- 
cilité avec  laquelle  l'électricité  traverse  les  conducteurs  est  pro- 
portionnelle à  la  tension  de  la  pile,  c'est-à-dire  au  nombre  des 
éléments. 

Lorsque  le  circuit  est  formé  par  des  corps  mauvais  conduc- 
teurs, le  courant  électrique  est  obligé  de  surmonter  une  grande 
résistance.  Avec  un  pareil  circuit,  une  pile  dont  les  éléments 
sont  peu  nombreux,  quelque  intense  qu'elle  soit  d'ailleurs,  ne 
fournira  qu'un  courant  sans  énergie  ;  mais  si  on  double  le 
nombre  des  éléments,  la  tension  devient  deux  fois  plus  forte,  la 
résistance  des  conducteurs  est  surmontée ,  et  le  courant  acquiert 
une  énergie  égale  à  celle  qu'il  aurait  acquise,  si,  au  lieu  de  dou- 
bler le  nombre  des  éléments ,  on  avait  remplacé  le  premier  cir- 
cuit par  un  circuit  d'une  conductibilité  double. 

A  proprement  parler ,  les  phénomènes  chimiques ,  physiques 
ou  dynamiques  de  la  pile  dépendent  de  l'intensité.  Mais  dans  les 
expériences  faites  sm*  les  hquides,  et  en  général  sur  tous  les 
corps  qui  conduisent  très-mal  l'électricité,  les  courants  rencon- 
trent une  résistance  très-considérable,  et,  pour  obtenir  des  actions 
chimiques  puissantes ,  on  est  obligé  de  multiplier  les  couples , 
c'est-à-dire  d'augmenter  la  tension.  C'est  dans  ce  sens  qu'on  peut 
dire  que  l'action  chimique  d'une  pile  est  proportionnelle  à  la 
tension. 

Cela  posé ,  ce  sont  les  piles  les  plus  intenses  qui  dégagent  le 
plus  de  chaleur.  Ce  principe  est  connu  de  tout  le  monde ,  et 
lorsqu'on  veut  produire  une  cautérisation  électrique,  on  choisit 
toujours  une  pile  dont  les  éléments,  considérés  isolément,  pré- 
sentent une  grande  surface;  en  cela  on  a  parfaitement  raison. 
Mais  on  en  a  conclu  que,  pour  éviter  sûrement  la  formation  des 
cschares  dans  la  galvano-puncturc ,  il  suffisait  de  prendre  des 
piles  à  petite  intensité,  et  en  cela  on  a  commis  une  méprise  fort 
grave.  J'ose  dire  que  les  piles  à  forte  tension  exposent  tout  autant 
aux  escharcs  que  les  piles  à  forte  intensité. 

Mais  revenons  aux  conditions  qui  favorisent  la  production  de 
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la  Chaleur  électrique.  On  vient  de  voir  que  la  première  condition 
est  l'étendue  des  surfaces  de  chaque  élément  ou,  si  on  veut,  de 
chaque  couple.  La  deuxième  condition,  tout  aussi  importante 
est  le  degré  de  résistance  que  les  conducteurs  opposent  au  pas- 
sage de  l'électricité.  La  chaleur  dégagée  est  d'autant  plus  consi- 
dérable que  les  corps  à  travers  lesquels  le  courant  s'effectue  sont 
moins  bons  conducteurs.  Ainsi,  en  unissant  les  deux  pôles  avec 
un  m  de  platine,  on  obtient  plus  de  chaleur  que  si  on  se  sert 
d'un  fil  de  cuivre  ou  de  fer.  C'est  parce  que  le  platine  est  de  tous 
les  métaux  celui  qui  offre  le  plus  de  résistance  au  passage  des 
courants  électriques. 

De  ce  principe  découlent  plusieurs  conséquences  importantes. 

Lorsqu'un  fil  métalHque ,  parfaitement  homogène,  est  mis  en 
communication  par  ses  deux  extrémités  avec  les  deux  pôles  de  la 
pile,  la  chaleur  se  manifeste  également  dans  toute  l'étendue  du 
circuit  Mais  si ,  par  une  cause  quelconque ,  une  partie  du  fil 
vient  à  offrir  plus  de  résistance  que  les  autres,  c'est  en  ce  point 
surtout  que  la  température  s'élèvera  (1). 
,  Qu'un  fil  de  platine  (le  platine  est  le  plus  mauvais  conducteur 
de  tous  les  métaux)  soit  interposé  entre  deux  rhéophores  de 
cuivre  ou  de  fer,  ceux-ci  s'échaufferont  à  peine;  la  température 
s'élèvera  prescjue  exclusivement  au  niveau  du  fil  de  platine. 

Ou  encore,  qu'on  unisse  les  extrémités  des  deux  rhéophores  au 
moyen  d'un  fil  de  même  substance  qu'eux,  mais  plus  mince,  et 
c'est  sur  cette  partie  amincie  que  le  calorique  se  manifestera. 
C'est  parce  que  la  résistance  s'accroît  à  mesure  que  le  diamètre 
du  conducteur  diminue.  On  a  même  démontré  que  le  dégagement 
de  la  chaleur  s'accroît  en  raison  inverse  de  la  quatrième  puis- 
sance du  diamètre  du  fil  conducteur.  Ainsi  un  fil  d'un  demi-milli- 
mètre de  diamètre  s'échauffe  seize  fois  plus,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs ,  qu'un  fil  de  1  millimètre  (loi  de  Riess).  Voilà  pour- 
quoi un  mince  fil  de  platine,  interposé  entre  deux  rhéophores  de 


(1)  Il  suffit  mêmu  (le  diminuer  la  résistance  dans  une  partie  du  circuit  pour  produire  une 
élévation  de  température  dans  le  reste  du  circuit.  Ainsi  s'explique  cette  étonnante  expérience 
de  Davy:  On  ferme  le  circuit  avec  un  ni  de  phuiiie.  L'initnsiiiS  de  la  pile  n'est  pas  sudlsanle 
pour  faire  rougir  ce  fil.  Alors  on  applique  de  la  glace  sur  une  partie  du  (il.  Or,  la  réfrigération 
augmente  la  conductibilité  des  raéiaux.  I^a  résistance  se  trouve  donc  diminuée  au  niveau  de 
la  glace.  Aussitôt  le  reste  du  fil  j'échauffe  et  devient  incandescent, 
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cuivre  ou  de  fer,  peut  être  chauiïé  à  blanc  par  une  pile  d'intensilé 
moyenne.  '  ''''r 

Un  phénomène  semblable  et  bien  plus  prononcé  encore  se  mani- 
feste lorsqu'on  ferme  le  circuit  au  moyen  d'un  conducteur  liquide. 
On  sait  que  le  liquide  le  plus  conducteur  oppose  au  passage  de 
l'électricité  une  résistance  plusieurs  millions  de  fois  plus  considé- 
rable que  celle  du  métal  le  moins  conducteur  (1).  Dans  de  pareilles 
conditions,  quelle  que  soit  l'intensité  de  la  pile ,  jamais  les  fils  ne 
s'échauffent  d'une  manière  appréciable.  La  chaleur  ne  se  produit 
que  dans  le  hquide  qui  sépare  les  fils. 

Or,  ce  sont  là  précisément  les  conditions  qui  existent  dans  la 
galvano-puncture.  L'aiguille  +  et  l'aiguille  —  sont  toujours  sépa- 
rées l'une  de  l'autre  par  une  épaisse  couche  de  liquide.  Quelle 
que  soit  la  source  de  l'électricité ,  et  quelque  intense  que  soit  la 
pile,  jamais  les  fils  ne  peuvent  s'échauffer.  Il  se  produit  un  peu 
de  chaleur  dans  l'anévrysme  ;  la  température  du'sang  s'élève  au 
plus  de  quelques  degrés.  Dans  les  conditions  les  plus  extrêmes , 
cette  élévation  de  température  ira  si  on  veut  —  quoique  cela  me 
semble  à  peu  près  impossible  —  jusqu'à  coaguler  l'albumine  du 
sang;  mais  jamais,  quoi  qu'on  puisse  faire,  les  fils  ne  joueront 
dans  les  tissus  le  rôle  du  cautère  actuel. 

Si ,  par  hasard ,  les  aiguilles  venaient  à  se  toucher  un  instant 
dans  l'intérieur  du  sac,  elles  pourraient  s'échauffer  au  niveau  de 
leur  point  de  contact ,  mais  ce  calorique  serait  bien  vite  absorbé 
par  le  sang  anévrysmal  et  ne  pourrait  se  propager  le  long  des  ai- 
guilles pour  aller  cautériser  le  trajet  qu'elles  parcourent  à  travers 
les  tissus. 

.  La  cautérisation  électrique  me  semble  donc  tout  à  fait  impos- 
sible dans  la  galvano-puncture  des  anévrysmes  ;  j'étais  déjà  ar- 
rivé à  cette  conclusion  par  le  raisonnement;  l'analyse  des  ob- 
servations publiées  n'a  fait  qu'accroître  mes  convictions.  Elle 
démontre  en  effet  que  la  production  des  eschares  s'obtient  quel- 
quefois lorsqu'on  se  sert  de  piles  de  faible  intensité.  La  pile  de 
Volta,  de  format  ordinaire,  avec  des  couples  de    à  5  centimètres 

(1)  La  conductiliililé  du  platine  est  detn  millions  et  demi  de  fois  pliisconsidéialjle  que  celle 
de  la  solution  do  sulfate  de  cuivre  (Pouillct).  Cette  solution  est  cependant  le  meilleur  di'S 
conducteurs  liquides,  tandis  que  le  platine  est  le  plus  mauvais  de  tous  les  conducicurs  métal- 
liques. 
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(le  diamèlre,  fait  naître  des  escliares  aussi  bien,  peul-fitre  mieux 
que  la  pile  de  Bunsen,  dont  l'intensité,  c'est-à-dire  la  surface,  est 
quinze  à  vingt  fois  plus  grande. 

J'ai  déjà  parlé  d'une  femme  sur  laquelle  j'ai  pratiqué  la  gal- 
vano-punctm^e  d'une  grosse  varice  du  genou.  Je  me  suis  servi 
d'une  pile  de  Volta  fort  peu  intense  (43  millimètres  de  diamètre), 
mais  dont  la  tension  était  assez  considérable  (  75  couples  ). 
Quatre  aiguilles  d'acier,  assez  grosses,  furent  introduites  dans  le 
vaisseau  dilaté  ;  une  seule  d'entre  elles  fut  mise  en  communica- 
tion avec  le  pôle  négatif,  La  séance  dura  douze  minutes.  A  plu- 
sieurs reprises,  je  touchai  et  je  fis  toucher  par  plusieurs  élèves 
les  aiguilles  au  niveau  du  point  où  elles  pénétraient  dans  la  peau. 
Il  fut  impossible  de  constater  la  moindre  élévation  de  tempéra- 
ture. Et  cependant  il  se  produisit  une  grande  eschare  autour  de 
l'aiguille  négative,  et  une  autre  eschare  plus  petite  autour  de 
l'aiguille  positive  la  plus  rapprochée. 

J'ai  fait  part  à  mon  collègue,  M.  Jules  [Regnauld,  des  doutes 
que  j'avais  conçus  sur  la  cause  de  ces  eschares.  Il  n'a  pas  tardé 
à  les  partager.  Cette  communauté  de  vues  sur  un  point  aussi  im- 
portant est  même  la  principale  cause  qui  nous  a  conduits  à  en- 
treprendre en  commun  de  nouvelles  recherches  sur  les  effets  de 
la  galvano-puncture.  Pour  la  question  particuhère  de  la  cautéri- 
sation par  les  aiguilles  ,  nous  avons  fait  l'expérience  suivante  : 
Deux  très-longaes  aiguilles  d'acier,  de  1  raiUimètre  de  diamèti-e, 
ont  été  introduites  sous  la  peau  de  l'oreille  d'un  lapin  ;  nous  les 
avons  fait  pénétrer  obliquement  dans  le  tissu  cellulaire  sous- 
cutané,  jusqu'à  une  profondeur  de  plus  de  1  centimètre,  en  lais- 
sant entre  leurs  deux  extrémités  une  distance  de  1  centimètre  1/2. 
La  partie  extérieure  de  chaque  aiguille  traversait  un  tul)e  de 
verre  étroit  et  rempli  de  sérum.  Le  bout  inférieur  de  ces  tubes 
arrivait  presque  au  contact  de  la  peau.  Alors  nous  avons  prati- 
qué la  galvanisation  pendant  vingt  minutes,  au  moyen  d'une  pile 
de  Bunsen  à  six  éléments.  De  larges  eschares  se  sont  formées 
autour  des  aiguilles,  et  cependant  la  température  du  séz'um  con- 
tenu dans  les  tubes  ne  s'est  pas  élevée  ;  l'albumine  de  ce  sérum 
n'a  présenté  aucune  trace  de  coagulation.  De  là  on  peut  conclure 
que  les  eschares  n'ont  pas  été  le  résultat  de  la  cautérisation  ac- 
tuelle. Si ,  en  effet,  la  température  des  aiguilles  s'était  élevée,  au 
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niveau  de  la  peau,  jusqu'à  un  degré  suffisant  pour  coaguler  au  loin 
l'albuniine-des  tissus,  la  chaleur  aurait  dû  suffire  pour  coaguler,  à 
quelques  millimètres  de  lù,  l'albumine  de  la  mince  couche  séreuse 
contenue  dans  les  tubes.  Ajoutez  à  cela  que  le  volume  des  aiguilles 
était  le  môme  dans  toute  leur  longueur  et  que,  par  conséquent, 
la  résistance  du  conducteur  n'était  pas  plus  forte  au  niveau  de 
la  peau  que  dans  l'intérieur  des  tubes.  Mais  j'ai  peut-être  eu  tort 
de  reproduire  ici  celte  expérience  ;  elle  n'était  vi-aiment  pas  né- 
cessaire pour  prouver  que  la  cause  des  eschares  est  toute  autre 
chose  que  la  chaleur. 

La  situation  des  eschares  nous  fournirait  au  besoin  un  autre 
argument  d'une  importance  capitale.  —  Admettons  pour  un  ins- 
tant que  les  aiguilles  puissent  s'échaufi'er  assez  pour  brûler  les 
tissus.  Où  se  produit  la  chaleur  électrique  ?  Dans  les  points  où 
les  courants  rencontrent  le  plus  de  résistance,  et  par  conséquent 
dans  les  points  où  les  aiguilles  ont  le  plus  pelil  diamètre.  Or,  les 
aiguilles  se  terminent  en  pointe;  si  quelque  ciiose  doit  s'échauf- 
fer, c'est  donc  l'extrémité  qui  plonge  dans  le  sang.  —  Le  calo- 
rique, dégagé  seulement  à  ce  niveau,  pourra  tout  au  plus  se 
propager  le  long  de  l'aiguille  ;  mais  il  est  clair  que ,  de  toutes 
les  parties  traversées  par  le  conducteur,  la  peau  est  celle  qui 
est  le  plus  éloignée  de  la  source  de  la  chaleur;  la  cautérisa- 
tion de  la  peau  devra  donc  être  moins  forte  que  celle  du  tissu 
cellulaire  sous-cutané  et  surtout  du  sac  anévrysmal.  C'est  la  con- 
séquence forcée  de  la  théorie  que  je  réfute.  Au  heu  de  cela , 
qu'observons-nous,  au  contraire?  L'eschare  a  la  forme  d'un  cône 
dont  la  base  est  à  la  peau  et  dont  le  sommet  est  dirigé  vers  la 
pointe  de  l'aiguille.  Quelquefois  la  peau  seule  est  cautérisée ,  les 
parties  profondes  ne  Je  sont  pas.  Presque  jamais  en  se  déta- 
chant l'eschare  n'ouvre  le  sac  anévrysmal.  Très-souvent,  elle 
laisse  une  plaie  large  et  tout  à  fait  superficielle.  En  un  mot, 
les  lésions  produites  parle  courant  électrique  vont  en  décrois- 
sant i\  mesure  qu'on  les  examine  plus  près  de  la  pointe  des 
aiguilles. 

Si  j'insiste  avec  tant  de  force  sur  la  réfutation  d€  la  théorie  de 
la  cautérisation  actuelle,,  c'est  parce  que  cette  théorie  a  jusqu'ici 
opprimé  la  méthode  de  la  galvano-puncture  dont  elle  a  peut-ôtre 
entravé  l'essor.  On  a  d'abord  banni  les  piles  à  grande  intensité  ; 

22 
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je  ne  veux  pas  dire  qu'elles  soient  préférables  aux  autres,  je 
l'ignore  ;  mais  on  les  a  ïejetées  sans  raison  suffisante ,  et  per- 
sonne ne  sait  ce  qu'elles  pourront  produire  sur  le  sang  vivant. 
Les  fils  de  platine  s'échauflent  plus  aisément  que  les  fils  d'acier; 
on  a  renoncé  à  l'emploi  des  aiguilles  de  platine,  qui  ont  peut-être 
quelques  avantages  sur  les  aiguilles  oxydables.  —  Les  conduc- 
teurs les  plus  fins  s'échauffent  beaucoup  plus  que  les  autres  ; 
beaucoup  de  chirurgiens  ont  donc  renoncé  aux  aiguilles  fines, 
tout  en  reconnaissant  qu'elles  ont,  sous  tous  les  autres  rapports, 
une  grande  supériorité.  Tous  ces  préceptes  reposent  sur  une 
base  erronée.  Voilà  pourquoi,  malgré  les  nombreuses  tentatives 
dont  elle  a  été  l'objet,  la  galvano-puncture  s'est  si  peu  perfec- 
tionnée- depuis  dix  ans.  Elle  est  encore  dans  l'enfance ,  et  les  ré- 
sultats qu'elle  a  fournis  jusqu'ici  ne  permettent  pas  de  savoir  ce 
qu'elle  pourra  produire  un  jour. 

Si  maintenant  nous  nous  demandons  quelle  est  la  cause  des 
eschares  dans  la  galvano-puncture,  nous  sommes  obligés  de  re- 
connaître que  la  mortification  des  tissus  est  le  résultat  de  l'action 
toute  spéciale,  probablement  chimique,  des  courants  électriques 
sur  les  tissus.  Ici ,  deux  hypothèses  peuvent  se  présenter  :  on 
peut  supposer  d'abord  que  l'acide  et  l'alcali ,  dus  à  la  décompo- 
sition des  sels  neutres  du  sang ,  se  concentrent  respectivement 
autour  de  l'aiguille  correspondante ,  s'insinuent  dans  le  trajet  de 
cette  aiguille  et  cautérisent  les  tissus  environnants  ;  mais ,  s'il  en 
était  ainsi ,  la  cautérisation  la  plus  énergique  devrait  s'effectuei: 
sur  les  tissus  les  plus  profonds ,  les  eschares  devraient  se  pro- 
duire de  dedans  en  dehors ,  et  la  destruction  du  sac  et  du  tissu 
cellulaire  devrait  être  plus  étendue  que  celle  de  la  peau.  C'est 
précisément  l'inverse  qui  a  lieu,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit.  Cette 
hypothèse  n'est  donc  pas  acceptable. 

Dès  lors,  on  est  obligé  d'admettre  que  la  production  des 
eschares  est  le  résultat  de  la  diffusion  du  fluide  électrique  dans 
les  tissus  que  traversent  les  aiguilles.  Plusieurs  circonstances  mi- 
litent en  faveur  de  cette  opinion  : 

1"  L'escharification  procède  de  dehors  en  dedans;  elle  est  plus 
étendue  sur  la  peau  que  sur  les  parties  profondes  :  souvent  elle 
n'occupe  que  la  peau.  C'est  parce  que  le  courant  électi'ique  perd 
de  son  intensité,  par  suite  de  la  dispersion  qui  s'effectue  au  ni- 
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veau  du  point  d'enlrée  des  aiguilles,  et  parce  que  la  peau  con- 
duit l'électricité  mieux  que  les  tissus  subjacents; 

2"  Les  aiguilles  les  plus  volumineuses  sont  celles  qui ,  toutes 
c  hoses  égales  d'ailleurs ,  produisent  les  eschares  avec  le  plus  de 
facilité.  C'est  parce  que,  d'une  part,  l'intensité  du  courant  est 
proportionnelle  au  diamètre  de  l'aiguille ,  et  que ,  d'une  autre 
1  part ,  la  diffusion  de  l'électricité  dans  les  tissus  est  proportion- 
nelle à  la  surface  de  contact; 

3"  Lorsqu'on  dissémine  le  courant  sur  plusieurs  aiguilles ,  la 
[production  des  eschares  est  rendue  très-difficile  ou  impossible, 
:  suivant  le  degré  de  tension  ou  d'intensité  de  la  pile.  C'est  parce 
que  la  quantité  d'électricité  qui  traverse  chaque  aiguille  est  beau- 
coup moindre  que  si  on  employait  un  seul  conducteur; 

h°  Lorsqu'on  recouvre  les  aiguilles  d'On  vernis  isolant,  on  dimi- 
mue  beaucoup  les  chances  de  l'escharification.  C'est  parce  que  la 
(  couche  isolante  empêche  l'électricité  de  se  disséminer  dans  les 
!  tissus. 

Ces  deux  dernières  propositions  demandent  quelques  dévelop- 
ipements.  Pour  ce  qui  regarde  la  multiplicité  des  aiguilles,  j'ai  re- 
(  cueilli  deux  observations  qui  me  semblent  très-concluantes.  La 
^première  de  ces  observations  a  déjà  été  mentionnée  :  j'avais  intro- 
iduit  quatre  aiguilles  d'acier  non  vernies  dans  une  varice  volumi- 
neuse du  genou;  trois  aiguilles  furent  mises  en  communication 
avec  le  pôle  positif,  une  seule  avec  le  pôle  négatif.  A  la  fin  de  la 
:séance,  il  y  avait  une  large  eschare  autour  de  l'aiguille  négative; 
une  deuxième  eschare,  beaucoup  plus  petite,  existait  autour  de 
l'aiguille  -t-  la  plus  voisine.  Autour  des  deux  autres  aiguilles  +  la 
peau  était  rouge,  mais  n'était  pas  eschariflée.  Ces  particularités 
s'exphquent  d'une  manière  bien  simple:  l'immersion  du  fluide 
négatif  se  faisait  tout  entière  en  un  seul  point;  le  fluide  positif, 
idisséminé  entre  trois  aiguilles,  pénétrait  au  contraire  en  trois 
points  différents.  Le  courant  était  donc  beaucoup  plus  fort  dans 
l'aiguille  négative,  et  ce  fut  cette  aiguille  qui  produisit  la  plus 
large  eschare.  Quant  aux  aiguilles  positives,  l'intensité  du  courant 
.qui  les  traversait  était  d'autant  plus  considérable  que  chacune 
'.d'elles  était  séparée  du  pôle  négatif  par  une  moindre  résistance, 
c'est-à-dire  par  une  moindre  distance.  L'une  de  ces  aiguilles, 
celle  qui  était  la  plus  rapprochée  de  l'aiguille  négalive  unique, 
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était  donc  traversée  par  le  principal  courant  ;  et  l'intensité  de  ce 
courant  fut  assez  forte  pour  produire  une  petite  eschare.  Les  deux 
autres  aiguilles  positives,  étant  le  siège  d'un  courant  moins  éner- 
gique, ne  donnèrent  lieu  à  aucune  mortification. 

Dans  le  deuxième  fait  que  j'ai  observé,  la  galvano-puncture  fui 
pratiquée  de  la  même  manière  sur  une  tumeur  érectile  de  la 
lèvre  supérieure.  J'employai  encore  trois  aiguilles  positives  et 
une  seule  aiguille  négative.  L'eschariûcation  ne  se  produisit  qu'au 
niveau  de  cette  dernière. 

Ces  faits  me  semblent  de  nature  à  démontrer  que ,  pour  éviter 
la  formation  des  eschares,  il  importe  de  disséminer  le  couranti 
entre  plusieurs  aiguilles  tant  négatives  que  positives. 

Quelques  mots  maintenant  sur  le  rôle  du  vernis  isolant. 

Les  aiguilles  isolées  pat  une  couche  de  laque,  de  résine,  ou  dei 
toute  autre  substance  non  conductrice,  respectent  beaucoup) 
mieux  que  les  autres  la  vitalité  des  tissus  qu'elles  traversent. 
M.  Pétrequin  insiste  avec  raison  sur  ce  principe  ;  mais  il  est  juste; 
de  dire  que  déjà,  en  IS^iS,  M.  O'Shaugnessy  avait  pratiqué! 
l'électro-puncture  avec  des  aiguilles  vernies  (1) ,  et  que  même,, 
selon  toutes  probabilités  ,  ce  procédé  avait  déjà  été  indiqué  par 
Pravaz  (2). 

Le  vernis  ne  doit  occuper  que  le  corps  des  aiguilles  ;  il  faut  que; 
la  pointe,  plongée  dans  l'anévrysme,  conserve  toute  sa  conduc- 
tibilité, pour  que  le  circuit  puisse  se  fermer.  La  mince  couche; 
protectrice  qui  sépare  l'aiguille  des  tissus  suffit  le  plus  souvent! 
pour  empêcher  la  cautérisation  lorsqu'il  s'agit  d'un  anévrysme;; 
mais,  quand  la  galvano-puncture  est  pratiquée  sur  une  tumeun 
érectile,  l'escharification  a  beaucoup  de  tendance  à  se  produire 
au  niveau  des  pointes.  Dans  le  cas  de  tumeur  érectile  de  la  lèvre 
supérieure  dont  je  viens  de  parler,  je  m'étais  servi  de  quatre 
aiguilles  vernies.  La  pointe  de  l'aiguille  négative  unique,  après: 
avoir  traversé  presque  toute  la  tumeur,  arrivait  jusqu'à  une  très-t 
petite  distance  de  la  peau.  Il  n'y  eut  aucune  escbariûcation  au 
niveau  de  l'entrée  de  celte  aiguille  ;  mais  une  eschare  se  forma 
autour  de  la  pointe. 

(1)  Voy.  plus  haui,  p.  305. 

(2)  Annales  (te  thérapeutique  de  Rognetta",  T.  IV,  p.  201. 
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Si  la  couche  isolante  était  suffisamment  épaisse  et  suffisamment 
solide,  je  suis  conyaincu  qu'on  éviterait  toujours  la  mortification 
des  tissus  dans  la  galvano-puncture  des  anévrysmes.  Malheureu- 
sement, ces  conditions  sont  peu  compatibles  avec  la  petitesse 
I obligée  des  aiguilles;  le  vernis  peut  manquer  en  certains  points  ; 
ailleurs,  il  peut  n'offrir  qu'une  épaisseur  illusoire  :  souvent  il  se 
:  brise  ou  se  déplace  pendant  l'introduction  de  l'aiguille.  Aussi, 
1  quelque  soin  qu'on  puisse  y  mettre,  arrive-t-il  souvent  que  le 
'vernis  isolant  ne  préserve  pas  les  tissus  d'une  manière  suffisante, 
et  M.  Pétrequin,  lui-même,  a  plus  d'une  fois  produit  des  eschares 
plus  ou  moins  profondes  (1  ). 

L'action  préservatrice  du  vernis  isolant  prouve  une  fois  de  plus 
que  la  cautérisation  n'est  pas  le  résultat  de  l'élévation  de  tem- 
ipérature.  Il  est  bien  clair  qu'une  mince  couche  de  laque  serait 
incapable  de  s'opposer  au  rayonnement  de  la  chaleur. 

Ceci  dit  sur  la  production  des  eschares,  étudions  les  consé- 
quences qui  peuvent  résulter  de  leur  présence. 

Lorsqu'elles  sont  superficielles ,  elles  laissent  en  tombant  de 
:  petites  plaies  qui  se  cicatrisent  en  général  assez  bien  ;  mais  lors- 
^qu'elles  pénètrent  jusque  dans  le  sac,  il  n'en  est  plus  de  même. 
•Si  la  galvano-puncture  a  oblitéré  incomplètement  l'anévrysme,  la 
iséparation  des  eschares  expose  à  de  graves  hémorrhagies.  M.  Cen- 
tofanti  cita  au  Congrès  scientifique  de  Gênes,  en  1846,  un  cas  de 
:ce  genre,  où  il  devint. nécessaire  de  pratiquer  la  hgature  (2). 
Lorsque  l'anévrysme  est  déjà  oblitéré  en  totalité ,  l'inflammation 
■suppurative  qui  se  produit  sur  le  trajet  des  eschares  a  toutes 
chances  de  gagner  le  sac;  l'air  pénètre  dans  le  foyer  sanguin,  et 
une  suppuration  abondante  ne  tarde  pas  à  expulser  les  caillots. 
C'est  ce  qui  eut  lieu  sur  un  étudiant  en  pharmacie  traité  par 
^M.  Pétrequin  qui,  par  exception ,  s'était  servi  ce  jour -là  d'ai- 
;guilles  non  vernies.  L'anévrysme  était  traumatique  et  occupait  le 
pli  du  coude.  Une  anomalie  artérielle  excusait  la  maladresse  du 
phlébotomiste.  La  tumeur  datait  de  plus  de  trois  mois  et  était 
grosse  comme  un  œuf  de  poule.  Galvano-puncture  le  5  juin  1846. 
.L'anévrysme  est  entièrement  oblitéré  au  bout  de  vingt  minutes  : 

(1)  Hém.  de  la  Soc.  de  cMnirg.,  T.  lll,  p.  84. 

(2)  Arch.  ginéniles,  mi,  ï.  XIH ,  p.  529  (sér,  IV  ).] 
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légère  iiiflaminalion  les  jours  suivants.  Le  10,  cette  inflammation! 
est  presque  éteinte.  Le  12,  les  eschares  se  détachent  et  laissent; 
des  ouvertures  par  où  s'écoule  une  abondante  sérosité  sangui-- 
nolente.  Le  13,  il  sort  un  pus  noirâtre  et  très-fétide.  La  compres-- 
sion  exercée  sur  la  tumeur  expulse  à  l'extérieur  des  caillots  noi-  • 
râtres.  La  suppuration  dure  encore  quelque  temps  ;  le  sac  se  vide  ■ 
en  tièrement  et  finit  par  se  cicatriser  (1).  Une  circonstance  presque  • 
inexplicable  de  cette  observation,  c'est  que,  malgré  la  suppuration 
du  sac,  l'artère  resta  perméable.  J'ai  lu  bien  des  observations 
d'anévrysmes,  et  je  déclare  que  je  ne  connais  aucun  autre  fait, 
comparable  à  celui-là. 

Tels  sont  les  accidents  auxquels  peuvent  donner  lieu  les 
eschares  produites  parla  galvano-puncture.  Mais  la  mortification 
de  la  peau  et  du  tissu  cellulaire  sous-cutané  n'est  pas  la  seule 
éventualité  fâcheuse  qui  menace  les  malades  traités  par  cette 
méthode.  Il  arrive  quelquefois  que  l'électricité  n'exerce  aucune 
action  coagulante  sur  le  sang,  et  que,  cependant,  elle  détermine 
dans  les  parties  molles  une  inflammation  plus  ou  moins  vive. 
Cette  inflammation  peut  se  terminer  par  résolution,  mais  elle  peut 
aussi  donner  lieu  à  la  rupture  de  la  tumeur  et  à  une  hémorrhagie 
dangereuse.  M.  Niccoli,  de  Livourne,  en  a  observé  un  exemple 
sur  un  malade  atteint  d'anévrysme  de  la  région  sous-maxillaire. 
Il  fallut  lier  la  carotide  :  l'hémorrhagie  continua  ;  alors  on  ouvrit 
largement  le  sac,  et  on  arrêta  le  sang  tant  bien  que  mal.  Le  ma- 
lade finit  par  guérir  (2).  Je  dois  ajouter  que  dans  ce  cas  on  avait 
appUqué  la  galvano-puncture  à  sept  reprises  différentes  dans 
une  seule  semaine  ;  c'est  une  imprudence  qu'on  ne  doit  pas 
imiter. 

Enfin ,  l'inflammation  des  tissus  qui  entourent  le  sac  peut  être 
assez  intense  pour  compromettre  par  eUe-même  les  jours  du  ma- 
lade. Un  anévrysme  volumineux  et  ancien  de  la  carotide  fut  traité 
par  M.  Ciniselli ,  en  présence  de  la  commission  nommée  par  le 
Congrès  scientifique  de  Gênes.  Une  couche  épaisse  de  caillots 
fibrineux  tapissait  la  paroi  interne  du  sac,  de  sorte  que  les 
aiguilles  s'arrêtèrent  dans  cette  couche  et  ne  parvinrent  pas  dans 

(1)  Journal  de  chirurgie  de  Malgaigne,  18ii6,  T.  IV,  p.  246. 

(2)  Gcmelta  med,  tial.  Toscana,  1851.  —  Dans  Gaz.  viéd.  de  Paris,  1851,  p.  570, 
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la  partie  liquide  de  l'anévrysme  :  l'autopsie  le  démontra  plus 
tard.  La  galvano-puncture  manqua  donc  complètement  son  but; 
malgré  cela,  il  survint  une  inflammation  phlegmoneuse  du  tissu 
cellulaire  ;  un  abcès  se  forma  sur  le  trajet  de  l'une  des  aiguilles, 
I  et  le  malade  succomba  sept  jours  après  l'opération  (1). 

On  voit  que  la  galvano-puncture  est  loin  d'être  inoffensive. 
Mais  après  avoir  passé  en  revue  les  accidents  primitifs  ou  consé- 
icutifs  auxquels  elle  donne  lieu,  je  dois  ajouter  que  ces  accidents 
me  se  présentent  pas  toujours,  et  que  beaucoup  d'entre  eux  ne 
•  sont  pas  un  obstacle  absolu  à  la  ^uérison.  La  galvano-puncture 
est  une  méthode  défectueuse  sous  beaucoup  de  rapports ,  mais 
elle  a  donné  bon  nombre  de  succès.  Tout  permet  de  croire  que 
des  recherches  ultérieures,  en  en  perfectionnant  l'apphcation,  la 
rendront  à  la  fois  plus  efficace  et  moins  dangereuse;  et  je  ne 
serais  pas  étonné  que  tôt  ou  tard  elle  ne  devint  supérieure  à  la 
lligature  ;  aujourd'hui  déjà,  elle  est  presque  capable  d'entrer  en 
parallèle  avec  elle  ;  elle  a  de  plus  l'avantage  d'être  applicable  à 
i  certains  anévrysmes  inaccessibles  à  la  plupart  des  autres  mé- 
thodes. Au  reste,  j'apprécierai,  dans  le  dernier  chapitre  de  cet 
ouvrage,  les  indications  relatives  qui  résultent  du  siège  spécial 
des  différents  anévrysmes. 

Un  reproche  qu'on  peut  adresser  à  la  galvano-puncture ,  c'est 
■son  peu  d'efficacité.  Il  ne  faut  peut-être  pas  en  juger  d'après  les 
résultats  pubhés  jusqu'à  ce  jour.  Les  tâtonnements  inséparables 
du  début  d'une  méthode  expliquent  bon  nombre  d'insuccès; 
malheureusement,  on  peut  dire  que  ces  tâtonnements  durent  en- 
core :  c'est  qu'en  effet  il  y  a  bien  des  inconnues  dans  la  solution 
du  problème.  Il  faut  trouver  d'abord  le  meilleur  mode  d'apphca- 
tion  de  l'électricité;  ce  n'est  pas  là  le  point  le  plus  difficile.  Puis 
il  faut  déterminer  le  degré  d'intensité  des  courants,  la  durée  de 
'leur  action,  l'intervalle  qu'on  doit  mettre  entre  deux  séances  lors- 
iqu'on  n'obtient  pas  l'oblitération  du  premier  coup.  Or,  j'ose  dire 
ique  sur  ces  questions  épineuses  la  science  n'a  pas  encore  dit  son 
premier  mot.  Rien  ne  varie  comme  les  conditions  individuelles 
qui  favorisent  ou  neutralisent  l'action  immédiate  de  l'électricité 
sur  le  sang.  Je  me  trompe  ;  il  y  a  une  chose  qui  varie  bien  plus 


(1)  Annales  de  ihèrapeulique  de  ItogucUa.  Paris,  m6,  T.  IV,  p.  385. 
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encore  :  c'est  la  susceptibilité  des  tissus  chez  les  divers  malades,  la 
facilité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  ils  se  laissent  spha- 
céler  au  contact  des  aiguilles  conductrices,  et  leur  tendance  à 
s'enflammer,  par  suite  de  l'irritation  galvanique.  Deux,  individus, 
deux  anévrysmes ,  sont  dans  des  conditions  en  apparence  iden- 
tiques. La  galvano-puncture  est  appliquée  de  la  même  manière, 
par  le  même  chirurgien  ,  et  elle  donne  cependant  des  résultats 
très-différents.  La  coagulation  s'effectuera  bien  dans  le  premier 
cas  ;  elle  manquera  tout  à  fait  dans  le  second.  L'un  des  malades 
aura  des  eschares  ;  l'autre  n'en  aura  pas ,  et  ce  sera  peut-être 
celui-ci  qui  aura  à  supporter  la  réaction  inflammatoire  la  plus 
vive.  En  un  mot,  et  malgré  des  recherches  nombreuses  qui  re- 
montent déjà  à  près  de  vingt-cinq  ans,  ce  qui  arrête  encore  l'essor 
de  la  galvano-puncture ,  c'est  l'impossibilité  d'en  calculer  les 
chances,  c'est  l'incertitude  des  résultats,  c'est  une  trop  large 
part  faite  à  l'inconnu. 

Malgré  ces  conditions  défavorables,  la  galvano-puncture  a 
guéri  beaucoup  de  malades  et  ne  doit  pas  être  dédaignée.  11 
serait  facile  de  faire  le  relevé  des  observations  publiées ,  et  de 
comparer  le  nombre  des  succès  à  celui  des  insuccès;  mais  cette 
voie  ne  servirait  qu'à  nous  égarer.  Déjà,  en  1851,  M.  Boinet  a  en- 
trepris cette  tâche  ,  et  je  ne  crains  pas  de  dire  que  cela  l'a  con- 
duit à  porter  sur  la  galvano-puncture  un  jugement  beaucoup 
trop  sévère.  Avant  de  condamner  ou  d'absoudre  une  méthode 
par  des  calculs  numériques,  il  faut  attendre  qu'elle  ait  été  appli- 
quée scientifiquement  un  grand  nombre  de  fois,  et  surtout  il  faut 
faire  abstraction  des  premiers  faits  recueillis  à  une  époque  où 
cette  méthode  n'était  encore  soumise  à  aucune  règle.  Ainsi ,  les 
cinq  tentatives  antérieures  au  premier  succès  de  M.  Pétrequin  ne 
doivent  pas,  ne  peuvent  pas  entrer  en  ligne  de  compte.  Les  ma- 
lades chez  lesquels  MM.  Pétrequin  et  Velpeau  laissèrent  plusieurs 
aiguilles  à  demeure  après  la  galvanisation ,  ne  peuvent  pas  plus 
figurer  sur  le  tableau  que  celui  qui  conserva  pendant  plusieurs 
jours  cinquante  épingles  dans  la  cuisse  (1).  Les  deux  cas  d'ané- 
vrysme  de  l'aorte  thoracique ,  traités  par  MM.  Ciniselli  et  Bosse, 

roy.  plus  haut ,  p.  302 ,  8'  obs.  (cas  anonyme  ).  -  Bull,  de  la  Soc.  ,1c  cMrun,ie,  T.  I . . 
p,  ^V.  in-s'  (cas  (le  VelpcaiO.  -  Enfin,  pour  le  cas  de  Pétrequin ,  «o;/.  plus  l.aul,  p.  231  î 
et  3Gb. 
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ne  doivent  pas  non  plus  être  portés  au  passif  de  la  galvano-punc- 
ture;  car,  quelle  est  la  méthode  qui  eût  donné  de  meilleurs  résul- 
tats? D'ailleurs ,  la  position  du  malade  de  M.  Ciniselli  ne  fut  pas 
aggravée  (1),  et  celle  du  malade  de  M.  Bossé  fut  améliorée  (2). 
C'est  déjà  quelque  chose,  assurément. 

Pour  montrer  à  quelles  erreurs  on  s'expose  lorsqu'on  fait  une 
statistique  avec.des  faits  aussi  dissemblables ,  il  me  suffira,  par 
exemple,  de  prendre  dans  le  mémoire,  si  important  du  reste,  de 
M  Boinet,  les  faits  relatifs  aux  anévrysmes  traumatiques  du  pli 
du  bras.  J'en  trouve  neuf;  ce  sont  les  1",  6%  8%  11%  17%  20%  21% 
2k'  et  27°  observations  de  ce  travail.  La  1"  observation  est  celle 
de  M.  Vial  ;  M.  Boinet  y  voit  un  insuccès ,  sous  prétexte  que  le 
mal  aurait'  pu  récidiver.  Personne  n'en  sait  rien  ;  et  plusieurs 
autres  faits  semblables  indiquent  au  contraire  que  cette  guérison 
avait  toute  chance  d'être  définitive.  La  21' observation  est  encore 
un  insuccès  pour  M.  Boinet  :  il  s'agit  du  malade  de  M.  Capelletti, 
qui  eut,  il  est  vrai,  des  accidents  graves,  mais  qui  finit  cependant 
par  guérir.  La  11"  observation  est  relative  à  l'aumônier  traité  par 
M.  Pétrequin  :  M.  Boinet  prétend  que  le  résultat  est  inconnu,  et 
en  conclut  que  c'est  plutôt  un  insuccès  qu'un  succès  (3).  Je  lis 
cependant,  dans  une  thèse  hostile  à  la  galvano-puncture  en  géné- 
ral ,  et  à  M.  Pétrequin  en  particulier,  que  ce  malade  arriva  à  la 
guérison  (4).  De  toutes  ces  observations  d' anévrysmes  trauma- 
tiques du  coude,  il  n'y  en  a  qu'une  seule  où  la  galvano-puncture 
ait  complètement  échoué  ;  c'est  la  6«  observation ,  qui  précisé- 
ment ne  devrait  pas  entrer  en  ligne  de  compte,  puisque  les 
aiguilles  furent  à  tort  laissées  à  demeure  après  la  galvanisation. 
J'ai  déjà  parlé  de  ce  fait.  Il  ne  survint  du  reste  aucun  accident,  et 
la  position  du  malade  resta  la  même  qu'avant  l'opération.  Quoi 
qu'il  en  soit,  il  y  a  ceci  de  remarquable  :  neuf  anévrysmes  traités 
par  la  galvanisation  ;  huit  guérisons ,  un  insuccès,  et  pas  un  seul 
cas  de  mort.  Ce  résultat  est  très-encourageant  et  ne  s'accorde 
pas  avec  le  jugement  défavorable  que  M.  Boinet  a  émis  sur  la 
galvano-puncture.  Je  ne  donne  pas  ceci  comme  une  mesure  de 


Vl)  Mim.  Soc.  cliirurg.,  T.  III,  p.  87,  w-U: 

{2)  Gaz.  médicale  de  Paris,  1850,  p.  610. 

^3)  Mém.  Soc.  cliirurfi.,  T.  111 ,  p.  106- 

(U)  Thèse  de  Constant  Roux.  Paris,  18(i8,  n»  108,  p.  12. 
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la  valeur  de  cette  méthode;  je  suis  le  premier  à  reconnaître  que 
les  échecs  les  plus  graves  sont  ceux  qu'on  publie  le  moins,  sur- 
tout lorsqu'il  s'agit  d'un  traitement  nouveau.  J'ai  d'ailleurs  re- 
produit, d'après  M.  Constant  Roux,  l'histoire  d'un  malade  qui  dut 
subir  l'amputation  par  suite  de  la  gangrène  de  l'avant-bras,  et 
qui  parut  peu  convaincu  des  bienfaits  de  la  galvano-puncture.  En 
tout  cas,  il  me  semble  que  l'analyse  précédente  prouve  qu'on  se 
trompe  aisément  lorsqu'on  opère  sur  des  chiffres  peu  élevés,  et 
c'est  ce  qui  me  fait  dire  que  le  moment  de  faire  la  statistique  de 
la  galvano-puncture  n'est  pas  encore  venu. 

En  attendant,  cette  méthode  se  présente  sous  des  auspices  qui 
ne  sont  nullement  défavorables,  et  je  crois  utile  d'en  étudier  avec 
soin  le  manuel  opératoire. 

Il  s'agit  d'abord  de  choisir  l'appareil  qui  doit  fournh'  l'élec- 
tricité. 

L'électricité  statique,  dégagée  par  le  frottement  et  manifestée 
sous  forme  de  chocs  ou  d'étincelles,  doit  être  complètement  aban- 
donnée dans  le  traitement  des  anévrysmes.  Elle  est  très-doulou- 
reuse, elle  peut  être  nuisible  et  ne  possède  presque  aucune  pro- 
priété coagulante.  Le  phénomène  de  la  coagulation  ne  peut  être 
instantané;  il  ne  se  produit  que  sous  l'influence  d'une  action 
continue;  et  celle-ci  ne  peut  être  obtenue  qu'au  moyen  de 
ïélectricité  dynamique  qui  se  manifeste  sous  la  forme  de  cou- 
rants. 

Or,  on  sait  qu'il  y  a  deux  sortes  de  courants,  les  courants  gal- 
vaniques proprement  dits  et  les  courants  d'induction.  Les  premiers 
s'obtiennent  en  mettant  en  communication  les  deux  pôles  d'une 
pile;  les  autres  s'obtiennent  en  faisant  agir  par  voisinage,  sm'  un 
conducteur  métallique  contourné  en  spirale,  soit  un  aimant  na- 
turel, soit  un  électro-aimant. 

Les  machines  électro-médicales ,  telles  que  les  appareils  de 
Lebreton,  de  Duchenne,  de  Legendre,  etc.,  ne  fournissent  que 
des  courants  d'induction.  Toutes  se  composent  d'une  petite  pile 
construite  sur  les  principes  de  la  pile  de  Bunsen.  Les  fils  de  cette 
pile  sont  entourés  d'une  gaîne  de  soie  et  vont  s'enrouler  autour 
d'un  cylindre  ,  qui  devient  ainsi  susceptible  de  se  transformer  en 
électro-aimant.  Un  second  fil  métallique ,  entouré  également 
d'une  gaîne  de  soie,  sienroule  avec  le  précédent  autour  de  l'ér 
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lectro-aimant,  et  ce  sont  les  cxtrémilés  de  ce  second  fil  qui  consti- 
tuent les  conducteurs  de  la  machine. 

Lorsque  la  pile  est  h  l'état  de  repos ,  il  n'y  a  dans  l'appareil 
aucun  phénomène  électrique  ou  électro-magnétique;  mais  dès 
que  la  pile  est  mise  en  activité ,  un  courant  continu  traverse  le 
premier  fil.  Aussitôt,  le  cylindre  autour  duquel  ce  fil  s'enroule  ac- 
quiert les  propriétés  des  électro-aimants,  c'est-à-dire  qu'un  cou- 
rant d'induction  se  produit  dans  le  deuxième  fil. 

Ce  courant  d'induction  peut,  dans  certaines  machines,  être  in- 
comparablement plus  fort  que  le  courant  direct  ;  mais  il  est  tou- 
jours instantané,  c'est-à-dire  qu'il  ne  dure  qu'un  instant  infini- 
ment court.  Il  se  manifeste  au  moment  précis  où  on  ferme  le 
premier  circuit  ;  si  à  ce  moment  on  place  un  rhéomètre  sur  le 
trajet  du  deuxième  fil  on  voit  l'aiguille  magnétique  se  dévier 
brusquement  ;  mais  immédiatement  après  elle  reprend  sa  direc- 
tion naturelle ,  qu'elle  conserve  ensuite  pendant  toute  la  durée 
du  courant  direct.  Si  au  bout  d'un  temps  quelconque ,  on  vient  à 
interrompre  tout  à  coup  ce  dernier  courant,  l'aiguille  du  rhéo- 
mètre présente  de  nouveau,  en  sens  inverse,  une  déviation  subite 
aussi  momentanée  que  la  première.  Ainsi  le  courant  d'induction, 
passager  comme  une  étincelle,  paraît  au  moment  où  on  ferme  le 
courant  direct  et  au  moment  où  on  le  rompt,  mais  il  manque 
complètement  pendant  la  durée  de  ce  dernier  courant. 

Les  machines  à  induction  n'auraient  donc  aucune  propriété 
utile,  si  un  ingénieux  appareil  placé  sur  le  trajet  du  premier  fil , 
et  désigné  sous  le  nom  de  rhèotome  ne  permettait  de  couper  le 
courant  direct  plusieurs  fois  par  seconde,  et  d'obtenir,  à  chaque 
interruption,  deux  courants  induits  instantanés  (1). 

On  comprend  dès  lors  toute  l'importance  pratique  des  ma- 
chines à  induction,  dans  le  traitement  des  paralysies  musculaires. 
L'interruption  continuelle  du  courant  fait  descendre,  pour  ainsi 
dire,  à  leur  minimum  les  phénomènes  chimiques  de  l'électricité, 
et  la  répétition  incessante  des  secousses  exerce  sur  les  muscles 
une  excitation  incomparablement  plus  énergique  que  celle  des 
courants  continus.  Ceux-ci,  en  effet,  n'excitent  les  contractions 
qu'au  moment  où  ils  commencent  et  au  moment  où  ils  finissent. 


(1)  Dans  beaucoup  de  machines,  le  rhéotome  porte  le  nom  de  trcr^iblew. 
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Pendant  la  durée  de  leur  action,  ils  produisent  sur  les  tissus  des 
effets  chimiques  souvent  nuisibles,  sans  produire  sur  les  muscles 
les  effets  dynamiques  que  l'on  cherche  à  obtenir. 

Mais  tous  ces  avantages  des  machines  électro-médicales  dis- 
paraissent lorsqu'il  s'agit  d'appliquer  la  galvano  -  puncture  au 
traitement  des  tumeurs  sanguines  en  général,  et  des  anévrysmes 
en  particulier.  Ici,  en  effet,  les  indications  ne  sont  plus  les 
mêmes.  L'action  électro-motrice  de  l'électricité  ne  peut  être  d'au- 
cune utilité  et  peut  môme  être  nuisible  ;  il  faut  donc  la  réduire  à 
son  minimum.  L'action  chimique,  au  contraire,  seule  capable  de 
faire  coaguler  le  sang,  doit  être  portée  à  son  maximum.  Pour  at- 
teindre ce  double  but,  il  faut  renoncer  aux  courants  induits  qui 
sont  intermittents,  et  se  servir  des  courants  voltaïques,  qui  sont 
continus. 

Certes,  je  ne  veux  pas  dire  que  les  machines  à  induction  soient 
absolument  incapables  de  faire  coaguler  le  sang  dans  les  anévrys- 
mes. L'observation  de  M.  Voillemier,  que  j'ai  reproduite  plus  haut, 
serait  là  pour  me  donner  un  démenti.  Les  courants  d'induction 
ne  sont  pas  privés  de  toute  action  chimique  ;  une  série  d'étincelles 
finit  par  décomposer  l'eau  ,  et  une  série  de  courants  instantanés 
très-rapprochés  les  uns  des  autres,  finit  par  coaguler  l'albumine  ; 
mais  il  est  parfaitement  clair  que  les  courants  continus  ont  une 
action  chimique  bien  supérieure  à  celle  des  courants  d'induction, 
et  qu'ils  doivent,  par  conséquent,  recevoir  la  préférence. 

Je  demande  pardon  au  lecteur  de  ces  détails  de  physique  pure, 
mais  j'ai  dû  mettre  en  évidence  l'insuffisance  des  machines 
électro- médicales.  Les  praticiens,  habitués  à  employer  jour- 
nellement ces  machines  dans  la  thérapeutique  des  affections 
musculaires  ,  sont  disposés  à  s'en  servir  aussi  dans  la  galvano- 
puncture  des  tumeurs  sanguines.  Les  appareils  à  induction  se 
trouvent  partout,  sont  très-faciles  à  transporter,  à  mettre  en  acti- 
vité ,  à  graduer.  Les  piles  proprement  dites ,  au  contraire ,  sont 
d'un  maniement  très-difficile ,  et  ne  se  trouvent,  en  général ,  que 
dans  les  cabinets  de  physique.  Il  est  donc  bien  naturel  qu'on 
ait  cherché  à  ulihser  les  machines  électro -médicales,  et  il 
n'était  pas  sans  importance  de  détourner  les  praticiens  de  cette 
voie. 

Quelle  est  maintenant  la  pile  qui  doit  recevoir  la  préférence? 
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M.  Pétrequin  a  fait  prévaloir  les  piles  à  petits  éléments  sur  les 
piles  à  grands  éléments.  Il  se  sert  le  pl,us  habituellement  d'une 
pile  à  colonnes,  dont  les  couples  ont  de  4  à  6  centimètres  de 
diamètre.  Il  cherche  par  ce  moyen  à  réduire  autant  que  possible 
Vintensité  de  la  pile  pour  éviter  les  effets  calorifiques  de  l'élec- 
tricité, et,  afin  d'obtenir  les  effets  chimiques  qui  sont,  comme  on 
le  sait ,  proportionnels  à  la  tension ,  il  augmente  le  nombre  des 
couples,  qu'il  porte  à  40,  50  et  même  au  delà. 

II  est  possible  que  M.  Pétrequin  ait  raison  de  donner  la  préfé- 
rence aux  piles  à  petits  éléments.  J'ajouterai ,  si  on  veut ,  que 
cela  est  probable  ;  mais  je  ne  puis  me  dispenser  de  faire  re- 
marquer que  les  motifs  de  cette  préférence  sont  loin  d'être  pé- 
remptoires.  M.  Pétrequin,  en  rejetant  les  piles  à  grands  élé- 
ments ,  veut  surtout  éviter  la  combustion  des  tissus  (1)  ;  or,  je 
crois  avoir  démontré  plus  haut  que  les  eschares  ne  sont  pas  le 
résultat  d'une  brûlure,  mais  bien  d'une  action  chimique.  Rap- 
pellerai-je  que  j'ai  produit  des  eschares  sur  les  animaux  et  sur 
l'homme,  avec  une  pile  à  colonnes,  dont  les  disques  n'avaient  que 
43  millimètres  de  diamètre?  D'un  autre  côté,  je  n'ai  pu  obtenir 
aucune  eschare  sur  un  lapin  avec  une  pile  de  Bunsen  à  un  seul 
élément  dont  le  zinc  avait  15  centimètres  de  hauteur,  tandis 
que  les  eschares  se  sont  montrées  au  bout  de  huit  minutes  sur 
l'oreille  du  même  animal,  lorsque  je  me  suis  servi  de  six  élé- 
ments de  même  format.  Ainsi,  pour  produire  les  eschares,  il 
m'a  suffi  d'augmenter  la  tension  de  la  pile  par  la  mulliplication 
du  nombre  des  éléments.  D'ailleurs ,  M.  Pétrequin  lui-môme  a 
implicitement  reconnu  que  les  eschares  sont  le  résultat  d'une 
action  chimique  et  non  d'une  action  calorifique,  puisqu'il  a 
recommandé  avec  raison  d'employer  des  aiguilles  enduites  d'un 
vernis  isolant. 

Les  piles  à  grands  éléments  n'ont  pas  été  employées  jusqu'ici 
un  assez  grand  nombre  de  fois  pour  qu'il  soit  possible  d'en 
apprécier  la  valeur.  J'avoue  que  moi-même  je  n'ai  pas  osé  m'en 
servir  encore.  Nous  avons,  M.  Regnauld  et  moi,  porté  notre 
attention  sur  ce  point;  nos  recherches  ne  sont  pas  terminées, 
mais  jusqu'ici  elles  ne  sont  nullement  défavorables  à  l'emploi  des 


(l)  Baz.  médicale  de  Paria,  1846 ,  p,  739. 
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grandes  piles.  L'inlensitf^,  propoiiionnelle,  comme  on  sait,  à  l'é- 
tendue des  surfaces,  ne  joue  sans  doute  pas  le  principal  rôle  dans 
la  coagulation  de  l'albumine,  qui  dépend  surtout  de  la  tension. 
Mais  la  solidification  de  l'albumine  n'est  pas  le  seul  phénomène 
de  la  coagulation  galvanique  ;  la  fibrine  aussi  se  solidifie  par 
l'action  des  courants,  et  il  serait  possible  que  les  dimensions 
des  éléments  eussent  quelque  influence  sur  ce  phénomène  im- 
portant. 

Je  regrette  de  substituer  le  doute  à  la  certitude,  et  de  demander 
de  nouvelles  recherches  là  où  on  croyait  avoir  trouvé  une  solu- 
tion définitive  ;  mais  c'est  ainsi  seulement  que  la  galvano-punc- 
ture  pourra  se  perfectionner  et  acquérir  tous  ses  avantages.  Les 
procédés  suivis  jusqu'ici  ne  sont  pas  sans  efficacité;  mais  ils  sont 
incertains,  ils  offrent  quelquefois  des  dangers,  et  si  cette  méthode 
devait  rester  ce  qu'elle  est  aujourd'hui,  elle  ne  mériterait  pas  de 
nous  arrêter  bien  longtemps.  C'est  parce  que  je  crois  qu'elle  a  de 
l'avenir  que  j'insiste  tant  sur  tous  ces  détails  et  que  j'appelle  l'at- 
tention des  expérimentateurs  sur  des  questions  qu'on  a  résolues 
peut-être  avec  trop  de  précipitation. 

En  attendant  que  l'expérimentation  ait  prononcé ,  il  sera  pru- 
dent de  se  servh'  chez  l'homme  de  piles  à  petits  éléments.  La  pile  à 
colomie  des  cabinets  de  physique  est  celle  qui  a  été  le  plus  souvent 
employée  ;  mais  elle  est  d'un  maniement  très-difficile  ;  il  faut  un 
temps  considérable  pour  la  monter  et  la  démonter,  et  lorsqu'on 
veut  en  accroître  ou  en  diminuer  la  tension,  on  est  obligé  d'inter- 
rompre pendant  quelques  instants  la  galvanisation.  En  outi'e ,  le 
poids  des  disques  étreint  promptement  les  rondelles  de  drap,  qui 
perdent  ainsi  une  partie  de  leur  conductibilité,  de  sorte  que  la 
force  des  courants  diminue  très-vite.  On  évite  une  partie  de  ces 
inconvénients  en  adaptant  à  l'extrémité  supérieure  des  colonnes 
de  verre  un  compresseur  mobile  qui  permet  de  placer  la  pile  dans 
une  situation  horizontale  ;  mais,  malgré  cette  petite  modification, 
la  pile  de  Volta  reste  toujours  fort  incommode.  Il  serait  préfé- 
rable de  se  servir  d'une  petite  pile  à  auges,  quoique  le  courant, 
dans  ces  sortes  de  piles,  soit  loin  d'avoir  toute  la  constance 
désirable. 

M.  Burci  conseille  d'employer  des  piles  de  moyenne  énergie  et 
à  courant  constant;  telles  que  les  piles  de  Bunsen ,  de  Daniell  et 
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de  Grove  (1).  Il  ne  fixe  pas  le  nombre  des  couples  et  paraît  par 
conséquent  attacher  plus  d'importance  h  l'intensité  qu'à  la  ten- 
sion. Je  ne  cache  pas  que  je  suis  disposé  à  adopter  cette  opinion, 
et  que  la  pile  de  Bunsen,  de  moyen  format,  à  deux  ou  trois  clé- 
ments, me  semble  de  nature  à  remplir  toutes  les  indications. 

On  fait  pénétrer  l'électricité  dans  le  sac  au  moyen  de  l'acu- 
puncture, et  le  choix  des  aiguilles  n'est  pas  indifférent. 

On  donne  généralement  la  préférence  aux  aiguilles  composées 
d'un  métal  très-facile  à  oxyder,  comme  le  fer  doux  ou  l'acier. 
Ces  aiguilles  conduisent  beaucoup  mieux  l'électricité  que  les 
aiguilles  d'or,  d'argent  et  de  platine.  Elles  s'échauffent  moins 
sous  l'influence  des  courants;  mais  je  crois  avoir  démontré  que 
cet  avantage  est  tout  à  fait  illusoire.  On  pense  aussi  qu'elles 
augmentent  l'action  chimique  de  la  pile  ;  que  par  leur  affinité 
pour  l'oxygène  elles  favorisent  la  décomposition  de  l'eau;  que 
l'oxyde  qui  en  résulte,  par  son  affinité  pour  les  acides,  favo- 
rise la  décomposition  des  sels  ;  qu'enfin  toutes  ces  circonstances 
réunies  favorisent  la  décomposition  de  l'albumine.  Je  ne  conteste 
pas  ces  diverses  propositions,  mais  je  ne  pense  pas  que  la  ques- 
tion soit  jugée  sans  appel  ;  je  n'ai  pas  trouvé ,  pour  ma  part ,  de 
différence  bien  prononcée  entre  les  aiguilles  d'acier  et  les  aiguilles 
de  platine,  et  je  ne  m'exphque  pas  comment  M.  Steilin  a  pu  être 
conduit  à  dire  que  ces  dernières  ne  produisaient  aucune  action 
sur  l'albumine. 

On  a  pensé  encore  que  les  métaux  oxydables  avaient  l'avan- 
tage d'absorber  une  partie  de  l'oxygène  dégagé.  C'est  incontes- 
table; mais  l'oxygène  ne  constitue  que  le  tiers  du  volume  total  de 
la  masse  gazeuse  qui  résulte  de  la  décomposition  de  l'eau,  et  j'ai 
déjà  dit,  d'ailleurs,  combien  sont  exagérées  les  craintes  qui  ont 
été  émises  sur  l'influence  nuisible  des  gaz  que  la  galvano-punc- 
ture  met  en  liberté. 

Les  aiguilles  oxydables  ont  un  inconvénient  dont  il  faut  tenir 
compte  :  l'aiguille  positive  oxydée  perd  son  poli  et  devient  plus 
grosse  ;  il  en  résulte  qu'elle  est  quelquefois  difficile  à  retirer.  II 
faut  alors  exercer  des  tractions  assez  fortes,  en  faisant  tourner 
sur  elle-même  l'aiguille,  dont  les  rugosités  déchirent  les  tissus. 


(1)  Gaz.  méd,  de  Paris,  1852,  p.  778. 


352  CALVANO-PUNCTURE, 

J'attribue  volontiers  à  cette  circonstance  les  petites  hëmorrhagies 
qu'on  a  observées ,  et  je  pense  en  outre  que  la  dilacération  des 
tissus  accroît  beaucoup  les  chances  de  l'inflainmalion. 

J'invite  donc  les  chirurgiens  à  faire  quelques  tentatives  avec 
des  aiguilles  d'or,  d'argent  ou  de  platine.  Je  n'ose  rien  prédire  à 
l'avance;  mais  je  crois  pouvoir  affirmer  que  les  raisons  théo- 
riques qui  ont  fait  rejeter  ces  métaux  n'ont  pas  une  valeur  suffi- 
sante. 

J'ajoute  que  M.  Ch.  Burci,  dont  le  travail,  publié  à  Fisc  il  y  a 
trois  ans,  a  été  analysé  dans  la  Gazette  médicale,  a  été  conduit 
par  ses  expériences  à  donner  la  préférence  aux  aiguilles  inoxy- 
dables (1). 

Il  ne  faut  jamais  négliger  de  vernir  la  partie  moyenne  des 
aiguilles  avec  une  substance  isolante  quelconque,  pour  empêcher 
la  dissémination  de  l'électricité  dans  les  tissus ,  et  pour  réduire 
autant  que  possible  les  chances  de  l'escbarification  linéaire  qu'on 
observe  si  souvent  sur  le  trajet  des  aiguilles.  L'extrémité  exté- 
rieure des  aiguilles  doit  se  terminer  en  anneau  ou  en  crochet, 
afin  de  faciliter  l'application  des  rhéophores. 

Quel  doit  être  le  volume  des  aiguilles? 

Les  conducteurs  les  plus  volumineux  sont  ceux  qui  opposent 
le  moins  de  résistance  au  passage  de  l'électricité.  Il  semble  donc 
utile,  pour  favoriser  l'action  coagulante  de  la  pile,  d'employer  des 
aiguilles  aussi  grosses  que  les  fils  conducteurs.  Si  on  agit  autre- 
ment, on  diminue  l'activité  de  la  pile;  mais  cela  n'est  vrai  que 
lorsqu'on  se  contente  d'employer  une  seule  aiguille  positive  et 
une  seule  aiguille  négative.  Si,  au  heu  d'une  seule  aiguille  i?rosse, 
on  fait  communiquer  chaque  pôle  avec  plusieurs  aiguilles  petites, 
on  laisse  à  la  pile  toute  son  action. 

Or,  les  aiguilles  de  petit  volume  ont  plusieurs  avantages  très- 
manifestes.  Et  d'abord ,  elles  peuvent  être  introduites  en  plus 
grand  nombre  dans  le  sac,  ce  qui  permet  de  multiplier  les  sources 
du  caillot,  suivant  l'expression  de  M.  Pétrequin.  En  second  lieu, 
le  courant,  disséminé  sur  plusieurs  aiguilles,  moins  fort,  par  con- 
séquent, sur  chacune  d'elles,  respecte  bien  mieux  l'intégrité  des 
parties  molles  que  ne  le  ferait  un  courant  plus  énergique  traver- 

(1)  Gaz,  médicale  de  Parts,  1853,  p.  7781 
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saut  une  grosse  aiguille.  La  multiplicité  des  aiguilles  n'empêche 
pas ,  en  défmitive ,  l'électricité  de  pénétrer  tout  entière  dans  le 
sac  ;  mais,  pour  y  pénétrer,  elle  suit  à  travers  les  parties  molles 
plusieurs  trajets  isolés.  L'irritation  est  ainsi  rendue  moins  forte , 
et  les  chances  de  l'eschariflcation  sont  considérablement  dimi- 
nuées. Je  rappellerai  encore  à  ce  propos  ce  que  j'ai  observé  dans 
deux  cas  où  j'ai  employé  trois  aiguilles  positives  et  une  seule 
aiguille  négative.  L'aiguille  négative  unique,  recevant  toute  l'élec- 
tricité ,  détermina  dans  les  tissus  des  lésions  beaucoup  plus  con- 
sidérables que  les  autres  aiguilles.  Ainsi,  le  principal  avan- 
tage des  aiguilles  fines  est  tiré  de  la  possibilité  d'en  introduire 
plusieurs  pour  chaque  pôle.  Certes,  il  ne  serait  pas  impossible 
d'introduire  delà  même  manière  plusieurs  aiguilles  grosses,  sur- 
tout lorsque  l'anévrysme  est  volumineux;  mais  cela  exposerait, 
sans  la  moindre  utilité,  à  déterminer  dans  les  parties  molles  une 
irritation  plus  considérable.  Le  trajet  a  en  effet  d'autant  plus  de 
chances  de  suppurer  que  l'aiguille  est  plus  volumineuse. 

On  a  craint  que  les  aiguilles  trop  déhées  ne  fussent  rendues 
cassantes  par  l'oxydation  ,  et  que  leur  pointe  ne  restât  après  la 
galvano-puncture  dans  le  sac  anévrysmal.  Cette  objection  serait 
applicable  tout  au  plus  aux  aiguilles  très-oxydables  ;  elle  est 
d'ailleurs  entièrement  théorique.  Je  ne  sache  pas  que  jamais,  ni 
sur  les  animaux,  ni  sur  l'homme,  on  ait  vu  la  pointe  de  l'aiguille 
la  plus  fine  se  briser  ainsi  dans  les  tissus.  —  On  a  encore  objecté 
que  les  aiguilles  fines  s'échauffent  plus  facilement  que  les  autres 
et  doivent  exposer  tout  particuhèrement  à  la  formation  des 
'  eschares,  erreur  capitale  que  je  n'ai  plus  besoin  de  réfuter.  Je 
1  crois  pouvoir  affirmer  au  contraire  que  les  chances  de  l'escha- 
1  rification,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  sont  plus  considérables 
1  lorsqu'on  emploie  de  grosses  aiguilles. 

En  résumé,  je  donne  la  préférence  aux  aiguilles  vernies  à  leur 
I  partie  moyenne,  large  d'environ  ^  millimètre  et  multiples  pour 
chaque  pôle. 

Lorsqu'on  a  fait  choix  de  la  pile  et  des  aiguilles  les  plus  conve- 
I  nables,  on  procède  à  l'opération.  On  se  propose  toujours  d'ob- 
;  tenir  la  coagulation  immédiate,  parce  que  la  coagulation  consé- 
I  cutive,  due  à  l'inflammation,  constitue  un  mode  de  guérison  plus 
incertain  et  plus  dangereux  que  le  premier. 
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Toutes  les  fois  que  cela  est  possible,  on  commence  par  exercer 
une  compression  méthodique  sur  l'artère  au-dessous  de  la  tumeur, 
afin  de  diminuer  l'énergie  de  la  circulation  dans  l'anévrysme  et 
de  protéger  les  caillots  naissants  contre  la  violence  des  courants 
sanguins.  Pendant  toute  la  .durée  de  l'opération ,  cette  com- 
pression, faite  soit  avec  les  doigts,  soit  avec  un  tourniquet, 
doit  être  totale,  c'est-à-dire  poussée  au  point  d'aplatir  entière- 
ment le  vaisseau.  Lorsque  l'opération  est  terminée,  on  peut  main- 
tenir pendant  quelques  heures  encore  la  compression  totale , 
après  quoi  on  la  remplace  par  une  compression  partielle  perma- 
nente qu'on  laisse  à  demeure  pendant  plasieurs  jours ,  afin  de 
donner  aux  caillots  le  temps  de  se  consolider.  Je  ferai  connaître 
plus  loin,  dans  le  chapitre  de  la  Compression  indirecte,  les  appa- 
reils dont  on  doit  se  servir  pour  gêner  le  cours  du  sang  artériel. 
M.  Pétrequin,  qui  a  insisté  sur  l'utilité  de  cette  manœuvre  auxi- 
Uaire,  a  peut-être  eu  tort  de  ne  pas  indiquer  le  degré  de  compres- 
sion nécessaire  en  pareil  cas.  On  n'a  pas  oublié  qu'un  tourniquet 
trop  serré  n'avait  pas  été  étranger  à  la  gangrène  dont  fut  atteint 
le  malade  cité  par  M.  Constant  Roux.  Mais  revenons  aux  préli- 
minaires de  la  galvano-puncture. 

Lorsque  le  siège  de  la  tumeur  ne  s'y  oppose  pas ,  il  est  bon , 
pendant  la  durée  de  l'opération,  de  comprimer  également  la 
partie  du  vaisseau  située  au-dessous  de  l'anévrysme.  On  a  ainsi 
le  double  avantage  de  diminuer  encore  la  quantité  de  sang  qui 
passe  dans  la  tumeur,  et  de  forcer  ce  liquide  à  distendre  forte- 
ment le  sac.  Je  proposerais  même  de  commencer  par  cette  com- 
pression inférieure,  et,  lorsque  la  poche  serait  bien  distendue, 
d'apphquer  le  tourniquet  supérieur.  La  compression  inférieure  , 
ne  devant  être  maintenue  que  pendant  la  durée  de  la^  galvano^ 
puncture,  sera  autant  que  possible  rendue  totale-,  mais  il  est  rai-e 
que  le  siège  de  la  tumeur  permette  d'exercer  celte  compression 
inférieure  avec  toute  l'efficacité  désirable.  Les  anévrysmes  du  pli 
du  coude  ne  s'y  accommodent  en  aucune  façon;  ceux  du  jarret  y 
sont  encore  plus  réfractâmes;  ceux  de  la  sous-clavière ,  de  l'axil- 
laire  ou  de  l'iUaque  externe  s'y  prêtent  au  contraire  fort  bien ,  et 
lorsqu'on  se  décide  à  traiter  ces  anévrysmes  par  la  galvano-punc- 
ture on  doit  d'autant  plus  tenir  à  la  compression  inférieure  que 
a  compression,  môme  passagère,  de  l'artère  au-dessus  du  sac,  est 
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à  peu  près  impossible.  Pour  les  anévrysmes  de  la  partie  infé- 
rieure de  la  carolide,  on  fera  comprimer  pendant  quelques  mi- 
nutes la  partie  supérieure  de  ce  vaisseau  par  les  doigts  d'un  aide 
habile  et  vigoureux. 

Les  anévrysmes  du  cuir  chevelu  sont  ceux  qui  se  prêtent  le 
mieux  à  la  double  compression  au-dessus  et  au-dessous  du  sac  ; 
celte  circonstance  avantageuse,  jointe  au  peu  de  volume  de  la 
tumeur,  donne  beaucoup  d'efficacité  à  la  galvano-puncture  dans 
le  traitement  de  ces  sortes  d'anévrysmes. 

Ceci  dit  d'une  manière  générale,  deux  procédés  principaux  se 
trouvent  en  présence  ;  ce  sont:  le  procédé  ordinaire,  qui  consiste 
à  faire  communiquer  directement  l'intérieur  du  sac  à  la  foisxivec 
les  deux  pôles,  et  le  procédé  d'Hamilton,  qui  consiste  à  n'intro- 
duire dans  le  sac  que  les  aiguilles  positives ,  le  fil  négatif  de  la 
pile  étant  appliqué  en  dehors  du  sac. 
Le  procédé  d'Hamilton  a  été  imaginé  en  1846,  dans  un  but  illu- 

•  soire.  M.  Hamilton  craignait  le  dégagement  des  gaz  qui  résultent 
de  la  décomposition  de  l'eau,  et  la  présence  de  l'hydrogène  dans 

:  le  sang  était  l'objet  spécial  de  ses  inquiétudes.  Il  supposa  qu'en 
appliquant  le  fil  négatif  en  dehors  du  sac,  on  empêcherait  la  dé- 
composition de  l'eau.  «Je  pense,  dit-il,  qu'à  l'avenir,  en  prali- 

»  «  quant  la  galvano-puncture,  on  pourra  éviter  d'introduire  direc- 

»  «  tement  dans  la  circulation  l'hydrogène  dégagé  par  le  pôle 
«négatif.  Dans  ce  but,  j'ai  invité  M.  Fagan  à  faire  une  expé- 
«  rience  sur  une  petite  vessie  pleine  d'albumine  liquide ,  en  fai- 

I  «  sant  pénétrer  l'aiguille  positive  jusqu'au  centre,  et  en  appliquant 

'  «  simplement  le  fil  négatif  sur  la  face  externe  de  la  vessie  (1).  » 
L'expérience  fut  faite:  on  obtint  un  coagulum  albumineux,  sans 

i-  la  moindre  bulle  de  gaz. 

I  J'ai  déjà  dit  mon  opinion  sur  l'influence  prétendue  délétère 
des  gaz  dégagés  par  la  galvano-puncture.  L'expérience  de 
MM.  Hamilton  et  Fagan  n'a  donc  qu'une  médiocre  importance. 
D'ailleurs,  le  procédé  suivi  par  ces  expérimentateurs  n'empêche 
point  le  dégagement  des  gaz.  Quoi  qu'on  fasse,  la  coagulation  de 
l'albumine  ne  peut  s'effectuer  qu'à  la  faveur  de  la  décomposition 
des  sels,  et  celle-ci  marche  nécessairement  de  front  avec  la  dé- 

(1)  Dublin  Quarierly  Juunml,  18'iG,  vol.  Jl,  p.  W\, 
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composition  de  l'eau.  L'oxygène  se  porte  toujours  au  pôle  +, 
l'hydrogène  au  pôle  — .  Si  l'aiguille  négative  est  placée  dans  le 
tissu  cellulaire ,  en  dehors  du  sac  anévrysmal ,  l'hydrogène  s'y 
accumulera  en  donnant  lieu  à  un  emphysème.  Quant  à  l'oxygène, 
il  ne  pourra  manquer  de  se  rendre  autour  de  l'aiguille  positive. 
Je  ne  m'explique  donc  pas  que  MM.  Hamillon  et  Fagan,  dans 
leur  essai  unique ,  n'aient  trouvé  dans  la  vessie  aucune  bulle  de 
gaz.  Il  faut  croire  qu'ils  auront  employé  une  aiguille  positive 
oxydable,  et  que  l'oxygène  se  sera  tout  entier  combiné  au  métal 
(chose  que,  pour  ma  part,  je  n'ai  jamais  vue). 

L'année  suivante ,  M.  G.  Strambio  fit  des  tentatives  semblables 
et  donna  à  ce  procédé  le  nom  de  mono-acupuncture  (1). 

Tout  permet  de  croire  que  M.  Bossé  ignorait  les  recherches  de 
M.  Hamilton  lorsqu'il  entreprit,  en  1847,  de  traiter  un  gros  ané- 
vrysme  de  l'aorte  par  la  galvano-puncture.  Il  commença  par 
introduire  dans  le  sac  six  épingles  d'acier  de  6  centimètres  de 
longueur.  «  Comme  les  expériences  répétées  sur  le  sang  et  sur  le 
((  lait  prouvaient  que  les  caillots  se  formaient  constamment  au- 
«  tour  des  épingles  qui  étaient  en  communication  avec  le  pôle 
«  zinc  (+)  et  se  dissolvaient  après  avoir  été  mis  en  communica- 
«  tion  avec  le  pôle  cuivre  (— )  d'une  pile  galvanique,  il  fut  décidé 
((  de  ne  mettre  qu'une  seule  épingle  en  communication  avec  ce 
«  dernier,  tandis  que  toutes  les  autres  furent  alternativement 
«  Uées  avec  le  pôle  zinc,  pour  obtenir  un  plus  grand  nombre  de 
«  caillots  sanguins  (2).  »  M.  Bossé  considérait  donc  la  présence  des 
aiguilles  négatives  dans  le  sac  comme  inutile  et  même  nuisible. 

Les  choses  en  étaient  là  lorsque  MM.  Baumgarten  et  Wer- 
theimber,  pendant  leur  séjour  à  Paris,  dans  l'hiver  de  1831-1852, 
reprirent  cette  question  et  lui  donnèrent  des  développements 
intéressants  :  ils  firent  sur  les  animaux  d'ingénieuses  expériences 
qu'ils  répétèrent  en  présence  de  M.  Malgaigne.  Ces  expériences 
n'ont  pas  encore  été  publiées  ;  mais  je  trouve  dans  un  journal 
que  MM.  Baumgarten  et  Werlheimber  sont  arrivés  aux  résultats 
suivants  (3)  : 

1°  Lorsqu'on  introduit  dans  un  vaisseau  l'aiguille  négative, 

(1)  Bulletin  de  ta  Soc.  de  chirurgie,  1852-3,  T.  Jll ,  p.  528. 

(2)  Cazet te  médicale  de  Paria,  1850,  p.  611. 

(3)  Gazette  des  Hôpitaux,  1852,  p.  285  (19  juin). 
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seule ,  en  se  contentant  de  mettre  le  pôle  +  en  rapport  avec  les 
téguments,  on  n'obtient  pas  de  coagulation; 

2°  Lorsqu'on  introduit  dans  le  vaisseau  les  deux  aiguilles  à  la 
fois,  on  obtient  mie  coagulation  lente,  en  général  assez  faible, 
rarement  complète; 

3"  Lorsqu'on  introduit  dans  le  vaisseau  l'aiguille  positive 
seule,  en  mettant  le  pôle  —  en  contact  avec  les  téguments,  la 
coagulation  est  prompte  et  infaillible  :  c'est ,  par  conséquent ,  ce 
procédé  qui  doit  recevoir  la  préférence. 

Les  conclusions  précédentes  furent  publiées  dans  la  Gazette 
des  Hôpitaux.  M.  Wertbeimber  désavoua  cette  publication,  et 
annonça  qu'on  avait  défiguré  sa  théorie;  mais  il  ne  jugea  pas 
opportun  de  dire  en  quoi  on  s'était  trompé.  Je  me  suis  donc 
adressé  directement  à  lui  pour  obtenir  cette  rectification  :  il  m'a 
promis  une  note  qu'il  ne  m'a  pas  envoyée.  Il  résulte  seulement 
des  conversations  que  j'ai  eues  avec  lui  :  1°  que  l'aiguille  positive 
seule  donne  un  caillot  plus  petit  que  le  caillot  obtenu  par  l'in- 
troduction simultanée  des  deux  aiguilles  dans  le  vaisseau  ;  2°  que 
ce  caillot,  quoique  plus  petit,  est  plus  solide  que  le  gros  caillot 
obtenu  au  moyen  des  deux  aiguilles;  3°  que,  pour  produire  un 
caillot  volumineux  sans  introduire  dans  le  vaisseau  l'aiguille 
négative ,  il  faut  multiplier  le  nombre  des  aiguilles  positives. 

J'ai  assisté  à  l'une  des  premières  applications  du  procédé  de 
MM.  Baumgarten  et  Wertbeimber  :  c'était  dans  un  cas  très-com- 
pliqué et  très -grave  de  varices  énormes  et  innombrables  du 
membre  supérieur.  M.  Malgaigne,  chirurgien  de  l'hôpital  Saint- 
Louis,  permit  à  M.  Wertbeimber  de  faire  l'essai  du  nouveau  pro- 
cédé de  galvano-puncture. 

Plusieurs  séances  eurent  lieu  à  quelques  jours  d'intervalle. 
Chaque  fois,  on  introduisait  une  dizaine  d'aiguilles  d'acier  extrê- 
mement fines  dans  les  veines  variqueuses.  Toutes  ces  aiguilles 
étaient  mises  simultanément  en  communication  avec  le  pôle  -h, 
et  on  fermait  le  circuit  en  plaçant  dans  la  main  de  la  malade  une 
boule  métallique  continue  avec  le  fil  négatif.  Huit  à  dix  minutes 
suffisaient  pour  faire  oblitérer  les  veines  au  niveau  des  aiguilles. 
La  malade  obtint  d'abord  une  véritable  amélioration;  mais  les 
caillots  galvaniques  ne  résistèrent  pas  :  ils  furent  peu  à  peu  re- 
dissous, et  le  traitement  fut  abandonné  (juin  1852). 
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J'ai  vu  appliquer,  quelques  semaines  plus  tard ,  le  même  pro- 
cédé sur  un  anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique  :  c'était  à 
l'hôpital  de  la  Pitié,  dans  le  service  de  M.  Laugier.  M.  Wertheimber 
introduisit  dans  la  tumeur  une  dizaine  de  fines  aiguilles  d'acier 
qui  furent  reliées  toutes  à  la  fois  avec  le  pôle  +.  Le  pôle  négatif 
fut  encore  placé  dans  la  main  du  malade.  La  tumeur  devint  un 
peu  plus  ferme,  mais  elle  resta  perméable  au  sang,  et,  le  len- 
demain, le  caillot  galvanique  avait  disparu.  —  Je  reconnais  que 
le  cas  était  des  plus  défavorables  ;  mais  la  prompte  destruction  des 
caillots  prouve  que  le  procédé  d'Hamilton,  modifié  par  MM.  Baum- 
garten  et  Wertheimber,  ne  donne  pas  une  coagulation  beaucoup 
plus  solide  que  le  procédé  ordinaire. 

J'ai  lieu  de  croire  que  depuis  lors  il  n'a  été  fait  aucune  ten- 
tative semblable.  Ce  n'est  pas  avec  un  seul  fait  qu'on  peut  juger 
un  procédé ,  et  à  défaut  d'observations  cliniques ,  je  suis  obligé 
de  recourir  à  des  considérations  théoriques  pour  comparer  entre 
eux  les  deux  grands  procédés  de  la  galvano-puncture. 

Le  motif  qui  a  conduit  M.  Hamilton  à  imaginer  la  mono- 
galvano-puncture  est  tout  à  fait  illusoire,  ainsi  que  je  l'ai  déjà 
prouvé;  mais  depuis  lors  on  a  invoqué,  en  faveur  de  ce  procédé, 
d'autres  raisons  dont  il  importe  d'examiner  la  valeur. 

La  raison  la  plus  forte  est  celle  qui  a  engagé  M.  Bossé  à  se 
rapprocher  du  procédé  d'Hamilton.  L'albumine  ne  se  coagule 
jamais  autour  des  aiguilles  négatives  :  il  n'y  a  donc  aucun  avan- 
tage à  introduire  celles-ci  dans  le  sac;  n'étant  pas  utiles,  elles  ne 
peuvent  être  que  nuisibles ,  puisqu'elles  établissent  de  nouveaux 
trajets  dans  les  tissus  et  qu'elles  augmentent  l'irritation. 

Cet  argument  aurait  une  grande  valeur  si  le  sang  était  simple- 
ment un  liquide  albumineux;  mais  le  sang  renferme  aussi  de  la 
fibrine  dont  la  coagulation  joue  un  rôle  important  dans  la  forma- 
tion du  caillot  galvanique.  Il  est  parfaitement  certain  que  sur  le 
sang  défibriné  la  coagulation  ne  s'effectue  pas  autour  de  l'aiguille 
négative  ;  mais ,  sur  le  sang  vivant,  il  n'en  est  plus  de  même.  Je 
crois  l'avoir  déjà  suffisamment  prouvé  ;  et  je  me  bornerai  à  rap- 
peler que,  dans  un  cas  de  varices,  j'ai  obtenu  un  très-gros  caillot 
autour  de  l'aiguille  négative  (1). 


(1)  yoy.  plus  haut,  p.  32'i. 
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M.  VVerllieimbev  admet  également  que  dans  la  mono-galvano- 
puncturo,  le  caillot  est  moins  volumineux  que  dans  le  procédé 
ordinaire.  Seulement,  il  ajoute  que  ce  caillot  est  plus  solide, 
plus  capable  de  résister  à  l'eirort  du  sang.  C'est  reconnaître  que 
la  présence  de  l'aiguille  négative  dans  le  vaisseau  favorise  la  coa- 
gulation. Quant  h  la  question  de  solidité ,  elle  ne  peut  être  ré- 
solue que  par  l'expérience,  et  on  a  vu  que  dans  les  deux  cas  où 
M.  Wertlicimber  a  appliqué  son  procédé  ,  les  caillots  n'ont  eu  ni 
plus  ni  moins  de  solidité  que  les  caillots  passifs  ordinaires. 

La  mono-galvano-puncture  me  paraît  avoir  l'inconvénient  de 
diminuer  beaucoup ,  et  dans  des  proportions  tout  à  fait  incon- 
nues ,  le  passage  de  l'électricité  à  travers  le  sang  de  l'ané- 
vrysme.  Lorsque  les  deux  aiguilles  pénètrent  dans  le  sac ,  le 
courant  est  obligé  de  traverser  une  couche  plus  ou  moins 
épaisse  de  liquide  ;  l'électricité  rencontre  une  résistance  pro- 
portionnelle à  la  distance  qui  existe  entre  les  deux  aiguilles , 
et  les  phénomènes  chimiques  sont  d'autant  plus  prononcés  que 
cette  résistance  est  moindre.  Si  maintenant  le  conducteur  du 
pôle  négatif  aboutit  en  dehors  du  sac,  le  circuit  devra  traverser, 
non-seulement  la  couche  sanguine,  mais  encore  une  certaine 
épaisseur  de  tissus  ;  la  résistance  sera  donc  augmentée  ;  l'écoule- 
ment de  l'électricité  sera  diminué ,  et  l'action  chimique ,  propor- 
tionnelle à  cet  écoulement,  sera  diminuée  aussi.  Enfin,  dans 
le  procédé  de  MM.  Baumgarten  et  Wertheimber,  le  pôle  négatif  est 
simplement  appliqué  sur  la  peau  de  la  main  (  préalablement  hu- 
mectée) et  la  plus  grande  partie  du  circuit  se  trouve  formée  par 
les  tissus  du  corps ,  lesquels  conduisent  fort  mal  l'électricité. 
L'écoulement  électrique  est  donc  beaucoup  moindre  que  ne  le 
ferait  croire  le  degré  de  tension  de  la  pile  employée.  On  y 
remédie  en  partie  en  multipliant  les  points  d'apphcation ,  eu  en- 
fonçant dans  l'anévrysme  un  grand  nombre  d'aiguilles  positives 
et  en  plaçant  dans  la  main  du  malade  une  grosse  boule  de  fer  qui 
communique  avec  le  pôle  négatif.  Mais,  de  quelque  manière  que 
l'on  s'y  prenne,  on  ne  peut  savoir  quelle  est  la  quantité  d'élec- 
tricité qui  traverse  l'anévrysme  ,  et  c'est  un  désavantage  mani- 
feste. 

J'avoue  donc  que  le  procédé  de  MM.  Uaumgarten  et  Wertheimber 
ne  ni'inspire  aucune  confiance;  en  tous  cas ,  si  jamais  j'y  avais 
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recours ,  je  rapprocherais  autant  que  possible  de  l'anévrysme  le 
point  d'application  du  fil  négatif.  Je  placerais  la  boule  métallique 
qui  termine  le  fil  presque  au  contact  des  aiguilles  positives. 

Les  avantages  du  procédé  d'Hamilton  ne  me  semblent  pas  suf-  i 
fisamment  démontrés,  et  je  pense  qu'il  vaut  mieux  continuer  à 
faire  pénétrer  dans  le  sac  les  conducteurs  des  deux  pôles. 

Quant  au  procédé  intermédiaire  suivi  par  M.  Bossé ,  procédé 
qui  consiste  à  introduire  une  seule  aiguille  —  et  plusieurs  ai- 
guilles + ,  il  m'a  d'abord  paru  fort  séduisant  et  je  me  suis  laissé 
aller  à  l'appliquer  deux  fois  ;  mais  je  n'ai  pas  tardé  à  lui  recon- 
naître un  inconvénient  qui  pourrait  être  très-sérieux  si  les  ai- 
guilles étaient  mal  vernies  :  c'est  que,  lorsque  la  pile  possède  une 
certaine  force,  le  courant  électrique,  traversant  tout  entier  l'ai- 
guille négative ,  expose  à  la  formation  d'une  eschare  autour  de 
cette  aiguille.  C'est  ce  qui  m'est  arrivé  dans  les  deux  cas.  D'ail- 
leurs, je  répète  que  chez  l'homme  le  sang  vivant  se  coagule  au- 
tour des  aiguilles  négatives,  et  je  ne  vois  pas  pourquoi  on  se  pri- 
verait de  cette  chance  de  coagulation. 

Après  cette  longue  discussion  nous  sommes  donc  ramenés  à  i 
adopter  le  procédé  ordinaire.  ' 

On  voit  maintenant  pourquoi  j'ai  donné  la  préférence  aux  ai- 
guilles fines  et  nombreuses.  Quel  est  le  but  de  la  galvano-punc- 
iure  ?  Faire  passer  dans  le  sang  de  l'anévrysme  la  plus  grande 
quantité  possible  d'électricité  sans  compromettre  la  vitalité  des 
tissus.  La  meilleure  manière  d'atteindre  ce  but  est  de  prendre 
des  aiguilles  très-fines,  d'en  introduire  un  grand  nombre  et  de  les 
partager  également  entre  les  deux  pôles.  En  agissant  ainsi ,  ou 
peut  employer  des  piles  assez  fortes.  L'électricité ,  pénétrant  à  la 
fois  par  un  grand  nombre  de  points,  ne  dépasse  pas  dans  chaque 
aiguille  le  degré  d'énergie  compatible  avec  la  vitalité  des  tissus 
environnants,  et,  parvenue  dans  l'intérieur  du  sac,  elle  dissé- 
mine son  action  coagulante  sur  toute  la  masse  sanguine. 

La  galvano-puncture  doit  se  pratiquer  de  la  manière  suivante  : 

On  se  procure  un  nombre  suffisant  d'aiguilles  fines,  vernies  à 
leur  partie  moyenne,  et  terminées  en  anneau.  Dans  cet  anneau,  on 
passe  et  on  fixe  solidement  par  la  torsion  un  fil  métallique  flexible, 
en  argent  ou  mieux  en  laiton.  Les  aiguilles  sont  introduites  len- 
tement dans  les  tissus  par  pression  et  par  rotation. 
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Premier  temps.  On  dispose  symétriquement  sur  la  tumeur  un 
nombre  pair  d'aiguilles,  de  quatre  à  dix  ou  môme  davantage,  sui- 
vant le  volume  de  l'anévi-ysme.  On  laisse  entre  elles  des  espaces 
de  8  à  10  millimètres.  Toutes  ces  aiguilles  doivent  pénétrer  dans 
le  sac.  On  évite  de  mettre  leurs  pointes  en  contact.  Si  on  ne  pre- 
nait pas  cette  précaution  le  circuit  se  fermerait  pour  ainsi  dire 
sans  traverser  le  sang.  Il  suffirait  même  qu'une  seule  aiguille  — 
touchât  une  seule  aiguille  +  pour  que  le  courant  se  fît  presque 
exclusivement  entre  ces  deux  aiguilles,  les  autres  ne  donnant 
plus  passage  qu'à  une  très-faible  quantité  d'électricité. 

Deuxième  temps.  On  rassemble  les  fils  flexibles  qui  terminent 
les  aiguilles,  et  on  les  divise  en  deux  séries  symétriques.  Les  fils 
de  chaque  série  sont  tordus  ensemble  à  leur  extrémité  fibre.  On 
obtient  ainsi  deux  cordes  métalliques  communiquant  chacune 
avec  l'une  des  séries  d'aiguilles.  Il  faut  prendre  des  mesures  pour 
éviter  tout  contact  entre  les  deux  systèmes  de  cordes  et  d'ai- 
guilles. 

Troisième  temps.'  On  met  l'un  des  conducteurs  de  la  pile  en 
communication  avec  l'une  des  cordes  métalliques  :  le  malade  ne 
s'aperçoit  même  pas  de  cette  manœuvre  qui  ne  fait  pénétrer  dans 
les  tissus  aucune  trace  d'électricité. 

Quatrième  temps.  On  fait  communiquer  à  son  tour  la  deuxième 
corde  avec  le  second  conducteur  de  la  pile.  Au  moment  précis 
où  cette  communication  s'établit,  le  circuit  se  ferme,  et  le  malade 
éprouve  une  secousse  plus  ou  moins  violente.  Quelque  forte  que 
soit  la  pile  et  quelque  longue  que  soit  la  séance,  aucune  secousse 
analogue  ne  reparaît  pendant  la  durée  du  courant. 

Cinquième  temps.  Au  bout  d'un  temps  variable,  lorsqu'on  juge 
nécessaire  de  terminer  la  séance,  on  coupe  le  circuit  en  déta- 
chant l'un  des  rhéophores  de  la  pile.  A  ce  moment ,  le  malade 
éprouve  une  nouvelle  secousse,  et  il  ne  reste  plus  qu'à  retirer  les 
aiguilles. 

Tel  est  le  procédé  que  je  conseille  d'adopter,  et  qui  me  semble 
de  nature  à  la  fois  à  augmenter  les  chances  de  la  coagulation  ,  et 
à  diminuer  les  chances  de  l'eschariflcation  et  de  l'inflammation. 
Je  ne  crois  pas  que,  jusqu'ici,  ce  procédé  ait  été  mis  en  usage 
dans  toute  sa  rigueur.  Plusieurs  chirurgiens,  notamment  MM.  Pé- 
trequin  et  CiniseUi,  ont  conseiUé  de  mullipUer  le  nombre  des  ai- 
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guilles,  mais  ils  avaient  pour  but  d'obtenir  plusieurs  caillots  et  non 
de  protéger  les  tissus.  Au  lieu  de  faire  passer  à  la  fois  l'électricité 
par  tous  les  conducteurs ,  M.  Pétrequin  commence  par  établir  le 
courant  entre  deux  aiguilles  ;  puis,  quand  il  juge  qu'un  caillot  est 
formé,  il  passe  aux  deux  aiguilles  suivantes.  Il  croit,  comme  M.  Cini- 
selli,  que  le  com^ant  électrique  fait  déposer  un  caillot  filiforme  qui 
s'étend  d'une  pointe  à  l'autre,  et  il  combine  ses  courants  de  telle 
sorte  que  chaque  aiguille  positive  soit  successivement  mise  en 
présence  de  chacune  des  aiguilles  négatives  (1).  M.  Ciniselli  pro- 
pose, en  outre,  d'alterner  la  direction  des  courants,  c'est-à-dire 
de  faire  passer  alternativement  le  pôle  +  et  le  pôle  — ■  sur  toutes 
les  aiguilles;  à  quoi  M.  Pétrequin  objecte  que  c'est  faire  un 
contre-sens  chimique,  et  faire  redissoudre  par  le  pôle  négatif  les 
caillots  déjà  formés  sous  l'influence  du  pôle  positif.  Je  me  suis 
déjà  expliqué  sur  l'action  dissolvante  du  pôle  négatif,  ou  plutôt 
de  la  soude  qui  s'y  porte;  j'ai  admis  cette  action  en  principe, 
mais  j'ai  dit  qu'en  pratique  je  n'avais  jamais  pu  redissoudre 
en  vingt  minutes  le  caillot  déposé  autour  de  l'aiguille  posi- 
tive. Mes  expériences  ont  été  faites  sur  le  sang  défibriné.  Sur  le 
sang  vivant,  le  caillot  renferme  de  plus  de  la  fibrine,  qui  cons- 
titue sans  doute  un  nouvel  obstacle  à  la  dissolution.  Je  ne  pense 
donc  pas  que  le  procédé  de  M.  Ciniselli  soit  sous  ce  point  de 
vue  plus  mauvais  que  celui  de  M.  Pétrequin.  Mais  il  y  a  trois 
raisons  qui  me  font  rejeter  à  la  fois  les  deux  procédés.  En  pre- 
mier lieu,  je  nie  la  formation  des  caillots  filiformes  étendus 
d'une  aiguille  à  l'autre,  et  destinés  à  constituer  dans  l'anévrysme 
une  sorte  de  réseau.  Ces  caillots  filiformes  sont  une  pure  vue  de 
l'esprit.  En  second  lieu,  la  galvanisation  successive  de  chaque 
aiguille  force  l'électricité  à  ne  pénétrer  dans  le  sac  que  par  une 
seule  voie  à  la  fois  et  fait  disparaître  un  des  principaux  avantages 
des  aiguilles  multiples.  Enfin,  et  surtout,  les  manœuvres  alter- 
natives obligent  à  couper  souvent  les  courants.  Or,  toute  inter- 
ruption est  fâcbeuse.  Quelques  secondes  suffisent  pour  permettre 
à  la  colonne  sanguine  de  renouveler  en  partie  le  contenu  de 
l'anévrysme,  et  de  remplacer  un  liquide  en  voie  de  coagulation 
par  un  nouveau  liquide  vierge  de  toute  action  électrique.  Puis 


[i)  PuUetin  de  tliéi-fipeulique,  1849,  T,  XXXVII,  p.  5Si\. 
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chaque  fois  qu'on  arrête  la  galvanisation,  chaque  fois  qu'on  la 
reprend,  le  malade  éprouve  une  secousse  douloureuse,  elle  choc 
imprimé  aux  tissus  par  chaque  irruption  galvanique  ajoute  de 
nouvelles  chances  en  faveur  du  développement  consécutif  de  l'in- 
flammation. 

On  ne  doit  donc  jamais  interrompre  l'action  des  courants.  On 
peut  juger  sans  cela  delà  consistance  de  la  tumeur. 

On  a  proposé  encore  de  changer  de  temps  en  temps  la  direc- 
tion des  aiguilles  pour  promener  l'action  coagulante  dans  toute  l'é- 
tendue du  sac.  Cette  manœuvre  me  semble  inutile  ;  l'aiguille,  en  se 
déplaçant,  entraîne  avec  elle  son  caillot,  qui  n'augmente  nullement 
de  volume  par  suite  de  ce  changement  dé  position.  C'est  du  moins 
ce  qui  a  Ueu  dans  les  expériences  sur  le  sang  détibriné.  En  est-il 
autrement  sur  le  sang  vivant?  Je  crois  que  personne  ne  le  sait. 

Pendant  la  durée  du  courant,  la  tumeur  devient  plus  chaude. 
Cela  dépend-il  de  la  chaleur  électrique,  laquelle,  comme  je  l'ai 
déjà  dit,  se  dégage  tout  entière  dans  le  sang  de  l'anévrysme?  Je 
ne  le  pense  pas;  je  n'ai  jamais  vu,  dans  mes  expériences  de  labo- 
ratoire, le  sang  détibriné  contenu  dans  une  capsule  et  soumis  à 
la  galvano-puncture  s'échauffer  d'une  manière  notable.  La  plus 
grande  partie  du  calorique  dégagé  par  l'action  chimique  est  ab- 
sorbée sans  doute  par  les  gaz  naissants  qui  résultent  de  la  décom- 
position de  l'eau.  Je  pense  que  l'élévation  de  température  de  la 
région  sur  laquelle  on  opère  dépend  plutôt  de  l'afflux  du  sang 
dans  les  tissus  irrités. 

La  peau  rougit  souvent  autour  des  aiguilles  ;  quelquefois,  elle 
prend  une  teinte  brune;  c'est  l'indice  que  le  courant  est  trop  fort 
et  qu'il  faut  diminuer  le  nombre  des  couples. 

Certains  malades  soulïrentà  peine;  ils  éprouvent  seulement  une 
cuisson  fort  tolérable.  D'autre  éprouvent  de  vives  douleurs  pen- 
dant toute  la  durée  de  la  séance.  Cette  douleur  peut  être  assez 
violente  pour  forcer  le  chirurgien  à  interrompre  l'opération 
avant  le  temps.  On  s'est  demandé  si  chez  ces  malades  irritables, 
les  inhalations  anesthésiques  ne  seraient  pas  indiquées.  Mais  il 
faut  que  la  région  sur  laquelle  on  opère  soit  dans  un  repos  com- 
plet et  prolongé,  et  l'ivresse  anesthésique  s'accompagne  chez 
certains  individus  d'un  état  d'agitation  qui  deviendrait  fort  gênant. 
Je  me  demande  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux  engourdir  localement 
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la  partie  en  y  faisant  évaporer  de  l'éther  au  moyen  d'un  soufflet. 
Cette  petite  manœuvre  ne  dérangerait  nullement  l'opération. 

Restent  maintenant  les  deux  questions  les  plus  épineuses. 
Quelle  doit  être  la  force  des  courants?  Quelle  doit  être  la  durée 
de  leur  action? 

II  est  aisé  de  mesurer  avec  un  rliéomètre  la  force  des  cou- 
rants; mais  cela  n'apprend  pas  grand'chose.  Il  faudrait  savoir 
quelle  est  la  dose  d'électricité  qu'on  doit  employer  dans  un  cas 
donné.  Or,  c'est  là  un  problème  à  peu  près  insoluble  dans  l'état 
actuel  de  la  science.  Ainsi  que  M.  Laugier  l'a  dit,  il  y  a  quelques 
années,  devant  l'Académie  de  médecine,  la  dose  de  l'électricité 
doit  varier  avec  la  plasticité  du  sang,  si  variable  elle-même  chez 
les  différents  sujets  (1).  En  effet,  que  de  fois  n'a-t-on  pas  vu  de 
petits  anévrysmes  résister  à  l'action  coagulante  d'un  courant  très- 
fort  et  longtemps  continué,  tandis  que  d'autres  anévrysmes  plus 
volumineux  ont  été  oblitérés  en  très-peu  de  temps  et  par  un  cou- 
rant beaucoup  plus  faible?  On  est  bien  obligé  de  reconnaître  que 
les  conditions  de  la  vie  modifient  les  effets  ordinairement  si  fixes 
de  l'électricité.  Il  y  a  des  prédispositions  individuelles  qui  consti- 
tuent la  grande  inconnue  du  problème ,  et  peut-être  la  science 
est-elle  appelée  à  garder  longtemps  le  silence  sur  ce  point. 

Comment  sortir  de  cette  difficulté  ?  Comment  trouver  la  dose 
d'électricité  qu'il  convient  de  mettre  en  usage  dans  chaque  cas 
particulier  ?  Il  faut  bien  le  dire,  on  n'y  parvient  que  par  des  tâton- 
nements ,  et  souvent  même  on  n'y  parvient  pas  du  tout.  Ce  qu'il 
y  a  de  plus  sage,  c'est  de  commencer  par  des  courants  peu  éner- 
giques, au  risque  d'échouer  dans  une  première  séance,  et  de  re- 
commencer l'opération  au  bout  de  quelque  temps  avec  des  cou- 
rants plus  forts.  Telle  n'est  point  l'opinion  de  M.  Pétrequin ,  qui 
recommande  d'éviter  à  la  fois  une  pile  trop  forte,  à  cause  des  dé- 
sordres qu'elle  pourrait  produire,  et  une  pile  trop  faible,  qui  au- 
rait l'inconvénient  d'irriter  inutilement  le  sac  et  d'exposer  aux 
accidents  inflammatoires  (2).  Il  ne  s'agit  plus  que  de  savoir  quels 
sont  les  courants  trop  forts  et  les  courants  trop  faibles.  C'est  là 
une  chose  que  M.  Pétrequin  ne  nous  apprend  pas  ;  mais  le  chi- 

(1)  Arcli.  générales  de  Tntd.,  1850  ,  T.  XXIll ,  p.  89,  sur.  IV. 

(2)  Ardu  génér.  de  médecine,  1850,  T.XXU,  p.  352,  sér.  IV. 
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rurgien  de  Lyon  n'a  peut-être  pas  suffisamment  réfléchi  à  l'ac- 
tion irritante  du  galvanisme  :  si  un  courant  trop  faible  provoque 
l'inflammation  ,  le  courant  plus  fort ,  auquel  M.  Pétrequin  donne 
la  préférence ,  éveillera  certainement  une  inflammation  plus 
intense.  Cette  inflammation,  dira-t-on,  est  moins  dangereuse  lors- 
que l'action  galvanique  a  été  assez  forte  pour  faire  oblitérer  l'ané- 
vrysme?  Nouvelle  erreur:  la  présence  d'un  caillot,  d'un  corps 
étranger  déjà  irritant  par  lui-môme,  a  toutes  chances  de  pousser 
le  travail  inflammatoire  jusqu'à  la  suppuration.  Cet  accident,  dont 
les  suites  peuvent  être  si  fâcheuses,  survient  alors  en  pure  perte; 
tandis  que  l'inflammation  d'un  anévrysme  non  oblitéré,  beau- 
coup plus  simple  que  la  précédente ,  et  beaucoup  plus  facile  à 
combattre,  ouvre  du  moins  la  porte  à  l'heureuse  éventualité 
d'une  coagulation  consécutive. 

Je  persiste  donc  à  croire  qu'il  faut  commencer  par  se  servir 
d'une  pile  peu  énergique.  Le  peu  d'intensité  du  courant  réduit 
pour  ainsi  dire  à  leur  minimum  les  inconvénients  de  la  galvano- 
puncture.  La  première  secousse  est  faible  ;  la  chaleur  et  la  dou- 
leur sont  peu  prononcées  ;  enfin ,  la  vitalité  des  tissus  traversés 
par  les  aiguilles  n'est  pas  compromise.  L'action  coagulante  est 
plus  faible,  il  est  vrai,  mais  on  a  la  ressource  de  pouvoir  prolonger 
la  séance  sans  accroître  les  chances  d'accidents. 

Ceci  me  conduit  à  la  question  de  la  durée  des  séances.  Il  est 
clair,  en  premier  lieu,  que  l'opération  doit  être  arrêtée  dès  que  la 
cavité  du  sac  est  oblitérée.  Les  observations  publiées  établissent  que 
chez  certains  malades  il  s'écoule  vingt,  vingt-cinq,  trente,  trente- 
cinq  minutes  avant  que  la  coagulation  ne  commence  à  s'elTec-  '' 
tuer.  —  Faut-il  partir  de  là  pour  ne  renoncer  à  l'opération  qu'au 
bout  d'une  demi-heure  ?  Je  ne  le  pense  pas.  Il  vaut  mieux  ne  pas 
pousser  l'expérience  jusque-là.  Passe  encore,  si  on  était  sûr  de 
réussir;  mais  c'est  ce  qu'on  ne  peut  jamais  prévoir.  Beaucoup  de 
malades  ayant  supporté  sans  inconvénient  des  séances  de  vingt 
minutes,  je  fixerais  volontiers  cette  hmile.  Si,  au  bout  de  ce 
temps,  la  coagulation  est  commencée,  on  peut  persister  pendant 
quelques  minutes  encore,  pour  compléter  l'oblitération  ;  dans  le 
cas  contraire,  je  crois  qu'il  est  plus  prudent  de  s'arrêter. 

Le  traitement  consécutif  varie  un  peu  suivant  que  la  galvani- 
sation a  réussi  ou  non  à  coaguler  le  sang.  Dans  le  premier  cas,  on 
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doit  protéger  les  caillots  contre  l'effort  des  ondées  sanguines,  et 
pour  cela  il  convient,  si  le  siège  de  l'anévrysme  le  permet,  de 
maintenir  pendant  plusieurs  jours  une  compression  partielle  sur 
l'artère  au-dessus  de  la  tumeur.  Cette  compression  est  encore 
indiquée  lorsque  la  galvano-puncture ,  sans  faire  oblitérer  com- 
plètement l'anévrysme,  a  cependant  produit  une  coagulation  par- 
tielle dont  le  résultat  a  été  de  rendre  la  tumeur  plus  ferme,  moins 
réductible  et  moins  pulsatile.  Si,  au  contraire,  la  coagulation  est 
nulle  ou  très-faible,  on  peut  se  dispenser  de  l'usage  du  tourniquet 
supérieur.  Quant  au  tourniquet  inférieur,  on  doit  toujours  l'en- 
lever dès  que  la  galvanisation  est  terminée. 

La  compression  directe  a  été  conseillée,  et  est  en  effet  quelque- 
fois indiquée.  Je  crois  cependant  qu'il  ne  faut  pas  l'employer 
indistinctement  dans  tous  les  cas  ;  elle  a  l'inconvénient  de  froisser 
des  tissus  déjà  irrités  par  l'électricité,  et  ne  doit  par  conséquent 
être  mise  en  usage  que  lorsqu'elle  est  propre  à  remplir  une  indi- 
cation utile. 

Lorsque  la  galvano-puncture  n'a  eu  aucun  résultat  immédiat, 
la  compression  directe  doit  être  rejetée ,  parce  qu'elle  ne  mène- 
rait à  rien.  Il  n'y  a  pas  lieu  non  plus  de  l'employer  lorsque  la 
coagulation  est  complète  et  dans  le  sac  et  dans  l'artère  adjacente; 
mais  elle  trouve  son  application  dans  le  cas  où  l'artère  est  restée 
perméable  malgré  l'oblitération  du  sac  ;  ce  qu'on  reconnaît  aisé- 
ment en  explorant  immédiatement  après  la  séance  l'état  des  pul- 
sations artérielles  au-dessous  de  l'anévrysme.  Alors,  en  efl'et,  la 
compression  directe  est  de  nature  à  refouler  dans  le  tronc  arté- 
riel une  partie  de  la  molle  substance  des  caillots ,  et  à  produire 
dans  ce  vaisseau  une  oblitération  fort  utile.  Cette  oblitération, 
constituée  par  des  caillots  passifs,  ne  résiste  pas  toujours  défini- 
tivement à  l'effort  du  sang  ;  mais  elle  résiste  du  moins  assez  long- 
temps pour  permettre  à  la  tumeur  de  revenir  sur  elle-même,  de 
se  condenser,  de  se  résorber,  et  pour  diminuer  beaucoup  les 
chances  de  la  récidive. 

La  compression  directe  est  encore  indiquée  lorsque  la  galvano- 
puncture  a  oblitéré  partiellement  la  tumeur;  non-seulement  elle 
s'oppose  à  l'entrée  du  sang  dans  le  sac  et  à  la  destruction  des  cail- 
lots galvaniques,  mais  encore  elle  refoule  dans  l'artère  une  partie 
de  ces  caillots  qui  y  forment  une  sorte  de  bouchon  ;  elle  peut,  par 
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conséquent,  rendre  complète  et  définitive  une  oblitération  qui 
n'était  d'abord  que  partielle,  et  qui,  très-probablement,  n'aurait 
été  que  passagère  :  c'est  ce  que  démontre  l'observation  de  M.  Voil- 
lemier  (1).  En  tout  cas,  cette  compression  directe  doit  être  très- 
modérée.  On  l'exécutera  avec  des  compresses  graduées  et  de 
simples  tours  de  bande. 

Telles  sont  les  circonstances  diverses  qui  peuvent  réclamer 
l'emploi  de  la  compression  directe  ou  de  la  compression  indirecte, 
à  la  suite  de  la  galvano-puncture. 

Les  moyens  qui  précèdent  ont  pour  but  d'assurer  l'oblitération 
et  d'empêcher  la  destruction  des  caillots.  Mais  la  récidive  n'est 
pas  ce  qu'on  doit  le  plus  redouter  à  la  suite  de  la  galvano-punc- 
ture; on  doit  surtout  se  préoccuper  de  la  possibilité  de  l'inflam- 
mation. 

Lorsque  l'oblitération  est  complète,  cette  inflammation  ne  peut 
être  que  nuisible  ;  il  faut  par  conséquent  la  combattre,  et  surtout 
la  prévenir.  Le  meilleur  moyen  consiste  à  appliquer  pendant  plu- 
sieurs jours  sur  la  tumeur  solidifiée  une  vessie  pleine  de  glace. 
Le  même  traitement ,  qui  se  concilie  très-bien  avec  l'emploi  de 
la  compression  directe,  convient  lorsque  la  coagulation  n'est 
que  partielle  ;  mais  lorsque  le  galvanisme  n'a  fait  déposer  aucun 
caillot  dans  le  sac ,  il  y  a  lieu  de  se  demander  s'il  faut  prévenir 
une  inflammation  qui  est  susceptible  de  devenir  l'agent  de  la 
guérison. 

Cette  question  est  assez  embarrassante,  car  à  côté  des  avan- 
tages qu'on  peut  attendre  de  l'inflammation  il  y  a  les  dangers  qui 
peuvent  en  résulter.  La  prudence  indique  donc  ici  encore  les 
applications  de  glace.  Ce  moyen  n'empêche  pas  toujoiu-s  l'in- 
flammation, mais  il  la  modère  et  la  maintient  dans  de  justes 
limites;  il  s'oppose  à  la  suppuration,  et  peut-être  même  ne  dimi- 
nue-t-il  pas  les  chances  de  la  coagulation  consécutive.  La  réfri- 
gération est  surtout  nécessaire  lorsque  l'action  du  galvanisme 
a  cautérisé  les  tissus  et  produit  autour  des  aiguilles  de  petites 
eschares  linéaires. 

Je  suppose  maintenant  que  la  galvano-puncture  ait  complète- 
ment échoué,  qu'elle  n'ait  produit  ni  coagulation  immédiate  ni 


(I)  Voy.  plus  haut,  p.  311. 
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coagulation  consécutive,  ou  qu'elle  n'ait  procuré  que  des  caillots 
passagers,  promptement  entraînés  et  remplacés  par  des  couches 
de  sang  liquide.  L'anévrysme  ne  tarderait  pas  à  reprendre  sa 
marche  envahissante,  et  il  est  nécessaire  que  l'art  intervienne  de 
nouveau.  Est-il  permis  de  recourir  encore  à  un  moyen  qui  a  déjà 
échoué  une  première  fois  ?  L'expérience  a  répondu  affirmative- 
ment. Il  y  a  des  anévrysmes  qui ,  après  avoir  résisté  à  une  pre- 
mière séance  de  galvano-puncture,  se  laissent  oblitérer  par  une 
deuxième,  une  troisième  et  même  une  quatrième  séance.  Il  ne 
s'agit  plus  que  de  savoir  à  quels  intervalles  doivent  être  exécutées 
ces  opérations  successives. 

D'une  manière  générale ,  je  pense  que  lorsqu'une  première 
galvanisation  a  été  infructueuse  et  suivie  néanmoins  d'accidents 
sérieux,  on  doit  renoncer  à  ce  moyen,  de  peur  de  provoquer  une 
nouvelle  série  d'accidents  auxquels  le  malade  ne  résisterait  peut- 
être  pas  aussi  bien  que  la  première  fois.  Il  ne  serait  permis  de 
recommencer  que  si  les  premiers  accidents  avaient  été  dus  mani- 
festement à  la  faute  du  chirurgien  plutôt  qu'à  la  susceptibilité  du 
malade.  En  prenant  des  précautions  jusqu'alors  négligées  on 
pourrait  espérer  de  rendre  à  la  galvano-puncture  une  plus  grande 
innocuité. 

Il  faut  se  garder  de  trop  rapprocher  les  séances  galvaniques.  On  a 
vu  plus  haut  que  M.  Niccoli,  de  Livourne,  avait  eu  à  se  repentir  d'a- 
voir appliqué  la  galvano-puncture  sept  fois  dans  une  semaine  (1). 
M.  Vial  fit  sans  accident  quatre  séances  en  douze  jours  (2) ,  mais 
je  ne  conseille  pas  d'imiter  cet  exeiuple.  En  général ,  on  laisse 
écouler  une  ou  deux  semaines  entre  deux  séances.  Il  est  im- 
possible de  donner  à  cet  égard  des  préceptes  précis  ,  parce  que 
les  indications  varient,  pour  ainsi  dire,  à  chaque  cas  particulier. 
Voici  cependant  quelques  données  qui  ne  seront  peut-être  pas 
sans  utilité. 

Les  chirurgiens  qui  donnent  la  prélerence  aux  séances  rappro- 
chées ont  pour  but  de  ne  pas  laisser  perdre  à  leurs  malades  le 
bénéfice  des  galvanisations  antérieures.  Ils  oublient  que  la  gal- 
vano-puncture peut  agir  de  deux  manières.  Lorsque  la  coagula- 


(1)  Voy.  plu»  liaui,  p.  3a2. 

(2)  ifém.  Soc.  de  chirurgie,  T.  ni ,  p.  75. 
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tion  immédiate  fait  défaut,  il  ne  faut  pas  désespérer  de  la  gué- 
rison  ;  il  faut  attendre  la  coagulation  consécutive  qui  a  peut-être 
guéri  plus  d'anévrysmes  que  l'autre.  Or,  cette  coagulation  consé- 
cutive se  fait  quelquefois  attendre  assez  longtemps.  Sur  le  ma- 
lade de  M.  Debout,  elle  ne  commença  à  se  produire  que  le  hui- 
lième  jour;  on  avait  déjà  pris  le  parti  de  réitérer  l'application  de 
la  galvano-puncture ,  lorsqu'on  reconnut  que  la  tumeur  devenait 
plus  dure,  moins  pulsatile;  on  attendit,  et  la  gaérison  fut  bientôt 
complète  (1).  Après  avoir  pratiqué  quatre  fois  en  douze  jours  la 
galvano-puncture  sur  un  anévrysme  du  coude,  M.  Vial  proposa  à 
son  malade  une  cinquième  séance ,  qui  ne  fut  pas  acceptée,  et , 
malgré  ce  refus,  la  tumeur  s'oblitéra  vingt-huit  jours  après.  Ainsi 
l'oblitération  consécutive  peut  ne  survenir  qu'un  m'ois  environ 
après  la  galvanisation,  mais  cette  dernière  limite  est  exceptionnelle. 

'  D'ailleurs,  dans  le  cas  de  M.  Vial,  la  coagulation  avait  commencé 
à  s'eifectuer  quelque  temps  avant  l'oblitération  complète.  —  Je 
pense  donc  qu'il  ne  sera  pas  nécessaire  de  laisser  écouler  un 
mois  entre  deux  séances.  Lorsque  quinze  jours  après  la  galvano- 
puncture  ,  la  tumeur  est  exactement  dans  le  même  état  qu'avant 
l'opération,  lorsqu'on  n'y  découvre  aucune  trace  d'inflammation, 
lorsqu'elle  n'est  le  siège  d'aucun  travail  appréciable  de  coagula- 
tion ,  alors  il  est  indiqué  de  faire  une  nouvelle  tentative.  En  agis- 

^  sant  plus  tôt,  on  s'exposerait  souvent  à  pratiquer  une  opération 
inutile  et  à  provoquer  par  suite  des  accidents  qu'on  aurait  pu 
éviter. 

La  première  galvanisation,  comme  je  l'ai  dit,  doit  toujours  être 
faite  avec  des  courants  faibles.  Dans  les  séances  suivantes,  on 
augmentera  graduellement  la  force  des  courants.  Lorsqu'au  bout 
de  quatre  ou  cinq  séances,  on  s'aperçoit  que  l'anévrysme  reste 
impassible,  je  crois  qu'il  ne  faut  pas  persévérer  plus  longtemps, 
et  qu'on  doit  songer  à  quelque  autre  méthode. 

Tels  sont  les  préceptes  qui,  dans  l'état  actuel  de  la  science, 
doivent  diriger  le  chirurgien  qui  se  décide  à  traiter  un  anévrysme 
par  la  galvano-puncture.  Je  suis  le  premier  à  reconnaître  que 
cette  méthode  n'est  pas  encore  régularisée;  mais  j'espère  qu'en 
prenant  les  précautions  que  j'ai  indiquées,  on  diminuera  beau- 

(»)  Bull.  Ue  tliérapeiniquc,  18/i7,  ï.  XXXll,  p.  123. 

il 
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coup  les  chances  d'accidents,  sans  diminuer  nolablemenl  les 
chances  de  guéri  son. 

Dire  quel  est  l'avenir  réservé  ix  la  galvano-punclure  me  semble  : 
bien  difficile.  Elle  a  fourni  de  beaux  résultats  dans  le  traitement 
des  anévrysmes  traumaliques  du  coude  ;  mais  il  faut  dire  aussi  i 
que,  d'une  manière  générale,  ces  anévrysmes  cèdent  facilement  ; 
à  beaucoup  d'autres  méthodes.  La  galvauo-puncturc  est  appU-  • 
cable  à  plusieurs  anévrysmes  que  leur  siège  spécial  soustrait  à  la  i 
compression  indirecte  et  même  à  la  ligature.  C'est  là  un  avantage  : 
incontestable  qui  suffit  à  lui  seul  pour  lui  assigner  un  rang  houo-  • 
rable. 

Mais  nous  ne  devons  pas  oublier  que  cette  méthode  est  sour  • 
vent  très -"douloureuse;  qu'elle  expose  à  plusieurs  accidents; 
sérieux;  et,  surtout,  qu'elle  a  l'inconvénient  de  procurer  une 
obUtération  défectueuse,  puisque  les  caillots  galvaniques  se  com-  ■ 
portent  exactement  de  la  même  manière  que  les  caillots  passifs  > 
ordinaires. 


CHAPITRE  XV. 

Injections  coagulaittcs 

(mktuode  de  monïeggia). 

La  méthode  des  injections  coagulantes  ,  conçue  par  Monteggiai, 
au  commencement  de  ce  siècle ,  n'est  entrée  dans  la  pratique» 
qu'il  y  a  trois  ans.  Elle  donna  d'abord  trois  succès  qui  lui  valu-, 
rent  dans  le  monde  chirurgical  un  accueil  extrêmement  favo- 
rable. On  put  croire  un  instant  qu'eUe  allait  du, premier  coup, 
supplanter  toutes  les  autres  méthodes;  mais  une  série  de  revers 
ne  tarda  pas  à  détruire  cette  première  impression  et  la  réaction^ 
fut  si  rapide,  si  complète,  que  la  méthode  nouvelle  disparut.' 
presque  subitement  de  la  pratique  ,  un  an  à  peine  après  son  ap- 
parition. 

Les  injections  coagulantes  n'étaient  dignes  ni  de  cet  excès  dei 
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fayeur,  ni  de  cet  excès  de  dédain.  Je  pense  que,  pour  les  rejeter 
comme  pour  les  admettre,  on  a  agi  avec  beaucoup  trop  de  pré- 
cipitation. Il  n'est  pas  possible  encore  d'en  apprécier  rigoureuse- 
ment la  valeur;  les  faits  publiés  jusqu'à  ce  jour  ne  sont  pas  assez 
nombreux  pour  cela;  mais  ils  suffisent,  à  mon  avis,  pour  auto- 
riser les  cbirui'giens  à  faire  sur  l'bomme  de  nouvelles  tentatives , 
et  surtout  pour  engager  les  expérimentateurs  à  reprendre  leurs 
rechercbes  sur  les  animaux. 

L'invention  de  cette  méthode  appartient  incontestablement  à 
;j\Ionteggla  qui ,  à  trois  reprises  dilTérentes  dans  ses  Institutions 
de  chirurgie ,  a  proposé  de  pousser  dans  le  sac  anévrysmal  des 
injections  d'alcool,  d'acétate  de  plomb,  de  tannin  ou  de  toute 
autre  substance  coagulante.  Pour  établir  catégoriquement  les 
droits  de  priorité  du  chirurgien  italien,  je  crois  devoir  citer  tex- 
tuellement les  passages  où  il  a  consigné  cette  idée  importante. 
Après  avoir  parlé  de  l'action  topique  des  astringents  Monteggia 
ajoute  : 

«  Peut-être  que,  dans  quelques  cas,  avant  d'entreprendre 
d'opération  ordinaire  de  l'anévrysme,  il  conviendrait  de  tenter 
(  l'injection  des  astringents  dans  l'intérieur  du  sac  anévrysmal 
i  ponctionné  avec  un  trocart  :  si ,  par  ce  moyen ,  on  obtenait  un 
I  caillot  prompt  et  solide,  on  pourrait  éviter  l'opération  (1).  » 
Plus  loin ,  l'auteur  s'occupe  du  cas  où  le  siège  de  l'anévrysme 
le  permet  pas  de  lier  l'artère  au-dessus  du  sac.  Sans  paraître  avoir 
connaissance  des  travaux  de  Brasdor,  de  Desault  et  de  Deschamps, 
propose  d'apphquer  la  ligature  entre  la  tumeur  et  les  capil- 
lires,  mais  il  craint  que  cette  opération  ne  soit  suivie  de  la  rup- 
ire  du  sac  anévrysmal  :  «  Peut-être,  dit-il,  ajouterait-on  quelques 
^  chances  de  succès  à  cette  tentative  extrême  en  injectant  dans 
l  l'anévrysme,  avant  de  lier  l'artère  inférieurement,  un  liquide 
p  coagulant  quelconque,  pour  y  faire  former  plus  promptement  les 
li  caillots.  Pour  pratiquer  cette  injection,  on  introduirait  la  canule 
f'ij  à  travers  une  ouverture  faite  aux  parois  de  l'artère,  immédiate- 
:!  [  ment  au-dessous  de  l'anévrysme,  dans  le  point  où  ce  vaisseau 
J|  doit  être  lié,  en  prenant  les  précautions  usitées  par  les  analo- 
J^l  misles  pour  empêcher  le  reflux  des  injections  (2).  » 

c  .1)  MONTEOGU.  Istiliizioiti  clilnirgicUe.  Milano,  1813,  vol.  Il ,  p,  08,  S  CMI. 
i    ï)  Luc.  cit.,  p.  82-83,  §  CXCIJI. 

2i. 
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Enfin,  dans  un  troisième  passage,  Monteggia  parle  des  effets  de 
la  compression  indirecte  appliquée  au-dessus  du  sac,  métliode 
qui  a  pour  but  de  faire  coaguler  le  sang  dans  l'anévrysme  ,  en  y 
ralentissant  la  circulation.  «  Et  qui  sait ,  dil-il ,  si  en  appliquant 
«  ainsi  sur  l'artère  principale  un  tourniquet  ou  tout  autre  com- 
((  presseur  qui  laisserait  libre  le  plus  possible  de  la  circonférence 
«  du  membre,  on  ne  pourrait  pas  réussir  à  intercepter  totalement 
«  ou  presque  totalement  la  circulation  pendant  quelques  heures  ? 
«  on  verrait  si  le  sang  ne  se  coagulerait  pas  dans  l'anévrysme, 
«  ou  même  on  provoquerait  cette  coagulation  en  injectant  dans 
(de  sac,  à  l'aide  d'un  trocart,  quelque  liquide  coagulant  comme 
«  l'alcool,  l'acétate  de  plomb  ou  le  tannin.  Si  ce  projet  réussissait 
((  dans  les  cas  où  les  autres  moyens  plus  doux  auraient  échoué 
«  et  où  il  ne  resterait  d'autre  ressource  que  l'opération,  ce  serait 
((  un  progrès  qui  ne  serait  pas  à  dédaigner  (1).  » 

Il  résulte  clairement  de  ces  trois  citations  que  l'idée  de  pousser 
dans  les  anévrysmes  des  injections  coagulantes  n'était  pas  pour 
Monteggia  un  projet  conçu  à  la  légère,  et  que  ce  chirurgien,  con- 
vaincu de  la  nécessité  de  faire  coaguler  le  sang  dans  les  ané- 
vi7smes,  proposait  d'avoir  recours  à  cette  méthode  soit  en  l'em- 
ployant seule,  soit  en  l'associant  avec  la  compression  indirecte  et 
avec  la  méthode  de  Brasdor, 

Cela  suffit  sans  doute  pour  m'autoriser  à  décrire  les  injections 
coagulantes  sous  le  nom  de  méthode  de  Monteggia. 

Après  Monteggia ,  il  se  fit  un  long  silence.  Ce  fut  seulement 
en  1835  que  M.  Leroy  (d'ÉtioUes)  aborda  de  nouveau  cette  ques- 
tion intéressante. 

M.  Leroy  ne  s'occupait  pas  spécialement  des  anévrysmes.  111 
cherchait  des  moyens  propres  à  suspendre  le  cours  du  sang  dans^ 
les  artères  sans  le  secours  de  la  ligature,  et  se  demandait  s'ilnei 
serait  pas  possible  de  faire  coaguler  dans  ces  vaisseaux  une  petite' 
colonne  sanguine  emprisonnée  entre  deux  compressions  (2). 

((  Je  cherchai  donc  à  faciliter,  dit-il,  la  coagulation  de  cette 
((  portion  de  sang  ainsi  isolée.  Des  injections  alcooliques  faites 

(1)  Loc.  cit.,  p.  m ,  §  CCLXXXni. 

(■')  MKOV  ((l'Kliull(s).  Acad.  des  sciences,  23  mars  183.5.  l.c  n>(!nione  na  -S"-  1"'"' 
fn  extenso  (lu'en  mu  dans  le  Becueil  de  mémoires  de  l'auieur,  in-8",  p.  280  {S»r 
moyens  de  suspendre  le  cours  du  sang  dans  les  artères). 
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«  dans  l'artère  au  moyeu  du  tube  capillaire  de  la  seringue  d'Anci 
«  s'oiïrirent  . d'abord  à  ma  pensée.  En  eliet,  elles  produisirent 
«  assez  promptemeut  la  formation  des  caillots,  mais  comment  ar- 
«  river  jusqu'à  l'artère  et  pénétrer  sûrement  dans  sa  cavité,  sans 
(i  la  mettre  au  moins  un  peu  à  découvert?  Alors  je  songeai  à  l'é- 
«  lectro-puncture....  » 

Un  peu  plus  loin,  M.  Leroy  parle  des  expériences  qu'il  a  faites 
comparativement  sur  les  carotides  d'un  cbeval  au  moyen  des  in- 
jections d'alcool  et  de  la  galvano-punclure.  Dans  les  deux  cas,  il  a 
obtenu  la  formation  d'un  caillot ,  mais  le  caillot  produit  par  l'al- 
cool était  beaucoup  moins  solide  que  le  caillot' galvanique  (1). 
Cette  expérience  aurait  pu  avoir  des  conséquences  importantes. 
Malbeureusement,  M.  Leroy  s'était  servi  d'un  liquide  insuffi- 
sant, et,  peu  satisfait  des  résultats,  il  ne  persévéra  pas  dans  cette 
voie. 

Il  s'agissait  donc  de  trouver  une  substance  liquide  plus  coagu- 
lante que  l'alcool.  M.  Wardrop,  après  avoir  cité  avec  éloge  la 
proposition  faite  par  Monteggia,  se  demande  quel  est  le  liquide 
le  plus  propre  à  réaliser  les  espérances  du  cbirurgien  italien ,  et 
donne  la  préférence  à  Vacide  acétique,  a  Ce  liquide,  dit-il,  pour- 
«  rait  être  aisément  injecté  dans  le  sac  anévrysmal,  au  moyen  de 
«  la  seringue  d'Anel,  à  travers  une  petite  ponction  faite  avec  une 
«  aiguille.  Je  conseillerais,  avant  d'entreprendre  l'opération,  d'ar- 
:«  rêter  la  circulation  dans  l'artère  malade  au  moyen  d'une  com- 
«  pression  exercée  à  la  fois  au-dessus  et  au-dessous  de  la 
«  tumeur  (2).  » 

^  On  notera  que  M.  Wardrop,  en  réfléchissant  à  la  question , 
était  arrivé  à  imaginer  un  procédé  opératoire  qui  se  rapprochait 
beaucoup  du  procédé  institué  plus  tard  par  Pravaz. 

M.  Bouchut  songea  à  son  tour  à  utiUser  l'acide  sulfurique  qui, 
■comme  on  le  sait,  coagule  très-rapidement  l'albumine. 

On  lit  dans  le  premier  fascicule  du  deuxième  volume  du  Com- 
penclium  de  chirurgie  :  a  M.  Bouchut,  chef  de  clinique  à  la  Fa- 
«  culté,  a  proposé  d'injecter  dans  l'intérieur  d'un  sac  anévrysmal 
«une  certaine  quantité  d'acide  sulfurique,  dont  l'action  sur  le 

(1)  Loc.  cit.,  p.  281. 

(2)  VVAnDRop,  article  Aneurism  ,  dans  Tlie  Cyclopedia  of  l'nwlical  Surgenj,  conducled 
by  Costello.  Lond.,  im,  vol.  I,  p.  218. 
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«  sang  est  si  prompte  et  si  énergique,  pour  en  produire  la  coagu- 
«  lation  (1).  »  Cette  idée  ne  fut  pas  mise  à  exécution. 

Enfin ,  pour  ne  commettre  aucune  omission ,  je  dois  parler 
d'un  article  publié  en  I8Z18  par  M.  Rambaud,  élève  de  M.  Pétre- 
quin  (2).  Il  s'agit,  dans  cet  article,  de  certaines  tumeurs  san- 
guines ,  qui  résultent  de  l'extrayasation  du  sang  veineux  dans  le 
tissu  cellulaire  sous-cutané  ou  dans  les  bourses  muqueuses.  L'in- 
cision, l'évacuation  du  liquide  suivie  ou  non  d'injections  irritantes, 
étant  susceptibles  de  provoquer  des  inflammations  inquiétantes, 
M.  Pétrequin  se  demanda  si  l'injection  à  petites  doses  d'un  liquide 
coagulant  ne  serait  pas  de  nature  à  obtenir  la  guérison  sans 
irriter  violemment  la  poche.  «  Cette  considération  que,  toujours 
«  et  partout,  le  sang  se  coagule  quand  les  parois  qui  le  contien- 
«  nent,  vaisseau  ou  tumeur,  viennent  à  s'enflammer,  lui  fit  pen- 
u  ser  que  le  contraire  pourrait  bien  être  vrai,  à  savoir  que,  le 
«  sang  se  coagulant  dans  une  cavité ,  les  parois  devraient  s'en- 
«  flammer.  S'il  en  était  ainsi,  cette  inflammation,  toute  physiolo- 
((  gique,  devrait,  selon  toute  probabilité,  rester  dans  les  limites 
((  convenables,  etc.  (3).  »  Ce  raisonnement  conduisit  M.  Péti'equin 
à  injecter  un  liquide  acide  dans  la  poche  sanguine.  Les  acides 
minéraux  lui  parurent  trop  dangereux  ;  il  donna  la  préférence 
aux  acides  végétaux,  et,  après  avoir  fait  une  tentative  avec  l'acide 
acétique,  il  fixa  sou  choix  sur  l'acide  citrique. 

On  remarquera  que  M.  Pétrequin  agissait  ainsi  sm-  des  tumeurs 
qui  n'ofl"raient  avec  les  anévrysmes  aucune  ressemblance.  L'idée 
de  pousser  des  injections  dans  les  sacs  anévrysmaux  ne  lui  était 
pas  encore  venue  ;  rien  du  moins  ne  permet  de  le  supposer. 

Tels  étaient  les  documents  très-incomplets  qui  existaient  dans 
la  science  lorsque  Pravaz,  de  Lyon,  pom-suivant  ses  recherches 
sur  la  coagulation  du  sang  dans  les  anévrysmes,  donna  à  la 
question  un  essor  inattendu.  On  a  vu,  dans  le  chapitre  précé- 
dent, que,  dès  1830,  cet  ingénieux  expérimentateur  s'était  occupé 
avec  M.  Alph.  Guérard  des  propriétés  coagulantes  de  l'électricité. 

(1)  A.  BÈRARD,  Denonviluebs  et  GossELiN.  CompendUim  de  c/iiVurflic,  T.  n ,  p.  105.  Le 
volume  porte  le  millésime  de  1851,  mais  le  1"  fascicule,  oii  se  trouve  l'article  Anévt-ysmc,  a 
paru  en  décembre  1845 ,  avant  la  mort  d'Aug.  Bérard. 

(2)  Bulletin  de  tliérapeuliqne.  Paris,  1808,  T.  XXXV,  p.  60. 

(3)  Loc.  cit.,  p.  '70. 


I 
) 

1 

i 

msTORiQuii.  375 
.  Lorsqu'en  18/i6,  grAce  aux  efforts  de  M.  Pétrequin,  la  galvano- 
(  piincture  pénétra  clans  la  pratique  commune,  Pravaz  ne  tarda 
pas  à  reconnaître  que  ce  moyen  ne  possédait  pas  une  efilcacité 
suffisante,  et  il  fut  conduit  à  chercher  un  coagulant  plus  énergique. 
Des  expériences  de  laboratoire  lui  ayant  montré  les  propriétés 
remarquables  du  perchlorure  de  ter,  il  songea  à  injecter  dans  les 
vaisseaux  une  solution  de  ce  sel  pour  y  solidifier  le  sang.  Il  reprit 
donc  les  expériences  de  M.  Leroy,  mais  il  les  reprit  avec  un  liquide 
incomparablement  plus  actif,  et,  cette  fois,  ses  efforts  furent  cou- 
ronnés d'un  plein  succès. 

Il  s'agissait  d'abord  de  se  procurer  un.  instrument  convenable. 
Pour  cela  Pravaz  vint  à  Paris,  et  fit  construire  par  M.  Charrière, 
au  mois  de  mars  1852,  la  petite  seringue  qui  porte  aujourd'hui  le 
nom  de  ce  fabricant.  Muni  de  cet  instrument  délicat,  Pravaz 
revint  à  Lyon  et  commença  ses  expériences. 

Il  essaya  d'abord  de  coaguler  le  sang  dans  la  carotide  d'un 
lapin;  mais  il  ne  put  réussir  à  introduire  par  simple  ponction  la 
canule  dans  ce  vaisseau.  Il  se  disposait  à  recommencer  sur  des 
animaux  de  plus  forte  taille,  lorsqu'une  grave  maladie  vint  inter- 
rompre le  cours  de  ses  recherches.  Peut-être  cet  ajournement 
eût-il  été  indéfini,  si  le  professeur  Lallemand,  malade  lui-même, 
ne  fût  venu,  au  mois  de  novembre  1852,  se  faire  soigner  dans  la 
maison  de  santé  de  Pravaz.  En  entendant  parler  des  injections 
coagulantes,  Lallemand  comprit  tout  de  suite  la  portée  de  cette 
idée,  et  engagea  vivement  Pravaz  à  poursuivre  et  à  compléter  ses 
'  expériences. 

En  conséquence,  Pravaz  et  Lallemand,  après  avoir  invité 
M.  Pétrequin  àparliciper  à  leurs  essais,  se  transportèrent  à  l'École 
vétérinaire  de  Lyon,  et  là,  en  présence  de  M.  Lecocq,  directeur 

■  de  cette  école,  ils  firent  des  injections  de  perchlorure  de  fer  dans 
I  les  carotides,  sur  un  mouton  et  sur  deux  chevaux.  Le  résultat 
t  fut  si  satisfaisant  que  Lallemand  écrivit  aussitôt  à  l'Académie  des 
'  sciences,  pour  faire  connaître  h  ses  collègues  la  précieuse  décou- 

■  verte  de  Pravaz.  Un  extrait  de  cette  lettre  fut  inséré,  à  la  date 
du  10  janvier  1853,  dans  les  Comjnes  rendus  de  l'Institut  (î), 

(1)  Sur  un  nouveau  moyen  d'opérer  la  coagulalion  du  sanq  dans  les  arlèrcs,  applicable 
à  la  (luérison  des  anfvrysmcs,  dans  Comptes  rendus  de  l'Acad.des  sciences,  10  jan- 
vier 1853,  T.  XXXVI ,  p.  88, 
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M.  Pétrequin  lut  comme  tout  le  monde  cette  lettre  où  son  nom 
n'était  pas  prononcé  et  ne  songea  pas  à  réclamer  la  priorité  de 
l'invention.  Il  ne  réclama  pas  davantage  lorsque  Pravaz,  quatre 
mois  après ,  écrivant  pour  la  Société  de  chirurgie  l'histoire  des 
idées  qui  l'avaient  conduit  à  instituer  la  méthode  nouvelle,  publia 
la  phrase  suivante  :  «  M.  Pétrequin,  invité  à  participer  à  nos 
«  essais,  tenta  d'abord  de  produire  un  anévrysme  traumatique 
«  sur  la  carotide  d'un  mouton;  mais  son  opération,  répétée  deux 
«fois,  n'eut  pas  le  succès  qu'il  en  attendait  (1).  »  Ainsi,  il  est 
bien  entendu  qu'à  cette  époque,  M.  Pétrequin  reconnaissait  sans 
hésitation  les  droits  de  Pravaz. 

Mais  il  ne  tarda  pas  à  prendre  une  attitude  toute  différente. 
Pravaz  mourut  à  la  fin  de  juin  1853,  et  au  mois  de  septembre 
suivant,  M.  Pétrequin  publia  ce  qui  suit  dans  la  Presse  médicale 
belge  : 

«  En  1852,  M.  Pravaz,  qui  savait  que  je  continuais  toujours  mes  re- 
«  chorclies  sur  la  coagulation  du  sang,  me  proposa  d'entreprendre  avec  lui 
«  une  série  d'expériences  sur  un  nouvel  hémostatique  qu'il  jugeait  préférable 
«  à  tous  les  autres.  Il  s'agissait  du  perchlorure  do  fer  liquide.  Après  plu- 
«  sieurs  opérations  et  expériences  faites  ensemble  sur  les  animaux,  M.  Pravaz, 
«  sans  m'en  prévenir,  prit  le  parti  de  publier  le  tout  en  son  nom.  J'en  fus 
«  surpris;  mais  au  lieu  de  réclamer  sur  ce  qu'il  n'avait  pas  fait  la  part  de 
«  ma  collaboration  ,  bien  que  le  travail  expérimental  eût  été  fait  en  commun 
«  et  que  les  principes  de  la  méthode  fussent  mon  œuvre,  je  me  bornai  à 
«  continuer  mes  recherches  sans  lui ,  comme  je  les  avais  commencées  sans 
«  lui  (2).  » 

M.  Pravaz  flls,  dans  une  lettre  adressée  à  plusieurs  journaux 
de  médecine,  s'empressa  de  rétablir  les  faits ,  pour  réhabiliter  la 
mémoire  de  son  père  (3).  Cela  n'était  vraiment  pas  nécessaire. 
Mais  il  est  utile  pour  nous,  qui  écrivons  l'histoire  des  injections 
coagulantes,  de  chercher  jusqu'à  quel  point  les  principes  de  celte 
méthode  sont  l'œuvre  de  M.  Pétrequin.  Et,  d'abord,  de  quels  prin- 
cipes s'agit-il?  Est-ce  du  principe  pur  et  simple  des  injections 
coagulantes?  Il  est  vrai  qu'en  ms,  en  vertu  d'un  principe  plus 

^i)  Bulletins  de  la  Snc.de  chirurgie,  Um-ai  1853,  T.  m,  p.  529. 

(2)  Presse  midicalebeUjC.i  Bévue  médico-cUirurotcale,       ^«f , et 

(3)  Gazelle  médicale  de  Paris,  1853  ,  p.  7!.8.  -  Revue  méd.  rlw:,  1.  MV,  p.  256,  et 
r.  izettc  méd.  de  Lyon  ,  oct.  18S3,  T.  V,  p.  170. 
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que  contestable,  dont  il  n'a  plus  été  question  depuis  lors,  M.  Pé- 
trequin  a  injecté  de  l'acide  acétique  et  de  l'acide  citrique  dans 
(les  kystes  sanguins  tout  à  fait  indépendants  des  artères;  mais 
cela  n'a  aucun  rapport  avec  le  traitement  des  anévrysmes.  D'ail- 
leurs, MM.  Bouclmt,  Leroy  (d'Étiolles),  et,  avant  eux,  Monteggia, 
avaient  émis  depuis  longtemps  le  principe  sur  lequel  repose  la 
méthode  des  injections  coagulantes,  et  M.  Wardrop  avait  même 
fixé  son  choix  sur  Vacide  acétique.  —  S'agit-il  de  l'idée  d'utiliser 
les  propriétés  du  perchlorure  de  fer?  Mais  M.  Pétrequin  lui- 
même  reconnaît  qu'elle  appartient  à  Pravaz.  S'agit-il  enfin  du 
principe  général  de  la  coagulation  directe?  M.  Pétrequin,  et  je 
l'en  ai  loué,  a,  il  est  vrai,  pris  une  part  active  aux  travaux  qui 
ont  perfectionné  la  méthode  de  la  galvano^puncture  ;  mais  c'est 
encore  Pravaz  qui  lui  a  montré  le  chemin.  En  voilà  bien  assez 
sur  les  principes  de  M.  Pétrequin.  Des  principes  d'un  autre  ordre 
auraient  dû  l'empêcher  de  remuer  la  cendre  à  peine  refroidie 
d'un  homme  qui  l'avait  honoré  de  sa  confiance,  qui  avait  bien 
voulu  l'inviter  à  participer  à  ses  expériences,  et  qui  s'était  em- 
pressé de  faire  connaître  cette  collaboration  à  la  Société  de  chi- 
rurgie. 

Revenons  maintenant  sur  nos  pas  et  parlons  des  résultats  que 
produisit  sur  l'homme  la  méthode  fécondée  par  l'ingénieux 
Pravaz. 

Lallemand,  de  retour  à  Paris,  communiqua  à  la  Société  de 
chirurgie  les  expériences  auxquelles  il  avait  assisté,  en  ajoutant 
que  le  nouveau  moyen  n'avait  pas  encore  été  employé  sur 
l'homme  (1).  Par  une  coïncidence  singulière,  ce  jour-là,  précisé- 
ment, M.  Raoult  Deslongchamps  adressa  à  la  même  Société,  par 
l'intermédiaire  de  M.  Larrey,  une  observation  d'anévrysme  guéri 
par  deux  injections  de  perchlorure  de  fer  (2). 

Il  s'agissait  d'une  tumeur  du  front,  grosse  comme  un  œuf  de 
pigeon,  pulsatile,  consécutive  à  une  contusion,  et  située  sur  le 
trajet  de  l'artère  sus-orbitaire.  Une  première  tentative,  faite  le 
U  février  1853,  ne  produisit  aucun  changement  manifeste;  mais, 
l'extrémité  de  la  canule  ayant  été  trouvée  bouchée  par  un  caillot, 


(1)  Bull,  de  la  Soc,  de  chirurgie,  23  mars  1853,  T.  m,  p.  ft52. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  Ii55. 
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on  pensa  que  rinicction  n'avait  pas  pénétré  dans  la  tumeur.  Une 
seconde  injection  lut  faite  le  6  février  avec  plus  de  précaution  ; 
on  évalua  à  10  ou  12  gouttes  la  quantité  de  percblorure  injeclée. 
Au  bout  de  3  minutes,  la  tumeur  devint  dure  ,  et  les  battements 
disparurent  tout  à  fait.  Le  7  février,  il  survint  une  inflammation 
assez  vive;  mais  le  8,  le  malade  put  reprendre  son  travail.  Puis 
la  tumeur,  toujours  très-dure,  diminua  considérablement  de  vo- 
lume, et ,  le  25  février,  la  guérison  fat  considérée  comme  com- 
plète. 

Tel  était  le  fait  adressé  par  M.  Raoult  k  la  Société  de  chirurgie. 
Les  détails  de  la  symptoniatologie  n'avaient  peut-être  pas  toute  la 
précision  désirable,  et  cela  permit  à  M.  Robert  d'émettre,  sur 
l'exactitude  du  diagnostic,  des  doutes  que  parut  confirmer,  quel- 
ques semaines  plus  tard,  la  suite  de  l'observation  (1).  Mais  des 
renseignements  ultérieurs  que  j'ai  reçus  de  M.  Raoult,  il  y  a 
quelques  mois ,  par  l'intermédiaire  de  M.  Larrey,  me  portent  à 
croire  qu'il  s'agissait  réellement  d'un  anévrysme. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'efficacité  des  injections  de  perclilorure  de 
fer  dans  le  traitement  des  anévrysmes,  ne  tarda  pas  à  être  démon- 
trée par  une  deuxième  observation  plus  concluante  que  M.  Niepce 
adressa  le  25  avril  à  l'Académie  des  sciences;  Cette  fois,  l'anévrysme 
occupait  le  creux  du  jarret.  Cinq  minutes  après  l'injection,  la 
tumeur  paraissant  très-dure,  on  cessa  de  comprimer  l'artère  cru- 
rale, et  on  put  constater  que  le  sac  ne  battait  plus.  Le  lendemain 
et  les  jours  suivants,  une  vive  inflammation  se  manifesta.  Le 
onzième  jour,  on  trouva  de  la  fluctuation  au  côté  interne  de  la 
tumeur;  une  légère  ponction  donna  issue  à  10  grammes  environ 
de  sérosité  purulente.  Dès  lors,  tous  les  symptômes  inflamma- 
toires disparurent,  et,  le  vingtième  jour,  on  ne  sentait  plus,  à  la 
place  de  la  tumeur  anévrysmale,  qu'un  petit  noyau  dm-  de  la 
grosseur  d'une  noisette  (2). 

Un  nouveau  succès,  plus  chèrement  acheté,  fut  communiqué 
le  9  mai  i\  l'Académie  des  sciences  par  M.  Serres  (d'Alais).  La 
tumeur  était  un  anévrysme  variqueux  du  pli  du  coude.  La  coa- 
gulation fut  obtenue  comme  dans  le  cas  précédent,  et,  lorsqu'on 


(1)  Loc.  cil.,  p.  519  (fi  mai  1853). 

(2)  Comptes  rendus ,  185S ,  25  avril. 
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cessa  de  comprimer  Tarière  humérale,  on  constata  que  l'ané- 
vrysme  ne  battait  plus.  Les  pulsations  de  la  radiale  et  de  la 
cubitale  existaient  encore,  mais  elles  disparurent  plus  tard,  preuve 
que  le  caillot  s'était  consécutivement  accru,  et  avait  gagné  le 
tronc  de  l'immérale.  Une  inflammation  intense  se  développa;  une 
ponction  pratiquée  sur  un  point  iluctuant  donna  issue  à  une 
petite  quantité  de  matière  séro-purulente.  Enfm,  une  cscbare  se 
détacba,  mais  il  n'y  eut  pas  d'hémorrhagie,  et  la  cicatrisation  se 
fit  ensuite  sans  accident. 

Le  Compte  rendu  de  l'Académie  des  sciences  ne  donne  pas 
d'autres  détails  ;  mais  un  journal  de  Montpellier  raconte  qu'il 
survint,  après  l'injection,  «  des  désordres  inflammatoires  extrê- 
«  mement  graves,  et  tels  que  la  vie  du  membre  et  celle  du  malade 
«  furent  prochainement  compromises  (1).  » 

Les  faits  de  MM.  Raoult,  Niepce,  et  Serres  (d'Alais),  ne  lais- 
saient pas  de  doute  sur  la  puissance  des  injections  de  perchlo- 
rure  de  fer,  et  la  nouvelle  méthode  fit  une  fortune  si  rapide  que, 
pendant  plusieurs  mois,  elle  fit  oublier  les  autres.  Elle  n'était 
cependant  pas  exempte  de  dangers,  et  les  trois  premières  obser- 
vations, bien  que  favorables  par  leurs  résultats  définitifs,  étaient 
de  nature  à  faire  concevoir  de  vives  inquiétudes.  «  Il  est  remar- 
«  quable,  dit  M.  Malgaigne,  que  les  accidents  suivaient  une  marche 
«  ascendante.  Dans  le  premier  cas ,  inflammation  simple  ;  dans 
«  le  deuxième,  inflammation  et  suppuration  du  sac  ;  dans  le  troi- 
«  sième,  suppuration  et  gangrène  limitée  aux  parois  du  sac.  Il  ne 
«restait plus  à  attendre  que  la  gangrène  du  membre  même,  et 
«  l'on  va  voir  qu'elle  n'a  pas  manqué  (2). 

En  effet,  peu  de  temps  après  M.  Serres,  et  avant  même  que 
celui-ci  n'eût  publié  son  observation ,  un  médecin  de  Paris,  le 
docteur  X.,  entreprit  de  traiter  par  les  injections  coagulantes  un 
anévrysme  traumatique  du  coude,  consécutif  à  une  saignée  qu'il 
avoit  pratiquée  lui-même  quinze  jours  auparavant.  Il  négligea 
de  faire  comprimer  l'artère  humérale ,  et  cette  imprudence  fut 
la  cause  du  premier  revers  de  la  nouvelle  méthode.  Il  injecta 
d'abord  cinq  gouttes  d'une  solution  à  parties  égales  d'eau  et  de 

(1)  Comptes  rendus,  9  mai  1853.  —  Annules  cliniques  de  Montpellier,  10  octobre  1853,  et 
Revue  médico-cMrurgicale  de  Paris,  1853,  T.  XIV,  p.  27Ji. 

(2)  Revue  médico-cMrurgicale,  mai  1853,  T.  XIU,  p.  286, 
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perchlorure.  La  tumeur  ballanl  toujours,  il  y  poussa  cinq  gouttes 
encore.  A  l'instant,  le  malade,  qui  n'avait  rien  dit  jusqu'alors,  se 
plaignit  d'une  douleur  atroce  dans  tout  le  bras.  L'anévrysme  ne 
battait  plus  et  l'artère  humérale  elle-même  était  oblitérée  jusqu'à 
ti-ois  travers  de  doigt  au-dessus  de  l'anévrysme.  Dix  secondes 
après,  l'oblitération  de  l'humérale  remontait  jusqu'à  quatre  tra- 
vers de  doigt.  La  main  pâlit,  devint  froid^e  et  insensible  au  tou- 
cher. La  douleur  intérieure  allait  toujours  eu  croissant.  Le  len- 
demain, U  mai  1853,  le  malade  fut  conduit  à  l'hôpital  Saint- 
Louis  dans  le  service  de  M.  Malgaigne.  Le  pouce  était  déjà 
gangréné;  le  soir,  la  gangrène  occupait  toute  la  main  et  une 
partie  de  l'avant-bras;  le  5  mai,  elle  remontait  jusqu'au  coude; 
quelques  jours  après,  M.  Malgaigne  pratiqua  l'amputation,  et, 
finalement,  le  malade  mourut  (1). 

Cet  échec  pouvait  et  devrait  être  attribué  en  grande  partie  au 
procédé  suivi  par  le  chirurgien,  qui  avait  négligé  de  faire  com- 
primer l'humérale  pendant  l'opération.  Le  perchlorure ,  affaibli 
par  son  mélange  avec  l'eau  à  parties  égales,  n'avait  pas  produit 
la  coagulation  instantanée,  et  avait  été  emporté  dans  les  artères 
du  membre.  De  là,  cette  douleur  atroce,  irradiée  jusque  dans  la 
main,  et  cette  gangrène  presque  foudroyante. 

Mais  de  nouveaux  insuccès,  qu'on  ne  pourrait  raisonnablement 
pas  attribuer  à  l'imprudence  des  opérateurs,  vinrent  bientôt  con- 
firmer les  craintes  qu'il  était  permis  de  concevoir.  Trois  malades 
succombèrent  encore;  plusieurs  autres  furent  atteints  d'accidents 
qui  rendirent  la  ligature  nécessaire.  M.  Malgaigne  s'émut  de  ces 
revers  multipliés,  et  le  8  novembre  1853,  il  lut  à  l'Académie  de 
médecine  un  mémoire  accusateur  qui  fut  suivi  d'une  discussion 
importante.  Ce  travail,  remarquable  à  plus  d'un  titre,  mais  trop 
sévère  peut-être,  porta  à  la  méthode  nouvelle  un  coup  dont  elle 
n'a  pu  se  relever  jusqu'ici.  Trois  nouveaux  succès,  obtenus  en 
quelques  semaines  par  MM.  Jobert,  Lussana  et  Pavesi  ne  purent 
efïacer  cette  impression  défavorable  (2).  On  n'osa  plus  recourir 

(1)  Loc.  cit.,  p.  287.  Lorsque  robscrvalion  a  été  publiée,  le  malade  vivait  encore;  mais  il 
succomba  peu  de  temps  après.  —  Voy.  Rcv.  mid.  chirurgicale,  nov.  1853,  ï.  XTV,  p.  275. 

(2)  Cas  de  Jobert,  en  janvier  185a  (anév.  variqueux  du  coude),  Gazette  des  Hôpitaux, 
185(1  p.  23a.  -  Cas  de  Lcssana  ,  en  janvier  185/»  (anév.  de  la  faciale  ) ,  Acad.  des  sciences, 
13  fé'v.  185a ,  et  Gaz.  des  Hôpitaux,  p.  92.  -  Cas  de  Pavesi  (  anév.  de  la  temporale  ) ,  Gai. 
med.  Lombarda,  13  mars  185a,  et  Gazette  liebdomndaire,  T.  I,  p.  asi. 
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à  un  moyen  que  l'Académie  de  médecine  avait  condamné  presque 
sans  restriction.  En  un  an,  de  février  1853  à  février  mk,  la  mé- 
thode de  Pravaz  avait  été  appliquée  sur  vingt  malades,  et  dans 
les  deux  années  qui  se  sont  écoulées  depuis  cette  époque,  elle 
n'a  été  mise  en  usage  qu'une  seule  fois,  par  M.  Bourguet  (d'Aix), 
qui  lui  a  dû  tout  récemment  la  guérison  d'un  anévrysmé  de  l'ar- 
tère oplithalmique  (1). 

Le  relevé  de  ces  vingt  et  une  observations  ne  semble  pas 
favorable  aux  injections  coagulantes.  En  laissant  de  côté  le  cas 
d'anévrysme  de  l'aorte  de  M.  Syme  (2)  et  le  cas  d'anévrysme 
brachio-céphalique  de  M.  Barrier  (3)  ;  en  négligeant  de  même  le 
cas  où  M.  Pétrequin  associa  les  injections  coagulantes  avec  la 
méthode  de  Brasdor,  dans  un  cas  d'anévrysme  de  la  sous-cla- 
vière  {à) ,  on  trouve  que  sur  les  dix-huit  autres  tentatives ,  il  y  a 
eu  neuf  guérisons,  quatre  morts,  et  cinq  cas  où  le  malade  n'a  été 
guéri  qu'après  avoir  subi  une  opération  sanglante.  Les  cas  de 
guérison  sont  même  relatifs  pour  la  plupart  à  des  anévrysmes 
peu  dangereux,  que  toute  autre  méthode  aurait  pu  guérir  :  un 
anévrysmé  de  la  temporale  (5) ,  un  de  la  faciale  (6) ,  un  de  la 
sus-orbitaire  (7) ,  un  de  l'ophthalmique  (8) ,  un  de  la  tibiale  pos- 
térieure (9),  trois  de  l'artère  humérale  au  pli  du  coude  (10),  et  un 
seul  de  l'artère  poplitée  (11).  Plusieurs  de  ces  malades  ont  eu  à 
essuyer  une  inflammation  assez  intense;  l'un  d'eux  a  eu  un 
abcès ,  et  un  autre  a  eu  à  la  fois  un  abcès  et  une  eschare  dont  la 
chute  n'a  heureusement  pas  été  suivie  d'hémorrhagie.  Voilà  pour 
les  succès. 

Qu'est-il  arrivé  maintenant  dans  les  autres  cas?  Quatre  fois, 
l'injection  coagulante  ne  produisit  qu'une  coagulation  partielle, 


(1)  Acad.  des  sciences,  19  nov.  1855  ,  et  Archives  yénévules,  iaxwier  1856 ,  p.  108. 

(2)  Med.  Times  and  Gazette,  1853,  vol.  H,  p.  276. 

(3)  Giiz.  médicale  de  Lyon,  30  iiov.  1853,  T.  V,  p.  188. 
(U)  Gaz.  vMicale  de  Paris,  1853,  p.  804. 

(5)  Cas  de  Pavesi  ,  déjà  cité. 

(0)  Cas  de  Lcssana  ,  déjà  cité. 

(1)  Cas  de  1\aoult  Deslongchamps,  déjà  cité. 

(8)  Cas  de  Bourguet,  déjà  cité. 

(9)  Cas  de  W.  Adams,  dans  Oiiblin  Médical  l'ress ,  iU  sept.  1853  ,  vol.  XXX,  p.  162 
(anév.  iraumatiqiie,  chez  un  enfant  à  la  mamelle  ). 

(10)  CasdcJoDERT,  déjà  cilé.  —  Cas  de  Seiires  (d'AUiis) ,  déjà  cité.  —  Cas  de  Valette,  de 
Lyon  ,  dans  Gaz.  méd.  de  Lyon  ,  30  nov.  1853 ,  T.  V,  p.  105. 

[M)  Cas  de  NiEPCE,  déjà  cité, 
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laissa  persister  les  battements,  et  provoqua  dans  la  tumeur  une 
inflammation  inquiétante.  Pour  empcciier  la  rupture  du  sac  et 
l'hémorrhagie,  on  lit  la  ligature  suivant  la  méthode  d'Anel,  et  les 
malades  guérirent  (1).  Une  autre  fois,  l'injection  fut  faite  à  travers 
une  plaie  non  encore  cicalrisée  qui  aboutissait  à  un  petit  ané- 
vrysme  traumatique  de  la  tibiale  postérieure.  Le  résultat  fut  nul  ; 
quelques  jours  après,  on  fendit  la  tumeur,  on  tamponna  le  sac 
et  la  plaie  se  cicatrisa  sans  accident  (2).  Quoique  ces  cas  aient 
abouti  à  la  guérison,  ils  fournissent  contre  le  perchlorure  de  fer 
un  argument  fort  sérieux.  Ce  liquide,  en  eû'et,  est  capable  de 
provoquer  de  graves  accidents,  môme  lorsqu'on  l'emploie  à  faible 
dose,  en  quantité  inférieure  à  celle  qu'il  faudrait  injecter  pour 
produii'e  une  coagulation  complète.  Que  ne  doit-on  pas  craindre 
lorsque  l'injection  est  plus  forte?  J'apprécierai  tout  à  l'iiem^e  la 
valeur  de  cet  argument. 

Quatre  malades  enfin  ont  succombé.  Deux  étaient  atteints 
d'anévrysme  du  coude  ;  l'injection  fut  suivie  de  la  gangrène  du 
membre.  J'ai  déjà  cité  l'un  de  ces  faits,,  provenant  d'un  chirur- 
gien anonyme  et  observé  dans  le  service  de  M.  Malgaigne.  L'autre 
appartient  à  M.  Jobert.  Il  n'a  pas  été  publié.  Il  se  trouve  simple- 
ment mentionné  en  trois  lignes  dans  le  mémoire  de  M.  Mal- 
gaigne (3).  Le  troisième  cas  de  mort  s'est  présenté  dans  la  pra- 
tique de  M.  Dufour,  de  Lectoure  (4).  L'injection  fut  faite  à  deux 
reprises  avec  de  mauvais  instruments  dans  un  anévrysme  énorme 
et  inopérable  de  l'artère  carotide  primitive.  La  seconde  fois,  on 
injecta  2  grammes  de  perchlorure  de  fer;  le  lendemain,  il  y  avait 

(1)  Cas  de  Velpeau  (anév.  du  coude.  Deux  injuciioiis.  Iiiflamm. ,  persistance  des  baite- 
muits,  ligature,  abcès  du  sac  suivi  d'Iidniorrliagie.  Large  incision,  tamponnement  au  per- 
cîiloiure  de  fer,  guérison),  dans  /îcu.  mcd.  cldnirgicalc ,  T.  XIV,  p.  231,  et  dans  Union 
médicale ,  1853 ,  T.  VU ,  p.  399.  —  Premier  cas  de  Soulk  (  anév.  fémoral  ;  deux  injections  ; 
innamni.,  ligature  de  la  fémorale  ,  guérison  ) ,  dans  Gazette  des  Hôpitaux ,  1853,  p.  Udi.  — 
Cnsd'ALQUiK  (anév.  traumatique  de  la  cubitale  au  poignet;  injection  dans  le  sac  le  trenlitme 
jour,  h  travers  la  plaie  qui  n'est  pas  encore  cicalrisée;  vive  inflamm. ,  persistance  des  balle- 
ments  ;  ligature  de  la  cubilale  en  deux  points  successifs  de  son  trajet  à  l'avant-bras  ;  guérison 
lente  ),  dans  la  Tlièse  inaug.  de  Gustave  Uostan  ,  .Montpellier,  1853,  n"  89,  p.  20  :  Essai  sur 
tes  injections  de  percldorure  de  fer  dans  les  anirrijsmcs.  —  Cas  de  Malgaigne  (  anév.  trau- 
matique de  rcxtrémité  intérieure  de  l'bumCrale,  par  un  éclat  de  verre;  injection  de  U  à 
0  goulles;  les  ballemenls  continuent  ;  inllaiinn.  vive;  rupture  imminente;  ligature  de  l'iiu- 
mérale;  guérison  apr(;s  extraction  des  caillots) ,  dans  Rcv.  mùd.  cliir.,  T.  XIV,  p.  278. 

(2)  Deuxième  cas  de  Soulé,  dans  Gazelle  des  Hôpitaux,  1853,  p.  (|93  (anév.  traumatique 
de  la  tibiale  postérieure). 

(8)  Rev,  méd.  cliiriirg.  de  Paris,  1853,  vol.  XIV,  p.  278. 

{!*)  Journal  de  viédccine  et  de  clnrurgie  pratiques,  1853,  sér.  il ,  T.  XXIV,  p.  290. 
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une  large  eschare  sur  la  Uimeui-.  Quelques  jours  après,  l'escliare 
se  détacha.  Hémorrhagle  foudroyante,  mort.  Le  cas  était  déses- 
péré ;  la  tumeur  s'étendait  de  la  clavicule  à  la  mûchoire,  et  0]i 
ne  pouvait  appliquer  ni  la  méthode  d'Anel,  ni  la  méthode  de 
Brasdor.  Ce  lait  ne  peut  donc  servir  à  apprécier  la  valeur  rela- 
tive de  la  méthode  de  Monteggia;  mais,  considéré  en  lui-même, 
il  est  Tort  inquiétant,  car  il  montre  que  le  perchlorure  de  fer  peut 
produire  la  gangrène  de  l'anévrysme,  sans  môme  faire  coaguler  le 
sang  dans  le  sac. 

Le  quatrième  cas  de  mort  a  été  publié  par  M.  Lenoir  :  Ané- 
vrysme  popUté  volumineux,  déjà  tapissé  d'une  couche  épaisse  de 
fibrine.  Première  séance,  injection  de  dix  gouttes  le  19  mai  1853. 
Résultat  nul.  Tout  permet  de  croire  que  la  canule  s'était  arrêtée 
dans  l'épaisseur  du  caillot  et  que  le  liquide  n'avait  pas  pénétré 
dans  la  cavité  de  l'anévrysme.  Seconde  séance  le  31  mai.  On 
pratique  successivement  aux  deux  extrémités  de  la  tumeur  deux 
ponctions  et  deux  injections  dont  la  quantité  s'élève  en  tout  à 
seize  gouttes.  Résultat  aussi  nul  que  la  première  fois.  Troisième 
et  dernière  séance  le  18  juin.  On  pratique  la  ponction,  on  retire 
le  trocart,  et  il  s'écoule  par  la  canule  im  peu  de  sang  veineux. 
On  pousse  cette  canule  qui  pénètre  ainsi  jusque  dans  la  cavité  de 
l'anévrysme.  Un  jet  de  sang  artériel  s'échappe  à  l'extérieur.  Alors 
on  fait  comprmier  l'artère,  on  injecte  d'abord  six  gouttes  de  per- 
chlorure, puis  au  bout  de  cinq  minutes,  la  coagulation  n'étant 
pas  obtenue,  on  pousse  six  autres  gouttes.  Au  bout  de  cinq  mi- 
nutes encore ,  on  enlève  le  compresseur,  on  reconnaît  que  la 
tumeur  bat  comme  auparavant,  mais  on  constate,  en  examinant 
la  seringue,  que  le  piston  a  laissé  refluer  une  petite  quantité  de 
liquide,  et  que,  par  conséquent ,  il  n'est  pas  entré  douze  gouttes 
dans  le  sac.  —  Le  24  juin  inflammation  violente.  Les  battements 
deviennent  moins  forts.  Ils  disparaissent  le  surlendemain,  mais 
les  accidents  continuent,  et  le  malade  succombe  le  28  juin.  A  l'au- 
topsie, on  trouve  que  la  tumeur  est  entièrement  oblitérée  par  un 
magma  sanguin  ,  de  couleur  lie  de  vin ,  solide ,  et  adhérent  aux 
parois.  La  veine  fémorale  est  remplie  d'une  saule  couleur  lie  de 
Tin.  Il  n'y  a  pas  d'abcès  dans  les  viscères  (1). 

U)  Gazeue  liçOUomadaire ,  l'i  oct,  1853,  T.  I ,  p.  15. 
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Cette  observation  malheureuse  est  une  de  celles  qui  ont  fait  le 
plus  de  tort  à  la  méthode  de  Pravaz.  L'habileté  reconnue  du  chi- 
rurgien ne  laisse  prise  à  aucune  objection,  et  les  difficultés  qui 
se  sont  présentées  pendant  l'opération  prouvent  que  les  ané- 
vrysmes  pophtés  ne  se  prêtent  guère  aux  injections  coagulantes. 
—  Tout  permet  de  croire  que  la  veine  poplitée  a  été  traversée 
par  la  canule.  Mais  comment  éviter  cet  accident?  Ne  sait-on  pas 
que  cette  veine  est  presque  toujours  aplatie  et  comme  étalée  à  la 
face  postérieure  des  anévrysmes  poplités,  dans  une  situation  qui 
n'a  rien  de  fixe  ?  L'exploration  la  plus  minutieuse  ne  permet  pas 
d'en  reconnaître  la  position  et  le  hasard  seul  peut  la  soustraire 
à  l'action  irritante  du  perchlorure.  Cette  objection ,  présentée 
par  Roux  à  M.  Lenoir  dans  une  des  séances  de  la  Société  de  chi- 
rurgie (1) ,  conserve  encore  aujourd'hui  toute  sa  force. 

Tels  sont  les  résultats  fournis  jusqu'ici  par  la  méthode  de  Mon- 
teggia.  Elle  a  eu  un  nombre  égal  de  succès  et  de  revers  ;  la  plu- 
part des  anévrysmes  qu'elle  a  guéris  étaient  sans  gravité  ;  elle 
s'est  plusieurs  fois  montrée  inefficace ,  et  même  alors  elle  a  pu 
provoquer  des  accidents  redoutables.  Si  je  ne  consultais  que  ce 
relevé,  je  serais  amplement  autorisé  à  porter  sur  cette  méthode 
un  jugement  aussi  sévère  que  celui  de  l'Académie  (2).  Mais  ce  n'est 
pas  ainsi  qu'il  faut  apprécier  la  valeur  des  innovations  en  chi- 
rurgie. Toute  méthode  naissante  passe  nécessairement  par  une 
période  de  tâtonnements  et  d'incertitudes,  et  les  résultats  qu'elle 
donne  à  son  début  ne  permettent  pas  de  savoir  ce  qu'elle  vaudra 
dans  l'avenir.  La  ligature  elle-même  a  débuté  en  France  par  de 
nombreux  désastres,  qui  pendant  trente  ans  l'ont  empêchée  de  se 
vulgariser.  Trois  ans  à  peine  nous  séparent  de  la  première  com- 
munication de  Pravaz;  les  recherches  que  cette  innovation  a 
provoquées  ont  à  peine  duré  une  année  et  la  science  aurait  tort 
de  rejeter  sans  appel  un  moyen  que  des  modifications  ultérieures 
pourront  rendre  fort  précieux.  Si  la  chirurgie  des  anévrysmes 
était  arrivée  à  la  perfection,  s'il  y  avait  une  seule  méthode  irrépro- 
chable, c'est-à-dire  k  la  fois  exempte  de  danger  et  exempte  d'in- 

(1)  Bull.  Soc.  de  cliirwg.,  T.  IV,  p.  178  (12  octobre  1853). 

(2)  Je  dois  dire  que,  dans  la  discussion  de  l'Académie,  MM.  Laugier  et  Vclpeau,  moins 
alTumalirs  que  M.  Malgaigne,  ont  fait  remarquer  que  la  question  était  posée  d'une  nianK're 
prémaiurcc,  et  que  le  moment  de  la  juger  n'était  pas  encore  venu. 
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corliliule,  si  la  ligature  élail  moins  meurtrière,  si  la  compression 
iiidirecle  était  plus  ciïicace,  si  l'une  et  l'autre  étaient  applicables 
à  tous  les  anévrysnies,  il  y  aurait  lieu  en  effet  de  repousser  l'idée 
(le  Montcggia  ,  fécondée  par  Pravaz.  Il  n'en  est  malheureusement 
pas  ainsi.  Les  anévrysmes  externes  sont  encore  au  nombre  des 
affections  les  plus  graves  de  la  chirurgie.  Toutes  les  méthodes 
connues  exposent  à  des  déceptions  ou  à  des  revers.  —  Dans  un 
pareil  état  de  choses,  il  faut  être  indulgent  pour  les  innova- 
lions. 

La  méthode  des  injections  coagulantes  ne  pourra  vraisembla- 
blement jamais  devenir  tout  à  fait  inoffensive;  le  caillot  qu'elle 
fait  précipiter  dans  les  anévrysmes  semble  en  effet  devoir  toujours 
participer  aux  propriétés  nuisibles  des  caillots  passifs;  mais  il  me 
paraît  certain  que  si  elle  est  un  jour  régularisée  et  perfectionnée, 
elle  perdra  une  grande  partie  de  sa  gravité.  Je  n'ai  pas  l'intention 
d'analyser  et  d'argumenter  une  à  une  toutes  les  observations  qui 
ont  été  publiées  jusqu'ici ,  mais  je  ne  crains  pas  d'être  contredit 
en  disant  que,  dans  beaucoup  de  cas,  les  chirurgiens  ont  agi  sans 
règle  fixe  et  se  sont  écartés  des  sages  préceptes  de  Pravaz.  Les 
uns  n'avaient  pas  les  instruments  nécessaires,  et  ont  dû  se  servir 
d'une  seringue  ordinaire  qui  ne  leur  permettait  pas  de  doser  l'in- 
jection; d'autres  ont  cru  bien  faire  de  pratiquer  d'abord  une  in- 
cision avec  le  bistouri  pour  rendre  l'opération  plus  facile.  Celui- 
ci  a  négligé  de  faire  comprimer  l'artère  au-dessus  de  la  tumeur  ; 
celui-là  s'est  servi  d'un  liquide  mal  préparé  ou  d'une  solution 
non  titrée,  etc.  En  un  mot,  on  a  le  plus  souvent  procédé  en  quel- 
que sorte  au  hasard.  La  méthode  mieux  appliquée  eût-elle  donné 
de  meilleurs  résultats?  Il  est  .possible  que  non ,  mais  il  est  pro- 
bable que  oui. 

Je  pense  que  cette  question  a  été  trop  vite  abandonnée  et  qu'il 
faut  l'étudier  encore.  11  ne  sera  donc  pas  inutile  de  résumer  ici 
les  résultats  expérimentaux  et  les  préceptes  pratiques  que  les 
chirurgiens  ne  peuvent  se  dispenser  de  connaître. 

11  importe  avant  tout  de  choisir  le  liquide  le  plus  convenable. 
Le  perchlorure  de  fer,  en  effet,  n'est  pas  la  seule  substance  qui 
jouisse  de  la  propriété  de  coaguler  promptement  le  sang.  —  Le 
tannin,  l'alcool ,  les  acides  minéraux  ou  végétaux,  le  chlorure  de 
zinc  et  tous  les  sels  de  peroxyde  de  fer  exercent  une  action  rapide 
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sur  les  éléments  du  sang  qn'ils  solidificut  d'une  manière  plus  ou 

moins  complète. 

Le  meilleur  liquide  est  celui  qui  réunit  les  conditions  suivantes  : 
10  coagulation  très-prompte;  2-  caiUot  très-solide;  3»  action  peu 
irritante  sur  les  tissus.  Malheureusement ,  la  troisième  condition 
s'est  montrée  jusqu'ici  pe-u  compatDjle  avec  les  deux  autres. 

Le  chlorure  de  zinc  est  très-kritant  et  même  caustique  ;  il 
donne  un  magma  crémeux  plutôt  qu'un  caillot  véritable  (1). 

Le  tannin,  l'alcool,  la  créosote,  les  acides  végétaux  sont  beau- 
coup moins  irritants,  mais  ne  fournissent  qu'un  caillot  sans  con- 
sistance (2). 

Les  acides  minéraux  ont  une  action  presque  instantanée  ;  mais 
ils  désorganisent  ou  carbonisent  le  sang,  cautérisent  les  tissus, 
et  le  caillot  qu'ils  donnent  est  encore  sans  solidité. 
...Jusqu'ici  les  sels  de  fer  paraissent  seuls  capables  de  faire 
prendre  le  sang  en  une  masse  suffisamment  dure.  Les  protosels 
ou  sels  de  protoxyde  n'ayant  aucune  action  coagulante  doivent 
être  d'abord  écartés.  Les  sesquisels  valent  beaucoup  mieux,  et  le 
cèdent  à  peine  aux  persels  ou  sels  de  peroxydes  qui  prodmsent 
une  coagulation  vraiment  surprenante. 

Pravaz  rencontra  d'abord  le  perchlorure  de  fer  et  c'est  avec 
cette  substance  qu'on  a  fait  depuis  lors  presque  toutes  les  expé- 
riences et  presque  toutes  les  opérations.  Mais  le  persulfate  et  le 
perazotate  de  fer  exercent  sur  le  sang  une  action  à  peu  près  iden- 
tique, et  on  n'a  peut-être  pas  assez  étudié  leur  action  sur  les  tis- 
sus. Le  sesquisulfate  de  fer  essayé  par  M.  Da  Silva  (3)  n'est  pas 

W  Voy.  pour  plus  de  détails  le  mémoire  de  M.  Duria-Dubuisson ,  dans  Gflzct/c  médicaU 

%?ré  nS'ioio-tannique  (solution  d'iode  et  de  tannin) ,  préparé  par  MM.  Socquet  et 
Gu  iiein'ônd  donne  un caUlot  assez  consistant  pou.  intercepter  la  ci.culafon  dans  les  .emes. 
M  rr  r  q  i7ie  premier  employé  cet  agent  conm.e  hémoplastique  dans  W  f  auemen  d 
Lices  ?est  demandé  s'il  ne  remplacerait  pas  avantageusement  le  perchlorure  de  fer  dans  le 
rini  des  anévrysmes  (Gaz.  méd.  deiyou,  185a,  T.  YI,  p.  19).  Mais  M.  Desgranges 
aprils  elp'^nces  nombreuses ,  a  prouvé  que  le  nouveau  Hcluide  ne  poss. le 
îne  le  tiers  de  la  puissance  coagulante  du  perchlorure  ^Gaz.méd.  de  Lyon  IS^^'  1-  ^1, 
TrlTAi  fait  démon  côté  quelques  expériences ,  j'ai  pu  m'assurer  que  le  ca.  ot  d  - 
^'  Z  beaucoup  moins  résistant  que  le  caillot  du  perchlorure.  Au  surplus,  M.  \alct  e 

lann.que  «  •^^J"^^^^^^^  joue  aucun  rôle  dans  la  coagulation  ,  et  que  le  l.quMle 

a  parfaitement  "Êmo^^l'-Î  J"^  uoa  ^,„e  soIuUon  de  tannin  (  p.  111  ). 

TrT;pS:r;-'ï-   .r,. n......  dos  d.. 

G  Jeta  medica  de  mboa ,  T.  IV,  p.  389  (1-  janvier  1850  ). 
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moins  liëmoplastique  que  le  perchlorure,  et  serait  peut-âtre  moins 
irritant. 

M.  Riispini,  attribuant  à  la  présence  du  chlore  la  plupart  des 
propriétés  irritantes  du  perclilorure ,  donne  la  préférence  à  l'a- 
cétate de  sesquioxyde,  sel  tout  aussi  coagulant,  peut-être  même 
plus  coagulant  que  les  autres  sels  ferreux  (1)  ;  mais  c'est  une  vue 
de  laboratoire,  et  quoique  MM.  Lussana  et  Pavesi  aient  guéri  cha- 
cun un  anévrysme  au  moyen  de  cet  acétate,  il  faudrait  faire  des 
expériences  régulières  avant  d'adopter  l'opinion  de  M.  Ruspini. 
M.  Pétrequin  enfin  a  substitué  au  perclilorure  de  fer  pur  et  simple 
le  perchlorure  de  fer  et  de  manganèse,  auquel  il  trouve  des  qua- 
lités supérieures.  Mais  M.  Valette,  de  Lyon,  très-expert  dans  la 
matière,  n'approuve  pas  cette  innovation  (2).  En  résumé,  on  ne 
connaît  bien  que  l'action  du  perchlorure ,  et  il  ne  serait  pas  im- 
possible qu'en  multipliant  les  recherches,  on  trouvât  un  autre  sel 
aussi  actif  et  plus  inoffénsif. 

Ceci  dit  sur  le  choix  du  sel  hémoplastique ,  je  ne  m'occuperai 
plus  que  du  perchlorure  et  j'aurai  à  étudier  successivement  plu- 
sieurs questions  également  importantes.  Les  détails  dans  lesquels 
je  vais  entrer  paraîtront  peut-être  minutieux ,  mais  il  est  indis- 
pensable de  les  connaître  pour  appliquer  convenablement  la  mé- 
thode de  Monteggia  et  de  Pravaz. 

Il  s'agit  d'abord  de  mesurer  la  quantité  de  hquide  injectée.  Dans 
la  pratique,  cette  quantité,  toujours  très-peu  considérable,  ne  peut 
être  pesée ,  c'est  pourquoi  on  l'évalue  d'après  le  nombre  des 
gouttes  employées. 

Ici  se  présente  une  première  difficulté,  car  rien  ne  varie  comme 
le  poids  et  le  volume  d'une  goutte.  Lorsqu'on  fait  sortir  lente- 
ment un  liquide  à  travers  une  petite  canule,  le  volume  des  gouttes 
est  proportionnel  au  diamètre  extérieur  de  la  canule  Si  on  fait 
former  les  gouttes  à  l'extrémité  d'un  bûton  de  verre,  leur  volume 
peut  varier  de  un  à  trois,  suivant  que  le  bâton  est  plus  ou  moins 
gros.  Amsi  s'expliquent  les  assertions  con  tradictoires  des  expé- 
rimentateurs. Par  exemple,  Pravaz  et  Lallemand  ont  évalué  à 


S  1'""'  ''f  '  <""<  fràpilau.v,  1850,  p.  02. 

W  udz.  viâdicale  de  Lyon,  1853,  T.  V,  p.  195, 
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trois  gouUes  la  quanlilé  de  perchlorure  nc^cessaire  pour  coaguler 
1  cenlililre  de  sang;  Pravaz  élait  même  disposé  à  descendre  au- 
dessous  de  celle  limite  (1),  tandis  que  M.  Burin-Dubuisson ,  se 
servant  du  même  sel,  au  même  degré  déconcentration  (^r>"de 
l'aréomètre),  n'a  obtenu  la  coagulation  complète  qu'en  employant 
dix  gouttes  par  centilitre  (2). 

Le  seul  moyen  de  sortir  de  ces  incertitudes  est  de  recourir  à 
un  procédé  mécanique  et  invariable  pour  mesurer  le  liquide  in- 
jecté, sans  s'inquiéter  du  nombre  de  gouttes.  Or,  la  seringue  de 
Charrière  et  Pravaz  permet  d'atteindre  ce  but  avec  une  précision 


rigoureuse 


Quelques  mots  d'abord  sur  la  construction  de  cette  seringue 
{fig.  15),  car  il  est  à  désirer  que  tous  les  fabricants  prennent 

l'habitude  de  la  graduer  d'une  manière 
uniforme. 

Le  corps  de  pompe  primitif  de  la 
seringue  de  Pravaz  était  en  platine; 
M.  Lenoir  l'a  fait  construire  en  verre, 
ce  qui  est  bien  préférable,  car  le  chi- 
rurgien peut  suivre  de  l'œil  le  mouve- 
ment du  piston  et  voir  si  le  liquide  ne 
reflue  pas  (3). 

Chacune  des  extrémités  du  corps  de 
pompe  est  exactement  embrassée  par 
une  armature  de  platine.  L'armature 
inférieure  se  visse  sur  une  canule  très- 
longue  et  presque  capillaire.  L'arma- 
ture supérieure  est  creusée  d'un  écrou 
où  chemine  une  longue  vis.  C'est  cette 
vis  qui  sert  de  tige  au  piston.  Celui-ci 
ne  peut  se  mouvoir  par  conséquent 
que  lorsqu'on  tourne  le  volant  qui  ter- 
mine la  vis. 
Cela  posé,  le  corps  de  pompe  con- 
tient exactement  1  gramme  de  perchlorure  liquide  à  30°  de  l'a- 


Fig.  15. 

Seringue  de  Charrikre 
el  Pravaz. 

A.  La  Fcringue. 

B.  La  canule  du  tiocait. 

C.  Le  poinçon  du  irocai  l. 


(1)  Bull.  Soc.  de  cidrurg.,  1853,  T.  III,  p.  531. 

(2)  Cdz.  méd.  de  Lyon  ,  1853,  T.  V,  p.  172. 

(3)  Bull.  Soc.  de  cidrwgxe ,  ï.  IV,  p.  176, 
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l  éoinètre  (on  verra  tout  à  l'heure  que  c'est  la  solution  qu'on  em- 
ploie communément).  La  vis,  longue  de  3  centimètres,  accomplit 
sa  course  en  15  tours,  d'où  il  résulte  que  chaque  demi-tour  fait 
avancer  le  piston  de  1  millimètre,  et  expulse  3V  de  gramme  de 
perchlorure. 

•  M.  Charrière,  à  ma  demande,  a  fait  graver  sur  le  corps  de 
pompe  en  verre  une  échelle  de  millimètres.  Cette  innovation  a 
deux  avantages  :  en  premier  lieu,  on  ne  court  plus  le  risque  de 
se  tromper  en  comptant  les  tours,  puisqu'il  suffit  de  regarder  la 
position  du  piston  pour  connaître  exactement  la  quantité  de  per- 
chlorure injectée;  en  second  lieu,  on  peut  donner  à  l'injection 
toute  la  précision  désirable,  même  dans  le  cas  où,  comme  cela  a 
eu  lieu  dans  le  cas  de  M.  Lenoir,  une  partie  du  liquide  reflue  au- 
dessus  du  piston. 

On  est  convenu  de  donner  le  nom  de  goutte  à  la  quantité  de 
liquide  que  chasse  chaque  demi-tour.  Et,  effectivement,  lors- 
qu'on a  adapté  la  canule  au  corps  de  pompe,  et  qu'on  donne  à 
l'instrument  une  direction  oblique,  on  voit  se  former  à  l'extré- 
mité de  la  canule  des  gouttes  qui  tombent  à  chaque  demi-tour. 
Mais  si  la  direction  de  l'instrument  se  rapproche  de  la  verticale, 
les  gouttes  sont  beaucoup  plus  petites  et  se  détachent  plus 
souvent. 

Après  ces  réserves  faites,  je  ne  me  refuserai  pas  à  employer  le 
mot  goutte,  qui  représentera  désormais  la  quantité  de  liquide 
expulsée  à  chaque  demi-tour,  soit  -^^  de  gramme. 

Les  opérations,  les  injections  sur  les  animaux  et  les  expé- 
riences de  laboratoire  doivent  toutes  être  faites  avec  la  seringue 
de  Charrière  et  Pravaz  si  on  veut  obtenir  des  résultats  uni- 
formes. 

Occupons-nous  maintenant  du  degré  de  concentration  de  la  so- 
lution de  perchlorure.  La  solution  la  plus  concentrée  marque  à 
l'aréomètre  de  Beaumé.  Pravaz  se  servit  d'abord  d'une  solution  à 
/i6"  ;  mais  M.  Giraldès  a  prouvé  qu'il  était  imprudent  de  dépasser 
le  titre  de  30°.  Dans  les  nombreuses  expériences  qu'il  a  faites  à 
Alfort,  en  collaboration  avec  M.  Goubaux,  il  a  vu  constamment 
que  le  perchlorure  concentré  désorganisait  profondément  les  ar- 
tères, et  que  les  solutions  de  20°  à  30°,  tout  en  conservant  des 
propriétés  coagulantes  très  -  énergiques ,  altéraient  beaucoup 
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moins  les  tuniques  artérielles  (1).  Le  travail  de  ces  expérimenta- 
teurs n'a  été  publié  qu'en  185Zi,  mais  déjà,  l'année  précédente, 
M.  Giraldès  avait  invité  M.  Burin-Dubuisson  à  préparer  une  so- 
lution à  30°.  C'est  cette  solution  qui  est  généralement  employée 
dans  les  hôpitaux  de  Paris  et  de  Lyon.  M.  Debout,  qui  a  égale- 
ment fait  sur  les  chevaux  des  expériences  intéressantes,  a  con- 
seillé à  MM.  Goubaux  et  Giraldès  d'essayer  la  solution  à  15".  Le 
perchlorure,  à  ce  degré  de  dilution,  attaque  à  peine  les  artères, 
et  donne  même,  à  ce  qu'il  paraît,  sur  les  animaux  vivants,  un 
caillot  plus  gros  que  le  perchlorure  à  30°.  ^ 

Ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  qu'une  solution  qu'on 
affaiblit  en  y  ajoutant  de  l'eau  distillée,  perd  ses  propriétés  irri- 
tantes beaucoup  plus  rapidement  qu'elle  ne  perd  ses  propriétés 
coagulantes.  Je  me  suis  même  assuré,  par  des  expériences  di- 
rectes, que,  dans  certaines  limites,  la  dilution  ajoute  à  l'action 
hémoplastique  du  perchlorure  de  fer.  Je  m'explique  :  une  quan- 
tité donnée  de  perchlorure  en  solution  concentrée  coagule  un 
certain  volume  de  sang,  et  la  même  quantité,  en  solution  plus 
étendue,  coagule  un  volume  de  sang  plus  considérable.  Prenons, 
par  exemple,  du  perchlorure  à  30°.  Il  en  faut  14  gouttes  , 
(mesurées  avec  la  seringue  de  Charrière  et  Pravaz)  poiu-  faire 
prendre  en  un  caillot  très-sohde  1  centilitre  de  sang  déflbriné. 
Mêlons  maintemant  cette  solution  avec  son  volume  d'eau,  et  il 
nous  sufJSira  de  20  gouttes  du  nouveau  mélange  pour  obtenu-  la 
même  coagulation,  'Wi 

Analysons  les  résultats  de  cette  expérience  que  j'ai  répétée  un 
grand  nombre  de  fois.  -|| 

La  solution  à  30°,  d'après  les  recherches  de  M.  Gobley  (2), 
renferme  297  millièmes  de  son  poids  de  perchlorure  anhydre; 
chaque  goutte  pèse  de  gramme,  c'est-à-dire  0S'",033j  et  contient 
par  conséquent  0S'',0097  de  perchlorure  anhydre.  Les  iU  gouttes 
employées  pour  coaguler  1  centilitre  de  sang  représentent  donc 
14X0S',0097,  c'est-à-dire  05'",135  de  perchlorure  anhydre. 


(1)  GiBALDÈS  et  GOUBAUX.  Reclievches  sur  tes  injections  de  perchlorure  de  fer  dans  les 
artères,  dans  Gazette  hebdomadaire,  21  avril  185ti ,  T.  I,  p.  û72. 

(21  Gai.  hebdomadaii-e,  l853-a,  T.  I,  p.  UGO.  Il  ne  faut  pas  contondre  le  perchlontre  sec 
avec  le  perchlorure  anhydre.  La  soluiio.i  h  30"  reiirerme  3W  millièmes  de  perchlorure  sec, 
et  297  millièmes  seulement  de  perchlorure  anhydre  (Gobley). 
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La  deuxième  solution,  c'est-à-dire  la  solution  à  30"  étendue 
de  son  volume  d'eau,  renferme,  ù  volume  égal ,  deux  fois  moins 
de  pcrclilorure  que  la  précédente.  Chaque  goutte  ne  contient  par 
05'"  0097 

conséquent  que  — —  de  ce  sel ,  et  les  20  gouttes  employées 

0S«"  0097 

pour  coaguler  1  centilitre  de  sang,  représentent  20  x —  

=  0S'',097  de  perchlorure  anhydre. 

Par  conséquent,  97  milligrammes  de  perchlorure  en  solution 
étendue,  donnent  la  même  coagulation  que  135  milligrammes  en 
solution  plus  concentrée. 

Or,  la  gravité  des  lésions  produites  sur  les  tissus  par  les  in- 
jections coagulantes  est  proportionnelle,  non  à  la  quantité  de 
liquide,  mais  à  la  quantité  de  perchlorure  qu'on  injecte.  Il  y  a, 
par  conséquent,  une  utilité  manifeste  à  employer  des  solutions 
peu  concentrées  et  à  remplacer  la  solution  à  30",  généralement 
usitée,  par  une  solution  d'un  titre  moins  élevé.  Il  ne  faut  pas 
descendre  cependant  au-dessous  d'une  certaine  limite,  parce 
qu'il  arrive  un  moment  où  le  perchlorure,  trop  étendu  d'eau,  ne 
donne  plus  que  des  caillots  mous.  Or,  on  ne  doit  pas  perdre  de 
vue  que  le  but  des  injections  coagulantes  est  de  faire  prendre  le 
sang  en  une  masse  assez  solide  pour  résister  au  choc  des  ondées 
sanguines.  Les  solutions  dont  la  densité  est  comprise  entre  15*  et 
^lO"  de  Beaumé  remplissent  toutes  cette  indication.  Le  caillot 
qu'on  obtient  avec  20  gouttes  à  15"  est  aussi  solide  que  celui 
qu'on  obtient  avec  10  gouttes  à  45",  ou  avec  14  gouttes  à  30". 
Entre  ces  diverses  solutions  également  efficaces,  il  convient  donc 
de  choisir  celles  qui  sont  le  moins  irritantes,  c'est-à-dire  celles 
qui  sont  le  moins  concentrées.  Mais  les  solutions  au-dessous  de 
15°,  à  quelque  dose  qu'on  les  emplêie,  ne  donnent  jamais  que  des 
'  caillots  d'une  moindre  consistance.  C'est  ce  que  l'expérience  m'a 
bien  des  fois  démontré.  On  a  beau  multiplier  le  nombre  des 
!  gouttes,  jamais  le  caillot  ne  devient  assez  ferme  pour  qu'une  tige 
'  de  verre  puisse  y  rester  debout.  Aussi,  quoique  les  solutions  au- 
'  dessous  de  15"  soient  bien  moins  irritantes  que  les  autres,  je 
pense  qu'elles  ne  doivent  pas  être  employées  en  injections  dans 
le  système  artériel.  Mais  elles  sont  encore  capables  de  rendre  de 
grands  services  lorsqu'il  s'agit  d'arrêter  des  .Hémorrhagies  four- 
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nies  par  des  vaisseaux  de  petit  calibre,  et  il  ne  m'est  pas  dé- 
montré qu'elles  ne  puissen  t  réussir  à  l'aire  oblitérer  solidemen  t  les 
varices. 

En  résumé,  je  propose  de  remplacer  la  solution  à  30",  qu'on 
emploie  dans  les  hôpitaux,  par  une  solution  à  15"  ou  20".  En 
poussant  quelques  gouttes  de  plus,  on  aura  des  résultats  aussi 
complets  au  point  de  vue  de  la  coagulation,  et  des  résultats  bien 
préférables  au  point  de  vue  de  l'innocuité.  Je  rappellerai  d'ail- 
leurs que  MM.  Goubaux  et  Giraldès  ont  obtenu  des  oblitérations 
complètes  sur  les  carotides  des  cbevaux,  en  y  poussant  des  in- 
jections de  perchlorure  à  15». 

Il  y  a  une  autre  considération  qui  n'est  pas  sans  importance 
et  qui-  doit  faire  préférer  les  solutions  peu  concentrées.  C'est 
que  le  perchlorure  au-dessus  de  30°  renferme  presque  constam- 
ment un  excès  d'acide.  On  le  prépare  à  l'état  neutre  ;  mais  bien- 
tôt il  se  forme  un  précipité  d'oxyde  de  fer,  et  une  partie  de  l'acide 
chlorhydrique  est  mise  en  liberté.  A  30",  le  perchlorure  neutre 
est  déjà  susceptible  de  se  conserver,  suivant  M.  Burin-Dubuis- 
son  (1)  ;  mais  j'ai  toujours  trouvé  la  réaction  acide  dans  le  per- 
chlorure des  hôpitaux,  M.  Benoît  Dupuy  évalue  à  2  millièmes  la 
quantité  d'acide  en  excès,  nécessaire  à  la  conservation  du  per- 
chlorure de  fer  à  30°  (2).  Les  solutions  comprises  entre  15"  et  25" 
se  conservent  au  contraire  très-bien  à  l'état  complètement  neutre. 
Or,  il  est  clair  que  l'excès  d'acide  chlorhydrique  ne  peut  être 
que  nuisible.  C'est  sans  doute  en  partie  à  cet  acide  qu'il  faut 
attribuer  l'action  caustique  des  solutions  d'un  titre  élevé.  Le  per- 
chlorure à  45°,  appliqué  sur  les  tissus,  les  transforme  en  eschares 
véritables  ;  à  30°,  la  cautérisation  est  beaucoup  moins  prononcée. 
Mais  j'ai  déjà  dit  que,  dans  mes  essais  sur  la  méthode  ender- 
mique,  j'ai  vu  une  fois  une  eschare  se  produire  à  la  suite  d'une 
simple  application  de  perchlorure  sur  la  surface  d'un  vésicatoire. 
Je  m'étais  servi  de  la  solution  à  30°  (3).  Il  est  probable  qu'avec 
des  solutions  moins  concentrées,  cet  accident  ne  se  produirait 
jamais. 

Au  surplus,  je  ne  veux  pas  dire  que  l'action  caustique  du  per- 

(1)  Gaz.  mécl.  de  Lyon,  1855,  T.  V,  p.  175  en  noie. 

(2)  Benoît  Dupuy.  Études  sur  le  pcrcMonirc  de  fer,  thèse  de  Paris,  IÇS'l ,  i»°  212,  p.  9. 

(3)  Foy.  plus  haut,  p.  23û. 
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chlormo  soit  due  iiniqiicmeiU  à  l'cxcôs  d'acide.  Je  suis  convaincu, 
au  contraire,  que  ce  sel  est  caustique  par  lui-mûme.  Mais  il  est 
(iair,  d'une  part,  qu'il  y  a  tout  avantage  h  l'employer  à  l'état  de 
pureté,  et,  d'une  autre  part,  que  son  action  sur  les  tissus,  qu'elle 
soit  caustique  ou  simplement  irritante,  doit  décroître  à  mesure 
(ju'on  l'emploie  en  solutions  plus  étendues. 
Étudions  maintenant  l'action  du  perchlorure  sur  le  sang. 
Les  expériences  très-nombreuses  qui  ont  été  faites,  et  que  j'ai 
répétées  pour  la  plupart,  prouvent  que  cette  action  est  toute  chi- 
mique et  qu'elle  est  due  à  la  combinaison  du  perchlorure  avec 
l'albumine  du  sang. 

Qu'on  agisse  sur  une  colonne  sanguine  emprisonnée  entre  deux 
compressions  sur  les  artères  des  animaux ,  ou  sur  le  sang  de 
l'homme  au  moment  où  il  s'écoule  de  la  veine,  ou  sur  ce  même 
sang  défibriné  par  le  battage,  ou  enûn  sur  le  sérum  d'une  sai- 
gnée ordinaire,  les  résultats  qu'on  obtient  sont  dans  tous  les  cas 
à  peu  près  les  mêmes.  M.  Burin-Dubuisson  a  cependant  cru  re- 
marquer que  la  présence  de  la  fibrine  donne  un  peu  plus  de  con- 
sistance au  caillot  (1). 

L'expérience  faite  sur  le  sérum  pur  et  simple  donne  un  résul- 
tat vraiment  surprenant.  En  versant  avec  un  flacon  cinq  ou  six 
;  gouttes  de  perchlorure  à  30°  dans  1  centilitre  de  ce  sérum,  et  en 
agitant  le  mélange,  on  voit  le  liquide  se  prendre  au  bout  de 
30  secondes  en  une  masse  solide,  demi-transparente,  de  couleur 
sucre  d'orge,  légèrement  grumeleuse,  et  assez  dure  pour  qu'un 
!  bâton  de  verre  y  puisse  rester  debout.  Le  volume  du  coagulum 
^  est  exactement  le  même  que  celui  du  sérum  employé.  Au  bout 
i  de  deux  à  trois  heures,  on  trouve  que  le  coagulum  a  pris  une 
consistance  beaucoup  plus  considérable  encore,  qu'il  s'est  très- 
I  légèrement  affaissé,  et  que  quelques  gouttes  d'un  liquide  citrin 
•  se  sont  séparées  de  la  masse  solide. 

Ce  premier  résultat  ne  doit  pas  être  attribué  à  la  coagulation 
■  pure  et  simple  de  l'albumine.  11  y  a  combinaison  chimique  et 
.  formation  d'un  corps  nouveau,  le  chloro-ferrate  d'albumine. 

Un  excès  de  perchlorure  ne  tarde  pas  à  ramollir  et  même  à 
dissoudre  le  coagulum. 


(1)  Gaz.  méd.  de  Lyon ,  1853,  T.  V,  p,  173. 
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Sur  le  sang  déûbriné  et  sur  le  sang  vivant,  les  résultats  sont 
à  peu  près  les  mômes,  sauf  la  couleur  du  caillot.  Je  les  décrirai 
avec  soin  parce  que  l'étude  de  ces  phénomènes  domine  pour  ainsi 
dire  toute  l'histoire  des  injections  coagulantes. 

Lorsqu'on  laisse  tomber  dans  un  vase  immobile  qui  renferme 
du  sang  déûbriné  quelques  gouttes  de  perchlorure  à  30",  les  deux 
liquides  ne  se  mélangent  pas.  Les  gouttes  de  perchlorure  vont 
au  fond  du  vase.  Au  bout  de  cinq  à  six  minutes,  le  sang  paraît 
encore  tout  à  fait  liquide  ;  mais,  si  on  décante,  on  trouve  qu'il  y 
a  au  fond  du  vase  une  masse  soHde  noire,  surmontée  de  plusieurs 
petits  bâtons  de  même  nature  implantés  perpendiculairement 
sur  le  caillot  principal.  Ces  bâtons  sont  des  caillots  formés  sur  le 
trajet  que  chaque  goutte  a  parcouru  en  allant  au  fond  du  vase  ; 
ils  ont  2  à  3  millimètres  de  large,  et  ils  sont  tellement  solides 
qu'ils  peuvent  avoir  jusqu'à  3  centimètres  de  long  et  ne  pas  se 
rompre  pendant  l'opération  du  décantage.  Leur  consistance  est 
toujours  la  même,  quelles  que  soient  les  proportions  relatives  du 
perchlorure  et  de  la  masse  sanguine. 

Au  reste,  on  a  beau  prolonger  l'expérience,  attendre  une  demi- 
heure  ou  une  heure  avant  de  décanter,  le  coagulum  ne  dépasse 
jamais  le  volume  qu'il  avait  déjà  au  bout  de  six  minutes.  Il  de- 
vient seulement  un  peu  plus  dur. 

Le  volume  du  caillot,  celui  des  bâtons,  sont  d'autant  plus 
considérables  qu'on  emploie  une  solution  moins  concentrée.  C'est 
parce  que,  dans  ce  dernier  cas,  le  perchlorure  se  mêle  plus  aisé- 
ment au  sang. 

Voilà  tout  ce  qu'on  obtient  lorsqu'on  se  contente  de  verser  le 
perchlorure  sans  agiter  le  liquide.  Jamais  on  ne  réussit  à  coagu- 
ler entièrement  la  masse  sanguine,  même  en  y  faisant  tomber 
une  dose  de  solution  bien  supérieure  à  celle  qui  est  indiquée 
comme  capable  de  produire  une  solidification  complète. 

Pour  obtenir  le  résultat  désiré,  il  faut  agiter  le  liquide  avec 
une  baguette  de  verre,  afin  de  mettre  successivement  toutes  les 
molécules  du  sang  en  contact  avec  le  perchlorure.  Le  caillot 
qu'on  produit  par  ce  procédé  ne  présente  plus,  comme  dans  le 
cas  précédent,  un  volume  fixe  et  une  consistance  uniforme.  Il 
varie  suivant  le  nombre  et  le  degré  de  concentration  des  gouttes 
de  perchlorure  employées  pour  une  quantité  déterminée  de  sang. 
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Lorsqu'on  verse  dans  1  centilitre  de  sang  défibriné  10  gouttes 
de  perchlorure  à  h5°,  on  iU  gouttes  à  30%  ou. 20  gouttes  entre 
15"  et  20°,  et  qu'on  agite  avec  une  baguette  de  verre,  le  sang 
prend  d'abord  une  couleur  rutilante,  et,  au  bout  de  trente  se- 
condes, il  commence  à  se  coaguler.  Dix  secondes  de  plus  suffi- 
sent pour  lui  donner  une  consistance  considérable  et  pour  le 
faire  prendre  en  une  masse  grumeleuse  dans  laquelle  le  bâton  de 
verre  reste  debout.  Ce  coagulum,  abandonné  à  lui-môme,  change 
rapidement  de  couleur.  11  était  d'abord  d'un  beau  rouge;  au  bout 
de  quelques  secondes,  il  prend  une  couleur  chocolat,  et  deux  ou 
trois  minutes  plus  tard,  il  offre  une  teinte  marc  de  café.  Ces 
changements  de  coideur,  dus  à  l'action  du  perchlorm-e  sur  la 
matière  colorante  du  sang  s'effectuent  tout  aussi  bien  en  vases 
clos  qu'à  l'air  libre.  Au  bout  de  quelcpies  heures ,  le  caillot  de- 
vient de  plus  en  plus  dur;  il  semble  se  dessécher,  et,  cependant, 
il  ne  laisse  écouler  aucun  hquide. 

Le  degi"é  de  consistance  du  magma  est  le  même ,  quel  que  soit 
le  degi'é  de  concentration  de  la  solution  de  perchlorure,  pourvu 
qu'elle  soit  comprise  enti^e  15°  et  U5°  et  qu'on  l'emploie  dans  les 
proportions  sus-mentionnées.  Si  on  descend  au-dessous  de  ces 
proportions,  on  obtient  encore  une  coagulation,  mais  le  caillot 
est  beaucoup  moins  solide.  Les  doses  que  j'ai  indiquées  sont 
celles  qui  donnent  au  caillot  le  maximum  de  consistance.  Si  on 
emploie  une  dose  plus  considérable,  sans  sortir  pourtant  de  cer- 
taines limites,  cela  ne  change  en  rien  le  résultat  de  l'expérience  ; 
mais,  au  delà  d'un  certain  nombre  de  gouttes,  l'excès  de  perclilo- 
rure  commence  à  redissoudre  le  caillot.  Dès  qu'on  arrive  à 
.  20  gouttes  de  perclilorure  à  hS",  ou  à  35  gouttes  de  perchlorure  à 
>  30°,  ou  enfin  à  U5  gouttes  de  perchlorure  à  15°,  le  caUlot  com- 
!  mence  à  se  ramollir,  et  ce  ramollissement  devient  de  plus  en 
:  plus  prononcé  à  mesure  qu'on  s'élève  à  des  doses  plus  consi- 
■  dérables. 

Ainsi,  l'excès  de  perchlorure  n'est  pas  seulement  dangereux 
'  en  ce  sens  qu'il  exerce  sur  les  tissus  une  action  de  plus  en  plus 
nuisible  ;  il  a  l'inconvénient  plus  grand  encore  de  produire  un 
caillot  moins  résistant.  D'où  il  résulte  que,  dans  la  pratique,  il 
faut  éviter  à  la  fois  d'aUcr  au  delà  et  de  rester  au-dessous  de  la 
dose  qui  donne  la  meilleure  coagulation.  Or,  cette  dose ,  je  le 
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répèle,  est,  pour  chaque  centilitre  de  sang  :  1'^  gouttes  de  la  solu- 
tion à  30",  ou  20  gouttes  des  solutions  comprises  entre  15"  et 
20°  (1). 

Tels  sont  les  effets  que  produit  le  perelilorure  lorsqu'on  le 
verse  dans  le  sang  déflbriné  agité  avec  une  baguette  de  verre. 
Les  résultats  sont  un  peu  différents  lorsqu'on  se  contente  d'a- 
giter le  liquide  en  imprimant  des  mouvements  au  vase.  Le  sel  de 
fer  produit  d'abord  autour  de  lui  un  petit  caillot  dont  le  volume 
s'accroît  graduellement  pendant  trois  ou  quatre  minutes ,  mais 
jamais,  avec  les  doses  indiquées ,  la  coagulation  n'envahit  toute 
la  masse  du  sang.  Il  reste  toujours  autour  du  caillot  une  quantité 
de  sang  liquide  qu'on  peut  évaluer  au  quart  et  même  au  tiers  du 
volume  total  soumis  k  l'expérience.  C'est  parce  que  le  coagulum 
qui  se  forme  autour  du  perchlorure  emprisonne  ce  sel  et  l'em- 
pêche d'agir  sur  les  couches  les  plus  extérieures.  On  attend  vai- 
nement une  ou  plusieurs  heures,  la  coagulation  ne  devient  pas 
complète;  mais  si,  au  bout  de  ce  temps,  on  brise  le  caillot  cen- 
tral avec  une  baguette  de  verre  et  qu'on  agite  le  tout  pendant 
quelques  instants,  on  voit  le  sang  jusqu'alors  liquide  se  coaguler 
à  son  tour,  preuve  que  la  dose  employée  était  bien  assez  forte  et 
que  la  coagulation  aurait  été  générale  du  premier  coup  si  on 
avait  agité  le  mélange  avec  une  activité  suffisante. 

11  importe  beaucoup  de  connaître  l'influence  qu'exerce  sur  la 
coagulation  l'état  de  repos  ou  d'agitation  du  Uquide.  Dans  la  pra- 
tique, en  effet ,  on  cherche  à  obtenir  le  caillot  à  la  fois  le  plus 
volumineux  ,  le  plus  soUde  et  le  plus  promptement  formé.  Si  on 
se  contente  de  pousser  dans  un  anévrysme  la  dose  voulue  de 
perchlorure,  on  est  exposé  à  ne  produire  qu'une  coagulation  par- 
tielle, car  la  compression  exercée  sur  l'artère,  au-dessus  de  la 
tumeur,  maintient  le  sang  anévrysmal  dans  un  état  très-voisin 
du  repos;  je  pense  donc  que  l'injection  ne  suffit  pas ,  qu'il  faut  y 
joindre  une  autre  manœuvre,  le  massage  de  la  tumeur.  On  a  ob- 
jecté contre  cette  manœuvre  qu'elle  était  irritante,  mais  je  ne  vois 
pas  en  quoi  quelques  pressions  exercées  pendant  trois  à  quatre 
minutes  sur  un  sac  encore  parfaitement  sain  peuvent  augmenter 

(1)  Un  centilitre  représente  un  peu  plus  de  la  moiiié  (Vww  cuilKnéo  îi  soupe  rte  grandeur 
ordinaire. 
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Jes  chances  de  Fin (lamma lion  consécutive.  On  peut  faire  une  ob- 
jection bien  plus  forte  contre  le  massage,  et  se  demander  s'il 
n'est  pas  de  nature  à  vider  l'anévrysrae,  à  repousser  dans  l'artère 
A  la  fois  le  sang  et  le  perclilorure,  et  à  laisser  le  sac  vide  de  cail- 
lots. C'est  pourquoi  je  pense  qu'on  ne  devra  malaxer  la  tumeur 
([u'au  bout  de  une  à  deux  minutes,  lorsqu'on  jugera  que  le  per- 
clilorure a  déjà  produit  autour  de  lui  un  caillot  trop  volumineux 
pour  être  expulsé  du  sac.  Au  surplus ,  quand  même  ce  caillot 
s'engagerait  un  peu  dans  l'artère,  je  n'y  verrais  pas  un  inconvé- 
nient, j'y  verrais  plutôt  un  avantage,  l'oblitération  du  vaisseau 
au  niveau  de  l'anévrysme  étant  de  nature  à  rendre  la  guérison 
plus  certaine. 

Tous  ceux  qui  ont  fait  desexpériences  sur  les  animauxontreconnu 
r utilité  de  ce  léger  massage  qui  rend  la  coagulation  à  la  fois  plus 
complète  et  plus  rapide,  et  qui  permet  d'obtenir  l'oblitération  des 
artères  avec  des  doses  peu  considérables  de  perclilorure.  On  dé- 
nude une  artère  dans  une  certaine  étendue,  on  la  comprime  en 
deux  points  et  on  coagule  la  colonne  de  sang  emprisonnée  entre 
ces  deux  compressions  au  moyen  d'une  injection  pratiquée  avec 
la  seringue  de  Pravaz  et  Charrière.  Dès  que  l'injection  est  ter- 
minée, on  malaxe  légèrement  l'artère  avec  les  doigts.  Au  bout  de 
deux  à  cinq  minutes,  la  solidification  est  complète;  on  maintient 
la  compression  pendant  cinq  autres  minutes.  Le  caillot  est  alors 
assez  solide  pour  résister  à  l'elTort  du  sang.  Si ,  au  contraire,  on 
abandonnait  la  compression  dès  que  la  coagulation  est  obtenue , 
le  caillot ,  battu  en  brèche  par  l'ondée  sanguine ,  pourrait  être 
dissocié  et  entraîné  par  fragments  dans  les  petits  vaisseaux. 
M.  Debout  s'en  est  assuré  dans  des  expériences  qu'il  a  commu- 
niquées k  la  Société  de  chirurgie  (1). 

Les  phénomènes  qui  accompagnent  et  suivent  l'injection  du 
perchlorure  dans  les  artères  ont  surtout  été  étudiés  par  MIVI.  Gi- 
raldès  et  Goubaux  (2).  Ils  sont  relatifs  1°  à  l'action  que  le  per- 
chlorure exerce  sur  les  parois  artérielles;  2°  à  la  coagulation  du 
sang. 

On  devine  aisément  que  les  lésions  produites  sur  les  artères 

(1)  Huit.  Soc.  de  ciliruroie ,  avril  18&3 ,  T.  UI,  p.  UlU. 

(2)  Bull.  Soc.  chirurgie,  19  aviil  ISSd ,  T,  IV,  p.  ISU,  et  Gazette  Itebdomadaive,  1854, 
T.  I ,  p.  «173, 
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par  le  contact  du  perchlorurc  doivent  être  d'autant  plus  pro- 
fondes qu'on  emploie  un  liquide  plus  concentré.  Parmi  ces  lé- 
sions, les  unes  sont  immédiates,  les  autres  consécutives. 

Dans  une  première  série  d'expériences,  MM.  Goubaux  et  Giral- 
dès  ont  sacrifié  les  chevaux  une  heure  après  l'injection  du  per- 
chlorure  dans  les  carotides. 

'  Avec  la  solution  à  49°,  la  tunique  interne,  la  tunique  moyenne 
et  une  partie  de  la  tunique  externe  sont  amincies,  racornies, 
comme  tannées  ;  elles  ont  une  teinte  d'un  jaune  fauve,  se  dé- 
chirent et  se  cassent  avec  facilité. 

Avec  la  solution  à  30°  les  tuniques  sont  moins  profondément 
atteintes  :  la  tunique  interne  est  encore  détruite;  la  moyenne, 
quoique  colorée  en  jaune,  conserve  sa  souplesse  et  son  élasticité; 
l'externe  est  tout  à  fait  saine. 

Enfin  l'altération  ne  porte  que  sur  la  tunique  interne  lorsqu'on 
injecte  le  perchlorure  à  15°, 

Dans  une  deuxième  série  d'expériences  ,  MM.  Goubaux  et  Gi- 
raldès  ont  laissé  vivre  les  animaux  pendant  quelques  jours. 

Après  l'injection  à  U9°  les  parois  artérielles  désorganisées  se 
ramollissent,  se  décomposent,  deviennent  noires,  et  se  séparent 
enfin  des  parties  vivantes.  La  gangrène  peut  gagner  les  tissus 
environnants,  et  la  chute  des  eschares  est  quelquefois  suivie 
d'hémorrhagie. 

Lorsque  la  solution  est  comprise  entre  15  et  30°,  les  parois  ar- 
térielles loin  de  se  sphacéler  s'hypertrophient  au  contraire.  La 
tunique  moyenne ,  épaissie  et  un  peu  ramollie ,  contracte  avec  le 
caillot  de  solides  adhérences;  la  tunique  celluleuse  s'épaissit,  se 
vascularise,  et  s'infiltre  d'une  substance  gélatineuse  jaunâtre. 
Cette  infiltration  peut  s'étendre  très-loin  le  long  de  l'artère,  sur- 
tout lorsqu'on  a  injecté  une  dose  exubérante  de  perchlorure. 
Elle  forme  une  sorte  de  virole  plastique  qui  persiste  pendant 
quelques  jours  et  qui  se  résorbe  ensuite  d'une  manière  complète. 

Parlons  maintenant  du  caillot.  On  s'est  demandé  si  le  magma 
solide  qui  résulte  de  la  combinaison  du  sel  ferreux  avec  les  élé- 
ments du  sang  méritaient  réellement  le  nom  de  caillot.  Cette  dis- 
cussion de  mots  n'a  aucune  importance.  Magma  ou  caillot,  le 
sang  se  solidifie  et  oblitère  le  vaisseau;  c'est  là  l'essentiel. 

Si  on  ouvre  l'artère  quelques  minutes  seulement  après  l'hijec- 
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tion,  on  y  trouve  un  magma  noirâtre,  dur,  friable,  se  laissant 
léduire  par  la  pression  des  doigis  en  une  matière  grumeleuse 
qui  rappelle  assez  bien  l'apparence  du  marc  de  café.  Ce  caillot, 
purement  chimique  ,  est  exactement  semblable  à  celui  qu'on  ob- 
tient dans  les  expériences  faites  sur  le  sang  retiré  des  vaisseaux. 

Ce  caillot  chimique  est  désigné  par  MM.  Giraldès  et  Goubaux 
sous  le  nom  de  caillot  primitif.  Bientôt ,  en  elTet ,  des  caillots  se- 
condaires continus  avec  le  précédent,  se  déposent  dans  l'artère 
au-dessus  et  au-dessous  de  lui. 

Les  caillots  secondaires  sont  solides ,  flexibles ,  presque  exclu- 
sivement fibrineux.  Ils  sont  plus  longs  sur  le  bout  périphérique 
que  sur  le  bout  cardiaque  de  l'artère.  Ils  sont  déjà  formés  vingt- 
quatre  heures  après  l'injection.  Ils  sont  beaucoup  plus  fermes 
que  les  caillots  déposés  au-dessus  et  au-dessous  des  hgatures  or- 
dinaires. Ils  adhèrent  en  outre  d'une  manière  très-solide  à  la 
membrane  interne  de  l'artère,  de  sorte  que  la  circulation  se  trouve 
complètement  et  définitivement  interceptée. 

Pendant  les  premiers  jours ,  les  caillots  secondaires  se  conti- 
nuent insensiblement  avec  le  caillot  primitif.  Mais  bientôt  com- 
mence un  travail  que  MM.  Goubaux  et  Giraldès  désignent  sous  le 
nom  û'enkijstement  du  caillot.  Une  ligne  de  démarcation  s'établit 
entre  les  deux  ordres  de  caillots;  en  peu  de  jours  la  séparation 
est  complète  ;  comme  si  une  sorte  d'éUmination  s'était  effectuée 
entre  le  caillot  chimique  inorganisable  et  la  substance  fibrineuse 
des  caillots  secondaires.  A  partir  de  ce  moment,  le  caillot  primitif 
est  contenu  dans  une  cavité  bien  circonscrite  et  close  de  toutes 
parts. 

Que  vont  devenir  maintenant  les  deux  espèces  de  caillots  ? 

Les  caillots  fibrineux,  organisables,  se  condensent,  deviennent 
de  plus  en  plus  adhérents  à  l'artère,  et  celle-ci  se  trouve  trans- 
formée, au-dessus  et  au-dessous  du  caillot  chimique,  en  un  cor- 
don plein  dont  le  volume  diminue  et  dont  la  dureté  s'accroît 
chaque  jour. 

Les  destinées  du  caillot  chimique  sont  beaucoup  moins  cons- 
tantes :  quelquefois  ce  caillot  se  ramollit;  on  trouve  alors  l'artère 
pleine  d'une  matière  jaunâtre  ,  glutineuse ,  pulpeuse,  formée  par 
le  sang  altéré  mêlé  de  débris  d'épithélium  et  de  lamljeaux  prove- 
nant de  la  membrane  interne.  Gela  no  s'observe  guère  que  lors- 
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qu'on  a  injecté  une  dose  exubérante  de  perchlorure.  —  Celle 
matière  inerte  serait-elle  suscei)til)le  de  se  résorber  ensuite  com- 
plètement, ou  provoquerait-elle  un  travail  d'élimination?  Ces  deux 
éventualités  me  semblent  possibles,  mais  les  animaux  soumis  aux 
expériences  n'ayant  pas  été  consoi'vés  plus  de  quatre  à  cinq  mois, 
la  question  ne  peut  encore  être  résolue  d'une  manière  positive. 

D'autres  l'ois,  le  caillot  chimique  s'affaisse  notablement  en  se 
condensant  de  plus  en  plus,  devient  très-adhérent  aux  parois  de 
la  cavité  qui  le  renferme,  se  décolore  peu  à  peu,  prend  une  cou- 
leur jaunâtre,  et  demeure  définitivement  enkysté  dans  l'intérieur 
de  l'artère.  Cette  disposition  existait  sur  des  chevaux  que  MM.  Gi- 
raldès  et  Goubaux  ont  conservés  pendant  k  mois  et  demi. 

D'autres  fois  enfin  le  caillot  chimique  se  résorbe  graduellement. 
Il  avait  à  peu  près  disparu  sur  un  mouton  que  Pravaz  sacrifia 
deux  mois  et  demi  après  l'injection  (1).  Cette  dernière  terminai- 
son ne  semble  pas  très-commune.  Le  caillot  chimique ,  en  effet , 
résiste  le  plus  souvent  à  la  résorption  ,  ainsi  que  le  démontrent 
chaque  jour  les  injections  faites  dans  les  varices. 

Bien  que  la  vitalité  des  artères  ne  soit  sans  doute  pas  tout  à 
fait  la  même  chez  l'homme  que  chez  les  autres  animaux,  les  ré- 
sultats des  expériences  précédentes  doivent  être  connus  des  chi- 
rurgiens, parce  qu'ils  jettent  beaucoup  de  jour  sur  le  traitement 
des  anévrysmes  par  les  injections  coagulantes.  Il  est  clair,  en 
efl'et,  que  le  caillot  chimique,  dû  à  l'action  directe  du  perchlo- 
rure sur  l'albumine,  présente,  dans  tous  les  cas,  les  mêmes  carac- 
tères et  les  mêmes  propriétés.  Mais  les  phénomènes  qui  résul- 
tent de  la  présence  de  ce  caillot  offrent  chez  l'homme  quelque 
chose  de  très-spécial,  parce  que,  d'une  part,  l'injection  est  pous- 
sée dans  un  anévrysme  dont  les  parois  difi'èrent  notablement  de 
celles  des  artères,  et  parce  que,  d'une  autre  part,  la  coagulation 
fibrineuse  secondaire,  qui  joue  un  si  grand  rôle  dans  la  guérison, 
est  sous  la  dépendance  de  la  plasticité  du  sang.  Or,  cette  plas- 
ticité varie  beaucoup,  non-seulement  d'animal  à  animal,  mais 
encore  d'homme  à  homme.  Toutes  les  fois  qu'il  est  possible  de 
reproduire  chez  l'homme  les  conditions  où  on  se  place  pour  ex- 
périmenter sur  les  animaux,  l'injection  do  perchlorure  convena- 

(1)  BuM,  Soç.  de  chirurgie ,  1853 ,  T,  ni ,  p,  630, 
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blement  praliquée  donne  des  l  ésullats  très-salisfaisants.  Ces  con- 
ditions existent  dans  le  traitement  des  varices  superlicielles.  Jl 
est  facile  alors  de  comprimer  exactement  la  veine  au-dessus  et 
au-dessous  du  point  qui  reçoit  l'injection.  Trois  gouttes  de  per- 
clilorure  à  30°,  ou  cinq  gouttes  de  perchlorure  à  15"  produisent, 
à  la  laveur  d'un  léger  massage,  un  bouchon  solide  qui  oblitère 
la  veine  et  qui  persiste  ensuite  pendant  fort  longtemps.  Peut- 
être  même  ce  bouchon  persiste-t-il  définitivement.  J'ai  revu,  il 
y  a  quelques  jours,  deux  hommes  que  j'ai  opérés  suivant  ce 
procédé  au  mois  de  septembre  1855.  Le  caillot  très-dur  qui  s'é- 
lait  formé  en  trois  ou  quatre  minutes,  et  qui  distendait  alors  for- 
tement la  veine,  s'affaissa  légèrement  pendant  les  premiers  jours. 
Au  bout  d'un  mois,  il  avait  perdu  environ  le  tiers  de  son  volume. 
Depuis  lors,  il  n'a  subi  aucun  changement.  Aujourd'hui  (mars 
1856),  plus  de  cinq  mois  après  l'opération,  le  caillot,  chez  ces 
deux  individus  ,  forme  un  noyau  comme  fibreux ,  extrêmement 
dur,  légèrement  mobile  sous  la  peau  et  absolument  indolent.  La 
veine  semble  avoh'  disparu  dans  une  étendue  de  plusieurs  cenli- 
uiètres  au-dessus  et  au-dessous  (1). 

Il  est  probable  que  si  on  agissait  de  la  même  manière  sur  les 
artères  de  l'homme,  on  obtiendrait  des  résultats  tout  aussi  satis- 
laisants.  Mais  l'expérience  n'en  a  pas  encore  été  faite  :  elle  ne 

U)  Je  regreue  de  n'en  pouvoir  dire  plus  long  sur  le  iraitement  des  varices  par  les  injections 

21  juillet  18D3,  puis  par  MM.  Pétrequin  et  Desgranges,  a  été  appliquée  à  Paris  un  sran.l 
....nu.  e  de  fois  par  MM.  Fo.lin  ,  Cl.assaignac,  Gira.dèsf  et  'surtout  ^a'r  T^oInlZ.  "'ai  lu 
ersenattL'IT  ^"'^'^^  '  ^'"^""'^  J*^  viens  de  le  dire.  Aucune  autre  mé.Uode  connue  ne 
s  Da.xîauP  1  'Tr'"""'"""'  "  """""     '■^'^'"'v«  se  produit,  ce  n'est 

se  d  lat  pern,éables,  uiais  parce  que  d'autres  veines 

e  d.latent  à  leur  tour.  Les  injections  coagulantes  remplissent  donc  ,  sans  le  moindre  danger, 
ITonv"  "  '  ''""rpation  et  les  divers  procédés  de  ligature  J 

x  Z;      '  "'"V"  ^"'""•''"^"^  ^  la  ;réfore„ce 

Qulr  la  .11^  ""'"^  ""'"""^^  "^'"^  varices, 

«ou    :      r       nTT  ""'^  '"^  ^  30",  ou  huit 

P«e  a'  sô;  ■  •^';":''""V''"P'-"«"l"e  soit  ce  fait  jusqu'ici  unique  ,  il  doit  Ofe 
p  ,9  ,      •^""■"■■«'«■'^  (  »^y-  VALETTE  .  dans  Gaz.  méd.  de  Lyon,  1853,  T.  V. 

TcoZll  ^  ^'"■''•'^^'^'■"'•c  de  fer.  Th.  inaug.  l-aris,      tuars  1850.  -  Je 

Zr     s r      'J^'^"'  ^«-«.anges,  Ue  Lyon,  travail  cou- 

^^^h-.t      18./,  pa,  la  bocete  de  chirurgie,  dans  i)Jôm.  de  la  Soc.  de  Mruroic ,  T.  IV,  p.  300, 
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serait  exécutable  que  sur  les  artères  un  peu  volumineuses,  les- 
quelles occupent  en  général  une  situation  trop  profonde  pour 
qu'on  puisse  y  pousser  des  injections  sans  incision  préalable.  Je; 
me  demande  si ,  dans  les  cas  où  il  est  nécessaire  de  lier  métho- 
diquement les  artères  dans  leur  continuité,  il  ne  serait  pas  pré- 
férable de  remplacer  la  ligature  par  une  injection  de  quelques 
gouttes  de  percblorure.  Cette  opération  n'exigerait  pas  une  dénu- 
dation  aussi  complète  que  la  ligature.  Il  suffirait  de  faire  à  la 
gaine  une  très-petite  ouverture  à  travers  laquelle  on  ponctionne- 
rait le  vaisseau  au  moyen  du  trocart  de  Pravaz.  Rien  ne  serait 
facile  comme  de  faire  comprimer  le  vaisseau  à  travers  l'incision, 
par  les  doigts  d'un  aide ,  au-dessus  et  au-dessous  de  la  ponction , 
et  de  coaguler,  dans  une  étendue  de  2  à  3  centimètres ,  le  sang 
emprisonné  entre  les  deux  compressions.  Deux  à  trois  gouttes  de 
solution  à  20°  rempliraient  parfaitement  cette  indication;  je  suis 
convaincu  que  le  caillot  résisterait  ensuite  à  l'effort  du  sang,  que 
l'oblitération  deviendrait  définitive,  et  que  le  malade  serait  sous- 
trait aux  hémorrhagies  qui  sont  si  fréquentes  et  si  graves  à  la 
suite  de  la  ligature.  Au  surplus,  ce  n'est  là  qu'un  projet  que  je 
soumets  à  l'appréciation  du  lecteur,  sans  me  dissimuler  qu'il  est 
passible  de  plus  d'une  objection,  et  qu'il  ne  serait  possible  de  le 
mettre  à  exécution  que  dans  un  petit  nombre  de  cas. 

Arrivons  maintenant  aux  anévrysmes.  Là,  les  conditions  sont 
toutes  spéciales.  Le  volume  de  la  tumeur  rend  facile  l'introduc- 
tion du  trocart;  mais  cet  avantage  est  compensé  par  deux  incon- 
vénients qui  n'existent  pas  dans  les  opérations  faites  sur  les  ar- 
tères des  animaux  et  sur  les  veines  de  l'homme.  C'est  d'abord  le 
volume  plus  considérable  de  la  masse  du  sang  qu'il  faut  coaguler, 
et  la  nécessité  d'injecter  le  perchlorure  à  dose  plus  élevée;  c'est 
ensuite  et  surtout  la  difficulté  qu'on  éprouve  à  immobUiser  mo- 
mentanément le  sang  au  moyen  de  la  compression.  Il  est  rare,  en 
effet ,  qu'on  puisse  exécuter  avec  une  égale  efficacité  la  compres- 
sion supérieure  et  la  compression  inférieure. 

Ces  deux  circonstances  auxquelles  s'ajoute  encore  la  défectuo- 
sité des  procédés  opératoires,  et  le  défaut  de  précision  et  de  fixité 
des  doses  employées,  nous  permettent  de  comprendre  pourquoi 
les  injections  de  perchlorure  de  fer  sont  quelquefois  impuissantes 
à  coaguler  le  sang  dans  les  anévrysmes. 
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On  a  vu  plus  haut  que  plusieurs  chirurgiens  n'ont  pu  obtenir 
la  coagulation  complète  (1).  Aux  faits  déjà  cités  je  joindrai  les 
deux  faits  de  M.  Syme  et  de  M.  Barrier.  Dans  le  cas  de  M.  Syme, 
il  s'agissait  d'un  anévrysme  de  l'aorte.  La  circulation,  ne  pouvant 
être  maîtrisée,  garda  toute  son  activité  pendant  la  durée  de  l'in- 
jection, et  la  tumeur  ne  se  solidifia  pas  (2).  Elle  ne  se  solidifia  pas 
davantage  dans  le  cas  d'anévi-ysme  brachio-céphalique  traité  par 
M.  Barrier,  à  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon.  On  avait  eu  soin  cependant 
de  comprimer,  aussi  [exactement  que  possible,  la  carotide  et  la 
sous-clavière,  pendant  l'opération  et  pendant  les  vingt  minutes 
suivantes  ;  mais  cette  compression  ne  pouvait  empêcher  le  sang 
de  traverser  encore  la  tumeur  pour  gagner  les  gros  troncs  arté- 
riels que  la  sous-clavière  émet  immédiatement  après  son  origine! 
D'aiUeurs,  l'artère  n'était  pas  et  ne  pouvait  pas  être  comprimée 
entre  l'anévryme  et  le  cœm-,  de  sorte  que  le  sang  continuait  à  se 
renouveler  dans  la  tmueur.  Aussi,  quoique,  à  trois  reprises  diffé- 
rentes, M.  Barrier  ait  poussé  dans  le  sac  une  quantité  considé- 
rable de  perchlorure,  la  coagulation  a  fait  presque  entièrement 
défaut.  La  première  fois,  on  injecta  du  perchlorure  à  30°  et  on  fit 
faire  à  la  vis  seize  demi-tours.  La  deuxième  fois,  on  se  servit  de 
perchlorure  à  35°,  et  on  poussa  tout  le  contenu  de  la  seringue 
(trente  demi-tours).  La  troisième  fois  enfin,  le  perchlorure  était. 
i  à  45°,  et  on  vida  successivement  dans  le  sac  deux  seringues  pleines 
i  de  ce  Uquide.  Les  deux  premières  tentatives  n'eurent  d'autre  ré- 
isultat  que  de  dhninuer  très-légèrement  les  pulsations  pendant 
quelques  jours.  La  troisième  produisit  mie  coagulation  plus  pro- 
noncée; les  battements  diminuèrent  beaucoup;  mais  cette  amé- 
lioration ne  fut  que  passagère;  il  survint  une  vive  inflammation, 
iun  petit  abcès  se  forma  sur  le  trajet  de  la  canule,  et  lorsque  le 
imalade  quitta  l'hôpital,  la  tumeur,  devenue  aussi  pulsatile  qu'au- 
'Paravant,  avait  fait  de  sensibles  progrès  (3). 

L'énorme  dose  de  perchlorure  injectée,  dans  ce  cas,  presque 
-sans  inconvénient,  ne  doit  pas  faire  perdre  de  vue  que  des 
doses  beaucoup  moins  élevées  provoquent  quelquefois  des  in- 
flammations formidables.  Je  ne  blâme  pas  la  conduite  de  M.  Bar- 
ci)  Foj/.  plus  haut,  p.  381. 

S  'J^^'  (^'azetle,  1833,  vol.  II,  p.  270. 

\3)  «nz.  niM,  (te  Lyon,  30  nov.  1853,  T.  V,  p,  181', 
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rier.  Le  cas  était  désespéré,  inopérable,  et  il  était  bien  permis  de 
faire  une  tentative  avec  une  méthode  dont  les  dangers  n'étaienl 
pas  encore  connus  et  dont  la  sphôre  d'application  n'était  pas 
encore  limitée.  Je  pense  toutefois  que  ce  fait  ne  doit  pas  être  ou- 
blié, parce  qu'il  met  en  évidence  l'impuissance  des  injections 
coagulantes  dans  les  cas  où  il  n'est  pas  possible  de  comprimer 
l'artère  entre  la  tumeur  et  le  cœur.  L'observation  de  M.  Barrier 
est  intéressante  encore  à  un  autre  point  de  vue;  elle  montre 
combien  on  a  eu  tort  de  considérer  le  perclilorure  comme  une 
substance  toxique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain  que  l'injection  de  perclilorure 
manque  quelquefois  son  but,  qui  est  de  faire  coaguler  le  sang 
dans  ranévi7sme.  D'autres  fois,  on  n'obtient  qu'une  coagulation 
partielle,  et  la  tumeur  continue  à  battre  ;  mais  l'opération  pour 
cela  n'a  pas  perdu  toute  chance  de  succès. 

Le  sac,  irrité  par  le  contact  du  perclilorure,  et  surtout  par  la 
présence  du  caillot  partiel  qu'il  renferme,  peut  devenir  le  siège 
d'une  inflammation  plus  ou  moins  vive,  capable,  comme  on  sait, 
de  faire  coaguler  le  sang.  C'est  ce  qui  eut  lieu  dans  le  cas  de 
M.  Lenoir.  On  n'a  pas  oublié  qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  po- 
plité.  La  troisième  et  dernière  injection  avait  été  pratiquée  le 
18  juin  1853.  Le  2^1  juin,  la  tumeur  s'enflamma;  le  26  juin,  les  - 
battements  disparurent;  l'oblitération  était  complète,  ainsi  que  |^ 
l'autopsie  le  montra  plus  tard.  Mais  je  répète,  une  fois  de  plus, 
que  toutes  ces  oblitérations  produites  par  l'inflammation  sont 
très-dangereuses,  et,  par  exemple,  le  malade  de  M.  Lenoir  y 
succomba  promptement  (1). 

Bailleurs,  cette  coagulation  consécutive  est  fort  incertaine,  et 
la  méthode  des  injections  coagulantes  n'aurait  aucune  raison 
d'être  si  elle  n'avait  pour  but  de  produire  l'oblitération  complète 
et  immédiate  du  sac  anévrysmal.  Voyons  maintenant  quels  sont 
les  effets  de  l'opération ,  lorsqu'elle  atteint  ce  but  du  premier  coup.  . 

Le  caillot  est  toujours  assez  dur  pour  résister  à  l'effort  des  on-  i 
dées  sanguines,  et  il  n'y  a  pas  d'exemple  que  les  battements  aient 
reparu  dans  la  tumeur  après  avoir  été  entièrement  supprimés,  i 
Sous  ce  rapport,  le  caillot  chimique  a  une  supériorité  évidente  sur 


(1)  G(tz.  Iicbclomnclaire,  1853,  T.  I,'p.  17. 


RÉSULTATS  DE  L'iNJECTlON.  /|()5 

le  caillot  galvanique  et  sur  les  caillots  purement  passifs.  Mais , 
connue  eiu ,  plus  qu'eux  môme ,  il  est  inorganisaijle ,  et  suscep- 
tible, par  conséquent,  de  provoquer  une  innammation  consé- 
cutive. 

Cette  intlammation  consécutive  constitue  certainement  le  prin- 
cipal danger  des  injections  coagulantes.  A  l'action  irritante  du 
caillot  se  joint  celle  du  perclilorure.  De  là ,  ces  abcès ,  ces  gan- 
grènes ,  qui  ont  été  plusieurs  fois  observés.  —  En  dosant  conve- 
nablement les  injections ,  en  évitant  d'introduire  dans  le  sac  un 
excès  de  perclilorure  ,  et  en  se  servant  de  solutions  peu  concen- 
trées, on  arrivera,  je  n'en  doute  pas,  à  diminuer  beaucoup  la 
fréquence  de  ces  accidents  ;  mais  on  ne  pourra  jamais  empêcher 
le  caillot  chimique,  véritable  corps  étranger,  d'exciter  autour  de 
lui  une  réaction  plus  ou  moins  vive.  Presque  constamment,  même 
dans  les  cas  les  plus  simples ,  il  survient  un  peu  d'inflammation 
deiLx  ou  trois  jours  après  l'injection  qui  a  fait  oblitérer  instanta- 
nément l'anévrysme.  Je  pense  qu'il  doit  être  possible ,  dans  le 
plus  gi-and  nombre  des  cas,  de  maintenir  cette  inflammation 
dans  de  justes  limites.  Lorsqu'on  y  réussit,  le  caillot  chimique 
s'enkyste  ,  comme  dans  les  expériences  faites  sur  les  animaux  et 
comme  cela  a  lieu-  également  à  la  suite  de  l'injection  des  varices. 
Après  quoi  il  peut  persister  indéfiniment ,  ou  se  ramollir  et  se 
résorber  lentement.  Cette  dernière  terminaison  semblait  devoir 
s'effectuer  sur  un  malade  que  M.  Valette,  de  Lyon ,  avait  opéré  le 
21  juillet  1853,  et  qui,  guéri  complètement  de  son  anévrysme, 
succomba,  le  27  décembre  suivant,  à  une  affection  organique  du 
cœur.  L'anévrysme ,  consécutif  à  une  saignée  du  pli  du  bras , 
présentait  dans  l'origine  le  volume  d'une  noix.  Lne  seule  injec- 
tion de  13  gouttes  à  30"  oblitéra  imméchatement  et  définitivement 
la  tumeur.  Il  ne  survint  aucun  accident.  Trois  jours  après,  le  ma- 
lade commença  à  se  promener.  Puis  la  tumeur  diminua  assez 
rapidement.  Au  bout  de  dix  jours ,  elle  n'avait  plus  que  le  volume 
d'une  amande ,  et  le  vingt-troisième  jour,  elle  ne  paraissait  pas 
pins  grosse  qu'un  noyau  de  cerise.  Elle  sembla  diminuer  encore 
les  jours  suivants,  et  on  put  croire  qu'elle  était  réduite  au  volume 
cl  un  petit  pois  (1).  Toutefois,  le  malade  étant  mort  cinq  mois 


(I)  Gaz,  méU.  de  Lyon,  1853,  T.  V,  p.  l'Jô. 
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après  l'opéralioii ,  la  pièce  fut  envoyée  à  M.  Debout  qui  la  disséqua 
avec  M.  Robin  ,  et  qui  la  présenta  à  la  Société  de  chirurgie.  Or, 
cet  examen  montra  que  la  tumeur  était  beaucoup  plus  grosse  en 
réalité  qu'elle  ne  paraissait  l'êti'e  à  travers  l'épaisseur  des  tégu- 
ments. Elle  avait  encore  18  millimètres  de  large,  15  de  long  et  12  ' 
d'épaisseur.  Elle  renfermait  un  magma  de  couleur  chocolat  offrant 
la  consistance  d'une  bouillie  épaisse.  Dans  ce  magma  ,  on  aper- 
cevait au  microscope  une  grande  quantité  d'hématine  amorphe, 
et  de  petites  masses  anguleuses ,  irrégulières,  d'un  brun  noirâtre, 
constituées  par  des  dépôts  de  sel  ferreux.  A  la  sm-face  mterne 
du  sac  anévrysmal  existait  une  couche  flbroïde  de  formation 
nouvelle  ,  due  sans  doute  à  la  sécrétion  plastique  provoquée  par 
la  présence  du  caillot  chimique  (1). 

Il  est  clair  que,  dans  ce  cas ,  le  caillot  avait  été  enkysté ,  qu'il 
s'était  ensuite  ramolli  et  qu'il  avait  été  en  partie  résorbé.  Cette 
résorption,  selon  toute  probabilité,  serait  à  la  longue  devenue  à 
peu  près  complète. 

Mais  les  tissus  ne  supportent  pas  toujours  aussi  bien  la  présence 
du  caillot  chimique,  et  l'inflammation  dont  ils  deviennent  le  siège 
peut  aboutir  à  la  suppuration.  Quelquefois  cette  suppuration  se  < 
produit  en  dehors  du  sac,  et  l'ouverture  de  l'abcès  ne  donne  pas  , 
issue  au  caillot.  Il  est  probable  que  cela  a  eu  heu  dans  le  cas  déjà 
cité  de  M.  Niepce.  Un  abcès  se  forma  au  bout  de  quelques  jours; 
on  l'ouvrit ,  et  il  s'écoula  10  grammes  de  sérosité  purulente.  Mais 
le  caiUot  ne  fut  pas  expulsé ,  et  le  malade ,  parfaitement  guéri  du  i 
reste,  conserva  dans  le  jarret  une  petite  tumeur  dure  et  indolente. 
La  couleur  du  hquide  de  l'abcès  ne  permet  guère  de  croire  que  le 
pus  vînt  de  l'intérieur  du  sac.  Il  s'agissait  donc  plutôt  d'un  abcès 
de  voisinage.  Au  reste,  la  possibilité  de  ces  abcès  de  voisinage  est 
démontrée  par  une  expérience  de  MM.  Debout  et  Leblanc.  Trente 
gouttes  de  perclilorure  à  15"  furent  injectées  dans  la  carotide  d'un 
cheval.  L'oblitération  fut  immédiate  et  définitive.  Au  bout  de  vingt- 
deux  jours,  le  cheval  lut  assommé.  Un  abcès  gros  comme  une  noix , 
contenant  du  pus  homogène  ,  sans  odeur,  bien  lié,  et  d'un  blanc 
crémeux  ,  fut  trouvé  derrière  l'artère,  dont  il  était  séparé  par  une 
couche  de  tissu  cellulaire  induré  épaisse  d'un  centimètre.  La  ca- 

(l)  Bull,  de  tliirapculiquc,  1S5I| ,  T.  XLVI,  p,  30. 
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vite  de  l'artère  ne  communiquait  nullement  avec  cet  abcès;  elle  ne 
renfermait  pas  de  pus.  Deux  caillots  secondaires,  fibrineux,  très- 
solides,  longs  chacun  de  5  centimètres,  isolaient  complètement 
de  l'arbre  circulatoire  le  caillot  chimique  qui  était  déjà  très- 
ramolli  et  en  grande  partie  résorbé  (1). 

Mais  la  suppuration  peut  se  produire  aussi  dans  l'intérieur 
même  du  sac;  il  se  forme  alors  un  abcès  plus  ou  moins  grave  et 
le  caillot  chimique  se  retrouve  au  miheu  du  pus. 

On  vient  de  voir  que  l'inflammation  consécutive  des  anévrysmes 
traités  par  les  injections  coagulantes,  reconnaît  deux  causes  prin- 
cipales :  1° l'action  irritante  du  perclilorure  sur  les  parois  du  sac; 
2°  la  présence  du  caillot  chimique  qui ,  étant  complètement  inor- 
ganisable,  a  tous  les  inconvénients  des  caillots  passifs. 

Cette  seconde  cause  me  semble  plus  active  que  la  première.  Il 
est  digne  de  remarque,  en  effet,  que  l'inflammation  consécutive 
est  surtout  grave  et  fréquente  lorsque  l'injection  n'a  produit 
qu'mie  coagulation  partielle;  dans  ce  cas  pom-tant,  la  dose  de 
perchlorure  est  en  général  peu  élevée,  mais  le  caillot  très-dur, 
qui  occupe  une  partie  du  sac,  incessamment  ballotté  par  les  on- 
dées sanguines,  vient  heurter  les  parois  de  la  poche,  et  les  irrite 
beaucoup  plus  que  ne  le  ferait  un  caillot  complet  et  immobile. 
Quoique  les  injections  coagulantes  n'aient  été  appliquées  jusqu'ici 
qu'un  petit  nombre  de  fois ,  je  puis  déjà  citer  plusieurs  exemples 
à  l'appui  de  cette  manière  de  voir.  Dans  la  première  observation 
de  M.  Soulé  ,  7  gouttes  de  perchlorure  sont  injectées ,  le  1"  août 
1853,  dans  un  anévi-ysme  volmnineux  de  l'artère  fémorale  (10  cen- 
timètres de  diamètre).  Coagulation  partielle.  La  tumeur  s'en- 
!  flamme  et  s'accroît.  Le  6  septembre,  M.  Soulé  he  la  fémorale. 
:  Guérison  (2).  Dans  le  cas  de  M.  Velpeau,  10  gouttes  furent  injec- 
tées le  11  juin  1853  dans  un  anévrysme  traumatique  du  coude, 
ji  Coagulation  partielle.  La  tumeur  s'enflamma  sans  cesser  de 
Il  battre,  et  le  18  juin  on  lia  l'artère  huraérale;  mais  quelques 
i  jours  après,  la  piqûre  s'ulcéra.  Le  3  juillet,  l'ouverture  élargie 
I  laissa  échapper  un  caillot  noirâtre,  gros  comme  une  petite  noix. 
<  C'était  le  caillot  chimique.  II  y  eut  plusieurs  hémorrhagies  qu'on 

(1)  Bull,  de  Ihiraventiiiuc,  I85fi ,  T.  XLVI ,  p.  39-!i0. 
(?)  Rev,  méd,  cliirwg.y  T.  XIV,  p.  277. 
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arrêta  au  moyen  du  perchlorure  de  fer,  Guérison  (1).  Dans  le  cas 
de  M.  Malgaigne ,  moins  de  6  gouttes  de  perchlorure ,  Injectées 
dans  un  anévrysme  de  l'humer  aie  (6  centimètres  de  haut  sur  5  de 
large)  ne  produisirent  qu'une  coagulation  partielle,  bientôt  suivie 
d'une  vive  inflammation.  L'anévrysme  s'accrut  beaucoup  en  con- 
tinuant à  battre.  Le  douzième  jour,  il  fallut  lier  l'humérale.  L'in- 
flammation se  dissipa,  mais  la  tumeur  devint  fluctuante.  Le  tren- 
tième jour,  on  fit  une  ponction  qu'il  fallut  bientôt  agrandir,  et 
qui  donna  issue  à  un  énorme  caillot  solide ,  ovoïde ,  long  de 
5  centimètres  et  large  de  li  (2).  Dans  le  cas  de  M.  Lenoir,  enfin, 
un  anévi'ysme  poplité  devint  le  siège  d'une  vive  inflammation,  à 
la  suite  d'une  injection  qui  avait  donné  lieu  à  une  coagulation 
partielle,  et  on  n'a  pas  oublié  que  cette  inflammation  fut  suivie 
de  mort  (3), 

L'analyse  de  ces  faits  me  conduit  à  dire  que  les  accidents  con- 
sécutifs dépendent  bien  plutôt  de  la  présence  du  caillot  que  de 
l'action  directe  du  perchlorure.  En  effet,  l'inflammation  est  en 
général  moins  forte  lorsqu'on  pousse  dans  le  sac  une  dose  plus 
élevée,  suivie  de  coagulation  immédiate  et  complète,  —  à  condi- 
tion toutefois  de  ne  pas  dépasser  certaines  limites.  Il  est  clair 
qu'une  dose  exubérante  d'une  solution  trop  concentrée  pourrait 
désorganiser  les  parois,  provoquer  une  inflammation  très-grave, 
et  même  produire  la  gangrène  du  sac  et  des  parties  molles  en- 
vironnantes. C'est  pourquoi  tout  le  monde  s'accorde  sur  la  né- 
cessité de  n'injecter  que  le  nombre  de  gouttes  strictement  néces- 
saire pour  solidifier  toute  la  tumeur.  Ce  précepte  est  fort  sage; 
mais  j'approuve  moins  les  conséquences  pratiques  qu'on  en  a 
tirées.  On.  pense  généralement  que  les  chances  d'accidents  sont 
d'autant  moindres  qu'on  injecte  une  moindre  quantité  de  li- 
quide. En  apprenant  qu'une  dose  de  perchlorure  trop  faible  pour 
produire  une  coagulation  complète  a  provoqué  une  inflamma- 
tion violente,  on  est  naturellement  disposé  à  croire  qu'une  dose 
plus  élevée  eût  certainement  provoqué  une  inflammation  plus 
considérable.  De  là  le  précepte  de  tâter  pour  ainsi  dire  la  sus- 
ceptibilité des  malades,  en  commençant  par  injecter  une  très- 

(1)  Union  mcdicatc,  1853,  T.  VII,  p.  309.  ■ 

(2)  lier.  mcd.  chir.,  J.  XIV,  p.  281. 

(3)  Fuy.  plus  liaui ,  p.  383. 
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I limite  quantité  de  perchlorure ,  et  en  se  réservant  de  pousser 
plus  tard  un  plus  grand  nombre  de  gouttes  si  la  première  tcnla- 
'  tive  n'est  suivie  ni  d'accidents  ni  de  succès.  Or  cet  excès  de  pru- 
dence me  semble  aussi  nuisible  qu'un  excès  de  témérité.  Le  caillot 
partiel  dur,  permanent,  mobile,  qui  résulte  d'une  injection  insuf- 
,  lisante  est  beaucoup  plus  irritant  que  ne  le  serait  un  caillot  rem- 
i plissant  toute  la  poche  (1).  En  outre,  l'inflammation  provoquée 
par  le  caillot  partiel  expose  à  la  rupture  de  l'anévrysme  et  à  l'hé- 
morrhagie ,  tandis  que  le  caillot  complet ,  oblitérant  à  la  fois  le 

■  sac  et  l'artère,  est  bientôt  protégé  par  des  caillots  secondaires, 
et  si  la  tumeur  s'enflamme  consécutivement,  si  elle  suppure  et 

•se  rompt,  l'hémorrhagie  ne  se  produit  pas.  (Cas  de  Serres, 
d'Alais.) 

Je  pense  donc  que  la  véritable  prudence  consiste  à  pousser  du 
;  premier  coup  dans  le  sac  un  nombre  de  gouttes  suffisant,  ni  plus 
'  ni  moins ,  pour  solidifier  entièrement  la  masse  sanguine.  Ce  pré- 
cepte, bien  entendu,  ne  s'applique  qu'aux  cas  où  il  est  possible 

■  de  condamner  le  sang  au  repos  pendant  l'opération ,  au  moyen 
de  la  compression  indirecte.  Si  on  l'étendait  par  exemple  au  trai- 

itement  des  anévrysmes  de  l'aorte,  du  tronc  bracbio-cépbalique, 
de  la  sous-clavière,  de  l'iliaque  externe,  etc.,  on  s'exposerait  à 

;  injecter  une  dose  énorme  de  perchlorure,  sans  même  réussir 
à  coaguler  tout  le  sang  ,  et ,  quoique  M.  Barrier  ait  pu ,  sans  trop 

1  d'inconvénients ,  pousser  60  gouttes  à  k5°,  dans  un  anévrysme 

1  brachio-céphalique,  il  est  probable  que  cette  tentative,  répétée  sur 
d'autres  malades,  serait  de  nature  à  provoquer  des  accidents  for- 
midables. 

Quelques  mots  encore  sur  un  dernier  accident  qui  a  été  observé 
<àla  suite  des  injections  de  perchlorure.  Je  veux  parler  de  l'in- 
îflammation  et  de  la  suppuration  qui  se  produisent  quelquefois  sur 
'le  trajet  que  la  canule  parcourt  à  travers  les  chairs.  Dans  le  cas  de 
IM.  Barrier,  un  abcès  se  produisit  ainsi  en  dehors  de  l'anévrysme; 
il  s'accrut,  ou  agrandit  l'ouverture;  la  suppuration  dura  long- 
temps. L'anévrysme  continua  à  battre,  à  s'accroître  même,  et 

(1)  On  remarque  peiit-ûlrc  que  cela  est  en  coiitradiclion  avec  ce  que  j'ai  dit,  p.  SG/i,  h  pro- 
'  pos  de  la  Kalvano-piinctiire.  Mais  le  cailloi  galvanique  partiel  est  hrauctuip  moins  ii  rilanl  que 
'le  caillot  chimique  partiel,  parco  qu'il  est  incomparablement  plus  mou ,  et  qu'il  est  d'ailleurs 

■  prompicmcnt  brisé ,  dissocié  et  emporté  par  la  colonne  sanguine. 
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cependant  le  sac  ne  se  rompit  pas.  Mais  les  dangers  des  abcès 
péri-anévrysmaux  sont  trop  connus  pour  qu'on  puisse  s'y  fier;  il 
faut  donc  prendre  des  mesures  pour  empêcher  autant  que  pos- 
sible le  trajet  de  la  canule  de  s'enflammer  et  de  suppurer. 

Or  la  cause  de  cette  suppuration  ne  saurait  êti'e  douteuse.  Les 
ponctions  ordinaires  ne  suppurent  pas,  surtout  lorsqu'on  les  pra- 
tique avec  un  trocart  aussi  délié  que  celui  de  Pravaz,  et  si  le 
trajet  de  l'instrument  devient  le  siège  d'une  inflammation  suppu- 
rative,  il  est  naturel  de  penser  que  cela  est  dû  à  la  petite  quantité 
de  perchlorure  qui  reste  attachée  à  l'extrémité  de  la  canule. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient ,  M.  Debout  a  proposé  une  ma- 
nœuvre très-simple  (1).  Avant  de  retirer  la  canule,  on  fait  exécu- 
ter au  piston  de  la  seringue  un  demi-tour  ou  un  tour  en  arrière. 
Le  vide  se  fait  dans  le  corps  de  pompe.  Le  liquide,  contenu  dans 
la  canule,  rétrograde  et  est  remplacé  par  un  petit  caillot  filiforme. 
Le  tissu  cellulaire  se  trouve  ainsi  à  l'abri  de  toute  agression. 

Nous  pouvons  maintenant  formuler  avec  précision  le  manuel 
opératoire,  et  nous  parlerons  d'abord  des  cas  où  le  siège  de  la 
tumeur  permet  d'immobiUser  le  sang  au  moyen  de  la  com- 
pression indirecte.  Aussi  bien  ,  ces  cas  sont  à  peu  près  les  seuls 
jusqu'ici  où  la  méthode  des  injections  coagulantes  paraisse  ap- 
plicable avec  quelque  sécurité. 

Premier  temps.  On  se  munit  d'abord  d'une  seringue  de  Pravaz, 
graduée  comme  je  l'ai  déjà  dit  (2).  On  s'assure  que  le  piston  est 
en  état  de  fonctionner  avec  une  précision  rigoureuse ,  puis  on 
remplit  par  aspiration  la  seringue  privée  de  sa  canule. 

Deuxième  temps.  On  ponctionne  l'anévrysme  avec  le  trocart. 
On  a  conseillé  de  pratiquer  cette  ponction  suivant  les  principes 
de  la  méthode  sous-cutanée,  en  faisant  d'abord  un  pli  à  la  peau. 
Cetté  précaution,  qui  rend  iplus  difficile  le  maniement  ultériem- 
de  la  canule,  ne  me  semble  pas  nécessaire.  Dès  que  la  pointe  du 
trocart  est  arrivée  dans  le  sac,  ce  qu'on  reconnaît  à  la  diminution 
de  la  résistance,  on  retire  le  poinçon.  Si  un  jet  de  sang  artériel 
s'échappe  à  travers  la  canule,  cela  veut  dire  qu'on  est  arrivé  dans 
le  sac.  Alors,  on  pousse  de  nouveau  la  canule  pour  la  faire  par- 

(1)  Gaz.  mèd.  de  Lyon,  U  V,  p.  19it. 

(2)  Votj.  Plus  haut,  p.  388.  * 
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venir  jusqu'au  centre  de  l'anévrysme.  Cela  a  pour  but  d'empê- 
cher le  contact  direct  du  perchlorure  sur  la  paroi  du  sac. 

Si  le  sang  artériel  ne  s'écoulait  pas  au  moment  où  on  enlève  le 
poinçon,  on  réintroduirait  celui-ci  dans  la  canule  et  on  pousse- 
rait de  nouveau.  Il  est  tout  à  fait  indispensable  de  s'assurer  avant 
l'injection  que  l'instrument  a  bien  réellement  pénétré  dans  le  sac, 
et  l'issue  du  sang  artériel  est  le  seul  signe  sur  lequel  on  puisse 
compter. 

Troisième  temps.  Lorsque  la  canule  est  en  place,  on  applique 
la  compression  indirecte  au-dessus  et  au-dessous  de  la  tu- 
mem-,  et,  autant  que  possible ,  à  une  petite  distance  du  sac.  On 
commence  par  la  compression  inférieure.  Il  est  de  rigueur  que  la 
compression  supérieure  soit  totale.  Si  les  rapports  de  l'artère  ne 
s'y  opposent  pas,  on  emploie  de  préférence  un  tourniquet,  qui 
n'est  pas  susceptible  de  se  fatiguer  comme  les  doigts  d'un  aide. 
Cette  compression  totale  ne  devant  pas  durer  longtemps,  on  se 
servira  d'un  tourniquet  à  large  pelote,  aûn  d'être  bien  sûr  que 
l'artère  ne  pourra  pas  fuir. 

Quatrième  tem,ps.  La  seringue  est  rapidement  vissée  sur  la  ca- 
nule, et,  aussitôt,  on  fait  faire  au  piston  trois  demi-tours  pour 
expulser  le  sang  contenu  dans  la  canule  et  pour  l'empêcher  de 
s'y  coaguler  (1).  Ces  trois  premiers  demi-tours  ne  doivent  pas 
compter,  parce  qu'ils  représentent  assez  exactement  la  capacité 
de  la  canule.  Alors,  on  compte  un  nombre  de  demi-tours  propor- 
tionnel au  volume  de  l'anévrysme  et  au  degré  de  concentration 
du  liquide.  Avec  le  perchlorure  à  30°,  il  faut  quinze  demi-tours 
par  centilitre,  vingt  demi-tours  avec  le  perchlorure  à  15°. 

Il  est  bien  entendu  qu'avant  d'entreprendre  l'opération,  le  chi- 
rargien  a  cherché  à  se  rendre  compte  de  la  quantité  de  sang 
contenue  dans  le  sac;  mais  cette  appréciation  ne  peut  jamais  être 
rigoureuse.  Il  est  donc  convenable  d'injecter  d'abord  une  dose  un 

11)  M.  Lenoir,  pour  éviter  l'obsiruction  de  la  canule  par  un  caillot,  a  fait  adapter  à  la 
seringue  une  seconde  canule  aussi  longue  et  plus  étroite  que  la  canule  du  trocart.  Celle-ci  ne 
sert  qu'à  conduire  rapidement  dans  le  sac  la  canule  de  la  seringue,  pn-alablcnietu  remplie  de 
perchlorure.  Lorsqu'on  se  sert  de  cet  insirument,  le  nomhre  de  gouttes  qui  pénttre  dans 
l'anévrysme  est  exactement  égal  au  nombre  de  demi-tours  qu'on  fait  exécuter  à  la  vis.  Celle 
modification  est  ingénieuse,  mais  elle  ne  me  parait  pas  nécessaire,  attendu  que  l'action  coagu- 
lante du  perchlorure  n'est  pas  absolument  instantanée,  et  ne  commence  qu'au  bout  de  huit  à 
dix  secondes.  On  a  donc  le  temps,  dans  le  procédé  ordinaire,  de  remplacer  le  sang  de  la  canulo 
par  du  perchlorure  liquidç,  avant  que  la  coagulation  ne  soit  coiiiincncéc, 
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peu  inférieure  à  celle  qu'on  juge  nécessaire.  Dès  que  l'injection  est 
pratiquée,  sans  enlever  la  canule,  sans  dévisser  la  seringue,  on 
attend  pendant  environ  une  minute  pour  permettre  au  perchlo- 
rure  de  se  combiner  avec  une  certaine  quantité  de  sang,  puis  on 
malaxe  légèrement  la  tumeur  avec  les  doigts.  Si  on  commençait 
plus  tôt  ce  massage,  on  s'exposerait  à  faire  refluer  dans  l'artère  le 
perchlorure  encore  complètement  liquide.  Au  bout  de  quatre  ou 
cinq  minutes,  on  s'arrête.  On  examine  attentivement  la  tumeur, 
en  évitant  avec  le  plus  grand  soin  de  relâcber  le  tourniquet.  C'est 
la  seule  palpation  qui  est  appelée  à  faire  connaître  l'état  du  con- 
tenu de  l'anévrysme.  Il  serait  périlleux  de  lever,  même  momen- 
tanément, la  compression,  pour  chercher  à  apprécier  l'état  des 
battements,  parce  que  la  moindre  ondée  sanguine  pourrait  en- 
traîner dans  les  artères  inférieures  une  partie  dli  caiUot  chimique 
encore  trop  peu  consistant. 

Si,  au  bout  de  quatre  ou  cinq  minutes,  la  tumeur  paraît  suffi- 
samment dure,  on  passe  au  cinquième  temps,  sinon,  on  attend 
deux  à  trois  minutes,  et  on  pousse  encore  quelques  gouttes  de 
perchlorure.  On  se  comporte  comme  la  première  fois ,  et  on  pro- 
cède ainsi  en  élevant  peu  à  peu  la  dose,  jusqu'à  ce  que  la  solidi- 
fication soit  complète.  Ces  injections  successives,  faites  à  quel- 
ques minutes  d'intervalle,  ont  été  recommandées  par  M.  Diday 
dans  un  article  fort  sage  publié  à  l'occasion  de  la  discussion  de 
l'Académie  (1).  Grâce  à  elles,  on  peutgraduer  l'injection  et  atteindre 
la  dose  de  perchlorure  nécessaire  pour  coaguler  le  sang,  sans 
s'exposer  à  la  dépasser. 

Cinquième  temps.  Dès  que  la  solidification  totale  est  obtenue, 
on  fait  exécuter  à  la  vis  du  piston  un  tour  entier  en  arrière,  et 
on  retire  brusquement  la  canule  en  fixant  la  peau  avec  les 
doigts. 

.  L'opération  proprement  dite  est  alors  terminée.  La  compres- 
sion inférieui'e  est  abandonnée.  Mais  le  malade  ne  doit  pas  être 
encore  renvoyé  à  son  lit.  La  compression  supérieure  doit  être 
maintenue  totale  pendant  au  moins  vingt  minutes.  Aloi's  on  re- 
lâche le  tourniquet  et  on  explore  la  tumeur. 
Si  les  battements  ne  reparaissent  pas,  le  but  de  l'opération  est 


(1)  Caz.  hebdomadaire,  T.  I ,  p.  131  (  10  décembre  185:»  ). 
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atteint.  Le  malade  est  reconduit  à  son  lit,  et  on  doit  s'occuper 
(le  prévenir  rinflanmialion.  Le  repos  absolu,  le  régime  (demi- 
iliète),  les  applications  réfrigérantes  remplissent  cette  indication, 
si,  malgré  cela,  l'inflammation  se  développait,  les  cataplasmes, 
les  applications  de  sangsues  pourraient  devenir  nécessaires. 

Il  n'y  a  pas  d'exemple  jusqu'ici  que  les  battements  aient  reparu 
dans  une  tumeur  complètement  solidifiée;  il  n'est  donc  pas  néces- 
saire de  fatiguer  le  malade  par  l'application  permanente  de  la 
compression  indirecte. 

Mais  si  on  s'aperçoit  immédiatement  après  l'opération  que 
l'anévrysme  incomplètement  oblitéré  continue  à  battre,  il  n'en  est 
plus  de  même.  La  compression  directe  et  la  compression  indirecte 
trouvent  alors  leur  application. 

La  compression  indirecte,  destinée  à  rester  en  place  pendant 
plusieurs  jours,  doit  être  partielle  et  exécutée  à  l'aide  d'un  des 
tourniquets  que  je  décrirai  plus  loin  (1).  Elle  a  pour  but  de  ralentir 
le  cours  du  sang  dans  l'anévrysme,  de  favoriser,  par  conséquent, 
la  formation  du  caillot  secondaire  qui  pourra  achever  l'oblitéra- 
tion, et  surtout  de  laisser  en  repos  le  caillot  chimique  qu'une  im- 
pulsion trop  considérable  pousserait  avec  violence  contre  les  parois 
irritables  du  sac.  Le  meilleur  moyen  de  prévenir  l'inflammation 
consécutive  à  la  coagulation  partielle  et  de  la  combattre  quand 
elle  a  paru,  consiste  certainement  à  modérer  le  cours  du  sang 
dans  l'artère  anévrysmatique.  Dans  le  premier  cas  de  M.  Soulé, 
la  ligature  de  l'artère  fémorale  arrêta  promptement  l'inflammation 
provoquée  par  une  injection  insuffisante  dé  perchlorure  (7  gouttes 
dans  un  anévrysme  crural  large  de  10  centimètres).  Ainsi,  la  com- 
pression indirecte  a,  entre  autres  avantages,  celui  d'agir  comme 
moyen  antiphlogistique. 

L'application  du  tourniquet  n'empêche  pas  d'exercer  une  com- 
pression modéi-ée  au  niveau  même  de  la  tumeur,  à  l'aide  de 
quelques  compresses  graduées  soutenues  par  une  bande.  Cela  a 
pour  but  de  refouler  le  caillot  chimique  vers  l'artère,  d'empêcher 
le  sang  de  pénétrer  dans  la  tumeur,  et  d'immobiliser  les  parties. 
Toutefois,  cette  compression  directe  devra  être  surveillée  avec  le 
plus  grand  soin,  et  enlevée  si  l'inflammation  se  développe. 


(1)  foy.  plus  loin ,  cliap,  XIX ,  S  5, 
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Enfin,  une  vessie  pleine  de  glace  doit  être  appliquée  sur  la 
bande  qui  sert  à  exécuter  la  compression  directe.  Je  n'ai  pas 
besoin  de  dire  que  ce  moyen  est  purement  antiphlogislique. 

En  prenant  toutes  ces  précautions,  on  arrivera  sans  doute  à 
rendre  les  injections  coagulantes  efficaces  dans  le  plus  grand 
nombre  des  cas.  Mais  une  cause  quelconque  peut  faire  échouer 
une  première  tentative,  et  il  y  a  lieu  de  se  demander  s'il  con- 
vient, en  pareil  cas,  de  faire  quelque  temps  après  une  tentative 
nouvelle. 

Huit  malades,  à  ma  connaissance,  ont  ainsi  sulji  plusieurs 
opérations  à  quelques  jours  d'intervalle.  Trois  fois  l'anévrysme 
occupait  une  situation  telle  qu'il  était  impossible  d'y  immobiliser 
le  sang  pendant  la  durée  de  l'injection  (1).  Les  tentatives  ulté- 
rieures ne  furent  donc  pas  plus  efficaces  que  la  première.  Dans 
les  cinq  autres  cas,  le  siège  de  la  tumeur  permil  de  procéder 
d'une  façon  plus  régulière  ;  la  circulation  anévrysmale  fut  maî- 
trisée au  moyen  de  la  compression  indirecte,  et  la  coagulation 
du  sang,  qui  avait  fait  défaut  la  première  fois,  fut  obtenue  la  se- 
conde (2).  Cette  coagulation  ne  fut  que  partielle  sur  les  malades 
de  MM.  Velpeau,  Lenoir  et  Soulé.  Dans  les  trois  cas,  elle  provo- 
qua une  grave  inflammation,  et  les  deux  malades  qui  survécu- 
rent ne  furent  guéris  que  par  la  ligature.  Mais  sur  le  malade  de 
M.  Raoult,  et  sur  l'un  des  malades  de  M.  Jobert,  la  coagulation 
fut  totale  et  la  guérison  fut  obtenue  sans  accident.' 

Ainsi,  il  est  bien  certain  que,  là  où  une  première  injection  a 
échoué,  une  deuxième  peut  réussir.  Si  on  considère  toutefois  que 
sur  cinq  malades  soumis  à  ces  injections  répétées,  trois  ont  eu  à 
subir  une  inflammation  dangereuse  à  laquelle  l'un  d'eux  a  môme 
succombé,  on  est  naturellement  conduit  à  supposer  que  la  gravité 


(1)  Cas  de  Syhe  :  anévrysme  de  l'aorte,  deux  injections.  —  Cas  de  Bahrier  :  anévrysma 
bracliio-céphalique,  trois  injections.— Cas  de  Dufour  :  anévi-ysiiie  énorme  de  lacaroiide,  deux 
injections. 

(2)  Dans  le  cas  de  IVI.  Lenoir,  la  coagulation  partielle  ne  fut  obtenue  qu'à  la  troisième 
tentative,  mais  tout  permet  de  croire  que  la  première  fois  l'injection  n'avait  pas  pénétré  dans 
la  cavité  de  l'anévrysme.  La  canule,  en  effet,  n'avait  donné  issue  qu'à  quelques  gouttes  de 
sang  veineux,  et  l'injection  pénétra  si  peu  dans  le  sac  ,  qu'an  moment  oii  on  dévissa  la  se- 
ringue, la  canule  laissa  refluer  quelques  gouttes  de  perchlorure  do  fer  à  peu  prés  pur.  Or,  on 
avait  fait  en  tout  sept  demi-tours.  Les  deux  ou  Irois  premières  gouttes  avaient  été  employées 
à  remplir  la  canule;  et  l'injection  proprement  dite  n'avait  pas  dépassé  quatre  à  cinq  goutte» 
(G<«.  Iiebdomadaire,  T.  I,  p.  10,     oct.  1853), 
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des  accidents  a  été  due,  en  grande  partie,  à  l'action  du  per- 
chlorure  sur  une  tumeur  déjù  irritée  par  une  première  in- 
jection. 

Je  suis  loin  de  rejeter  cette  interprétation  d'une  manière  abso- 
lue; ainsi  que  M.  Laugier  l'a  dit  à  l'Académie,  la  répétition  des 
ponctions  simples  peut  pousser  à  l'inflammation  certaines  tumeurs 
beaucoup  moins  irritables  que  les  anévrysmes.  Je  ne  conteste  donc 
pas  rinfluence  des  injections  réitérées  sur  le  développement  de 
l'inflammation  anévrysmale.  Je  rappellerai  pourtant  que  dans  les 
faits  de  MM.  Velpeau,  Lenoir  et  Soulé,  la  coagulation  n'avait  été 
que  partielle,  circonstance  qui,  à  elle  seule,  est  bien  capable 
d'expliquer  l'apparition  des  accidents. 

Le  hasard  veut  précisément  que  jusqu'ici  l'intensité  de  l'inflam- 
mation ait  été  d'autant  plus  forte  qu'il  s'était  écoulé  plus  de  temps 
entre  les  deux  injections.  Cet  intervalle  a  été  de  deux  jours  seu- 
1  lement  dans  le  cas  de  M.  Raoult,  et  quoique  le  perclilorure  eût  été 
j  poussé  à  travers  une  incision,  l'inflammation  fut  si  légère  que  le 
•  surlendemain  l'opéré  reprit  ses  travaux.  Le  malade  de  M.  Jobert, 
opéré  deux  fois  en  quatre  jours,  fut  plus  heureux  encore,  puis- 
qu'il ne  survint  chez  lui  aucune  inflammation.  Cinq  jours  séparè- 
rent les  deux  séances  dans  le  cas  de  M.  Soulé.  L'inflammation  fut 
déjà  plus  forte  et  la  ligature  devint  nécessaire;  mais  la  tumem-  ne 
|-  suppura  pas,  et  il  paraît  que  l'inflammation  n'avait  pas  marché 

■  bien  vite,  puisque  le  chirurgien  attendit  trente-sept  jours  avant  de 
lier  l'artère  crurale.  Ainsi,  voilà  trois  cas  où  les  injections  ont  été 
réitérées  à  de  courts  intervalles,  et  l'inflammation  a  été  légère 
la  première  fois,  nulle  la  deuxième,  modérée  la  troisième  fois. 

'  Voici  maintenant  deux  autres  faits  qui  contrastent  avec  les  pré- 
,  cédents.  Cas  de  M.  Lenoir  :  dix-neuf  jours  d'intervalle.  Inflam- 

■  mation  violente,  débutant  six  jours  après  la  dernière  injection,  et 
suivie  de  mort  quatre  jours  plus  tard.  —  Cas  de  M.  Velpeau  : 
vingt  et  un  jours  d'intervaUe.  Inflammation  très-vive  et  très,- 

,  prompte,  nécessitant  la  ligature  sept  jours  après  la  deuxième  in- 
jection, et  aboutissant  à  la  suppuration  au  bout  de  quelques  jours 
encore. 

Je  ne  pousse  pas  le  culte  du  fait  jusqu'à  dire  que  les  chances 
'  d'accidents  s'accroissent  en  proportion  de  l'intervalle  qui  sépare 
'  les  deux  injection.s,  pour  admettre  une  proposition  aussi  excen- 
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Iriqiie,  il  faudrait  avoir  la  main  forcée  par  une  slalislique  très- 
considérable  ;  jusque-là,  j'allribuerai  au  hasard  le  singulier  ré- 
sultat que  je  viens  de  faire  connaître.  Mais  il  m'est  au  moins 
permis  de  dire  que  les  craintes  manifestées  par  les  chirurgiens 
sur  les  dangers  des  injections  rapprochées  sont  encore  purement 
théoriques.  On  a  raisonné  jusqu'ici  comme  si  le  contact  du  per- 
chlorure  sur  les  parois  du  sac  était  la  cause  principale  et  presque 
la  cause  unique  de  l'inflammation  consécutive,  tandis  que  cette 
inflammation  dépend  principalement  de  l'action  irritante  des  cail- 
lots, surtout  des  caillots  partiels.  Lorsque  le  perchlorure  ne  pro- 
duit aucune  coagulation,  il  ne  séjourne  pas  dans  l'anévrysme  et 
n'agit  guère  sur  le  sac  ;  témoin  le  malade  à  qui  M.  Barrier  injecta 
60  gouttes  à  45"  en  une  seule  séance,  sans  même  provoquer  l'inflam- 
mation de  la  poche  anévrysmale.  Lors  donc  qu'une  première  ten- 
tative a  complètement  échoué,  je  ne  vois  pas  la  nécessité  d'at- 
tendre bien  longtemps  pour  recommencer.  Si  au  bout  d'une 
semaine,  il  n'y  a  aucune  ù'ace  d'inflanmiation,  je  crois  qu'on 
peut  sans  imprudence  faire  une  nouvelle  tentative.  Reste  mainte- 
nant le  cas  où  la  coagulation  est  partielle.  Ici  la  question  est  plus 
épineuse,  car  il  y  a  des  raisons  pour  agir  et  des  raisons  pour 
attendre.  D'une  part,  l'inflammation  consécutive  qui  se  dévelop- 
pera certainement  autour  du  caillot  partiel  est  de  nature  à  achever 
l'oblitération  en  faisant  déposer  des  caillots  passifs  dans  le  reste 
de  la  cavité  anévrysmale,  et  il  semble  naturel  d'attendre  que  le 
malade  ait  profité  de  cette  chance  favorable  avant  de  se  décider 
à  pratiquer  une  nouvelle  injection.  Mais,  d'une  autre  part,  on  con- 
naît la  gravité  de  l'inflammation  consécutive  dans  un  anévrysme 
partiellement  obhtéré  par  l'action  du  perchlorure.  Il  n'y  a  pas 
d'exemple  jusqu'ici  que  la  guérison  ait  été  obtenue  par  ce  méca- 
nisme ;  et  le  seul  malade  chez  lequel  la  solidification  du  sang  ait 
été  complétée  par  l'inflammation,  succomba  deux  jours  après  à 
la  violence  des  accidents  (cas  de  Lenoir).  Il  ne  faut  donc  pas 
compter  sur  l'inflammation  pour  achever  l'œuvre  du  perchlorure. 
Ce  prétendu  auxiliaire  jusqu'ici  n'a  été  que  nuisible.  Loin  de 
désirer  l'inflammation,  le  chirurgien  doit  la  prévenir  et  la  com- 
battre par  tous  les  moyens  possibles,  et  le  procédé  le  plus  sûr 
serait  peut-être  de  condamner  l'anévrysme  au  repos  en  complé- 
tant la  coagulation  au  moyen  d'une  injeclion  pouvelle. 
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Je  donnerais  donc  volontiers  les  préceptes  suivants  : 
i"  Si  deux  ou  trois  jours  après  la  première  opération,  la  tu- 
iiiour,  toujours  pulsatile,  est  en  partie  solidifiée;  si,  de  plus,  die 
n  est  le  siège  d'aucune  inflammation,  il  sera  permis  d'en  conclure 
(1110  le  perchlorure  n'a  pas  irrité  les  parois  du  sac,  et  on  poussera 
dans  l'anévrysme  une  nouvelle  injection  destinée  à  rendre  la 
LuagTilation  complète. 

2"  Si,  au  contraire,  à  cette  époque  ,  des  signes  d'inflammation 
■existent  déjà  dans  la  tumeur,  on  devra  les  attribuer  à  l'action 
irritante  du  perchlorure  et  se  garder  de  pratiquer  une  seconde 
:  injection ,  qui  ne  pourrait  qu'accroître  les  accidents. 

3°  Enfin,  d'une  manière  générale,  quelle  que  soit  la  durée  du 
■temps  qui  s'est  écoulé  depuis  la  première  opération  ,  toutes  les 
fois  que  la  tumeur  sera  le  siège  d'un  état  inflammatoire,  il  faudra 
s'abstenir  de  toute  tentative  nouvelle,  jusqu'à  ce  que  l'inflamma- 
ition  ait  complètement  disparu.  Il  sera  môme  bon  d'attendre 
iquelques  jours  de  plus  et  de  laisser  reposer  les  tissus  avant  de 
leur  faire  subir  une  seconde  agression. 

Tels  sont  les  préceptes  pratiques  qui ,  dans  l'état  actuel  de  la 
«cience,  me  paraissent  propres  à  guider  les  chirurgiens  dans 
l'emploi  de  la  méthode  des  injections  coagulantes.  Cette  méthode 
est  de  date  trop  récente,  elle  a  été  appliquée  trop  rarement  et 
d'une  manière  trop  peu  rigoureuse  pour  qu'il  soit  possible  d'en 
apprécier  exactement  la  valeur.  On  a  pu  croire  d'abord  qu'elle 
allait  guérir  tous  les  anévrysmes  ;  c'est  en  grande  partie  la  cause 
:1e  ses  revers  ;  et ,  pour  avoir  voulu  monter  trop  haut,  elle  est 
oeut-être  descendue  trop  bas.  Tâchons  donc  de  déterminer  les 
as  où  elle  paraît  applicable ,  et  n'oubUons  pas  que  les  accidents 
iusqu'ici  ont  été  dus  à  la  coagulation  incomplète  du  sang  et  à 
^'action  irritante  du  caillot  chimique,  corps  tout  à  fait  inorgani- 
iable,  qui  partage  les  propriétés  nuisibles  des  caillots  passifs. 

Cela  nous  permet  déjà  de  rejeter  la  nouvelle  méthode  toutes' 
es  fois  que  l'anévrysme  est  volumineux ,  parce  que  le  gros  caillot 
^îhimique  qu'on  obtiendrait  ne  serait  vraisemblablement  pas  to- 
éré  par  les  tissus  et  donnerait  lieu  à  un  travail  d'élimination, 
.'expérience  seule  pourra  montrer  plus  tard  jusqu'à  quel  point 
■îette  règle  est  rigoureuse.  Il  est  possible  que  je  manifeste  à  cet 
igard  des  craintes  exagérées;  peut-être  le  caillot  chimique 
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complet  est-il  moins  irritant  que  je  ne  viens  de  le  dire;  mais  dans 
l'état  présent  des  choses ,  il  importe  avant  tout  de  ne  pas  com- 
mettre d'imprudence,  de  ne  compromettre  ni  la  vie  des  malades, 
ni  l'avenir  de  la  méthode ,  et  il  est  sage  de  n'appliquer  les  injec- 
tions coagulantes  qu'aux  anévrysmes  de  petit  volume.  Si,  comme 
je  l'espère,  on  réussit  dans  ces  cas  favorables ,  on  pourra  arriver 
peu  à  peu  à  attaquer  de  la  même  manière  les  anévrysmes  plus 
volumineux. 

Ce  premier  motif  suffirait  déjà  pour  soustraire  à  la  méthode  de 
Monteggia  les  anévrysmes  de  l'aorte  et  les  grands  anévrysmes  du 
cou  ou  de  la  racme  des  membres  ;  mais  il  y  a  une  autre  raison 
beaucoup  plus  formelle,  qui  doit  forcer  ici  le  chirurgien  à  s'abs- 
tenir :  c'est  la  situation  même  de  la  tumeur  et  l'hupossibilité  où 
on  se  trouve  d'y  arrêter  le  cours  du  sang  pendant  quelques  mi- 
nutes au  moyen  de  la  compression  indirecte.  L'action  du  per- 
chlorure  n'est  pas  tout  à  fait  instantanée.  Dans  les  expériences 
de  laboratoire,  en  se  mettant  dans  les  conditions  les  plus  favo- 
rables, en  calculant  rigoureusement  les  proportions  relatives  du 
sang  et  du  perchlorure,  et  en  agitant  le  mélange  au  moyen  d'une 
baguette  de  verre,  il  s'écoule  toujours  au  moins  trente  secondes 
avant  que  la  coagulation  ne  commence  à  s'effectuer.  Or,  trente 
secondes  représentent  plus  de  trente  pulsations  artérielles,  sur- 
tout chez  un  malade  ému  par  l'attente  de  l'opération.  —  Le  saug 
a  donc  le  temps  de  se  renouveler  dans  le  sac  avant  la  coagula- 
tion, et  le  perchlorure,  entraîné  au  loin,  va  exercer  son  action 
dans  des  vaisseaux  où  il  ne  peut  être  que  nuisible.  Û  est  donc 
indispensable  de  soustraire  l'anévrysme,  pendant  toute  la  durée 
de  l'opération,  au  choc  des  ondées  sanguines.  M.  Barder  s'est 
demandé  si  on  n'immobiliserait  pas  le  sang  d'une  manière  suf- 
fisante en  appliquant  sur  l'artère  une  compression  entre  la  tu- 
meur et  les  capillaires.  Mais  l'expérience  n'a  pas  répondu  à  son 
.  attente,  et  j'ai  déjà  dit  que  ce  chirurgien  injecta  vainement  des 
doses  très-élevées  de  perchlorure  à  30°,  35°  et  45°  dans  un  ané- 
vrysme  du  tronc  brachio-céphahque,  pendant  qu'on  comprnuail 
à  la  fois  la  carotide  et  la  sous-clavière.  Cela  suffit,  je  pense,  pour 
qu'on  renonce  à  guérir  au  moyen  des  injections  de  perchlorure 
les  anévrysmes  inaccessibles  à  la  méthode  d'Anel. 

Si  plus  tard  on  découvre  quelque  autre  Uquide  dont  l'action 
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sur  le  sang  soit  tout  à  fait  instantanée  ,  il  sera  temps  de  revenir 
sur  cette  condamnation,  mais  cela  me  paraît  douteux. 

La  méthode  des  injections  coagulantes  n'a  donc  pas  élargi  le 
champ  de  la  médecine  opératoire ,  comme  on  a  pu  le  croire  un 
instant.  Les  anévrysmes  auxquels  elle  s'adresse  ne  forment  même 
qu'une  partie  de  ceiLx  qu'on  savait  déjà  guérir.  Les  anévrysmes 
peu  volumineux  du  bras ,  de  l'avant-bras  et  de  la  main ,  ceux  du 
pied  et  de  la  partie  inférieure  de  la  jambe,  ceux  des  artères  su- 
perficielles de  la  tête  pourront  sans  imprudence  être  traités  par 
cette  méthode.  11  ne  faudrait  pas  non  plus  reculer  devant  un 
j  petit  anévrysme  de  la  partie  moyenne  de  la  fémorale.  Les  ané- 
j  vrysmes  poplités  me  semblent  pour  le  moment  devoir  être  res- 
pectés, par  le  double  motif  que  la  compression  inférieure  est  à 
])eu  près  impossible  et  que  la  veine  poplitée,  occupant  une  situa- 
.  tion  inconnue,  peut  toujours  être  atteinte  par  le  trocart. 

Le  fait  de  M.  Jobert  prouve  qu'on  peut  aussi  appliquer  la  mé- 
1!  tbode  de  Monteggia  au  traitement  des  anévrysmes  artério-vei- 
neux  du  pli  du  coude. 

Monteggia  avait  proposé  de  combiner  les  injections  coagulantes 
avec  la  méthode  de  Brasdor,  c'est-à-dire  avec  la  ligature  de  l'ar- 
tère  entre  la  tumeur  et  les  capillaires.  Cela  avait  pour  but  de  fa- 
^  voriser  la  coagulation,  qui  est  toujours  incertaine  lorsque  la 
I  méthode  de  Brasdor  est  employée  seule.  Cette  idée  a  été  mise  à 
l  exécution  par  M.  Pétrequin,  dans  un  cas  d'anévrysme  de  la  sous- 
j  clavière  droite.  Ce  vaisseau  fut  lié  le  27  septembre  1853  en  dehors 
!  des  scalènes.  Deux  jours  après,  la  tumeur  battant  toujours, 
I  M.  Pétrequin  ponctionna  le  sac  et  y  injecta  8  à  9  gouttes  de 
perchlorure  ferro-manganique  à  30°.  Pendant  l'injection,  on 
'  exerça  sur  le  tronc  brachio-céphaUque  une  compression  qui  fut 
I  ensuite  continuée  pendant  dix  minutes.  Le  lendemain  les  batte- 
I  ments  étaient  très-affaiblis ;  ils  disparurent  vingt-quatre  heures 
I  plus  tard.  Il  ne  survint  aucun  accident  du  côté  de  la  tumeur 
•  et  tout  allait  bien,  lorsque  trois  hémorrhagies  fournies  par  le 
I  bout  inférieur  de  l'artère,  au  niveau  de  la  ligature,  emportèrent  le 
I  malade  douze  jours  après  la  première  opération  (1).  L'injection 
'  coagulante  ne  peut  être  accusée  de  ce  malheur,  mais  il  s'agit  de  sa- 


li) A,-i<t.  des  acience-i,  si'ancc  ilii  19  dOccinhio  m3  ,  dans  0((Z,  Itcbdom.,  T,  J,  p.  in. 
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voir  si  elle  a  eu  le  mérite  de  faire  oblitérer  l'anévrysme.  La  coa- 
gulation du  sang  ,  en  elTet,  n'a  pas  été  immédiate,  elle  n'a  été 
complète  que  deux  jours  plus  tard,  et  on  peut  se  demander  si 
elle  a  été  due  à  l'action  du  sel  ferro-manganique,  ou  à  l'action 
de  la  ligature.  Quoique  cette  question  resie  douteuse,  le  fait  de 
M.  Pétrequin  est  encourageant;  il  est  permis,  jusqu'à  preuve  du 
contraire,  de  considérer  les  injections  coagulantes  comme  un 
adjuvant  utile  dans  les  cas  presque  désespérés  qui  réclament 
l'application  de  la  méthode  de  Brasdor. 


CHAPITRE  XVI. 

Al  ét  11  ode   de  \^alsalva 

(traitement  médical). 

Les  méthodes  que  j'ai  étudiées  jusqu'ici  s'adressent  directe- 
ment à  la  tumeur  anévrysmale  et  méritent  le  nom  de  méthodes 
directes,  -—  à  l'exception  peut-être  de  la  double  ligature  qui, 
lorsqu'elle  est  appliquée  suivant  le.  procédé  de  M.  RIalgaigne,  se 
rapproche  beaucoup  des  méthodes  indirectes. 

Je  vais  décrire  maintenant  les  méthodes  qui  n'agissent  sur  les 
anévrysmes  que  par  l'intermédiaire  de  la  circulation,  et  qui 
toutes ,  en  définitive ,  ont  pour  but  de  faire  déposer  des  caiUots 
dans  le  sac  en  y  ralentissant  la  circulation. 

Je  commencerai  par  la  méthode  de  Valsalva. 

On  donne  ce  nom  à  l'ensemble  des  moyens  qui  ont  pour  but 
de  diminuer  l'énergie  de  la  circulation  générale. 

Pardonnons  au  grand  Morgagni ,  qui  était  pourtant  l'élève  et 
l'ami  de  Valsalva,  d'avoir  pu  croire  que  l'un  des  écrivains  con- 
nus sous  le  nom  d'Hippocrate ,  avait  été  l'inventeur  de  cette  mé- 
thode (1).  La  légion  hippocra tique  ne  savait  même  pas  distinguer 
les  artères  des  veines,  et  ignorait  par  conséquent  jusqu'à  l'exis- 
tence de  l'anévrysme.  line  absence  lolale  de  criticpie,  une  aveugle 

(1)  MouG\GM.  De  mlibiis  cl  caiisis  vwrboriim  ,  Episi.  XVII ,  n"  .■?U. 
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I  ooiifiance  dans  l'omniscience  des  anciens,  ont  pu  seules  faire 
accepter  l'insoutenable  opinion  de  Morgagni.  Ainsi,  llodgson , 
parlant  du  traitement  médical  de  Fanëvrysme,  dit  que  cette  pra- 
tique ,  suggérée  par  Hippocrate,  a  été  conQrmée  par  l'expérience 
(le  Valsalva  (1),  etPellelan  lui-môme ,  après  avoir  constaté  que  le 
icxte  hippocratique  se  rapporte  à  une  alTection  tout  à  fait  diffé- 
rente de  l'anévrysme ,  n'hésite  pas  à  dire  cjue  Valsalva  doit  avoir 
puisé  l'idée  de  sa  méthode  dans  les  écrits  d'Hippocrate  (2).  Cette 
manière  d'écrire  l'histoire  est  fort  commode.  Le  fait  est  que  l'au- 
tour du  traité  De  morbis ,  donnant  une  description  fantastique  de 
je  ne  sais  quelle  maladie  du  poumon,  qui  commence  par  des 
varices  et  qui  finit  par  la  suppuration ,  a  conseillé  de  traiter  par 
la  diète  et  par  les  saignées  les  malades  qui ,  par  hasard,  seraient 
1  atteints  de  cette  affection  imaginaire  (3). 

L'idée  de  saigner  les  individus  affectés  d'anévrysme  est  cer- 
tainement antérieure  à  Valsalva;  depuis  longtemps  déjà  les  sai- 
:gnées  dérivatives  étaient  employées  pour  remédier  aux  hémor- 
rhagies  et  même  aux  hémorrhagies  artérielles  traumatiques. 
Bernard  Genga,  au  xvn*  siècle  (/î),  avait  eu  recours  à  ce  moyen  , 
•en  même  temps  qu'à  la  compression ,  pour  empêcher  le  déve- 
iloppement  des  anévrysmes  traumatiques  ou  pour  les  combattre 
limmédiatement  après  leur  formation.  Je  lis  dans  une  observation 
'publiée  par  RommeUus,  en  1688,  qu'un  anévrysme  traumatique 
'du  coude ,  gros  comme  un  œuf  d'oie ,  et  trop  volumineux  pour 
être  opéré  par  les  chirurgiens  de  ce  temps-là,  fut  traité  de  la 
manière  suivante  :  ?er  integrum  annum  varia  a  variis  fuerunt 
administrata  remédia ,  venœsectio,  purgatio ,  fotus ,  epithemata, 
emplastra ,  etc.  Le  malade ,  fatigué  de  ce  long  traitement ,  reprit 
ises  travaux;  mais  sa  tumeur,  devenue  plus  dure  sous  l'influence 
du  traitement,  continua  à  se  remplir  de  fibrine  et  finit  par  s'obli- 
térer tout  à  fait.  Ces  saignées  et  ces  purgations  répétées ,  res- 
•semblent  beaucoup  au  traitement  de  Valsalva.  Mais  Rommelius 
fut  loin  d'ériger  en  méthode  l'emploi  de  ces  moyens ,  car  il  ter- 
mina son  observation  par  cette  phrase  plus  chrétienne  que 

(1)  IIODGSON.  IlIalaU.  des  an.  cl  dcn  reines,  Ir.  fraiiq.  Paris,  1819,  in-8".  T.  I ,  p.  1%. 

(2)  Pelletan.  Clinique  cMrurgicale.  Paris,  1810,  in-8",  T.  1,  p.  5û, 

,3)  HiPPOCBATE.  De  morbis,  lib.  I,  §  10.  Edit.  tJnden.  IVaples,  17(17,         T.  U,  p.  G. 
j    (»)  MoRGAGfti.  Desedibiis  et  causis  morb.,  Epist.  XVU,  ii"  30. 
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scientifique  :  Non  propria  esse  remédia  quœ  languores  sananl , 
sed  solam  misericordiam  et  henedictionem  divinam  (1). 

Quant  à  la  diète  ,  il  était  naturel  de  la  prescrire  aussi ,  puisque 
de  tout  temps  les  individus  affectés  d'anévrysme  interne  ont 
reconnu  que  les  excès  de  table  donnent  lieu  à  l'exaspération  des 
accidents.  Lancisi  raconte  naïvement  que  Marc-Aurèle  Séverin 
guérit  ainsi  au  moyen  de  la  diète  l'anévrysme  du  roi  Char- 
les IX  (2).  S'il  eût  lu  avec  plus  de  soin  le  texte  de  M.-A.  Séverin , 
il  n'eût  pas  commis  cet  étrange  anachronisme.  Le  malade  en 
question  n'était  roi  ni  de  France  ni  de  Suède  ;  il  était  simplement 
cocher  de  bonne  maison ,  «  Carolus  Nenna ,  Joannis  Dorieti 
Corregi  auriga,  »  —  et  il  n'avait  point  d'anévrysme,  mais  de 
simples  battements  épigastriques,  ainsi  que  M.-A.  Séverin  a  soin 
de  le  dire  expressément  (3). 

Laissons  donc  à  Valsalva  le  mérite  de  la  création  de  la  méthode 
qui  porte  son  nom ,  mérite  qu'il  partage  seulement  avec  Albertini, 
son  condisciple  et  son  collaborateur.  Il  n'est  pas  certain  que  les 
faits  de  Lancisi  soient  antérieurs  à  ceux  de  Valsalva,  et  d'ailleurs 
Xancisi ,  qui  a  guéri  il  est  vrai  plusieurs  anévi'ysmes  internes  {k) , 
ne  propose  le  régime  et  les  saignées  que  comme  des  moyens  pal- 
liatifs propres  à  prolonger  la  vie  des  malades  (5) .  Valsalva ,  au 
contraire ,  érigea  la  diète  et  la  saignée  en  une  méthode  régulière 
qu'il  appliqua  plusieurs  fois  avec  un  succès  complet,  et  que  Franc. 
Albertini,  son  camarade  d'études,  décrivit  avec  soin  dans  les 
Commentaires  de  Bologne  (6).  Morgagni  nous  apprend  que  Stan- 
cario ,  de  Bologne ,  guérit  ainsi  une  jeune  religieuse  atteinte 
d'anévrysme  interne.  Depuis  lors  ,  les  faits  se  sont  multipliés  ,  et 
je  n'exagère  pas  en  disant  que  j'ai  lu  au  moins  trente  observations 
d'anévrysmes  inopérables  complètement  guéris  par  la  méthode 
de  Valsalva, 

(1)  Miscellanea  curiosii  med.-phys.  Nuremberg ,  1688 ,  Dec.  II,  an.  VII,  iii-îi",  p.  5S7i 
obs.  CCVII. 

(2)  Lancisi.  De  molu  corclis  et  Anciinjsmalibiis ,  pars  11,  lib.  I,  prop.  XLUl. 

(3)  M.-A.  SÉVElilN.  Oc  novissime  obseruatis  absccssibus ,  cap.  VII,  in  fine;  dans  d( 
abscessuum  recondilâ  naturâ.  Édit.  de  Leyde,  1724,  in-ft",  p.  207. 

(d)  J.-M.  I.ANCisi.  De  molli  corclis  cl  Ancuvysmalibiis,  pars  II,  lib.  II,  prop.  XXIV,  XXVIl 
et  XXXIII. 

(5)  Loc.  cit.,  prop.  XXIV. 

(6)  Albertiki.  Ànimadv.  super  qiiibiisdam  respiralioiiis  vitiis ,  àins  Bononienses 
Çomment.,  1731,  T.  I ,  p.  'lOl. 
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Valsalva  prescrivait  des  saignées  réitérées  à  courts  intervalles, 
un  repos  absolu  au  lit,  une  tranquillité  complète,  et  un  régime 
(l  ime  sévérité  vraiment  ellrayante.  Tous  les  jours,  il  diminuait 
la  quantité  de  nourriture  et  de  boisson  ;  il  arrivait  à  ne  donner 
t) II" une  demi-livre  de  bouillie  chaque  matin  et  un  peu  moins 
1  liaque  soir.  Les  malades  ne  buvaient  qu'un  peu  d'eau  pré- 
|t;irée  avec  la  gelée  de  coing  ou  avec  la  fameuse  pierre  ostéo- 
r.'lle.  Valsalva  cherchait  ainsi  à  diminuer  la  masse  du  sang  et  à 
im  lilier  les  parois  de  l'anévrysme.  Depuis  lors,  on  a  abandonné 
la  pierre  osléocolle  et  on  l'a  remplacée  par  des  boissons  astrin- 
gentes telles  que  les  limonades  minérales.  Valsalva  continuait 
l'emploi  de  ces  moyens  jusqu'à  ce  que  le  malade  fût  amaigri  et 
exténué  au  point  de  ne  pouvoir  soulever  la  main.  Alors  il  aug- 
mentait insensiblement  la  nourriture  jusqu'à  ce  que  les  forces 
fussent  im  peu  revenues.  Personne,  parmi  les  modernes,  n'a 
:  poussé  plus  loin  que  Pelle  tan  la  sévérité  du  traitement  de  Val- 
salva, et  les  six  premières  observations  de  son  mémoire  sur  les 
anévrysmes  internes  sont  vi'aiment  très-favorables  à  cette  mé- 
I  thode.  Deux  malades  ont  été  complètement  guéris  ;  trois  autres 
ont  obtenu  une  amélioration  considérable;  le  dernier  ne  s'est 
soimiis  au  traitement  que  pendant  quelques  jours,  et  il  n'est  pas 
1  étonnant  que  le  résultat  ait  été  nul  (1).  Si  on  en  croyait  Pelletan, 
!  le  sujet  de  la  septième  observation  aurait  également  été  guéri 
'  d'un  anévrysme  de  l'aorte  ;  mais  il  suffii'a  de  lire  attentivement 
:  la  relation  de  ce  fait  pour  voir  qu'il  n'a  aucune  valeur  quel- 
'  conque  (2).  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  permis  de  croire  que  si  la 
méthode  de  Valsalva  échoue  si  souvent  aujourd'hui,  c'est  parce 
qu'on  n'ose  pas  suivre  les  préceptes  rigoureux  dont  l'application 
semble  indispensable  pour  le  succès. 

Il  est  impossible  de  donner  des  règles  fixes  sur  le  nombre  et  la 
succession  des  saignées,  sur  la  quantité  de  sang  qu'on  doit  retu-er 
chaque  fois,  sur  les  proportions  d'aliments  et  de  boissons  qu'on 
doit  donner  par  jour  au  malade.  Le  praticien  se  décidera,  dans 
chaque  cas  particuher,  d'après  l'état  des  forces  du  sujet,  d'après 
l'imminence  du  danger,  d'après  le  résultat  obtenu  depuis  le  com- 

(1)  Pelletan,  Clinique  chirurgicale.  Paris ,  1810 ,  iii-S",  T.  1 ,  p.  56  à  82. 

(2)  Loc.  cit. ,  p. 
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mencemeiil  du  Irailement.  Je  dirai  seulement  qu'il  inc  paraît 
préférable  de  ne  faire  que  de  petites  saignées  d'environ  300  gram- 
mes, afin  de  pouvoir  les  répéter  plus  souvent  et  de  ne  pas  expo- 
ser les  malades  à  des  syncopes  fort  dangereuses.  On  sait,  en  effet, 
quel  est  le  danger  des  syncopes  chez  les  individus  atteints  d'une 
grave  lésion  du  cœur  ou  des  gros  vaisseaux.  Un  malade,  dont 
Morgagni  rapporte  l'histoire,  fut  soumis  au  traitement  de  Val- 
salva  pour  un  anévrysme  de  l'aorte.  A  la  seconde  saignée,  qui 
fut  faite  sur  les  veines  du  pied,  il  eut  une  défaillance  qui  fut  bien- 
tôt suivie  de  deux  autres,  et  il  mourut  paisiblement  dans  la 
journée  (1).  Hodgson  dit  que,  dans  des  circonstances  semblables, 
il  a  vu  les  syncopes  durer  assez  longtemps  pour  exciter  de  vives 
alarmes  (2).  C'est  la  crainte  de  cet  accident  qui  a  conduit  PeUe- 
tan  à  faire  de  préférence  des  saignées  baveuses,  afin  que  l'écou- 
lement du  sang  se  fit  avec  lenteur  et  eût  moins  de  chance  de 
produire  la  syncope.  Dans  ce  but,  Pelletan  ouvrait  très-largement 
l'une  des  veines  du  bras  et  desserrait  aussitôt  la  ligatm-e  (3).  Ce 
chirurgien  a  eu  aussi  recours  quelquefois  à  des  applications  de 
sangsues  sur  la  tumeur.  Je  ne  vois  guère  en  quoi  cette  saignée 
locale  l'emporte  sur  la  saiguée  générale.  Je  concevi'ais  plutôt 
qu'on  cherchât  à  exercer  sur  la  circulation  une  action  dériva- 
trice  en  appliquant  les  sangsues  à  l'anus.  11  y  aurait  lieu  de  voh- 
aussi  si  la  saignée  du  pied  ne  serait  pas  préférable  à  la  saignée 
du  bras  dans  le  traitement  des  anévrysmes  thoraciques.  J'avoue 
cependant  que  je  ne  me  déciderais  qu'avec  répugnance  à  y  avoir 
recours,  parce  que  cette  saignée  passe  pour  favoriser  la  syncope. 
Le  malade  de  Morgagni,  dont  je  parlais  tout  à  l'hem-e,  avait  été 
saigné  du  pied. 

Valsalva  a  conseillé  l'immersion  fréquente  des  membres  infé- 
rieurs dans  l'eau  chaude  pour  attirer  le  sang  loin  de  la  poitrine  ; 
je  me  demande  s'il  ne  serait  pas  bon  d'agir  de  la  même  manière 
au  moyen  de  la  ventouse  Junod,  qui,  accumulant  une  grande 
quantité  de  sang  dans  les  membres  inférieurs,  a  pour  résidtat 
de  diminuer  notablement  pendant  quelques  heures  l'énergie  des 
battements  du  cœur.  Ainsi  que  je  le  dirai  tout  à  l'heure  plus 


(!)  Morgagni.  De  seclibiis  et  cansis,  Epi^l.  XVll,  n"  32. 
(2)  IIODGSON.  Malad.  des  arlùres,  T.  1 ,  p.  210.  . 
3)  PELLETA.^.  Clin,  eliivuvii.,!'.  1,  p.  ('2. 
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amplement,  la  méthode  de  VaJsalva  n'a  d'aulrc  eiïet  que  de  faire 
(Imposer  des  caillots  fibrineux  dans  ranévrysme.  L'action  de  la 
\  ontonse  Junod  n'est  qne  temporaire  ;  mais  si  elle  pouvait  faire 
coaguler  quelques  molécules  de  fibrine  dans  le  sac,  ce  serait  un 
I  bienfait  durable,  attendu  que  les  caillots  actifs  déposés  sur  les 
I  parois  de  l'anévrysme  seraient  en  état  de  résister  au  choc  des 
I  ondes  sanguines  lorsque  l'ablation  de  la  ventouse  aurait  rendu  à 
I  la  circulation  son  énergie  première.  Ce  moyen  a  un  autre  avan- 
j  tage  :  c'est  de  pouvoir  être  sans  inconvénient  appliqué  à  de  très- 
courts  intervalles,  tous  les  jours,  par  conséquent,  ou  môme  matin 
et  soir.  Très-compatible,  du  reste,  avec  l'emploi  simultané  de  la 
diète  et  des  saignées,  il  me  semble  appelé  à  offrir  une  ressource 
I  précieuse  lorsque  l'état  des  forces  du  malade  ne  permet  pas  de 
pousser  plus  loin  le  traitement  débilitant. 

M.  Chomel  a  proposé  de  pratiquer  la  saignée  en  tenant  les 
i  malades  debout  et  en  ouvrant  très-largement  la  veine,  de  ma- 
inière  à  obtenir  des  syncopes  sans  tirer  beaucoup  de  sang  (1). 
Il  espère  que  le  contenu  de  l'anévrysme ,  rendu  immobile  par 
>  ce  moyen  ,  pourra  se  coaguler  en  tout  ou  en  partie  pendant  la 
:  syncope.  Ce  que  j'ai  dit  tout  à  l'heure  sur  le  danger  des  syn- 
t  copes  me  porte  déjà  à  me  méfier  de  ce  procédé  ;  mais  ce  qui 
I  me  semble  surtout  de  nature  à  le  rendre  illusoire,  c'est  que  la 
suspension  momentanée  de  la  circulation  est  propre  tout  au  plus, 
•  si  elle  dure  assez  longtemps,  à  faire  coaguler  le  sang  d'une  ma- 
I  iiière  passive.  Je  doute  que  ce  résultat  ait  le  temps  de  se  pro- 
duire pendant  la  durée  d'une  syncope.  Mais,  lors  même  que 
quelques  caillots  passifs  se  précipiteraient  dans  le  sac,  ils  se- 
raient bientôt  dissociés  et  entraînés  par  le  courant  sanguin.  La 
physiologie  pathologique  des  anévrysmes  n'est  donc  pas  favo- 
rable à  l'idée  de  M.  Chomel.  La  chnique  ne  l'est  pas  davantage, 
puisque  les  deux  malades  traités  par  ce  moyen  n'ont  éprouvé 
aucune  amélioration  et  ont  bientôt  succombé  quoiqu'on  eût  em- 
ployé simultanément  la  glace,  le  repos,  l'acétate  de  plomb  à  l'in- 
térieur et  une  diète  sévère.  L'anatomie  pathologique  enfin  prouve 
que,  dans  un  cas,  il  n'y  avait  dans  le  sac  aucune  trace  de  cail- 
lots. Dans  l'autre  cas,  l'anévrysme  renfermait,  il  est  vrai,  quel- 

(I)  Gaz.  méilicalc,  1832,  T.  111 ,  p,  815. 
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ques  dépôts  fibrineiix  ;  mais  cela  ne  prouve  absolument  rien , 
puisque  pareiUe  chose  se  rencontre,  en  l'absence  de  tout  li-aite- 
ment,  dans  la  plupart  des  anévrysmes  sacciformes  de  l'aorte. 

Sans  paraître  avoir  connaissance  des  travaux  de  M.  Chomel, 
M.  Porter  a  également  conseillé  de  pratiquer  de  larges  saignées 
poussées  jusqu'à  la  syncope  ;  mais,  de  son  propre  aveu,  ce  moyen, 
qu'il  a  plusieurs  fois  mis  en  usage,  ne  lui  a  point  donné  de  résul- 
tats favorables  (1). 

On  conseille  généralement  aujourd'hui  d'administrer  des  pré- 
parations de  digitale  aux  malades  somiiis  au  traitement  de  Val- 
salva.  Ce  conseil  est  excellent,  et  on  ne  doit  jamais  négliger  de  le 
suivre.  La  digitale  diminue  la  fréquence  et  l'énergie  des  batte- 
ments du  cœur  ;  elle  rend  par  conséquent  la  circulation  moins 
active  dans  l'anévrysme,  ce  qui  favorise  le  dépôt  des  caillots 
fibrineux. 

C'est  dans  le  même  but  qu'on  donne  aux  malades  des  bois- 
sons froides  et  peu  abondantes ,  qu'on  leur  prescrit  un  repos 
absolu,  et  qu'on  les  soustrait  à  toutes  les  causes  capables  de  pro- 
duire chez  eux  de  vives  émotions. 

Les  pm-gatifs  réitérés  doivent  être  associés  aux  saignées;  ce 
sont,  en  quelque  sorte,  des  saignées  séreuses  qui  diminuent  le 
volume  total  du  sang  et  rendent,  par  conséquent,  moins  consi- 
dérable la  tension  intérieure  du  système  vasculaire. 

Quant  aux  substances  plus  ou  moins  astringentes  qu'on  recom- 
mande de  faire  prendre  avec  les  boissons ,  telles  que  l'acétate  de 
plomb,  le  tannin,  les  acides  minéraux,  je  ne  me  permettrai  pas 
d'en  nier  l'utilité,  mais  je  dirai  du  moins  que  cette  utilité  n'est 
nullement  démontrée. 

Telle  est  la  méthode  de  Valsalva.  Demandons-nous  maintenant 
comment  elle  agit  sur  les  anévrysmes. 

A  l'autopsie  d'un  gentilhomme  qu'il  avait  guéri  longtemps  au- 
paravant d'un  anévrysme  de  l'aorte,  Valsalva  trouva  que  cette 
artère,  parfaitement  perméable,  avait  repris  son  calibre  primitif, 
et  qu'il  y  avait  seulement  des  callosités  sur  la  paroi  qui  corres- 
pondait à  l'ancienne  tumeur  anévrysmale.  Il  en  conclut  que  l'ar- 
tère s'était  contractée  de  nouveau  jusqu'à  son  état  naturel  (2). 


(1)  Porter.  On  Ancurism.  Dublin,  1839-1840,  in-S",  p.  82. 

(2)  MoRGAGM.  De  sedibus  et  causis,  Epist.  XVII,  n°  30. 
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Verbrugge  expliqua  ce  résultat  en  disant  que  les  saignées  réta- 
Wissent  l'équilibre  entre  la  réaction  des  parois  artérielles  et  la 
pression  de  la  colonne  sanguine,  l'endant  longtemps  on  n'a  pas 
(  vu  autre  chose  dans  la  méthode  de  Valsalva.  On  croyait  qu'en 
faisant  disparaître  la  cause  qui  avait  produit  l'anévrysme,  elle 
permettait  à  l'aorte  de  revenir  sur  elle-même  et  de  reprendre  son 
calibre  primitif.  Cette  idée  n'était  réellement  applicable  qu'aux 
aiiévrysmes  par  dilatation.  Lorsque  l'existence  de  l'anévrysme 
M'ai  eut  été  mise  en  doute  par  Scarpa,  lorsque  ce  chirurgien  eut 
affirmé  que  les  anévi'ysraes  ne  pouvaient  guérir  que  par  l'oblité- 
ra.lion  définitive  de  l'artère  malade,  on  retira  toute  confiance  à  la 
méthode  de  Valsalva,  et  on  ne  la  considéra  plus  que  comme  un 
moyen  palliatif,  propre  tout  au  plus  à  retarder  la  rupture  de  la 
lumeur.  Dupuytren  ne  lui  accordait  même  pas  ce  modeste  avan- 
tage. Il  l'accusait  de  débiliter  les  parois  du  sac  comme  elle  débi- 
iillitait  tout  le  reste  de  l'organisme,  et  de  favoriser  par  suite  l'ac- 
|i croissement  delà  poche  anévrysmale  (1).  On  pourrait  s'étonner 
I  d'une  assertion  aussi  peu  physiologique,  si  on  ne  connaissait  le 
M  caractère  et  les  habitudes  scientifiques  de  ce  célèbre  chirm^gien.  A 
Ij  propos  précisément  d'un  gros  anévrysme  de  l'aisselle,  que  Dupuy- 
Itren  avait  pris  pour  un  abcès  et  ouvert  comme  tel,  Pelletan  avait 
i  infligé  à  son  subordonné  une  leçon  de  hienveillance  (2)  que 
|i  celui-ci  n'avait  pas  oubUée,  et  il  suffisait  que  Pelletan  eût  fait 
'i  revivre  en  France  le  traitement  de  Valsalva  pour  que  Dupuytren 
I  trouvât  cette  méthode  détestable.  En  réalité,  la  diète  et  les  sai- 
;  gnées  affaiblissent  bien  plus  le  cœur  que  les  tuniques  fibreuses 

I  (1)  Journal  universel  des  sciences  médicales,  1829,  T.  LUI,  p.  251. 
■(  (2)  Pelletan.  Clinique  chirurgicale,  T.  II,  p.  83  à  07.  Paris,  1810,  in-8°.  Pelletan  né  se 
f  doutait  guère  alors  que  quelques  annOcs  plus  tard  Dupuytren  prendrait  sa  revanche,  à  l'occa- 
■  sion  d'un  fait  5  peu  près  semblable.  Un  homme  atteint  d'osléo-sarcome  de  la  lête  humérale 
'  entra  en  1815  à  l'IIôtel-Dicu  ;  Pelletan  prit  cette  tumeur  pour  un  anévrysme,  essaya  de  l'opérer, 
'  et  le  malade  lui  niotfrut  presque  entre  les  mains  (  Malgaigni;.  Notice  sur  Dupmjiren.  Monil. 
I  des  Hôpitaux,  1856,  t.  IV,  p.  157).  On  raconte  que,  peu  tic  temps  aprts,  Pelletan  ouvrit  un 
:  anévrysme  inguinal,  croyant  ouvrir  un  abcfcs.  Ci  s  deux  cas  malheureux,  habilement  exploités 
1  par  Dupuytren,  amenèrent  la  destitution  de  Pelletan. 

Les  quatre  derniers  chirurgiens  en  chef  de  l'IIôtel-Dieti,  Ferrand,  Desanlt,  Pelletan  et  Du- 
I  puytren,  ont  élé  également  malheureux  dans  le  diagnostic  des  anévrysmes  de  l'artf're  axillaire. 
Quelques  jours  avant  de  mourir,  Kerrand  ouvrit  un  de  ces  anévrysmes  qu'il  avait  pris  pour  un 
abcis.  (Ko?/,  plus  loin  Compression  indirecte.  Historique,  période  française  [Desault].)  — 
Dcsault,  à  son  tour,  croyant  donner  issue  à  des  gaz,  incisa  une  tumeur  due  à  la  rupture  de 
l'artère  axillaire.  (Foi/,  plus  haut,  p.  37,  en  note.)  Enfin  les  deux  faiis  de  Pelletan  et  de  Du- 
1  puytren  viennent  d'être  mentioimés, 
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des  anévrysmes  ;  de  plus ,  elles  diminuent  la  tension  intérieure 
du  système  vasculaire,  et  doivent,  par  conséquent,  facililerla 
rétraction  des  parois  du  sac.  Mais  cette  rétraction,  si  elle  agis- 
sait seule,  pourrait  tout  au  plus  avoir  pour  résultat  de  faire 
diminuer  momentanément  le  volume  de  la  tumeur  sans  jamais 
procurer  la  guérispn.  Or,  le  traitement  de  Valsalva  n'est  pas 
seulement  palliatif;  il  est  très-positivement  curatif,  et  il  faut 
nécessairement  qu'il  agisse  d'une  autre  manière. 

C'est  à  Hodgson  que  revient  le  mérite  d'avoir  découvert  le  vé- 
ritable mode  d'action  de  la  méthode  débilitante  (1).  L'autopsie 
de  plusieurs  individus  soumis  au  traitement  de  Valsalva  et  plus 
ou  moins  complètement  guéris  de  leurs  anévrysmes  ,  lui  démon- 
tra que  cette  méthode  agit  en  faisant  déposer  dans  le  sac  des 
couches  fdjrineuses  successives.  Lorsque  l'oblitération  est  aclie- 
vée,  la  guérison  est  sohde,  et  il  n'est  même  pas  nécessaire  pour 
cela  que  l'artère  devienne  .imperméable.  Hodgson  a  très-sage- 
ment rapproché  ce  mécanisme  du  travail  naturel  qui  préside  à 
certaines  guérisons  spontanées. 

Toutes  les  autopsies  que  j'ai  consultées  con&ment  l'opinion 
d'Hodgson  et  prouvent  que  les  guérisons  provoquées  par  la  mé- 
thode de  Valsalva,  tout  à  fait  semblables  aux  guérisons  sponta- 
nées naturelles ,  sont  dues  à  la  formation  gi'aduelle  de  caillots 
actifs. 

Je  ne  parle  bien  entendu  que  des  anévrysmes  fusiformes  ou 
sacciformes ,  car  les  anévrysmes  diffus  ,  quel  que  soit  le  traite- 
ment qu'on  emploie ,  ne  peuvent  guère  se  remplir  que  de  caillots 
passifs.  C'est  ce  qui  eut  lieu  sur  un  malade  de  Pelletan.  La  tu- 
meur, cinq  semaines  après  sa  première  apparition ,  avait  mi  vo- 
lume énorme  ;  elle  remplissait  tout  le  creux  axillaire ,  remontait 
jusqu'à  la  clavicule ,  et  descendait  sur  la  paroi  thoracique  jus- 
qu'au-dessous du  niveau  de  la  mamelle.  Elle  n'offrait  que  des 
battements  obscurs  et  était  le  siège  d'une  fluctuation  évidente. 
Tous  ces  caractères  indiquaient  un  anévrysme  diffus ,  et  Pelletan 
diagnostiqua  etfectivement  un  anéviysme  avec  rupture  de  la 
partie  supérieure  de  l'artère  axillaire.  Le  traitement  fut  com- 
mencé le  11  avril  1806.  Le  malade  fut  mis  à  une  diète  à  peu  près 


(1)  Hodgson,  Malad.  des  arlèrcs,  T.  I,  p.  158  à  22a. 
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absolue  et  saigné  chaque  jour  une  ou  deux  fois.  Au  bout  d'une 
semaine,  les  pulsations  devinrent  extrêmement  faibles  ;  elles  dis- 
parurent tout  à  fait  et  pour  toujours  le  2k  avril.  Mais  le  malade 
('lait  dans  un  état  de  défaillance  alarmant.  On  lui  rendit  peu  à 
peu  des  aliments,  et  il  ne  tarda  pas  à  reprendre  des  forces. 
Quant  à  la  tumeur,  elle  diminua  d'un  tiers  pendant  les  premiers 
jours  du  traitement  ;  après  quoi  elle  se  ramollit  et  resta  station- 
iiaire  pendant  un  mois.  «  La  tumeur  devenait  de  jour  en  jour 
(i  plus  molle ,  j'eus  lieu  de  craindre  que  le  sang  en  caillots  mous 
((  ne  subît  une  décomposition  qui  aurait  amené  un  fâcheux  abcès  ; 
«  j'y  fis  appliquer  des  sachets  de  glace  pilée  qu'on  continua  pen- 
((  dant  vingt  jours  et  que  nous  remplaçâmes  alors  par  de  l'eau 
«  salée.  Enfin  ,  les  parois  de  la  tumeur  prirent  une  sorte  de  re- 
«  trait.  Le  26  mai,  quarante-sixième  jour,  nous  commencions  à 
«  concevoir  que  la  résolution  du  sang  deviendrait  totale.  »  Lorsque 
le  malade  quitta  l'hôpital,  cinquante-cinq  jours  après  le  début  du 
traitement ,  la  tumeur  avait  déjà  notablement  diminué  ;  et  deux 
mois  après,  elle  était  réduite  à  un  noyau  de  petit  volume  (1). 

Il  est  évident  que,  dans  le  cas  qui  précède,  la  méthode  de  Val- 
salva  eut  pour  conséquence  de  faire  déposer  dans  l'anévrysme  des 
caillots  passifs  ;  mais  il  est  évident  aussi  qu'il  s'agissait  d'un  ané- 
vrysme  diffus,  et  j'ai  suffisamment  prouvé  que  les  anévrysmes 
de  cette  sorte  ne  peuvent  jamais  se  remphr  complètement  de 
caillots  fibrineux  (2).  Le  cas  exceptionnel  et  remarquable  de 
Pelletann'infu-me  donc  en  rien  la  proposition  qu'Hodgson  a  émise 
et  dont  j'ai  vérifié  l'exactitude,  savoir  :  que  la  méthode  de  Valsalva 
provoque  des  guérisons  tout  à  fait  semblables  aux  guérisons  na- 
turelles. 

Par  cpel  mécanisme  la  méthode  débilitante  fait-elle  déposer 
les  caillots  actifs  dans  les  anévrysmes  ?  Il  est  naturel  de  croire 
que  c'est  en  diminuant  l'énergie  de  la  circulation  générale  et  en 
rendant  du  même  coup  le  renouvellement  du  sang  moins  rapide 
dans  le  sac.  Cette  explication  est  due  à  Hodgson,  et  je  l'accepte 
comme  fort  probable  ,  mais  il  faul,  avouer  qu'elle  est  loin  de  sa- 
lisfaire  pleinement  l'esprit. 


(1)  Pelletan.  Cil/,,  cltirurg.,  T.  I ,  p.  77.  Paria,  1810,  \n-8\ 

(2)  yoy.  plus  haul,  p.  lUb. 
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Si  les  saignées  se  bornaienl  à  exercer  une  aclion  mécanique  sur 
la  circulation  et  à  rendre  les  pulsations  moins  fortes  et  moins 
fréquentes  ,  elles  favoriseraient  cerlainenement  la  formation  des 
caillots  actifs.  Mais  elles  font  subir  à  la  composition  du  sang  des 
modifications  profondes  qui  semblent,  au  contraire,  de  nature  à 
diminuer  la  plasticité  de  ce  liquide. 

Lorsqu'on  extrait  de  la  veine  une  certaine  quantité  de  sang, 
cela  ne  produit  dans  les  vaisseaux  qu'une  déplétion  de  courte 
dui'ée.  Quelques  heures  suffisent  pour  qae  la  masse  sanguine  ait 
repris  un  volume  presque  égal  à  celui  qu'elle  avait  d'abord.  Or, 
il  est  impossilile  que  dans  un  aussi  court  délai  le  sang  se  soit 
régénéré  d'une  manière  complète.  Un  phénomène  d'absorption 
pure  et  simple  a  fait  pénétrer  dans  le  système  vasculaire  une 
quantité  d'eau  à  peu  près  équivalente  à  la  quantité  de  liquide  qui 
est  sortie  de  la  veine.  Par  conséquent ,  à  volume  égal ,  le  sang 
contient  maintenant  plus  d'eau  qu'auparavant,  et  les  autres  par- 
ties qui  le  constituent ,  les  globules  ,  la  fibrine  et  l'albumine  du 
sérum,  ont  subi  une  réduction  proportionnelle. 

Si  les  choses  restaient  dans  cet  état,  il  n'est  pas  douteux  que  la 
coagulabilité  du  sang  serait  diminuée;  mais  l'albumine,  la  fibrine 
et  les  globules  commencent  bientôt  à  se  régénérer ,  et  au  bout 
d'un  temps  variable ,  le  sang  finit  par  recouvrer  sa  composition 
primitive. 

Dans  quel  ordre  maintenant ,  et  au  bout  de  combien  de  temps 
les  divers  éléments  du  sang  vont-ils  se  régénérer  ?  Il  est  bien 
difficile ,  avec  les  documents  publiés  jusqu'à  ce  jour,  de  ré- 
•  soudre  cette  question ,  qui  est  cependant  fort  importante  pour 
nous. 

En  effet,  si  la  fibrine  se  régénère  promptement  et  plus  vile 
que  les  autres  éléments ,  les  saignées  répétées  auront  pour  ré- 
sultat de  rendre  le  sang  plus  fibrineux,  et,  par  conséquent,  plus 
coagulable. 

Si,  au  contraire,  la  fibrine  se  régénère  plus  lentement  que 
l'albumine  et  les  globules,  ou  si  seulement  tous  ces  éléments  se 
régénèrent  également  et  simultanément,  chaque  nouvelle  sai- 
o-née  rendra  la  déflbrination  de  plus  en  plus  prononcée ,  et  dimi- 
nuera les  chances  de  la  coagulation  active. 

11  V  a  un  fait  bien  connu  de  tous  les  médecins,  c'est  que  dans 
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certaines  maladies  aiguës ,  chez  des  individus  qui  ne  prennent 
aucun  aliment,  la  première  saignée  donne  peu  de  couenne  ou 
n'en  donne  pas  du  tout,  tandis  que  les  saignées  suivantes  en 
donnent  beaucoup.  On  a  donc  été  conduit  à  admettre  que  le  vide 
laissé  dans  les  vaisseaux  par  une  évacuation  sanguine  était  com- 
blé à  la  fois  par  l'eau  absorbée  dans  le  tube  digestif,  et  par  une 
substance  protéique  que  les  vaisseaux  résorbent  aux  dépens  des 
tissus ,  et  qui  passe  dans  le  sang  à  l'état  de  fibrine.  Dans  cette 
hypothèse,  la  saignée  aurait  pour  résultat  de  forcer  les  vaisseaux 
à  fabriquer  de  la  fibrine,  et  on  concevrait  que  le  sang  devînt  ainsi 
plus  coagulable  qu'il  ne  l'était  auparavant.  C'est  là  sans  doute  ce 
qui  a  conduit  M.  John  Simon  h  dire  dans  ses  leçons  de  pathologie 
générale  :  u  Je  vous  affirme  que  vous  pouvez  saigner  un  malade 
«  jusqu'à  la  mort ,  sans  diminuer  les  proportions  de  la  fibrine  du 
a  sang;  il  est  probable  même  que  vous  les  augmenterez  (1).  » 

Mais  je  ferai  remarquer  en  premier  lieu  que  la  quantité  rela- 
tive de  la  fibrine  n'est  nullement  proportionnelle  à  l'épaissem^  de 
la  couenne.  La  couenne  peut  manquer  lorsqu'il  y  a  excès  de 
fibrine;  elle  peut  paraître  lorsque  la  fibrine  est  diminuée.  Une 
première  saignée  a  pour  conséquence  de  rendre  le  sérum  plus 
aqueux;  à  la  saignée  suivante,  les  globules,  devenus  relativement 
plus  lourds,  vont  au  fond  du  vase  avant  que  la  fibrine  ne  com- 
mence à  se  coaguler,  et  celle-ci  dès  lors  peut  former  une  couenne 
qui  manquait  la  première  fois. 

En  deuxième  heu,  on  ne  peut  comparer  un  individu  traité  par 
la  méthode  de  Valsalva  à  un  malade  atteint  d'une  phlegmasie  aiguë. 
Chez  celui-ci,  avant  comme  après  la  saignée,  il  y  a  ,  en  vertu  de 
l'état  pathologique,  production  de  fibrine  en  excès.  Rien  de  sem- 
blable n'existe  chez  le  malade  qu'on  saigne  pour  le  guérir  d'un 
anévrysme. 

Pour  résoudre  la  question  de  la  régénération  de  la  fibrine,  il  fan  t 
donc  pratiquer  des  saignées  répétées  sur  des  animaux  en  pleine 
santé ,  car  il  est  bien  évident  qu'une  pareille  expérience  ne  peut 
pas  et  ne  doit  pas  être  faite  sur  l'homme.  N'ayant  rien  trouvé  sur 
cette  question  dans  les  livres  que  j'ai  pu  consulter,  je  me  suis 
adressé  à  MM.  Andral  et  Gavarret,  dont  les  travaux  sur  le  sang 

(1)  John  Simom.  General  Pathology,  Mu  américaine-  Pliiladelpliia,  1852,  iii-8",  p. 
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font  autorité.  Ces  professeiii  s  ont  bien  voulu  me  confier  des  docu- 
ments encore  inédits  ,  recueillis  par  eux  en  1862. 

Trois  chevaux  furent  rais  en  expérience ,  et  on  leur  fil  des  sai- 
gnées successives  de  U  kilogrammes  chacune,  à  vmgt-quatre  heures 
d'intervalle  : 


Proportion  de  la  fibrine  pour  1,000  parties  de  sang. 

■|re 

SAlGJiÉE. 

SAIGNER. 

.3e 

SAI«.\ÉE. 

SAIGNEE. 

SAl(i\ÉE. 

«- 

SAICXÉE. 

3,74 
5,28 
3,87 

3,05 
4,36 
3,56 

2,G8 
3,08 

2,86 

2,84 

2,80 

3"  CHEVAL   

Il  résulte  clairement  de  ce  tableau  que  chaque  saignée  dimi- 
nuait non-seulement  la  quantité  absolue,  mais  encore  la  quantité 
relative  de  fil^rine.  Je  sais  qu'on  ne  peut  pas  conclure  rigom-eu- 
sement  de  l'animal  à  l'homme ,  surtout  pour  des  choses  aussi 
variables  que  la  composition  et  les  propriétés  du  sang;  mais  ces 
résultats  sont  tellement  naturels  ,  tellement  conformes  à  ce  cp.ie  la 
théorie,  dégagée  de  toute  idée  préconçue ,  aurait  pu  permettre  de 
prévoir,  qu'ils  sont  bien  suffisants  pour  contre-balancer  l'asser- 
tion de  M.  John  Simon. 

Je  croirai  donc,  jusqu'à  preuve  du  contraire,  que  les  saignées 
répétées,  pratiquées  sur  l'homme  en  l'absence  de  toute  phleg- 
masie ,  diminuent  pour  quelque  temps  les  proportions  relatives 
de  la  fibrine,  et  rendent,  par  conséquent,  le  sang  moins  propre 
à  fournir  des  caillots  actifs  (1). 

Cela  explique  sans  doute  pourquoi  les  effets  de  la  méthode  de 
Valsalva  sont  si  incertains.  D'une  part,  cette  méthode  diminue 
l'activité  de  la  circulation  anévrysmale,  condition  favorable  à  la 

(1)  Les  ingénieuses  expériences  (le  Magendie  ponri  aieni  faire  croire  que  la  fibrine,  régénérée 
h  la  suite  des  évacuations  sanguines,  n'a  pas  la  propriété  de  se  coaguler  spontanément.  Pour 
déflbrinei'  [sic)  les  animaux  vivants,  Magendie  leur  faisait  de  larges  saignées,  battait  le  sang 
à  mesure  qu'il  s'écoulait ,  et  injectait  aussitôt  dans  la  mfinie  veine  ce  liquide  dépouillé  de  sa 
flbrine.  A  la  deuxième,  à  la  troisième  saignée,  le  battage  séparait  du  sang  une  siib.-.tance 
beaucoup  plus  molle  ,  plus  légère ,  plus  poreuse  et  plus  volumineuse  que  la  fibrine  normale. 
Celte  pseuUo- fibrine,  soumise  h  une  tcmpératnie  de  00",  se  liquéfiait,  au  lieu  de  se  dessécher 
et  de  devenir  cassante  comme  la  véritable  fibrine.  En  otilie,  (|uoique  séparable  encore  du 
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.  oagulatioii  librineusc;  mais  ,  d'une  aiitro  pari ,  cliaquo  nouvello 
.ligiiderend  le  sang  moins  librineux  et,  par  conséquent,  moins 
(  oagulable.  Ces  deux  conditions  agissent  donc  en  sens  inverse  et 
Il  conçoitque,  suivant l'idiosyncrasie  des  malades,  chacune  d'elles 
j  l'Hisse  l'emporter  sur  l'autre.  Si  Ja  fibj-ine  se  regénère  prompte- 
I  ment,  ou  si  le  sang  ,  avant  la  saignée,  en  contient  naturellement 
line  grande  quantité,  ou  si  enGn  cette  substance  est  naturellement 
irrs-coagulable,  les  évacuations  sanguines  répétées  pourront 
alieindre  leur  but  et  faire  déposer  dans  le  sac  des  couches  fd)ri- 
iH'Uses.  Dans  le  cas  contraire,  le ti\iitement  ne  produira  sur  l'ané- 
\  l  ysme  aucun  effet  durable ,  et  ce  sera  en  pure  perte  qu'on  aura 
(k'bilité  les  malades. 

En  réfléchissant  sur  cette  dernière  éventualité,  M.  Stokes,  de 
Dublin,  a  été  conduit  à  modifier  notablement  la  méthode  de  Val- 
saiva.  Ce  praticien  se  propose  de  diminuer  la  masse  du  sang  sans 
en  changer  la  composition.  Il  pratique  donc  des  saignées  peu 
abondantes  et  fréquemment  -répétées ,  mais ,  au  lieu  de  tenir  les 
malades  aune  diète  sévère,  il  leur  donne  un  régime  très-substan- 
iK'l  pour  favoriser  la  régénération  des  éléments  du  sang.  Cette 
méthode  lui  aurait  donné  plusieurs  fois  des  résultats  avanta- 
'^'■i\x  (1). 

Je  dois  dire  qu'au  point  de  vue  théorique ,  l'idée  de  M.  Stolces 
me  semble  digne  d'une  sérieuse  attention.  Mais  l'expérience  seule 
pourra  prononcer.  Je  n'ai  pu  me  procurer  les  observations  du 
médecin  irlandais;  j'ignore  si  elles  ont  été  publiées  m  extenso. 
je  ne  sais  même  pas  si  les  résultats  avantageux  qui  sont  annoncés 
dans  le  livide  de  M.  Porter  désignent  des  guérisons  complètes,  ou 
seulement  des  améliorations  plus  ou  moins  passagères. 

En  tout  cas,  la  méthode  de  M.  Stokes,  n'ayant  pas  les  inconvé- 
inients  et  les  dangers  de  la  méthode  primitive  de  Valsalva,  je  pense 

4ang  par  le  hallage,  elle  avait  perdu  la  propriété  de  se  co.nsuler  par  le  repos,  de  lelle  sorle  (inc. 
dts  la  lro.Mti„c  saignée,  le  sang ,  conservé  dans  un  vase  pondnnt  vin,n-c,uatrc  he.ues,  ne 
tesa.t  plus  déposer  le  moindre  caillot  (  Magendie,  icro«.,  sur  les  phénomènes  msinue^ 
Ole  ta  v,c  P.,,,,  1SU2,  in-S",  T.  Ul,  p.  352).  ,1  se.nble.ait  résuller  de  là„ue  la  librine  pro- 
prement due  ne  .se  régénère  pas.  Mais  on  ne  peut  comparer  nn  homme  .^  r,ui  on  fait  nne  sai- 
gnée pure  et  simple  aux  animaux  d.Wibrinés  suivant  leprocéd,-.  de  Ma^'cndie.  Le  sa.is  qu'on 
rend  à  la  crcula.ion,  après  l'avoir  défibriné  par  le  bat.agc  et  liUré  à  travers  un  linge,  ne  peut 
P  "S  être  considéré  comme  vivant.  -  Les  modifications  que  cette  expérience  n,it  subir  à  la 
l'bruie  ne  peuvent  donc  jeter  aucun  jour  sur  les  ofTets  de  la  méthode  de  Vals,lva. 
0)  fORTEi!.  Oii  Aneiirism  Dublin,  lK39-IK'in,  in.,s»,  p.  81. 
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qu'il  serait  permis  de  l'essayer  avant  de  recourir  à  un  ti"aitement 
plus  sévère. 

On  s"est  demandé  si  l'usage  des  médicaments  feiTugineux  ne 
serait  pas  de  nature  à  augmenter  la  plasticité  du  sang  et  à  favo- 
riser la  coagulation  fibrineuse  dans  les  anévrysmes.  Mais  c'est  sur 
les  globules  que  ces  médicaments  exercent  leur  action ,  et  il  est 
douteux  qu'ils  aient  prise  sur  la  fibrine.  Au  surplus ,  je  ne  crois 
pas  que  les  ferrugineux  aient  jamais  été  associés  à  la  méthode  de 
Valsalva;  on  les  a  administrés  seulement  pendant  l'application 
de  la  compression  indirecte  ;  mais  j'ai  cru  devoir  les  mentionner 
ici ,  à  propos  du  traitement  médical. 

Si,  comme  quelques  personnes  le  pensent,  le  seigle  ergoté 
avait  la  propriété  de  rendre  le  sang  plus  coagulable ,  il  y  aurait 
peut-être  lieu  de  donner  ce  médicament  aux  malades  atteints 
d'anéviTsmes  internes.  On  sait  que  l'ergot,  pris  à  l'intérieur,  est 
un  hémostatique.  Il  doit  principalement  cette  propriété  à  l'action 
qu'il  exerce  sur  les  fibres  musculaires  dites  de  la  vie  organique, 
sur  les  parois  de  la  matrice  dans  les  hémorrhagies  utérines ,  et 
sur  les  parois  des  vaisseaux  dans  les  autres  hémorrhagies.  Mais 
l'étude  des  membres  atteints  d'ergotisme  gangréneux  montre,  en 
outre ,  que  le  plus  souvent  les  artères  sont  oblitérées  par  des 
caillots  fibrineux,  et  il  y  a  lieu  de  se  demander  si  cette  coagulation 
est  l'effet  d'une  maladie  de  l'artère,  ou  si  elle  est  due  à  l'action  de 
l'ergotinesur  le  sang.  —  Je  soumets  cette  idée  à  l'appréciation  du 
lecteur.  —  J'ai  une  fois  administré  l'ergotiiie  à  un  malade  attemt 
d'anévi7sme  poplité,  que  M.  Nélaton  avait  bien  voulu  prendre  dans 
son  service,  et  que  nous  traitions  ensemble  par  la  compression 
indirecte.  Le  résultat  a  été  complètement  nul,  mais  l'usage  de 
l'ergotine  ne  fut  continué  que  pendant  six  jours ,  et  ce  fait  négatif 
ne  prouve  absolument  rien. 

Revenons  maintenant  aux  effets  de  la  méthode  de  Valsalva.  On 
vient  de  voir  que  cette  méthode  guérit  les  anévi-ysmes  en  y  fai- 
sant déposer  des  caillots  actifs. 

En  général,  les  dépôts  fibrineux  n'oblitèrent  que  le  sac  et  ne 
se  prolongent  pas  dans  le  tronc  de  l'artère  adjacente.  Ce  résultat 
n'a  rien  de  spécial;  il  est  dû  simplement  au  calibre  considérable 
des  artères  auxquelles  s'adresse  la  méthode  de  Valsalva.  J'ai  dit 
plus  haut,  en  parlant  des  guérisons  spontanées  naturelles,  corn- 
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ment,  pourquoi  et  dans  quelles  circonstances  le  tronc  artériel 
s'oblitère  en  même  temps  que  la  tumeur  (1),  Lorsqu'un  ané- 
!  vrysme  de  l'aorte  guérit  spontanément,  le  vaisseau  a  tout  autant 
:  de  chance,  ni  plus  ni  moins,  de  i-ester  perméable,  que  lorsque  la 
guérison  est  provoquée  par  le  traitement  de  Valsalva. 
Les  résultats  anatomiques  de  ce  traitement  sont  tellement 
|t  semblables  à  ceux  des  guérisons  spontanées,  que  Ilodgson  n'a 
i  pas  hésité  à  les  confondre  dans  une  même  description. 

Si  on  ne  tenait  compte  que  de  cet  élément,  on  serait  autorisé 
à  dire  que  la  méthode  de  Valsalva,  lorsqu'elle  réussit,  est  supé- 
j  rieure  à  la  plupart  des  autres,  et  n'a  de  rivale  que  la  compression 
!  indirecte.  Cela  est  vrai  au  point  de  vue  de  la  physiologie  patho- 
I  logique  pure;  mais  au  point  de  vue  pratique,  il  en  est  tout  au- 
i  trement.  Chez  beaucoup  de  malades,  la  défibrination  du  sang 
■I  neutralise  et  au  delà  les  effets  avantageux  de  la  déplétion  pro- 
!  duite  par  les  saignées.  Parmi  les  autres,  ileç  est  beaucoup  qui  ne 
peuvent  supporter  une  débUitation  assez  prononcée  et  assez  pro- 
longée pour  rendre  la  coagulation  active  de  la  fibrine  à  la  fois 
certaine  et  complète.  On  est  donc  très-souvent  obligé  de  recourir 
à  la  méthode  de  Valsalva  avant  d'en  avoir  obtenu  ce  qu'il  était 
permis  d'en  attendre.  Cela  revient  à  dire  que  cette  méthode  est 
infidèle  et  même  très-infidèle.  Lorsqu'elle  réussit,  elle  a,  de  plus, 
l'inconvénient  de  produire  un  état  de  faiblesse  dont  les  malades 
ne  se  relèvent  ensuite  que  lentement  et  difficilement. 

C'est  pourquoi  la  méthode  de  Valsalva  ne  doit  être  appHquée, 
dans  toute  sa  rigueur,  qu'au  traitement  des  anévrysmes  inacces- 
sibles aux  autres  méthodes,  tels  que  les  anévrysmes  de  l'aorte, 
ceux  du  tronc  brachio-céphalique,  ceux  des  artères  abdominales, 
'  des  artères  iUaques  primitives.  Il  y  a  même  heu  de  se  demander 
:  si  elle  ne  serait  pas  préférable  à  la  méthode  de  Brasdor  dans  le  das 
I  où  l'anévrysme  occupe  l'origine  des  carotides  ou  celle  des  sous- 
I  clavières.  Le  danger  et  l'incertitude  de  la  méthode  de  Brasdor, 
I  dans  les  cas  de  ce  genre,  suffisent  au  moins  pour  qu'on  soit  auto- 
t  risé  à  essayer  la  méthode  de  Valsalva  avant  d'avoir  recours  à  une 
(  opération  sanglante. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  méthode  de  Valsalva  constitue  une  res^ 

(1)  Foy.  plus  haut,  p.  188  et  sq. 
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source  précieuse,  et,  si  elle  jouit  d'une  faveur  aussi  restreinte, 
c'est  sans  cloute  parce  qu'on  l'applique  avec  trop  de  timidité.  Il 
ne  s'agit  pas  de  faire  aux  malades  un  grand  nombre  de  saignées 
à  des  intervalles  éloignés,  et  de  les  soumettre  pendant  plusieurs 
mois  à  un  régime  sévère.  Ce  traitement  ne  réussirait  presque 
jamais  îi  guérir  les  grands  anévrysmes,  et  il  constituerait  tout 
au  plus  une  palliation  passagère.  Il  faut  hardiment  mettre  en 
pratique  les  préceptes  de  Valsalva,  renouvelés  par  Pelletan.  Les 
saignées,  peu  abondantes  chaque  fois,  doivent  être  pratiquées 
presque  coup  sur  coup,  ou  du  moins  à  peu  de  jours  d'intervalle; 
la  diète  doit  être  presque  absolue;  en  un  mot,  il  faut  se  conduire 
comme  si  on  avait  affaire  à  une  affection  aiguë. 

Les  malades  se  relèvent  beaucoup  mieux  de  cet  affaiblissement 
rapide  que  d'une  exténuation  lente  qui  a  de  plus  l'inconvénient 
d'agir  sur  l'anévrysme  avec  beaucoup  moins  d'efficacité.  Mais 
celui  qui  applique  cette  méthode  hardie  a  besoin  d'une  attention- 
incessante  et  d'une  grande  sagacité  pour  éviter  de  s'arrêter  trop 
tôt  et  d'aller  trop  loin  dans  une  voie  aussi  pleine  de  périls. 

Indépendamment  des  cas  où  la  méthode  de  Valsalva  est  seule 
applicable,  et  constitue,  par  conséquent,  l'unique  moyen  de  trai- 
tement, il  y  en  a  beaucoup  d'autres  où  l'on  se  trouve  bien  de 
l'employer  comme  moyen  accessoire.  Mais,  alors,  on  se  garde 
bien  de  l'apphquer  dans  toute  sa  rigueur;  on  se  contente  de 
prescrire  un  régime  tTès-léger,  des  boissons  peu  abondantes, 
une  saignée  de  temps  en  temps,  quelques  purgatifs  et  des  prépa- 
rations de  digitale.  Tous  ces  moyens  sont  empruntés  à  la  mé- 
thode de  Valsalva.  Employés  avec  modération ,  ils  diminuent  là 
masse  du  sang  et  l'énergie  de  la  circulation,  et  favorisent  beau- 
coup l'efficacité  de  certaines  autres  méthodes,  parmi  lesquelles  s 
je  citerai,  en  première  ligne,  la  compression  indirecte.  Je  rappelle  ? 
à  ce  propos  que  la  réfrigération,  dans  la  plupart  des  cas  où  elle  a  i 
été  couronnée  de  succès ,  a  été  associée  au  traitement  débilitant. , 
En  d'autres  termes,  la  méthode  proprement  dite  de  Valsalva  i 
ne  doit  être  mise  en  usage  que  dans  les  cas  désespérés.  Mais  les 
éléments  qui  la  constituent  rendent  d'importants  services  dans^ 
ime foule  d'autres  cas,  lorsqu'on  les  emploie  avec  modération,  et  i 
doivent,  par  conséquent,  toujours  être  présents  h  l'esprit  dm 
chinu'gien. 
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(ligature  au-dessus  du  sac). 


§  [.  REMARQUES  PRÉLIMINAIRES. 

La  méthode  d'Anel  consiste  à  intercepter  le  cours  da  sang  dans 
l'artère  qui  se  rend  à  l'anévrysme,  au  moyen  d'une  opération 
sanglante  et  d'une  action  mécanique  exercée  immédiatement  sur 
ce  vaisseau.  Comme  la  compression  indirecte,  elle  respecte  le  sac 
anévrysmal  qu'elle  place  seulement  dans  des  conditions  favorables 
à  la  coagulation  spontanée  du  sang.  Mais  tandis  que  la  compres- 
sion indirecte  épargne  les  téguments  et  laisse  l'artère  définitive- 
ment perméable,  la  méthode  d'Anel,  au  contraire,  exige  une 
incision  plus  ou  moins  étendue  qui  permet  d'isoler  le  vaisseau, 
de  le  saisir  et  d'en  provoquer  l'oblitération. 

Presque  toujours,  c'est  au  moyen  de  la  ligature  qu'on  cherche 
à  obtenir  cette  oblitération.  Voilà  pourquoi  on  donne  générale- 
ment à  la  méthode  d'Anel  le  nom  de  méthode  de  la  ligature;  mais 
cette  dénomination  est  vicieuse  pour  deux  raisons:  d'abord,  parce 
qu'on  applique  aussi  des  ligatures  dans  la  méthode  d'Antyllus 
et  dans  la  méthode  de  Brasdor;  ensuite  et  surtout  parce  que  la 
ligature  ne  fait  pas  partie  intégrante  de  la  méthode  d'Anel  dont 
elle  ne  constitue  qu'un  procédé.  Après  l'incision  qui  a  mis  l'artère 
à  découvert,  on  peut  intercepter  le  cours  du  sang  sans  le  secours 
de  la  ligature.  La  torsion,  les  mâchures,  le  refoulement,  la  com- 
pression immédiate,  peuvent  aussi  atteindre  ce  but;  ce  sont  au- 
tant de  procédés  de  la  grande  méthode  instituée  par  Anel,  et 
celle-ci,  par  conséquent,  ne  peut  être  appelée  méthode  de  la 
ligature. 

Pour  trancher  la  difficulté,  Roux  s'est  dcniaiidc  s'il  ne  serait 
pas  convenable  de  donner  à  la  méthode  d'Anel  le  nom  ûeinéthode 
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épicystique,  ce  qui  veut  dire  méthode  appliquée  au-dessus  du 
sac  (1).  Mais  la  compression  indirecte  s'applique  également  au- 
dessus  du  sac,  et  cette  dénomination  serait  de  nature  à  faire  naître 
de  nouvelles  confusions.  D'ailleurs,  lorsqu'un  homme  ouvre  une 
voie  nouvelle  et  féconde,  il  est  juste  que  son  nom  demeure  atta- 
ché au  progrès  qu'il  a  réalisé.  Voilà  pourquoi  ce  chapitre  est 
intitulé  méthode  d'Anel. 

Après  ces  réserves  faites,  je  ne  refuserai  pas  plus  longtemps  de 
me  soumettre  à  l'usage,  et  je  me  laisserai  souvent  aller,  dans  le 
courant  de  mes  descriptions,  à  désigner  comme  tout  le  monde  la 
méthode  d'Anel  sous  le  nom  de  ligature. 

La  ligature,  donc,  est  si  généralement  connue  aujourd'hui,  elle 
a  donné  lieu  à  des  travaux  si  étendus,  et  les  questions  qui  s'y 
rattachent  sont  si  nombreuses ,  qu'il  faudrait  des  volumes  pour 
en  écrire  l'histoire  complète.  Le  manuel  opératoire  qui  varie  à 
l'infini  dans  les  diverses  régions  du  corps,  la  nature  des  liens  ou 
des  instruments  qui  servent  à  étreindre  l'artère,  les  effets  de  cette 
striction  sur  la  circulation  du  membre  et  sur  l'ensemble  de  l'or- 
ganisme, l'étude  des  voies  collatérales  qui  peuvent  ramener  le 
sang  dans  les  parties  situées  au-dessous  de  l'oblitération,  la  cause 
des  hémorrhagies  consécutives,  les  moyens  qui  ont  été  proposés 
pour  prévenir  ou  combattre  ce  redoutable  accident,  les  résultats 
de  l'acupuncture,  de  la  torsion,  des  mâchures,  du  refoulement  et 
de  plusieurs  autres  procédés  mécaniques  employés  pour  oblité- 
rer les  artères  dans  leur  continuité  sans  le  secours  du  fll  con- 
stricteur, et  une  foule  de  questions  moins  importantes  que  soulève 
la  méthode  de  la  ligature;  tout  cela  a  été  étudié  et  décrit  dans 
des  traités  classiques  qui  sont  entre  les  mains  de  tout  le  monde, 
dans  les  dictionnaires,  dans  les  monographies,  et  dans  les  arti- 
cles sans  nombre  que  les  journaux  ont  publiés.  Depuis  que  la 
ligature  règne  sans  partage  sur  la  chirurgie  des  anévrysmes ,  on 
a  cru  qu'il  ne  s'agissait  plus  que  d'en  perfectionner  les  procédés 
et  d'en  étendre  l'application.  On  a  fait  dans  cette  voie  des  pro- 
grès étonnants  ;  on  a  lié  toutes  les  artères  des  membres  et  du 
cou ,  on  n'a  pas  reculé  devant  l'artère  brachio-céphalique,  et  on 
a  osé  pénétrer  jusque  dans  le  ventre  pour  saisir  le  tronc  de  l'aorte 

(1)  Rocx,  Qiiaranic  années  de  pratique  cliirurgicale ,  T.  U,  p.  Sft.  Paris,  1855,  in-8°. 
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abdominale.  On  a  commencé  par  admettre  le  précepte  de  lier 
l'artère  au-dessus  de  la  tumeur;  puis  on  a  réduit  la  chirurgie  des 

1  anévrysmes  ù  une  pure  question  de  médecine  opératoire.  C'est  à 
qui  inventera  quelque  nouveau  procédé  pour  découvrir  en  un 
tour  de  main  des  artères  qui  ne  seront  peut-être  jamais  liées  sur 

'  l'homme  vivant;  c'est  à  qui  instituera  sur  les  animaux  de  nou- 
\  elles  expériences  pour  apprécier  la  valeur  relative  «des  diverses 
sortes  de  fils.  Ces  tentatives  sont  louables  et  ont  donné  des  résul- 
tats utiles;  mais  en  concentrant  toute  l'attention  des  chirurgiens 
sur  l'artère  Uée,  elles  ont  fait  perdre  de  vue  la  tumeur  elle-même. 
Aujourd'hui,  il  n'est  personne  qui  n'ait  étudié  avec  soin  les  effets 
directs  de  la  ligature  sur  les  vaisseaux;  et  presque  tout  le  monde 
ignore  les  ell'ets  indirects  de  la  méthode  d'Anel  sur  les  anévrys- 
mes. L'artère  une  fois  liée,  la  tumeur  devient  ce  qu'elle  peut.  Le 

!  chirurgien  se  résigne  à  n'être  plus  qu'un  simple  opérateur.  Si 
l'anévrysm.e  récidive,  s'il  suppure,  s'il  se  rompt  en  donnant  lieu 
h  une  hémorrhagie  funeste,  on  subit  ce  malheur  avec  calme,  on 
paraît  croire  que  les  anévrysmes  ne  peuvent  guérir  qu'à  ce  prix, 
et  loin  de  s'en  prendre  à  la  ligature,  on  part  de  là  pour  rejeter 
les  autres  méthodes  sous  prétexte  qu'elles  sont  moins  énergiques 
et  qu'elles  doivent,  bien  plus  que  la  ligature,  exposer  à  la  réci- 
dive, à  la  rupture  de  la  tumeur  et  aux  abcès  suivis  d'hémorrha- 

.  gies. 

En  d'autres  termes,  on  se  résigne  à  courir  les  chances  graves 
(qui  sont  inséparables  de  la  ligature  d'une  grosse  artère,  parce 
qu'on  s'imagine  que  ce  moyen,  le  plus  propre  de  tous  à  maîtriser 
la  circulation,  doit  être  en  même  temps  le  plus  certain  et  le  plus 
i  satisfaisant  dans  ses  effets  sur  la  tumeur.  Or  cette  théorie  est 
:  complètement  fausse,  et  elle  n'aurait  pas  vu  le  jour  si  on  avait 
;  étudié  avec  plus  de  soin  le  mode  d'action  de  la  méthode  d'Anel 
i  sur  les  anévrysmes. 

Pour  établir  un  parallèle  vraiment  scientifique  entre  la  ligature 
!  et  les  autres  méthodes ,  il  faut  poser  de  nouvelles  bases.  C'est 
:  pour  cela  que  j'ai  tant  insisté  sur  la  physiologie  pathologique  des 
'  anévrysmes  et  sur  les  divers  modes  de  guérison.  J'irai  jusqu'au 
bout  dans  cette  voie,  et  contrairement  à  ce  qui  a  été  fait  jusqu'ici, 
je  laisserai  de  côté  tout  ce  qui  se  rattache  à  Vopération  de  la  liga- 
ture ,  au  choix  des  moyens  de  constriction  et  à  l'obUtération  de 
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l'arlère  liée,  pour  coiicenlrer toute  mou  allenliou  fnxvlaméthode 
en  elle-même,  c'est-à-dire  sur  les  modifications  qu'elle  fait  subir 
aux  parties  malades. 

L'opération  de  la  ".ligature,  en  eiïet,  n'a  rien  de  spécial.  Elle 
n'appartient  pas  plus  à  l'histoire  des  anévrysmes  qu'à  celle  des 
plaies  artérielles.  Qu'il  s'agisse  d'une  tumeur  anévrysmale  ou  de 
toute  autre  affection ,  on  procède  de  la  môme  manière  pour 
mettre  l'artère  à  nu,  on  la  soumet  aux  mêmes  manœuvres,  on  y 
provoque  les  mêmes  phénomènes,  on  fait  courir  aux  malades  les 
mêmes  chances  de  phlébite  et  d'hémorrhagie  consécutive.  Je 
n'ai  pas  plus  à  décrire  ici  l'opération  de  la  ligature,  que  je  n'au- 
rai à  décrire  l'amputation  lorsque  je  parlerai  des  cas  où  l'ané- 
vrysme  exige  le  sacrifice  du  membre.  Je  prendrai  donc  la  ligature 
comme  un  fait  que  je  supposerai  connu  dans  tous  ses  détails ,  et 
je  débarrasserai  ainsi  l'étude  de  la  méthode  d'Anel  d'un  gi-and 
nombre  de  questions  qui  lui  sont  tout  à  fait  étrangères. 

§  II.  HISTORIQUE. 

C'est  en  vain  qu'on  s'est  efforcé  de  trouver  les  premiers  vestiges 
de  la  méthode  d'Anel  dans  les  écrits  antérieurs  au  xvni"  siècle. 
Avant  d'opérer  les  anévrysmes  du  ph  du  coude ,  qu'ils  traitaient 
invariablement  par  l'ouvertm'e  du  sac,  les  chirurgiens  grecs  du 
temps  de  la  décadence  commençaient  par  lier  l'artère  humérale 
à  sa  partie  supérieure  (  1  )  ;  mais  cette  opération  préliminaire 
n'avait  pour  but  que  de  les  mettre  en  garde  contre  l'hémorrhagie, 
et  ils  ne  se  doutaient  pas  qu'elle  fût  capable  à  elle  seule  de  guérir 
la  tumeur  anévrysmale. 

Ceux  qui  n'ont  pas  réfléchi  sur  les  habitudes  des  anciens, 
s'étonneront  peut-être  que  cette  pratique  absurde  n'ait  pas  con- 
duit à  la  découverte  de  la  méthode  d'Anel.  Mais  les  anciens , 
aveuglés  par  leurs  théories,  croyaient  que  l'anéwysme  devait  ses 
propriétés  nuisibles  au  sang  vicié  qu'il  contenait;  les  caDlots  qui 
existent  presque  toujours  dans  le  sac,  et  qui  sont  pour  nous  les 
agents  de  la  guérison,  étaient  alors  considérés  comme  une  subs- 
tance nuisible  dont  l'extraction  paraissait  indispensable.  Après 
avoir  lié  l'artère  humérale,  on  ne  pouvait  pas  ne  pas  s'aperce- 


(1)  Voy.  plus  haut ,  p.  207  (AÈTius). 
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voir  que  la  luineiii' s'altaissait  et  cessait  de  battre.  Chose  étrange, 
pourtant!  l'idée  ne  vint  à  personne  qu'il  fût  possible  d'en  rester 
là  ou  qu'il  fût  seulement  permis  d'attendre  pendant  quelques  jours. 
On  avait  liftte  de  donner  issue  au  prétendu  sang  corrompu  de  l'ané- 
vrysme  et  on  pratiquait  aussitôt  une  seconde  opération  beaucoup 
plus  grave  que  la  première. 

La  méthode  décrite  par  Aétius  se  composait  comme  on  le  voit 
de  deux  opérations  distinctes:  on  chercha  bientôt  à  la  slniplifler. 
De  ces  deux  opérations ,  on  rejeta  celle  qui  était  bonne  et  on 
garda  celle  qui  était  mauvaise.  On  abandonna  la  ligature,  et  on 
conserva  l'ouverture  du  sac.  Mais  aussi  c'était  l'époque  de  la  dé- 
cadence, et  le  moyen  âge  approchait. 

L'antiquité  n'a  donc  pris  aucune  part  à  la  découverte  de  la 
méthode  de  la  ligature.  Les  Arabes  et  les  Arabistes  n'ajoutèrent 
rien  aux  connaissances  déjà  acquises,  et  laissèrent  môme  presque 
entièrement  tomber  en  désuétude  l'opération  de  l'ouverture  du 
sac,  trop  hardie  pour  eux.  Cette  opération  ne  reprit  faveur  qu'à 
l'époque  de  la  Renaissance,  et  il  s'écoula  longtemps  encore  avant 
qu'on  songeât  à  lui  faire  subir  des  modifications.  A  la  fin  du 
xvr  siècle  Guillemeau,  opérant  un  anévrysme  traumatique  du  pli 
du  bras ,  introduisit  dans  le  manuel  opératoire  une  innovation 
malheureuse  qui  servit  plus  tard  de  texte  à  de  longues  discus- 
sions ,  et  qui  n'était  pas  digne  de  tant  d'honneur;  au  heu  de 
commencer  par  inciser  le  sac,  il  lia  d'abord  le  bout  supérieur  de 
l'artère,  après  quoi  il  fendit  la  tumeur  et  la  vida  «  de  tout  le  sang 
gi'oumelé,  et  autre  caillé  »  qu'elle  contenait  (1).  Telle  fut  l'opé- 
ration dans  laquelle  on  a  cru  trouver  la  première  origine  de  la 
méthode  d'Anel.  Loin  de  faire  une  découverte,  GuiUemeau  avait 
simplement  commis  une  imprudence  en  s'abstenant  de  Her  le 
bout  inférieur  et  en  exposant  le  malade  à  une  hémorrhagie  ulté- 
rieure. Comme  ses  prédécesseurs ,  il  continuait  à  croire  que  les 
anévrysmes  devaient  leur  gravité  à  la  présence  des  caillots  ; 
comme  eux ,  par  conséquent,  il  continuait  à  considérer  l'extrac- 
tion de  ces  caillots  comme  le  sine  quâ  non  de  la  guérison.  Cela 
résulte  clairement  du  texte. 

(1)  GuiUF.MEAU.  Les  œuvres  de  chirurgie ,  édit.  de  Rouen ,  1649,  in-fol.,  p.  699.  La 
V*  criit.  de  sa  Cliirurgle  est  de  159ii. 
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Guillcmeau  distingue  l'anévrysme  spontané,  qu'il  nomme  anas- 
tomose, de  ranévrysme  Iraumatique.  Dans  le  premier  cas  «  l'es- 
«  prit,  comme  le  plus  subtil,  sort  premier  que  le  sang  et  ainsi  la 
«  tumeur  est  presque  toute  spiritueuse  :  mais  si  l'artère  est  rompue, 
«  il  sort  beaucoup  de  sang  qui  fait  la  tumeur  plus  humoralle  que 
((  spiritueuse,  qui  en  fin  se  caille  et  fait  distention  à  la  partie.  » 
Un  peu  plus  loin  il  parle  de  son  opéré  :  «  auquel  après  vne  sai- 
«  gnee  faite  au  ply  dubràs,  luy  estoit  suruenuvB  petit  Aneurisme, 
«  qui  par  succession  de  temps  estoit  accreu  de  la  grosseur  du 
((  poing  auquel  en  fin  lé  sang  contenu  en  icelmj  se  groumela ,  ce 
«  qui  fut  cause  d'engendrer  quelque  commencement  de  pourri- 
«  ture  en  ladite  tmneur,  etc.  »  C'est  pourquoi  Guillemeau  jugea 
utile  d'extraire  ces  caillots  nuisibles  et  de  pratiquer  l'incision  du 
sac,  c'est-à-dire  la  méthode  ancienne.  On  a  objecté,  il  est  vrai, 
que,  dans  le  cas  particulier  dont  il  s'agit ,  la  tumeur  étant  déjà 
enflammée,  ulcérée  et  peut-être  même  gangrenée,  l'extraction  des 
Gâillols  était  réellement  nécessau-e,  mais  que  sans  cette  circons- 
tance, Guillemeau  se  serait  bien  gardé  d'ouvrir-  le  sac.  Cette  sup- 
position toute  gi'atuite  ést  en  contradiction  flagrante  avec  le  reste 
du  chapitre,  car  l'auteiu-,  se  demandant  si  on  doit  opérer  les 
anévrysmes  des  grosses  artères,  répond  négativement,  parce  que 
«  souuentles  incisant,  il  sort  vne  si  grande  abondance  de  sang 
«  et  ensemble  d'esprit  vital,  que  souuent  le  malade  demeure  enti-e 
«  les  mains  du  Chirurgien.  »  GuiUemeau  ne  supposait  donc  pas 
qu'on  pût  opérer  les  anévrysmes  sans  ouvrir  le  sac ,  et  lorsqu'il 
ajoute  plus  loin  qu'on  doit  lier  le  bout  supérieur  de  l'artère  «  sans 
«  autre  cérémonie,  »  il  veut  dire  simplement  par  là  qu'on  peut  se 
dispenser  de  lier  le  bout  inférieur. 

Si  j'insiste  tant  sur  ce  détail  historique,  c'est  parce  que,  dési- 
gnant une  méthode  d'après  le  nom  de  celui  qui  l'a  créée,  je  dois 
légitimer  cette  dénomination  et  prouver  que  personne  ayant 
Anel  n'avait  conseiEé  la  simple  ligature  au-dessus  du  sac.  D'ail- 
leurs, l'opinion  de  ceux  qui  dépouillent  Anel  en  faveur  de 
GuiUemeau  a  été  admise  par  beaucoup  d'historiens  et,  malgré 
la  savante  réfutation  de  Dezeimeris,  eUe  compte  encore  des 
partisans.  Lisfranc  l'a  adoptée  et  défendue  dans  un  style  qui  ne 
lui  était  pas  habituel,  avec  une  habileté  qui  aurait  surpris  tout 
le  monde,  si,  à  travers  sa  signature,  on  n'avait  reconnu  la 
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(  plume  d'un  critique  éminent,  dont  l'aulorilé  est  égale  aujour- 
d'hui à  celle  de  Dezeimeris  (1).  Le  fait  est  que  le  texte  de  Ciuil- 
lomeau  est  plein  d'obscurité.  Il  ne  le  cède  sous  ce  rapport  qu'à 
un  autre  passage  qu'on  a  extrait  des  œuvres  d'A.  Paré,  et  où  on 
a  cru  trouver  encore  l'indication  de  la  méthode  d'Anel.  Pour 
qui  veut  argumenter  sur  les  mots,  il  y  a  là  matière  à  d'intermi- 
nables discussions.  Mais ,  pour  qui  lit  d'un  bout  à  l'autre  les  écrits 
lie  Paré  et  de  Guillemeau  sur  l'anévrysme,  pour  qui  se  pénètre 
lùen  des  doctrines  de  ce  temps-là  ,  le  doute,  ne  tarde  pas  à  dispa- 
raître. On  ne  supposait  même  pas ,  au  xvr  siècle ,  qu'il  pût  venir 
lun  jour  où  on  opérerait  l'anévrysme  sans  inciser  le  sac;  il  était 
I  convenu  une  fois  pour  toutes  qu'on  devait  pratiquer  cette  incision, 
<  et,  pour  éviter  des  détails  jugés  inutiles ,  on  n'insistait  que  sur  la 
partie  de  l'opération  qui  présentait  quelque  chose  de  spécial ,  c'est- 
à-dire  sur  la  ligature  de  l'artère.  DeiLx  siècles  plus  tard ,  lorsque 
les  chirurgiens  ont  connu  une  autre  méthode,  les  descriptions  de 
'A.  Paré  et  de  Guillemeau  ont  pu  paraître  ambiguës.  Mais  elles  ont 
été  fort  claires  pour  lem's  contemporains ,  pour  leurs  élèves  et 
pour  leurs  successeurs.  Pendant  deux  cents  ans,  on  a  lu  et  étudié 
les  travaux  de  ces  deux  maîtres  célèbres  ;  leurs  ouvrages,  réim- 
iprimés  un  très-gi'and  nombre  de  fois,  ont  été  l'objet  des  médita- 
rtions  de  tous  les  chirurgiens;  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur 
l'anévrysme  y  ont  largement  puisé ,  et  il  n'est  venu  à  l'idée  de 
)personne  que  Paré  et  Guillemeau  eussent  proposé  de  ne  pas  ouvrir 
fie  sac  (2).  Quand  on  songe  à  l'espèce  d'orage  que  souleva,  au 
mil"  siècle,  la  première  opération  d'Anel,  à  l'ignorance  dont 
on  accusa  ce  chirurgien ,  aux  doutes  injurieux  qu'on  émit  sur 
son  observation ,  on  est  obKgé  de  reconnaître  qu'Anel  fut  bien 
le  véritable  inventeur  de  la  méthode  qui  porte  aujourd'hui  son 
Qom. 

L'opération  d'Anel  fut  pratiquée  le  30  janvier  1710 ,  et  elle  est 

1^  (I)  LiSFBANC.  Des  diverses  méthodes  pour  l'oblitération  des  artères,  th.  de  concours, 
f  ans,  1834  ,  in-0",  p.  18.  -  Dezeimebis.  Quelques  remarques  sur  l'Iiisloire  de  l'anévrysme, 
i.n  réponses  aux  critiques  de  M.  Lisfrauc.  Paris,  1834,  in-8°,  réimprimé  dans  ses  Lettres 
»ur  i  Imt.  de  la  médecine.  Paris,  1838,  in-8",  p.  339  et  353.  -Lisfranc.  Quelques  rcclier- 
*nes  sur  l'hist.  chirurgicale  des  anévrismes,  p.  38. 

!  (2)  Voy.  en  particulier  le  passage  oli  Tliéveni»  expose  le  procédé  de  Guillemeau,  et  où  il 
i'it  expressément  qu'apris  avoir  lié  l'artère,  il  faut  ouvrir  l'anévrysme  pour  évacuer  le  sang 
ifui  forme  la  tumeur.  Les  Œuvres  de  maître  Thevenin.  Paris,  1669,  in-ft",  p.  55.  •■< 
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assez  Importante  pom-  que  j'en  reproduise  ici  les  principaux  dé- 
tails : 

10^  Obseuvation  (Anel)  {\).  —  Anévrysme  traumatique  du  pli  du  coude.  — 
.     Ligature  au-dessus  de  la  tumeur.  —  Guérison. 

Le  Révérend  Père  Bernardino  de  Bolzemo  se  fit  saigner  par  un  opérateur 
maladroit  qui  lui  piqua  l'artère  liumérale.  Quinze  jours  après ,  un  anévrysme 
se  forma  sous  la  cicatrice  ;  la  plaie  se  rouvrit  et  donna  lieu  à  une  hémorrhagie 
qui  fut  directement  arrêtée  au  moyen  de  la  compression.  Plus  tard,  la  tumeur 
continua  à  se  développer  et  devint  très-volumineuse.  Le  malade  se  confia  aux 
soins  de  Dominique  Ane! ,  qui  l'opéra  le  30  janvier  1710  : 

((  Je  fis  une  incision  aux  tegumens  sans  toucher  en  aucune  manière  au  sac 
«  aneurismal,  je  cherchai  l'artère  et  je  la  trouvai  située  avr-dessous  le  nerf^ 
«  ce  qui  n'est  pas  ordinaire.  Je  l'en  séparai  avec  toute  sorte  de  circonspection 
«  et,  l'aiant  fait  soutenir  avec  une  Erine,  j'en  fis  la  ligature  le  plus  près  de 
«  la  tumeur  qu'il  me  fut  possible.  L'artere  étant  liée ,  je  fis  lâcher  le  tourni- 
«  quel  et  pour  lors  un  petit  rameau  musculaire  ,  que  j'avois  coupé  en  disse- 
«  quant  l'artere  ,  donna  du  sang  et  m'obligea  de  nouveau  à  faire  serrer  sur 
«  le  champ  le  tourniquet  et  à  lier  de  rechef  l'artere  un  peu  plus  haut.  Le 
«  tourniquet  étant  levé ,  je  ne  vis  plus  d'hemorrhagie  ni  de  pulsation  dans  la 
«  tumeur.  Alors  j'appliquai  l'appareil  et  le  bandage  convenable.  » 

11  ne  survint  aucun  accident.  L'un  des  fils  tomba  le  17  février,  l'aiitre  ne 
se  détacha  que  dix  jours  plus  lard.  Le  5  mars ,  la  cicalrisalion  était  complète. 
La  tumeur,  dont  la  consistance  n'est  pas  indiquée  ,  s'affaissa  graduellement 
et  finit  par  disparaître. 

Ceci  est  un  peu  plus  clair  que  le  texte  de  Guillemeau.  Dans  les 
réflexions  qui  suivent  son  observation ,  Anel  ajoute  (2)  : 

«  Quantàla  manière  de  faire  l'opération  quej'aipratiquée  d'une 
«  façon  un  peu  différente  de  celle  que  les  auteurs  nous  décrivent, 
«  que  j'ai  veu  pratiquer  à  des  bons  maîtres  et  que  j'avois  déjà 
«  pratiquée  moi  même  plusieurs  fois ,  car  au  lieu  que  l'on  a  ac- 
«  coutumé  de  faire  la  ligature  en  liaut  et  en  bas  de  l'aneurisme, 
((  je  ne  la  fis  que  du  coté  d'en  haut  :  d'ailleurs ,  on  ouvre  le  sac 
«  aneurismal  et  je  ne  l'ai  point  touché  du  tout  ne  doutant  pas  que 
«  le  sang  contenu  dans  le  sac  ne  se  dissipât  aiant  la  liberté  de  se 
«  porter  du  coté  de  l'extrémité  et  que  ce  sac  une  fois  vuide  ne  se 

(1)  Suite  de  la  nouvelle  mélliode  de  ijucrir  les  fistules  lacrimalcs  ou  discours  apologc- 
tique,  par  Dominique  Anel.  Tuiin,  lllU  ,  in-U",  p.  257, 

(2)  loc.  cit.,  p.  260, 
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<(  l'cmpliroit  plus  de  nouveau;  que  les  tuniques  des  membranes 
((  qui  le  formoieut  ne  manqueroienl  pas  de  s'ad'aisser  et  qu'ainsi 
((  la  tumeur  devoit  disparoître  :  ce  qui  n'a  pas  manqué  d'arriver 
((  de  môme  que  je  l'avois  pensé.  »  Ane!  termine  en  disant  que  cette 
o|)ération  est  moins  douloureuse ,  moins  laborieuse  et  donne  une 
|tlaie  moindre  de  moitié  que  l'opération  ordinaire. 

Ces  citations  prouvent  qu'Anel  savait  parfaitement  ce  qu'il  fai- 
sait etpourquoiil  le  faisait.  Le  sang  contenu  dansl'anévrysme  ne 
lui  paraissant  pas  dangereux  pour  l'économie,  et  lui  paraissant  au 
contraire  susceptible  de  se  dissiper  sans  accidents,  Anel  renonça 
sciemment  à  l'ouverture  du  sac  et  créa  ainsi  une  méthode  entière- 
ment  nouvelle. 

Un  aussi  beau  succès  aurait  dû  être  accueilli  avec  enthousiasme. 
111  en  fut  tout  autrement.  Anel  était  Français,  et  il  avait  eu  le  tort 
(d'aller  exercer  la  clururgie  à  Rome.  Pour  diminuer  l'influence  de 
(  ce  rival  redoutal)le ,  les  praticiens  romains  nièrent  qu'Anel  eût 
;  guéri  un  anévrysme,  parla  raison  toute  simple  qu'il  n'avait  pas 
(  ouvert  le  sac.  Non  fit  che  ima  semplice  le.ga  tura  di  picciola  ar- 
iteria.  Le  chirurgien  français  fut  déchiré  par  des  libelles  diffama- 
Itoires,  et  pour  répondre  à  ces  accusations  il  fut  obligé  de  publier 
lUne  lettre  de  son  opéré,  et  une  autre  lettre  écrite  à  Fantoni  par 
ILancisl  qui  avait  constaté  par  lui-môme  les  résultats  du  traite- 
iment  (1).  Après  cela ,  il  ne  fut  plus  possible  de  contester  la  chose, 
imais  on  prétendit  que  l'opération  d'Anel  n'avait  réussi  que  par 
i  hasard,  et  qu'elle  était  très-inférieure  à  l'opération  ancienne.  Dans 
lun  mémoire  communiqué  à  l'Académie  de  Bologne,  Mohrielli 
r  réfuta  la  nouvelle  méthode  (2),  et  s'efforça  de  prouver  que  le 
iretour  du  sang  par  les  collatérales  devait  infailliblement  faire 
irécidiver  l' anévrysme.  Malgré  cette  opposition,  la  méthode  d'Anel, 
(désignée  par  tous  les  auteurs  du  xvrir  siècle  sous  le  nom  de  me- 
]  lthodus  Anelii ,  operatio  aneliana ,  —  car  on  ne  songeait  pas  encore 
jià  dépouiller  l'auteur  de  sa  découverte ,  —  la  méthode  d'Anel, 
i'dis-je  ,  ne  tarda  pas  h  être  connue  dans  toute  l'Europe.  L'histoire 
•  'de  l'anévrysme  du  P.  Bernardino  fut  reproduile  ù  peu  près  tex- 
luolleinent  (\i\n^  le  Journal  de  Trévoux  (.".)  et  dans  la  Bibliolhèque 

(1)  DOM.  Axel,  Ioc.  cit.,  p.  2/i9-250. 

(2)  Coniincnlai:  Acicl.  Itononiensis,  T.  U  ,  pars  I,  \\  182.  riolosnc,  17fi'>,  iii-'i", 

(3)  Jouriint  île  7")'(''r  oi(.c,  janvier  1710,  |i.  101', 
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de  Planque  (1).  Heisler  décrivit  la  nouvelle  méthode  dans  son 
grand  ouvrage  et  conseilla  de  l'appliquer  au  traitement  des  ané- 
vrysmes  réductibles  (2).  Jac.  Weltin  et  Verbrugge  lui  donnèrent 
place  dans  leurs  disscr talions  sur  l'anévrysme  (3).  Bertrand!,  qui 
ne  brillait  pas  par  l'érudition  et  qui  ignorait  tout  particulièrement 
l'histoire  des  anévryçmes ,  connaissait  cependant  la  méthode 
d'Anel  qu'il  avait  même  vu  mettre  deux  fois  en  pratique  :  «  J'ai 
«  connu ,  dit-il ,  un  chirurgien  qui ,  pour  ne  pas  s'embrouiller  en 
«  coupant  l'aponévrose  du  biceps  et  en  découvrant  l'artère  dans 
((  l'anévi-ysme  faux  ou  dans  le  vrai  peu  considérable,  découvroit 
«  l'artère  brachiale  à  la  partie  interne  de  l'humérus,  au-dessus  du 
«  condyle,  endroit  où  on  peut  facilement  la  trouver,  car  elle  n'y  est 
«  recouverte  que  par  les  téguments  ;  quand  ill'avoit  découverte,  il 
«  y  faisoitune  simple  ligature.  J'ignore  si  ce  chirurgien  a  quelque- 
«  fois  opéré  de  cette  manière  avec  plus  de  succès  ;  mais  je  l'ai  vu 
«  pratiquer  deux  fois  cette  méthode,  et  les  deux  fois  l'anévrysme 
«  récidiva,  etc.  (U).  »  Ces  deux  récidives  n'ont  pas  lieu  de  nous 
surprendre  aujourd'hui;  elles  s'expliquent  très-bien  par  cette 
circonstance  que  les  deux  anévrysmes  occupaient  le  pli  du  coude 
et  étaient  très-probablement  vaiiqueux.  Or,  le  bon  Bertrand! 
ignorait  jusqu'à  l'existence  de  cette  variété  d'anévrysme,  décrite 
pourtant  par  WilUam  Hunter  en  1757,  c'est-à-dire  depuis  six  ans. 
Mais  il  ignorait  bien  autre  chose  encore  puisqu'il  ne  savait  même 
pas  que  la  méthode  de  la  simple  ligature  avait  été  inventée  et 
appliquée  avec  succès  dans  son  propre  pays  par  Dommique  Anel, 
cinquante  ans  auparavant. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  intéressant  pour  nous  d'apprendre  que 
la  méthode  d'Anel  avait  déjà  pénétré  dans  la  pratique,  et  qu'il  y 
avait  en  Italie  au  moins  un  chirurgien  qui  lui  donnait  la  préfé- 
rence sur  la  méthode  ancienne.  Nous  ne  connaissons  de  la  pra- 

■  (1)  Planqce.  Bibliothèque  choisie  de  médecine,  article  Anévbisme,  1"  édit.  Paris,  nw, 
in-a°,  T.  II ,  p.  «171, 

(2)  Heister.  Instituliones  chirurg.,  pars  II ,  sect.  1 ,  cap.  XIII ,  §  20.  (  Amsiel.,  1739,  iii  'i', 
T.  I ,  p.  laù.  ) 

(3)  JACOBCS  Weltinus.  De  Aiieurysmale  vero.  Bâle,  1750,  §  2fi.  —  Jacobus  Veherugge. 
De  Aiiewysmate,  Leyde,  1773,  sect.  IV,  §  26.  Ces  deux  dissertations  sont  reproduites  dans  la 
collection  de  Lautli  sur  les  anévrysmes.  Strasbourg,  1785,  iu-W,  p.  'i39  et  p.  U93-U. 

{!>)  AMD.  BERTRAND].  TraiU  des  oph-aiions,  Irad.  fr.  Paris,  1769,  in-8",  p.  ti'iG.  La  pre' 
mière  édition  iialienne  est  de  1703. 
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tique  de  ce  chirurçien  inconnu,  que  les  deux  insuccès  rapportés 
par  Bertrandi;  mais  nous  savons  que  la  même  méthode  donna 
'  de  meilleurs  résultats  en  Allemagne ,  en  Ilollaude.  Plenck  nous 
apprend  que  Lebcr  guérit  ainsi  un  anévrysmc  de  l'artère  tempo- 
rale (1)  et  nous  lisons  dans  Verbrugge  que  J.  van  Hespel  répéta 
Ja  même  opération  avec  le  même  succès  sur  l'artère  humé- 
rale  (2). 

Trois  quarts  de  siècle  s'écoulèrent  ainsi.  La  méthode  d'Anel , 
I  connue  de  tout  le  monde,  n'avait  encore  été  appliquée  qu'aux 
;  anévrysmes  des  artères  peu  volumineuses,  et  si  elle  n'était  pas 
I  devenue  usuelle,  c'était  parce  qu'à  tout  prendre  on  n'avait  pas 
llieu  d'être  mécontent  delà  méthode  ancienne.  La  "crainte  de  la 
i  gangrène  avait  empêché  jusqu'alors  d'entreprendre  le  traitement 
(  chirurgical  des  grands  anévrysmes  des  membres;  on  n'opérait  que 
lies  petits  anévrysmes,  et  l'ouverture  du  sac,  pratiquée  dans  ces 
(conditions,  ne  donnait  pas  de  trop  mauvais  résultats.  Mais  lors- 
t:  qu'on  connut  les  ressources  de  la  circulation  collatérale,  Jors- 
t  qu'on  sut  que  l'oblitération  de  l'artère  fémorale  n'était  pas  néces- 
ssairement  suivie  de  gangrène,  lorsque  Keyslère  eut  osé  attaquer 
par  l'incision  les  anévrysmes  poplités,  alors  les  dangers  de  l'ou- 
fverture  du  sac  devinrent  évidents  pour  tous  les  yeux;  et  tandis 
ique  Guattani  cherchait  dans  la  compression  une  ressource  moins 
ipérilleuse,  tandis  que  la  plupart  des  praticiens  anglais,  revenant 
Id'un  demi-siècle  en  arrière ,  reportaient  leurs  préférences  sur 
l'amputation  de  la  cuisse,  quelques  chirurgiens  se  demandèrent 
s'il  ne  serait  pas  possible  de 'diminuer  les  dangers  de  l'opération 
de  l'anévrysme,  en  généraUsant  les  préceptes  si  heureusement 
posés  par  Dominique  Anel. 

)   Il  ne  serait  pas  impossible  que  Brasdor  eût  émis  cette  idée  dans 
:  «es  cours  avant  J.  Hunter,  et  même  avant  Desault.  Mais  Brasdor 
n'a  rien  écrit  sur  les  anévrysmes;  la  tradition  seule  s'est  chargée 
de  nous  transmettre  ses  conceptions,  et  la  tradition  ne  suffit  pas 
pour  établir  des  titres  de  priorité.  Ce  fut  seulement  en  1799 
|(22  prairial  an  vi),  après  la  mort  de  Brasdor,  de  Desault  et  de 

(1)  J--J-PLEtiCK.  Sammlung  von  Beobaclitungcnilbcr  cinigc  Gcgenstaiictc  der  Wundarz- 
leykunst.  Th.  II,  art.  I,  s.  9  et  sq.  ;  ciié  dans  Verbrugge,  De  Aneiinjsmale,  disserl. 
Uelphis  ,  1773  ;  et  dans  la  collcct.  de  Laulh.  Strasbourg.  1785,  in-ft",  p.  Û39. 

(2)  rugezogte  yerhandeliiigcii ,  yo\,  VII ,  p.  189;  cilé  piir  Verliriiggc  ,  loc.  cit.,  p,  m. 
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Hmiler,  que  Roussille-Chaniséru  éleva  une  réclamation  en  faveur 
de  Brasflor,  son  oncle  par  alliance  (1).  Mais  ce  témoignage  tardif 
n'est  peut-être  pas  suffisamment  désintéressé,  et  ne  doit  être 
accepté  qu'avec  réserve. 

D'un  autre  côté,  M.  Placide  Portai,  de  Palerme,  cité  par  MM.  Mar- 
tin et  Velpeau,  s'est  efforcé  de  faire  valoir  les  droits  de  Spezzani, 
chirurgien  de  l'hôpital  de  Modène  (2).  ■—  11  est  certain  qu'en  17B1, 
Spezzani  lia  avec  succès  l'artère  fémorale  dans  un  cas  d'anévrysme 
poplité;  mais  le  hasard  seul  eut  le  mérite  delà  cure.  Laissons 
parler  Assalini,  témoin  oculaire  :  «  En  1781 ,  j'ai  vu  faire  par 
«  Spezzani,  à  l'hôpital  de  Modène,  la  ligature  de  la  fémorale  à  son 
«  tiers  inférieur,  dans  un  cas  d'anévrysme  poplité  avec  menace 
«  de  sphacèle  (3).  Spezzani  se  proposait  de  pratiquer  ensuite  la 
((  désarticulation  du  genou,  lorsque  la  gangrène  consécutive  h  la 
«ligature  se  serait  limitée  à  ce  niveau.  L'artère,  dénudée,  fut 
((  étreinte  avec  un  large  ruban  de  fil;  après  quoi,  h  la  très-grande 
«  surprise  du  chirurgien,  et  à  la  satisfaction  des  assistants,  les 
«  parties  se  ravivèrent,  les  ulcères  se  cicatrisèrent,  la  jambe  se 
((  rétablit,  et  l'opéré  marcha  rapidement  vers  la  guérison  (4).  » 

Ce  fut  bien  malgré  lui,  comme  on  le  voit,  que  Spezzani  guérit 
son  malade.  Les  collatérales  artérielles  déjouèrent  le  plan  absurde 
qu'il  avait  conçu.  Il  n'était  vraiment  plus  permis  en  1781  de  croire 
que  la  ligature  de  l'artère  fémorale  dût  nécessairement  produue  la 
gangrène  de  la  jambe;  il  était  plus  impardonnable  encore  de  cher- 
cher à  provoquer  la  gangrène  pour  éviter  la  gangrène,  et  d'avoir 
recours  à  de  pareils  détours  pour  pratiquer  une  amputation  qu'on 
jugeait  indispensable.  Si  maintenant  nous  envisageons  cette  ob- 
servation au  point  de  vue  de  nos  connaissances  actuelles,  nous 
sommes  conduits  à  dire  que  Spezzani  fit  probablement  une  opé- 
ration inutile,  puisque  la  tumeur,  au  moment  de  l'opération,  était 
déjà  dans  un  état  gangréneux  consécutif  au  travail  inflammatoire 
qui  préside  aux  guérisons  spontanées  accidentelles.  En  tout  cas, 

(1)  Journal  de  Sldillft ,  T.  VIII ,  p.  ûSG. 

(2)  Plac.  Portal.  Clin,  cliinirg.,  ï.  I,  p.  15fi.  —  Velpeau.  Mhl.  opônifoire.  Paris,  18S9, 
in  8°,  ï.  n ,  p.  80. 

(3)  Il  pai  att  qu'il  y  avaii  plus  que  iiionaco  de  spliactic,  puis(|u'il  est  (lit  plus  loin  qu'ap'"''S  la 
ligature,  les  ulcères  se  cicairisèruiit.  Qui'l  litait  le  siège  tle  celle  gangrèiiL  ?  Tout  permet  tic  troiii: 
(lue  c'était  au  niveau  de  la  tumeur  anévrysmale,  ei  qu'il  s'agissait  d'une  gangvfcne  par  iiinaiii- 
niation  ,  puisque  l.i  lit,atui  e  de  la  loiiiorale  ai  rOla  les  progrès  de  la  mortification. 

i^U)  ASSALINI,  Mmiuile  di  chiriirgUi.  Napoli ,  1819,  in-S",  p.  20(i,  Oise.  V,  §  Ki. 
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rigiiorance ,  reinpii-isine  el  la  Uhndi'ilé  ,  poiu"  nfi  pas  diro  pis  en- 
coro ,  ne  sauraioni  consliluor  des  di'oils  à  Jn  rncounaissance  do 
l'Iiisloii'O,  et  le  plus  grand  service  qu'on  pût  rendre  Spezzani 
serait  de  ne  plus  parler  de  son  observation. 

Ce  lut  donc  Desaultqui,  en  1785,  appliqua  pour  la  première 
l'ois  la  méthode  d'Anel  au  traitement  de  l'anévrysme  poplilé. 
Les  chirurgiens  anglais,  mus  par  le  désir  louable  de  rehaus- 
si'r  la  gloire  de  John  Hunter,  ont  prétendu  que  Desault  n'avait 
pas  senti  la  portée  de  cette  innovation ,  qu'il  avait  agi  sans  but 
déterminé,  et  que  l'empirisme,  plutôt  que  la  vraie  science, 
l'avait  dirigé  dans  sa  tentative.  Ils  ont  ajouté  que  Hunter,  au 
contraire,  avait  été  conduit,  par  de  mûres  réflexions  et  par  une 
connaissance  approfondie  du  sujet,  h  ériger  en  méthode  géné- 
rale une  opération  que  le  hasard  seul  avait  inspirée  à  Desault. 
Puis,  néghgeant  dédaigneusement  les  travaux  d'Anel,  ils  ont 
décrit  la  ligature  sous  le  nom  de  méthode  de  Hunter.  M.  Vel- 
peau  a  défendu  avec  beaucoup  de  force  les  droits  d'Anel  si  in- 
justement méconnus,  et  la  priorité  de  Desault  qu'on  n'avait  pas 
craint  de  mettre  en  suspicion  (i).  11  paraît  pourtant  qu'il  n'a  pas 
réussi  à  modérer  les  prétentions  britanniques.  Je  n'ose  pas  me 
llatter  d'être  plus  heureux  que  lui,  mais  je  crois  devoir  faire  con- 
naître les  résultats  de  mes  recherches  sur  cette  importante  ques- 
tion d'histoire. 

J'ai  étudié  avec  le  soin  le  plus  scrupuleux  les  travaux  de  De- 
jsault  et  de  Hunter  sur  les  anévrysmes.  Je  me  suis  efforcé  de 
isuivre  pas  à  pas  le  développement  des  idées  qui  ont  dirigé  ces 
deux  illustres  chirurgiens.  Laissaut  de  côté  les  polémiques  anté- 
rieures, j'ai  voulu  me  faire  une  opinion  par  moi-même  ;  j'ai  lu  et 
médité  toutes  les  publications  du  temps. 

Or,  je  crois  être  en  mesure  de  démontrer  que  Desault  a  agi  en 
■  pleine  connaissance  de  cause,  et  qu'il  a  découvert  le  véritable 
principe  de  la  méthode  d'Anel,  tandis  que  Hunter  a  obéi  à  une 
théorie  entièrement  erronée.  La  science  est  du  côté  de  Desault, 
H  si  l'empirisme  est  quelque  part,  c'est  du  côté  de  John  Hunier. 

Déjà  en  1776,  Desault,  alors  professeur  à  l'École  pratique  île 
,  chirurgie,  avait  eu  l'occasion  de  disséquer  un  anévrysme  poplité 


(1)  Velpeau.  Médecine  opératoire.  Paris,  1839,  T.  Il ,  p.  81, 
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guéri  par  une  oblilëralion  spontanée.  «  Le  tronc  de  l'artère  po- 
«  plitée ,  qui  formoit  un  anévrisme  vrai ,  étoit  bouché  par  une 
«concrétion  sanguine.  L'artère  fémorale,  jusqu'à  la  naissance 
«  des  musculaires,  étoit  oblitérée,  de  même  que  le  tiers  supérieur 
«  des  tibiales  (1).  »  Desault  ne  perdit  pas  le  souvenir  de  ce  fait, 
et  entrevit  dès  lors  la  possibilité  de  guérir  les  anévrysmes  en 
y  faisant  coaguler  le  sang.  Pour  atteindre  ce  but ,  il  crut  ne 
pouvoir  mieux  faire  que  de  condamner  le  sang  anévrysmal  au 
repos  en  interceptant  la  circulation  dans  l'artère  au-dessus 
du  sac. 

Deux  moyens  se  présentèrent  à  son  esprit,  la  compression  in- 
directe et  la  ligatm^e.  Depuis  longtemps  déjà ,  les  injections  faites 
sur  le  cadavre,  et  les  expériences  faites  sur  les  animaux  (2),  lui 
avaient  démontré  qu'on  pouvait  sans  danger  lier  les  grosses 
artères  des  membres  (3)  ;  mais  il  ne  connaissait  pas  encore  la 
possibilité  de  lier  l'artère  sous-clavière  ;  cette  opération  bardie 
ne  devait  voir  le  jour  qu'au  xix''  siècle. 

Les  choses  en  étaient  là  lorsque  Desault,  devenu  chirurgien  de 
la  Charité,  reçut  dans  ses  salles  un  malade  atteint  d'anéviTsme 
axillaire.  N'osant  lier  l'artère  sous-clavière,  il  résolut  de  la  com- 
primer sm^  la  première  côte,  au-dessus  de  la  clavicule.  Il  flt  donc 
construire  un  appareil  compressif  qui  fut  appliqué  pendant  quel- 
que temps.  Assalini  assista  à  cette  tentative.  Roux  et  Cailliot 
nous  apprennent  que  le  malade,  fatigué  ou  effrayé,  quitta  bien- 
tôt l'hôpital  de  la  Charité,  et  alla  se  mettre  entre  les  mams  de 
Ferrand,  chirurgien  de  l'Hôtel-Dieu.  Mais  il  n'eut  pas  heu  de  se 
féhciter  de  ce  changement.  Ferrand  prit  l'anéviTsme  pour  un 
abcès,  l'ouvrit  largement,  et  quelques  minutes  après  le  malade 
était  mort  d'hémorrhagie  (Zi). 

11  s'agit  mahitenant  de  ûxer  la  date  de  cette  observation.  Fer- 
rand mourut  le  9  févi'ier  1785,  et  Desault  fut  désigné  pom-  le 


(1)  Journal  de  ?nérfeci"/ie,  suite  de  Vaiidennoiule ,  T. 'LXX ,  p. 

(2)  Journal  de  Vandermonde  ,  T.  LXX  ,  p.  Ces  cxpérieaces  et  ces  iiijeciions  daiaient 
déjà  de  1767. 

(3)  Desault  disait  dans  ses  cours  qu'on  pouvait  lier  iinpuiiément ,  sur  le  mOme  Individu ,  les 
quatre  artères  principales  à  leur  sortie  du  tronc,  ainsi  que  les  deux  carotides  (DesciumpS) 
dans  Journal  de  Sédillot,  T.  V,  p.  213  ). 

(a)  Voy.  pour  plus  de  détails  la  même  observation,  qui  est  reproduite  pins  loin  dans  leC/W- 
■pitre  XIX,  §  1 ,  Historique,  Période  fninçaise. 
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remplacer  le  28  février  suivant  (1).  La  chose  s'est  donc  passëe 
avant  le  9  février  1785,  et,  selon  toutes  probabilités,  fort  peu  de 
temps  avant  cette  époque,  car  Assalini ,  qui  ne  passa  qu'un  an 
à  Paris  et  qui  partit  pour  Londres  avant  la  fin  de  1785,  assista  à 
la  tentative  de  Desault. 

Quelques  mois  plus  tard,  Desault,  devenu  chirurgien  de 
l'Hôtel-Dieu,  eut  à  traiter  un  autre  malade  atteint  d'anévrysme. 
Cette  fois,  la  tmneur  occupait  le  creux  popllté.  Toujours  dominé 
par  la  même  idée,  Desault  résolut  encore  d'opposer  un  obstacle 
à  l'abord  du  sang  dans  ranévrysme.  La  compression  pure  et 
simple  n'ayant  pas  eu,  sur  son  premier  malade,  l'efficacité  qu'il 
en  attendait,  il  fit  choix  de  la  ligature,  qui  heureurement  était 
praticable,  et  procéda  à  cette  opération  le  22  juin  1785.  J'em- 
prmite  cette  date  précise  au  Journal  dit  de  Vandermonde  (2). 
Partout  ailleurs,  on  se  contente  de  dire  que  l'opération  fut  pra- 
tiquée au  mois  de  juin  1785.  L'observation  n'a  malheureusement 

(1)  Pour  retrouver  la  date  de  cette  observation  importante,  j'ai  été  obligé  de  me  livrer  à  de 
pénibles  reclierches  qui  sont  restées  longtemps  infructueuses..  J'étais  moralement  convaincu 
que  cette  date  était  antérieure  à  celle  de  la  première  opération  de  Desault  (  22  juin  1785  )  ;  mais 
cela  ne  pouvait  suffire,  et  j'ai  dû,  dans  la  1«  édition  de  mon  Mômoire  sur  la  compression 
indirecte ,  laisser  celte  question  indécise.  J'ai  même  poussé  la  réserve  jusqu'à  laisser  à  Ford 
et  à  ses  confrères  de  Londres  (  2U  septembre  1785  )  la  priorité  de  la  découverte  de  la  compres- 
sion indirecte.  Tous  ceux  qui  ont  écrit  la  vie  de  Desault  ont  copié  la  biographie  placée  par 
Bictial  en  tête  des  œuvres  de  ce  chirurgien.  Bichat  ne  pouvait  ignorer  que  son  malire  était 
.arrivéà  l'Hôtel-Dieu  en  1785,  mais  une  faute  ,(t'impre.ssion  Q\a  cette  date  à  l'année  1788.  Tout 
.  le  monde  a  depuis  lors  reproduit  cette  erreur.  —  Or,  le  Journal  de  Vandermonde,  au  mois  de 
-mars  1787,  donne  à  Desault  le  titre  de  premier  chirurgien  de  l'Hôtel-DIeu  (p.  ii71),  et  Assalini, 
dans  son  Essai  médical  sur  les  vaisseaux  lymphatiques,  publié  à  Turin  eu  1787,  parle  de 
deux  auptosies  qu'il  a  vu  faire  au  mois  de  juillet  1785,  à  l'Hôtel-Dieu  de  Paris,  eu  présence  de 
Desault.  Ces  documents  m'ayant  paru  sulTire  pour  réfuter  l'erreur  de  Bichat ,  j'ai  tenu  à  recti- 
fier la  date  de  la  nomination  de  Desault.  Mais  j'ai  rencontré  bien  des  obstacles.  On  ne  s'ima- 
I  ginepas  combien  il  est  difficile  de  connaître  le  mouvement  du  personnel  des  hôpitaux  avant 
la  Révolution  de  1789,  Les  journaux  et  les  almanachs  du  temps  n'en  font  pas  mention.  Les 
immenses  registres  do  l'Hôtcl-Dieu  et  de  la  Charité,  que  j'ai  laborieusement  compulsés,  nom- 
ment scrupuleusement  les  infirmiers,  los  religieux  et  religieuses,  les  fournisseurs,  les 
administrateurs  et  les  malades,  mais  on  n'y  trouve  pas  une  seule  fois  les  noms  des  médecins 
et  des  chirurgiens. 

J'étais  sur  le  point  de  renoncer  à  cette  recherche,  lorsque  M.  Briau  a  bien  voulu  me  com- 
muniquer un  numéro  du  Mercure  de  France,  à  la  date  du  26  mars  1785.  Dans  la  partie 
miitulée  Journal  politique  de  Bruxelles,  p.  39,  on  lit  :  «Jcan-Bapt. -Guillaume  Ferrant, 
«  ancien  prévost,  chirurgien  en  chef  de  l'Hôtel-Dieu,  etc.,  est  mort  h  Paris,  le  9  février  1785.  » 

D'un  autre  côté,  j'ai  trouvé  dans  les  archives  de  rAdmInistiation  centrale  des  hôpitaux  de 
Pans  (salle  3,  armoire  8a,  tablette  6,  liasse  37,  n»  1435),  le  plumitif  des  séances  du  bureau 
de  l'Hôiel-Dieu,  de  1783  à  1790.  Dans  ce  fascicule  se  trouve  l'acte  de  nomination  de  Desault 
i»  l'HOtel-Dieu ,  à  la  date  du  28  février  1785.  J'ai  pris  copie  de  cette  pièce  Importanle,  (|ue  j'ai 
publiée  dans  le  n"  33  du  Moniteur  des  Hôpitaux ,  T.  IV,  p.  257,  18  mars  1850. 

(2)  Journalde  Vandermonde,  1787,  T.  I.XX ,  p.  ?i71, 
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jamais  été  publiée  clans  tous  ses  détails;  mais  tous  les  auteurs 
contemporains  l'on  mentionnée,  et  les  quelques  divergences  qui 
existent  entre  eux  sur  les  suites  de  l'opération,  s'expliquent  aisé- 
ment par  la  nature  môme  des  résultats  qui  furent  obtenus.  Le 
malade  survécut  pendant  onze  mois  et  succomba  au  bout  de  ce 
temps  par  suite  d'une  nécrose  du  tibia.  Il  en  est  résulté  que  les 
uns  ont  pulDlié  le  fait  comme  un  succès,  les  autres  comme  un 
revers.  Puis  la  tradition  s'en  est  mêlée,  et  l'observation,  passant 
de  boucbe  en  bouche,  a  subi  d'autres  altérations  moins  impor- 
tantes. Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  relations  qui 
nous  en  restent,  et  les  avoir  contrôlées  l'une  par  l'autre,  je  crois 
pouvoir  rétablir  et  compléter  cette  observation  importante  : 

ir  Observation  (Desault).  —  Anévrysme  poplité.  ~  Ligature  de  l'artère 
poplitée  au-dessus  du  sac.  —  Rupture  du  sac  sans  hémorrhagie  le 
dix-neuvième  jour.  —  Guérison.  —  Mort  onze  mois  après  par  suite 
d'une  nécrose  de  l'extrémité  inférieure  du  tibia. 
Le  malade,  âgé  de  30  ans ,  était  d'un  caractère  inquiet,  d'un  tempérameutt 
sanguin  et  très-irritable.  La  tumeur,  grosse  comme  un  œuf  de  dinde,  occu-- 
pait  le  creux  du  jarret;  c'était  un  anévrysme  vrai  de  l'artère  poplitée.  Le; 
membre  était  empâté  et  douloureux  ,  les  douleurs  étaient  surtout  vives  à  /or 
partie  antérieure  et  inférieure  du  tibia  (1).  Boyer,  qui  était  alors  attaché  à  la  ( 
clinique  de  Desault ,  constata  avant  l'opération  qu'une  des  branches  de  l'artère 
articulaire  interne  et  supérieure  était  dilatée  au  point  qu'on  pouvait  facilement 
en  sentir  les  battements  sur  le  condyle  interne  du  fémur  (2).  Après  avoir  préparé 
le  malade,  Desault  procéda  à  l'opération  le  22  juin  178b.  Il  fit  une  incision  d'en- 
viron deux  pouces,  à  la  partie  supérieure  de  la  tumeur,  et  mit  à  découvert  l'ar- 
tère poplitée,  immédiatement  au-dessous  de  l'anneau  du  troisième  adducteur  (3). 
L'artère  fut  alors  séparée  du  nerf,  soulevée  et  liée.  Le  pansement  fut  simple; 
on  évita  surtout  de  serrer  le  membre ,  afin  de  ne  pas  gêner  la  circulation  dans 
les  vaisseaux  superficiels  (4).  «  Trois  heures  après ,  le  malade  éprouva  dans 
«  la  jambe  un  léger  sentiment  de  froid ,  lequel  dura  peu  de  temps ,  et  la 
«  fièvre  symptomatique  qui  s'éleva  ne  fut  pas  très-forle.  Le  sixième  jour,' 

(1)  Cailliot.  Essai  sur  l'anévrysvie  ,  Thtse  inaug. ,  iii-8°.  Paris ,  an  VII  (  IVQQ  ) ,  n°  A,  • 
p.  69.  -  Sabatier.  Médecine  opiratoire,  l"  éiVit.  Paris,  11%,  iii-8°,  ï.  III ,  p.  212. 

(2)  Cailliot  ,  loc.  cit. ,  p.  16. 

(3)  Cailliot,  loc,  cit.,  p.  69.  ^ 
[U]  A.SSALIM.  Essiii  mhlical  sur  les  ruissemi.v  lytiiplialiqttcs.  Tuiiii ,  '"■^''* 

pu  me  procurer  l'odliion  originale;  jnais  cet  ouvrage  tsl  uaduil  lexluullemeiit  dans  Jet 
.Sammtiimi  mserlescner  Ahlmmlliinficn.  \.ci\w?.,  n92,  iii-8",  fîd  W.  -  U  passage  qne]c| 
tile  se  Ifoiive  à  la  fin  (le  la  pa^iu  1'j2, 
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i  Desault,  qui  avait  placé  sous  l'artère  un  lil  d'attonto  au-dessus  du  premier, 
<(  s'en  servit  pour  l'aire  une  seconde  ligaturL".  L'état  de  la  plaie  et  celui  du 
«  malade  promettaient  une  prompte  guérison.  La  tumeur  avait  perdu  la 
«  moitié  do  son  volume^  et  l'œdème  de  la  jambe  était  dissipé.  Il  ne  restait  à 
«  désirer  que  la  chute  de  la  ligature  ;  elle  arriva  le  dix-huitième  jour.  Le  len- 
«  demain ,  la  plaie  rendit  une  assez  grande  quantité  de  matière  mêlée  avec  du 
«  sang  et  il  en  résulta  une  disparition  presque  totale  de  la  tumeur,  signe 
«  manifeste  de  la  crevasse  du  sac  de  l'anévry^me.  Depuis  celte  époque,  la 
«  plaie  ne  présenta  plus  qu'une  ouverture  fistuleuse  ,  ei  se  cicatrisa  en  peu 
«  rfe  jours  (-l).  »  L'anévrysme  était  guéri;  cependant  le  malade  souffrait 
toujours  beaucoup  ;  les  douleurs  qu'il  éprouvait  ayant  l'opération  à  la  partie 
antérieure  et  inférieure  de  la  jambe  ne  firent  que  s'accroître;  il  se  forma  en 
ce  point  un  abcès  volumineux  que  Desault  ouvrit  six  mois  après  la  cicatrisa- 
lion  de  la  plaie  du  jarret.  Le  tibia  était  malade;  un  séquestre  a.-sez  volumi- 
neux fut  extrait,  mais  le  malade  mourut  deux  mois  après  celte  dernièio 
opération  (2),  et  onze  mois  en  tout  après  la  ligature  (3).  D'autres  ont  dit  que 
cette  affection  du  tibia  était  une  carie,  ce  qui  du  reste  importe  assez  peu. 
Boyer,  alors  élève  de  Desault,  injecta  le  membre  et  fit  l'autopsie.  De  larges 
collatérales  s'étaient  développées;  il  y  avait,  entre  autres,  dans  l'épaisseur 
du  nerf  sciatique,  un  tronc  artériel  aussi  gros  que  la  radiale.  Cette  artère,  qui 
paraissait  être  un  rameau  de  l'ischiatique,  descendait  jusqu'à  la  partie  posté- 
rieure du  genou  et  s'y  anastomosait  avec  d'autres  rameaux  appartenant  aux 
artères  articulaires  supérieures  (4). 

Les  personnes  intéressées  à  travestir  cette  observation  impor- 
tante ont  dit  que  le  malade  de  Desault  était  mort  de  l'opération 
et  que  John  Hunter  avait  le  mérite,  assez  mince  du  reste,  d'avoir 
obtenu  le  premier  succès.  Or,  il  est  évident,  pour  quiconque  sait 
lire,  que  l'opération  de  Desault,  quoique  traversée  par  un  acci- 
dent qui  aurait  pu  être  grave  (la  rupture  du  sac),  a  été  suivie 
de  guérison.  Quant  à  la  nécrose  de  l'extrémité  inférieure  du 
tibia,  qui  n'a  été  reconnue  que  neuf  mois  plus  tard  et  qui  s'est 
terminée  par  la  mort,  personne  aujourd'hui  sans  doute  ne  sera 
tenté  de  l'attribuer  à  la  ligature  de  l'artère  poplitée.  Il  est  pro- 

(1)  Sabatier,  toc,  cil.  La  version  de  Cailliot  ne  dilTÈre  de  la  précédente  que  par  un  détail 
pea  important.  Le  sac  .lurait  suppuré  et  ne  se  serait  ouvert  que  le  viiigt-neuviÈme  jour  au 
lieu  du  dix-neuvième. 

(2)  Deooise.  Oissevt.  sur  l'anévrysme ,  Thèses  de  Paris,  an  XI] ,  in-ft",  n"  252 ,  p.  bU. 

(3)  AssALiNi,  Inc.  cit.,  m  XV,  s.  ilU.  —  Voy.  encore  Assalini.  Manualc  di  chirurgia, 
Napoli,  1819,  in-8",  p.  202. 

(û)  CAir.LlOT,  toc.  cil.,  p.  09  et  p.  16.  —  Déguise,  lue.  cit.  —  ]io\v.i\.  Maladies  cliirur(ji- 
cales,  l">  éilii.,  T,  )J ,  p.  93.  Paris,  mu  ,  in-8". 
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bable,  du  reste,  que  eelte  affeclion  avait  débuté  avant  l'entrée 
du  malade  à  l'Hôtel-Dieu,  ainsi  que  semblent  l'indiquer  quel- 
ques-uns des  symptômes  constatés  avant  l'opération. 

Desault  avait  donc  obtenu  un  véritable  succès,  et  Manoury 
nous  apprend  qu'un  nouveau  malade  atteint  d'anévrysme  po- 
plité  étant  entré  à  l'Hôtel-Dieu  vers  le  l"  mars  1787,  De- 
sault lui  proposa  de  l'opérer  par  la  simple  ligature.  Ce  projet 
ne  fut  pourtant  pas  mis  à  exécution ,  parce  que  quelques  jours 
après  la  tumeur  s'oblitéra  spontanément  (1).  Mais  un  troisième 
malade,  atteint  comme  le  précédent  d'anévrysme  poplité,  se  pré- 
senta bientôt  à  l'observation  de  Desault  qui,  pour  la  seconde 
fois,  eut  recours  à  la  méthode  d'Anel.  Avec  une  abnégation  que 
ses  détracteurs  anglais  n'ont  pas  su  apprécier,  ce  grand  chirur- 
gien, qui  avait  alors  connaissance  de  l'opération  pratiquée  par 
Hunter,  n'hésita  pas  à  adopter  les  préceptes  émis  par  son  illustre 
rival.  Il  comprit  qu'il  y  avait  avantage  à  placer  la  ligature  loin 
du  sac  anévrysmal;  il  ne  se  contenta  même  pas  de  remonter 
jusqu'à  la  partie  inférieure  de  l'artère  fémorale  ;  il  plaça  la  liga- 
ture plus  haut,  derrière  le  muscle  couturier.  Boyer,  qui  assista  à 
cette  opération,  nous  apprend  que  Desault,  pour  mettre  à  nu 
l'artère  fémorale,  se  crut  obligé  de  couper  le  couturier  en  tra- 
vers (2).  Cette  dernière  innovation  n'était  pas  nécessaire,  mais 
on  s'accorde  à  reconnaître  aujourd'hui  que  le  lieu  d'élection  du 
second  procédé  de  Desault  est  aussi  bon,  peut-être  même  meil- 
leur, que  celui  du  procédé  de  Hunter.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  succès 
des  opérations  ne  dépend  pas  toujours  du  choix  des  procédéSè 
Le  premier  malade  de  Desault,  opéré  suivant  un  procédé  défec- 
tueux, avait  guéri;  son  second  malade,  opéré  suivant  un  bon 
procédé,  succomba  (3).  Desault  mourut  lui-même  sans  avoir  eu  le 
temps  de  faire  de  nouvelles  tentatives;  s'il  eût  vécu  plus  long- 
temps, il  eût  sans  doute  fait  triompher  en  France  la  méthode 
nouvelle  que  cet  insuccès  venait  de  compromettre.  Deschamps, 
qui,  à  la  même  époque,  avait  pleinement  réussi  dans  un  cas 
semblable  {k) ,  n'avait  pas  assez  d'autorité  pour  détourner  ses 

(1)  Journal  de  Vanclermonde,  1787,  ï.  LXXI,  p.  U3U. 

(2)  BoïER.  Malad,  cliirurg.,  1'"  6dit.  Paris,  181!i,  in-û",  T.  II,  p.  l^iS.  j 

(3)  Cailliot,  loc.  cit.,  p.  72.  —  BOïEB ,  loc,  cit. ,  p.  159. 
(ft)  Journal  dç  Fourcroy,  T.  IV,  p.  30li.  Paris,  1792 ,  in-8°. 
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compatriotes  de  la  pratique  ancienne.  L'opération  de  l'ouverture 
du  sac  resta  donc  sans  rivale  en  France,  et  ce  lut  en  Angleterre 
que  la  méthode  d'Anel  alla  prendre  tout  son  développement. 

Mais  je  viens  d'anticiper  un  peu  sur  les  dates.  Il  est  nécessaire 
maintenant  de  revenir  de  quelques  années  en  arrière. 

On  a  vu  que  la  première  opération  de  Desault  avait  été  prati- 
quée le  22  juin  1785.  A  cette  époque,  John  Hunter  ne  supposait 
pas  qu'il  fût  possible  de  guérir  un  anévrysme  par  une  simple 
ligature  d'artère.  Il  l'ignorait  encore  trois  mois  plus  tard ,  et  en 
voici  la  preuve  catégorique.  Le  24  septembre  1785,  un  homme 
de  30  ans,  nommé  Jacques  Robson,  vint  consulter  Ford,  chirur- 
gien de  Londres,  pour  une  tumeur  anévrysmale  de  la  cuisse. 
La  tumeur,  grosse  comme  une  orange  de  moyen  volume,  faisait 
des  progrès  inquiétants.  Ford,  ne  sachant  ce  qu'il  fallait  faire, 
réunit  en  consultation  Jackson,  Hawkins,  John  Howard,  Pearson, 
Vaux,  Everard  Home  et  John  Hunter.  «  Ils  furent  tous  d'accord 
«  sur  la  nature  de  la  maladie,  et  sur  l'impossibilité  d'apporter 
«  aucun  secours  au  malade  par  l'opération  que  l'on  pratique 
((  ordinairement  dans  les  anévrysmes.  On  essaya  cependant,  de 
«  l'avis  unanime  de  ces  messieurs ,  de  faire  une  compression  sur 
«  l'artère  à  l'aine,  mais  la  douleur  nous  obligea  bientôt  à  renon- 
«  cer  à  cette  tentative  (1).  »  Pour  le  dire  en  passant,  les  huit 
chirurgiens  de  Londres  firent  preuve,  dans  cette  circonstance, 
d'une  ignorance  bien  étonnante,  car  la  possibilité  de  guérir  les 
anévrysmes  fémoraux  par  l'ouverture  du  sac  était  déjà  parfai- 
tement démontrée,  et  la  possibilité  de  Her  sans  accidents  l'artère 
crurale  était  bien  plus  démontrée  encore  (2)  ;  mais  l'érudition 
n'était  pas  de  mode  en  ce  temps-là;  quoi  qu'il  en  soit,  on  peut 
dire  qu'au  mois  de  septembre  1785,  John  Hunter  et  son  élève, 
Ev.  Home,  ne  connaissaient  pas  la  méthode  d'Anel,  ou  qu'ils  la 
croyaient  du  moins  inapplicable  aux  anévrysmes  du  membre 
inférieur. 

Cependant ,  les  idées  de  John  Hunter  ne  tardèrent  pas  à  se  modi- 
fier. L'opéré  de  Desault  était  déjà  guéri.  Hunter  aVait-il  éu  con- 
naissance de  ce  succès  remarquable  ?  Cela  est  possible  ;  je  dirai 

(1)  London  Médical  Journal,  1788,  vol.  IX,  pari.  II,  p.  I'i9,  cl  dans  Journal  de 
Vandermonde  ,  lim,  T.  LXXXI,  p.  2li!i. 

(2)  Voy.  plus  haut,  p.  212  et  213. 
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même  que  cela  esl;  probable,  va  l'ijiiporLance  Loul;  exceplioimelle 
du  l'ail,  et  vu  le  grand  nombre  d'étrangers  qui  suivaient  alors  la 
clinique  de  l'Hôtel-Dieu.  Assalini,  qui  avait  assisté  à  l'opération 
de  Desaull,  avait  quitté  Paris  quelque  temps  après,  et  s'était  rendu 
à  Londres,  où  il  suivait  assidûment  les  visites  de  St-George's 
Hospital.  Ce  fut  en  sa  présence  que  John  Hunter,  à  son  tour, 
opéra  un  anévrysme  poplité  suivant  la  méhode  d'Anel  (1). 

Cette  opération,  qui  eut  un  si  immense  retentissement,  fut  pra- 
tiquée le  12  décembre  1785,  six  mois  après  celle  deDesault.  L'ob- 
servation ,  recueillie  par  Everard  Home,  a  été  publiée  un  grand 
nombre  de  fois  (2)  et  je  ne  crois  pas  devoir  la  reproduire.  Je  me 
bornerai  à  en  indiquer  les  détails  les  plus  saillants.  Au  lieu  de 
chercher  le  tronc  de  la  poplitée,  Hunter  fit  une  très-longue  incision 
à  la  cuisse  au-dessus  de  l'anneau  du  troisième  adductem-.  La  game 
de  l'artère  fémorale  fut  mise  à  nu  dans  une  étendue  de  trois  pouces, 
puis  cette  gaînefut  incisée  à  son  tour  et  un  stylet  aiguillé  portant 
une  double  ligature  fut  passé  au-dessous  des  vaisseaux,  veine  et 
artère.  Un  second  stylet,  armée  de  la  même  manière,  fut  introduit 
un  peu  plus  bas.  Cela  fit  en  tout  quatre  ligatures,  qui  furent  espacées 
et  nouées  séparément.  «  Ce  qui  détermina  à  faire  ces  ligatures ,  dit 
«  Everard  Home,  c'est  que  chacune  d'elles,  étant  peu  serrée,  ne 
((  sufflsoit  pas  pour  intercepter  le  passage  du  sang,  ce  que  faisoient 
«  les  quatre  ensemble.  M.  Hunter  aimoit  mieux  comprimer  une 
((  grande  étendue  de  l'artère  que  de  faire  une  forte  striction  sur  un 
«  seul  de  ses  points  (3).  »  L'idée  était  assez  malheureuse;  on  ne 
pouvait  mieux  s'y  prendre  pour  avoir  une  hémorrhagie  consécu- 
tive, qui  survint  effectivement  le  neuvième  jour.  Le  malade  guérit 
et  quitta  riiôpita]  au  bout  de  six  semaines,  mais  il  rentra  le  8  mars 
1786  pour  un  abcès  qui  s'était  formé  sous  la  cicatrice.  Plusieurs 
des  fils  employés  étaient  restés  dans  les  tissus;  ils  donnèrent  heu 
à  un  phlegmon  considérable  et  très-douloureux  et  à  plusieurs 
abcès  qui  retinrent  le  malade  à  l'hôpital  jusqu'au  8  juillet  suivant. 

(1)  Assalini,  liana  Sammlung  auserlesencr  A  bliamllungen.  Leipzig,  1792,  in-8",  Bd  XV, 
s.  179. 

(2)  Londoii  Médical  Journal,  178fi.  —  Journal  de  Vandermondc ,  1787,  ï.  LXX.p. 
Ù56.  —  Transactions  of  a  Society  for  the  Iniprovement  of  Médical  and  Chirurgical  Know- 
ledge. Loiid.,  1793,  vol.  I ,  p.  138.  —  OEuvrcs  complètes  de  John  Hunier.  Paris,  18ft3,  iii-8°, 
T.  in ,  p.  660,  Uacl.  I\iclu'lot.  —  Assalini.  Manuale  di  cliirui  gia.  Niipoli,  1819, 111-8",  p.  20!i. 

(3)  Joiirniil  de  Vandermondc,  T.  EXX  ,  p.  ^158. 
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Le  Iraileineul  avait  duré  plus  de  sept  mois.  Je  i'erai  remarquer  que 
dans  ses  trois  premières  opérations  d'anévrysme,  Hunier,  de 
l'aveu  d'Everard  Home,  commit  la  l'auto  de  lier  ix  la  Ibis  Yartère 
et  la  veine  fémomle  (1). 

Huater  venait  d'accomplir  un  progrès  véritable,  en  transportant 
la  ligature  à  quelque  distance  au-dessus  du  sac.  Ce  procédé  était 
réellement  supérieur  à  celui  que  Desault  avait  suivi,  parce  qu'il 
était  plus  facile  à  exécuter  et  parce  qu'il  était  de  nature,  comme 
on  le  verra  plus  loin,  à  diminuer  les  chances  de  l'oblitération  de 
l'anévrysme  par  des  caillots  passifs.  Mais  Hunter  nesedoulait  pas 
de  ce  dernier  avantage;  le  motif  qui  l'avait  déterminé  était  d'une 
toute  autre  nature,  et,  chose  au  moins  singulière,  tout  permet  de 
croire  que  si  Hunter  eût  connu  l'histoire  des  anévrysmes,  s'il  eût 
eu  des  théories  moins  fausses  sur  l'obhtération  artérielle,  s'il  eût 
lu  seulement  les  travaux  de  J.-L.  Petit,  son  précieux  procédé 
n'aurait  pas  vu  le  jour!  Laissons  plutôt  parler  Everard  Home,  et 
recourons  pour  cela  à  sa  première  publication ,  car  l'exposé  des 
motifs  a  subi  de  notables  changements  dans  les  publications  ulté- 
rieures :  «  Si  nous  considérons  les  cas  dans  lesquels  les  malades  sont 
«  morts  après  avoir  subi  l'opération  par  la  méthode  ordinaire  (ou- 
«  verture  du  sac),  probablement  nous  trouverons  que  chez  tous 
«  ces  malades  l'artère  avoit  été  endommagée  dans  la  portion  que 
«  comprenait  la  ligature ,  laquelle  portion  étoit  tombée ,  ou  bien 
((  l'artère  s'étoit  coupée  dans  l'endroit  où  elle  avoit  été  liée  :  de 
«  sorte  que  ses  parois ,  quoiqu'on  ait  eu  soin  de  les  rapprocher, 
((  n'étoient  point  restées  dans  cette  situation  un  temps  suffisant 
«  pour  en  procurer  la  réunion  suivant  l'intention  première,  et 
«  les  malades  ont  perdu  la  vie  par  l'hémorrhagie  qui  est  sur- 
«  venue  (2).  » 

Ainsi,  Hunter  s'éloignait  du  sac  dans  le  seul  but  d'atteindre 
avec  certitude  une  partie  non  altérée  de  l'artère.  Il  croyait  que 
l'oblitération  provoquée  par  la  ligature  était  le  résultat  d'une 
réunion  par  première  intention ,  et  que  ce  travail  adhésif  n'était 
possible  que  sur  des  parois  libres  de  toute  altération.  H  est  par- 
ci)  Œuvres  complétât  de  J .  Hunier,  trad.  fraiiç.  Paris,  1843  T  IJl  p  GOG 
(2)  Jourmildc  Vandcrvwmk,  T.  LXX,  p.  Û53,  mars  1787.  -  Désirant  avnni  «oui  „e  pas 
être  accusé  de  parlialllé ,  je  me  sers  à  dessein  d'une  traduction  faite  avant  le  ddbut  des  dls- 
cassions  de  priorilé.  Cette  traduction  ,  ainsi  que  je  m'en  suis  assuré,  est  parfaitement  exacte, 
quoiqu  elle  laisse  hcaucoup  à  désirer  sous  le  rapport  du  style. 
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faiteinent  évident  qu'il  ignorait  le  rôle  du  caillot  liémostatique,  et 
que  son  opinion  sur  les  accidents  de  la  méthode  ancienne  était 
purement  hypothétique.  Ce  n'était  pas  l'étude  des  faits  publiés  qui 
l'avait  conduit  à  cette  fausse  doctrine;  Everard  Home  nous  l'apprend 
avec  une  grande  bonne  foi  :  «  Si  nous  considérons  les  cas  où 
((  les  malades  sont  morts,  nous  trouverons  probablement  qne  chez 
((  eux,  etc.  »  Par  conséquent,  Hunter  se  basait  sur  une  suppo- 
sition qui  lui  semblait  probable,  mais  il  avouait  qu'il  n'avait  pas 
pris  la  peine  d'en  vérifier  l'exactitude.  Or,  il  se  trouve  que  cette 
supposition  n'est  point  exacte.  L'anatomie  pathologique  a  démontré 
que  dans  la  plupart  des  anévrysmes  externes ,  traumatiques  ou 
spontanés ,  les  parois  de  l'artère  sont  intactes  immédiatement  au- 
dessus  et  immédiatement  au-dessous  du  sac;  que  dans  le  cas  où  la 
cause  de  l'anévrysme  est  moins  locale,  et  où  les  lésions  s'étendent 
au  delà  de  la  tumeur,  on  a  presque  autant  de  chances  de  les  ren- 
contrer entre  l'anévrysme  et  le  cœur  qu'au  voisinage  du  sac;  il  est 
certain  encore  que  l'oblitération  par  adhésion  est  une  chimère,  que 
l'occlusion  des  artères  dépend  uniquement  de  la  coagulation  du 
sang,  que  l'intégrité  absolue  des  parois  artérielles  n'est  pas  indis- 
pensable au  succès  de  la  ligature ,  que  la  tunique  celluleuse  est 
d'ailleurs  presque  constamment  intacte  et  qtie  les  lésions  des  ar- 
tères diit  léiif  siège  dans  les  deux  tuniques  internes,  lesquelles, 
saines  ou  non ,  sont  toujours  coupées  au  moment  où  on  serre  le  fil. 
Hunter  ne  connaissait  pas  cette  dernière  particularité.  Desault  eût 
pu  la  lui  apprendre,  puisqu'il  l'enseigna  à  Thomson  qui,  à  son  toiir, 
la  transmit  à  Jones  (1).  11  n'est  pas  indifférent  de  noter,  en  passant, 
que  ce  fut  le  point  de  départ  des  importants  travaux  de  Jones  sur 
la  ligaturé.  Hunter,  en  liant  l'artère  à  quelque  distance  du  sac  ané- 
vrysmal,  n'atteignit  donc  pas  son  but  qui  était  d'éviter  la  section 
des  tuniques  et  la  production  des  hémorrhagies  consécutives,  et 
l'eipérience  a  efïectivement  démontré  que  cet  accident  n'est  pas 
plus  commun  à  la  suite  du  procédé  d'Anel  et  de  Desault  qu'à  la 
suite  du  procédé  de  Hunter,  lequel  sous  ce  rapport  n'est  ni  meil- 

(1)  Jones.  A  Trealise  on  tlie  Process  employed  by  Nature  in  suppressing  tlie  Hœmor- 
rliage  from  divided  and  punclured  Arteries,  etc.  Londoii ,  1806  and  1810,  in-8°,  p.  126.  — 
llODGSON.  Malad.  des  artères,  irad.  fr.  Paris,  1819,  T.  I ,  p.  272.  —  Bichat.  Anat.  générale. 
Pdiis,  1801,  in-8°,  T.  Il ,  p.  282.  —  Benj.  Travers.  Observ.  on  Ligat.  of  Arteries,  dans 
iled.  cliir.  TransacHons,  1813,  vol.  IV,  p.  UiiO. 
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leur  ni  pire  que  le  procédé  de  Scarpa ,  destiné  à  atteindre  l'artère 
plus  haut  encore. 

Ainsi  tombent  toutes  les  raisons  tliéoriqites  qui  conduisirent 
Hunter  à  s'écarter  un  peu  de  la  voie  tracéé  par  ses  devanciers. 
Quant  à  l'incision  du  sac ,  le  chirurgien  anglais  jugea  sagement 
qu'elle  n'était  pas  nécessaire.  «  Selon  lui,  dit  Éverard  I-ioine,  il 
«  étoit  très-vraisemblable  que  si  les  parties  éloient  livrées  à  elles- 
«  mêmes,  le  sac,  avec  le  sang  coagulé  qui  y  étoit  contenu,  potir- 
«  roit  être  absorbé,  et  toute  la  tumeur  ainsi  enlevée  par  Y  économie 
«  animale  (1).  » 

Telles  furent  la  première  opération  et  la  première  théorie  de 
Hunter.  Placé  sur  mi  grand  théâtre,  dans  un  pays  où  les  ané- 
vrysmes  sont  très  -  fréquents ,  entouré  d'élèves  enthousiastes, 
jouissant  d'une  renommée  justement  acquise,  Hunter  fit  donner 
à  son  observation  une  grande  publicité,  et  eut  bientôt  l'occasion 
de  faire  de  nouvelles  tentatives.  Son  second  malade  mourut 
d'hémorrhagie;  le  troisième  survécut,  mais  le  sac,  rempli  de 
caillots  passifs,  se  rompit  au  bout  d'un  mois  comme  cela  avait 
eu  lieu  sur  l'opéré  de  Desault.  Jusque-là  Hunter  avait  lié  la 
veine  fémorale  en  même  temps  que  l'artère;  il  se  corrigea  de 
cette  pratique  déplorable,  et  ses  deux  derniers  malades  guérirent 
sans  accidents.  Puis,  son  premier  opéré  étant  mort  d'autre  chose 
quinze  mois  après  la  guérison,  il  obtint,  à  prix  d'or,  la  permis- 
sion d'en  faire  l'autopsie,  et  profita  de  cette  occasion  précieuse 
pour  modifier  sa  théorie.  Véconomie  animale  n'avait  résorbé  ni 
le  sac  ni  les  caillots.  Il  restait  encore  une  tumeur  volummeuse 
longue  de  neuf  centimètres,  large  et  épaisse  de  sept  (2),  dure, 
solide  et  pleine  d'un  coagulum  lamelleux.  Hunter  découvrit  ainsi 
que  la  ligature  agissait  simplement  en  faisant  solidifier  le  sang 
dans  la  poche  anévrysmale ,  et ,  quoiqu'il  ignorât  la  distinction 
établie  par  .T.  L.  Petit  entre  les  deux  espèces  de  caillot,  on  peut 
dire  que  cette  découverte  était  un  véritable  progrès. 

Il  revient  donc  à  John  Hunter  une  grande  et  légitime  place 
dans  l'histoire  de  la  méthode  d'Anel.  Quels  que  soient  les  motifs 
qui  aient  pu  le  diriger,  c'est  lui  qui,  en  définitive,  a  transporté,  à 

(1)  Journ.  de  yandernioncle,  t.  LXX,  p.  Û55-Û56. 

(2)  Voy.  un  dessin  rie  grandeur  naturelle  représentant  cette  tumeur,  publié  par  Ev.  Home 
dans  Pltilosopliical  Transactions.  Lond.,  1826,  ia-H",  vol.  CXVl,  pl.  V,  lig.  2,  p.  106. 
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quelque  distance  du  sac,  une  ligature  que  ses  prédécesseurs 
avaient  appliquée  un  peu  plus  bas,  et  la  connaissance  de  ce  pro- 
cédé, en  rendant  l'opération  plus  facile,  n'a  pas  peu  contribué  à 
la  vulgariser.  C'est  lui  encore  qui,  par  ses  tentatives  réitérées, 
par  ses  succès  répétés  et  par  la  grande  influence  que  lui  donnait 
sa  haute  renommée,  a  fait  triompher  la  ligature  en  Angleterre, 
d'où  elle  a  ensuite  gagné  le  continent.  C'est  lui,  enfin,  qui  a 
acquis  les  premières  notions  sur  le  mode  d'action  de  la  méthode 
d'Anel,  notions  bien  incomplètes  sans  doute  et  même  inexactes 
à  certains  égards,  mais  propres  cependant  à  conduire  au  progrès. 
Si  les  élèves  de  Hunter  s'étaient  contentés  de  constater  tout  cela, 
personne  n'aurait  réclamé.  Mais  ils  sont  allés  beaucoup  plus  loin. 
Au  lieu  de  dire  que  leur  maître  avait  inventé  un  procédé  utile,  ils 
ont  prétendu  qu'il  avait  créé  la  méthode  tout  entière.  Dans  l'ori- 
gine, je  veux  bien  le  crou-e,  ils  n'ont  péché  que  par  ignorance  ; 
ils  ne  connnaissaient  ni  le  fait  d'Anel ,  ni  ceux  dont  parle  Ber- 
Irandi,  ni  les  succès  de  Leber  et  de  van  Hespel,  ni  l'opération 
plus  récente  de  Desault.  ils  ont  cru  que  Hunter  avait  ouvert  la 
voie.  Evei'ard  Home,  pom'  sa  part,  en  était  si  convaincu  qu'il  a 
décrit  la  ligature  faite  immédiatement  au-dessus  du  sac  comme 
une  modification  qu'on  avait  fait  subir  ultérieurement  au  procédé 
de  son  maître.  «  L'opération  de  Hanter,  dit-il,  ayant  réussi  dans 
((  le  premier  cas  où  il  la  pratiqua,  les  chirurgiens  des  différents 
((  hôpitaux  l'adoptèrent,  mais  en  lui  faisant  subir  quelques  modi- 
afications  (1).  »  Veut-on  savoir  en  quoi  consistèrent  ces  modi- 
fications, il  n'y  a  qu'à  lire  les  observations  de  J.  Birch  ,  de  Pott 
et  de  Earle.  Ces  trois  chirurgiens  mirent  à  nu  la  partie  supérieure 
du  sac  et  lièrent  l'artère  à  ce  niveau,  exactement  comme  l'avaient 
fait  Desault  et  ses  prédécesseurs.  Je  me  trompe,  car  Birch  fit  une 
incision  en  x,  tandis  que  Pott,  après  avoir  fendu  le  jarret  dans 
une  étendue  de  cinq  pouces.  Ha  je  ne  sais  quoi,  mais  ne  lia  pas 
l'artère,  si  ce  n'est  quelques  jours  après,  lorsqu'il  jugea  opportun 
de  pratiquer  l'amputation  (2). 

(1)  Œuvres  compU'Acs  de  J.  Uuiiter,  0(1.  citée,  ï.  lU,  p.  668. 

(2)  Loc.  cit.,  )).  671.  La  préiendue  ligature  faite  par  Pott  n'avait  pas  arrêté  les  batleinenls 
de  l'anéTrysme,  qui  s'accrut  avec  rapidité  les  jours  suivants.  Ou  prétendit  que  ranévrysmc 
occupait,  au  lieu  du  tronc  de  la  poplitée,  une  artf're  anasloinoti(|ue  ;  mais  en  publiant  le  fait , 
Ev.  Home  émit  des  doutes  sur  celte  interprétation  ,  et  donna  à  eulcndre  que  l'arlèrc  n'avait 
pas  été  liée. 
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En  considérant  ces  trois  opérations  comme  des  modiQcalions 
de  la  méthode  de  Hunier,  Ev.  Home  fit  acte  d'ignorance.  C'était 
une  erreur,  ce  n'était  pas  une  faute.  Mais  ses  successeurs  n'ont 
pas  eu  la  même  excuse;  ils  savaient  très-bien  que  d'autres,  avant 
Hunter,  avaient  lié  l'arlère  au-dessus  du  sac,  et,  cependant,  ils  ont 
continué  à  dépouiller  Anel  de  sa  découverte,  et,  aujourd'hui,  la 
plupart  des  Anglais  croiraient  manquer  de  patriotisme  s'ils  ne 
désignaient  pas  la  ligature  sous  le  nom  de  méthode  de  Hunter  ou 
d'opération  huntérienne.  Personne ,  sous  ce  rapport ,  n'est  allé 
plus  loin  que  M.  Guthrie,  qui,  entraîné  par  l'exubérance  de  son 
amour-propre  national ,  s'est  laissé  aUer  à  émettre  les  assertions 
les  plus  inexactes  (1).  Ainsi,  il  prétend  que  l'opération  d'Anel 
avait  été  promptement  oubliée,  que  le  malade  de  Desault  mou- 
rut au  bout  de  quelques  mois  par  suite  de  la  suppuration  ;  il 
donne  à  entendre  que  ce  fait  est  postérieur  à  celui  de  Hunter, 
et  se  base,  pour  cela,  sm-  un  absurde  passage  qu'il  extrait  du 
Mémoire  de  Pelletan  sur  les  anévrysmes  externes  :  «  Dans  le  môme 
(c  temps  que  l'opération  de  Hunter  nous  est  parvenue,  dit  PeUe- 
((  tan,  M.  Dessaut  {sic),  alors  chirurgien-major  de  l'hôpital  de  la 
H  Charité,  eut  occasion  de  pratiquer  la  même  opération.  Comme 
((  l'histoire  n'en  est  écrite  nulle  part,  je  vais  la  consigner  ici  (2).  » 
L'intention  de  Pelletan  est  évidemment  de  représenter  Desault 
comme  l'imitateur  de  Hunter  ;  mais  il  le  prouve  d'une  singulière 
façon  en  citant  aussitôt  l'observation  de  ce  fait.  On  croit  peut- 
être  qu'il  s'agit  d'une  ligature  pratiquée  au-dessus  de  la  tumeur  ? 
Point  du  tout,  il  s'agit  d'une  opération  par  la  méthode  ancienne, 
avec  ligature  de  l'artère  au-dessus  et  au-dessous  de  l'anévrysme! 
On  ne  saurait  douter  ici  de  la  mauvaise  foi  de  Pelletan,  qui  cher- 
chait toutes  les  occasions  de  ternir  la  réputation  de  Desault ,  qui 
atfectait  de  ne  pas  savoir  l'orthographe  du  nom  de  ce  grand 
chirurgien ,  et  qui  parlait  de  lui  avec  un  ton  de  supériorité  vrai- 

(1)  Guthrie.  Ontlie  Diseascs  and  Injuries  of  Artcrk.i.  Loiid.,  1830,  in-S",  p.  HS-lSl. 

(2)  Pellktan.  Clin,  chirurg.  Paris,  1810,  in-S",  T.  I,  p.  149  et  150.  Je  (lois  avouer  que  celle 
obseivaiion  me  semble  fort  suspecte.  Elle  ressemble  lellcment  ù  un  fait  tiré  de  la  pratique  de 
Desault  et  publié  par  Petit,  de  I.yon,  en  noo  {Journal  de  Fandernwnde.T.  LXXXill,  p.  .Vi), 
que  je  suis  porté  à  croire  qu'il  s'agit  d'iui  seul  et  niOnie  mal.nde.  Pelletan  a  parh-  de  ce  fait 
avec  des  souvenirs  confus  ;  il  a  placé  la  scJnie  h  la  Cliai  ilé  ,  en  nsu  on  1787  (sic) ,  ('-poque  oi'i 
Desaidt  était  déjà  k  l'Ilôtcl-Dicii.  Jl  a  raconté  la  chose  à  sa  manif  rc,  eu  se  contredisant  à 
chaque  ligne,  et  J'ai  peine  à  croire  que  M.  Guthrie  ait  pn  prendre  cette  légende  au  sérieux, 
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ment  risiWp  (1).  Il  est  vrai  cfue  Desaull  n'était  pljus  là  pour  se 
défendre. 

C'est  à  cette  source  suspecte  cpe  M.  Gutlirie  est  allé  puiser 
pour  rehausser  la  renommée  de  Hunter  au  détriment  de  celle 
de  Desault.  Mais  ce  qui  est  plus  grave,  c'est  que,  feignant  de 
n'avoir  pas  lu  le  premier  mémoire  d'Everard  ïlome,  il  dénature 
les  motifs  qui  ont  conduit  Hunter  à  pratiquer  s^  première  opér^- 
tion.  Suivant  lui ,  ce  fut  en  méditant  sur  le  mécanisme  des  cures 
spontanées  que  Hunter  arriva  à  l'idée  de  la  simple  ligature.  Avant  de 
se  décider  pourtant  à  exécuter  cette  opération,  Hunter  aurait  entre- 
pris sur  les  aniiuaux  des  expériences  destinées  à  prouver  que  les  lié- 
moiTliagies  consécutives  ne  se  produisent  pas  lorsqu'on  agit  sur  des 
artères  préalablement  saines.  Or,  rien  de  cela  ne  se  trouve  dans 
le  premier  mémoire  d'Everard  Home.  Ce  fut  seulement  après  son 
premier  succès,  après  l'autopsie  tardive  de  son  opéré,  que  Hun- 
ier entrevit  le  mode  d'action  de  la  ligatm'e  sur  les  anévrysmes  ; 
et,  quant  aux  expériences  faites  sur  les  animaux,  il  n'en  est 
question  que  dans  le  deuxième  mémoire  d'Everard  Home,  pujjlié 
en  1793.  Je  le  répète,  Hunter  ne  fut  dirigé  que  par  une  seule 
idjée,  qui  reposait  même  sur  de  fausses  théories  ;  il  ne  s'éloigna 
du  sac  que  pour  être  certain  de  trouver  une  artère  susceptible 
de  s'oblitérer  par  première  intention.,  ou,  si  on  veut,  par  inflam- 
mation adhésive;  cette  considération  le  dominait  si  exclusive- 
ment qu'il  chercha  à  aplath*  l'artère  au  moyen  de .f/ua<re  ligatures 
incomplètement  serrées  ;  il  provoqua  ainsi  une  hémorrhagie  grave 
et  d'autres  accidents  auxquels  son  malade  eut  le  bonheur  d'é- 
chapper. Cette  leçon  ne  fut  pas  perdue  pour  lui  ;  l'expérience  le 
conduisit  à  régulariser  son  procédé;  ce  fut  alors  qu'il  étudia 
l'action  des  lésions  traumatiques  sur  les  artères  des  animaux. 
M.  Guthrie  suppose  au  contraire  que  Hunter  a  deviné  tout  cela 
du  premier  coup,  par  la  seule  force  de  son  génie,  et  il  part  de  là 
pour  exalter  Hunter  aux  dépens  de  ses  prédécesseurs.  «  L'opé- 
«  ration  d' Anel ,  dit-il ,  était  ouliliée  ;  celle  de  Desault  ne  fut 
«qu'une  expérience  malheureuse....  Celle  de  M.  Hunter  ne  fut 
((  pas  mie  expérience  ;  elle  fut  fondée  sur  un  solide  raisonnement, 
«  appuyée  sur  des  expérimentations  faites  dans  ce  but  et  sur  une 

(1)  Voy.  entre  autres  T.  1 ,  p.  123.  La  rancune  de  Pelletan  était  déjà  ancienne.  En  1785,(1 
S'était  mis  sur  les  rangs  pour  obtenir  la  place  de  Ferrand  ,  et  s'était  vu  préférer  Dosatilt. 
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((  observation  longue  et  continue  de  la  puissance  et  des  eiïels  de 
«  la  nature  dans  des  circonstances  semblables.  Les  npms  d'Anel 
((  et  de  Desault  ont  élé  exhumés  dans  l'espoir  de  rabaisser  le 
«  mérite,  le  génie  de  M.  Hunter.  Ils  ont,  au  contrai^'e,  rendu  son 
((  nom  plus  illustre  !  » 

Ainsi,  Hunter  n'avait  lu  ni  Anel,  ni  Heister,  ni  Planque,  ni 
le  Journal  de  Trévoux,  ni  Bertrand! ,  ni  Plenck,ni  les  Com- 
mentaires de  Bologne,  ni  les  Dissertations  de  Verbrugge  et  de 
Weltin  qui  venaient  pourtant  d'être  réimprimées  dans  la  col- 
lection de  Lautli  sur  les  anévrysmes,  et  M.  Guthrie  trouve  que 
cette  ignorance  est  de  nature  à  rendre  son  nom  plus  illustre. 
Cette  illustration  paraît  plus  grande  encore  quand  on  songe  que 
Desault  ne  fit  qu'une  expérience,  tandis  que  l'opération  de  Hun- 
ter était  basée  sur  un  solide  raisonnement.  On  a  vu  plus  haut 
cependant  que  Desault  fut  loin  d'être  dirigé  par  l'empirisme , 
et  que  le  raisonnement  de  Hunter  fut  loin  d'être  solide.  Je  n'hé- 
site pas  à  dire  que  le  premier  malade  de  Desault  fut  incompara- 
blement mieiLx  opéré  que  le  premier  malade  de  Hunter.  Desault 
fit  une  incision  longue  en  tout  de  deux  pouces;  Hunter  mit  la  gaine 
des  vaisseaux  fémoraux  à  nu  dans  une  étendue  de  trois  pouces,  ce 
qui  suppose  une  très-longue  incision  (1)  ;  Desault  ne  Ua  que  Var- 
tère;  Hunter  lia  en  môme  temps  la  veine  fémorale;  Desault  ne 
fit  qu'wne  ligature  et  se  borna  à  laisser  dans  la  plaie  un  fil  d'at- 
tente; Hunter  étreignit  les  vaisseaux  en  quatre  points  différents, 
avec  des  fils  peu  serrés,  en  se  basant  sur  ce  raisonnement  so- 
lide «  qu'il  valait  mieux  comprimer  une  grande  étendue  de 
«l'artère  que  de  faire  une  forte  striction  sui^  un  seul  de  ses 
<(  points.  »  Desault ,  il  est  vrai ,  fit  la  ligature  près  du  sac,  et 
Hunter  la  fit  un  peu  plus  haut,  en  se  basant  sur  un  autre  raiso»- 
nement  tout  aussi  solide  qui  devait  le  mettre  à  ]'a])ri  de  l'hézBor- 
rhagie;  moyennant  quoi  le  malade  de  Desault  n'eut  pas  d'hé- 
morrhagie,  tandis  que  celui  de  Hunter  en  eut  une  considérable. 
Le  malade  de  Desault  eut  un  abcès  dans  le  jarret;  celui  de  Hun- 
ter en  eut  plusieurs  dans  la  cuisse.  Finalement,  les  deux  opérés 
guérirent  :  celui  de  Desault  mourut  au  bout  de  onze  mois  d'une 
nécrose  de  l'extrémité  inférieure  du  tibia,  afl"ection  tout  à  fait 


(1)  Assallni,  qui  assista  à  l'opération,  dit  que  l'incision  6iaii  longue  de  cinq  pouces 
mtaié  di  cMrurgia,  Napoli,  1819,  ln-8,  p.  205). 
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iiidépendanle  de  la  première;  celui  de  Hunier  survécut  quatre 
mois  de  plus  et  on  ne  sait  pas  de  quoi  il  mourut.  De  tout  cela,  il 
résulte  qu'un  malade  atteint  d'anévrysme  poplité  ferait  mieux 
de  se  soumettre  à  Vexj)êrience  de  Desault  qu'aux  solides  raison- 
nemeMts  de  John  Hunter. 

Loin  de  moi  la  pensée  de  chercher  à  diminuer  la  gloire  du  grand 
Hunter,  dont  l'infatigable  génie  a  exercé  une  influence  si  consi- 
dérable sur  les  destinées  delà  science.  L'Angleterre  s'enorgueillit 
à  juste  titre  d'avoir  produit  cet  homme  surprenant,  que  je  consi- 
dère pour  ma  part  comme  le  principal  créateur  de  la  physiologie 
pathologique.  Hunter  est  assez  riche  de  son  propre  fond  pour 
pouvoir  se  passer  de  la  dépouille  des  autres. 

Or,  il  est  facile  de  démontrer  que  la  grande  méthode  découverte 
par  Anel  ne  peut,  sous  aucun  prétexte  ,  recevoir  le  nom  de  Hunf  er. 

Ce  n'est  pas  Hunter  qui  a  eu  l'idée  hardie  de  remplacer  par 
une  simple  ligature  la  cruelle  opération  des  anciens,  et  de  laisser 
ensuite  la  tumeur  se  dissiper  d'elle-même  :  cette  idée  appartient 
h  Anel. 

Ce  n'est  pas  Hunter  qui  a  eu  le  mérite  de  mettre  le  premier  cette 
idée  à  exécution  :  Anel,  Leber,  van  Hespel,  Desault  et  le  chirurgien 
dont  parle  Bertrandi  l'avaient  précédé  dans  cette  voie  ;  la  hgature 
avait  été  appliquée  au  moins  six  fois  avant  lui,  et  avait  fourni  au 
moins  quatre  succès. 

Ce  n'est  pas  Hunter  qui  a  eu  la  pensée  de  générahser  la  mé- 
thode qu'Anel  avait  créée  pour  le  traitement  des  anévrysmes  du 
coude,  et  d'en  étendre  l'apphcation  aux  anévrysmes  des  autres 
régions  du  corps:  Leber,  avant  lui,  avait  traité  par  la  simple 
ligature  un  anévrysme  de  l'artère  temporale,  et  Desault  un  ané- 
vrysme  de  l'artère  poplitée. 

Ce  n'est  pas  Hunter  qui  a  eu  le  courage  d'attaquer,  pour  la 
première  fois ,  les  grands  anévrysmes  par  cette  méthode  :  Desault 
avait  déjà  osé  entreprendre  la  cure  d'un  anévrysme  poplité,  et  il 
avait  réussi. 

Ce  n'est  pas  Hunter  qui  a  reculé  les  bornes  de  la  médecine 
opératoire  en  rendant  accessibles  ù  la  chirurgie  les  anévrysmes 
réputés  incurables  jusqu'alors  :  cette  gloire  était  réservée  aux 
Abernethy  et  aux  Astley  Cooper.  «  Pendant  la  vie  de  Hunter,  dit 
«Hodgson,  celte  méthode  fut  bornée  à  la  ligature  de  l'artère 
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«  fémorale  pour  la  guérison  des  anévrysmes  poplités  el  fémo- 
(I  raux  (1).  » 

Ce  n'est  pas  Himter,  enfin,  qui  a  découvert  le  mode  d'action 
de  la  ligature  sur  les  parois  artérielles.  Les  travaux  de  l'illustre 
observateur  anglais  sur  ce  sujet  difficile,  n'ont  pas  fait  avancer  la 
science;  ils  l'ont  fait  reculer,  au  contraire,  puisque  le  rôle  du 
caillot  obturateur,  si  bien  décrit  par  J.-L.  Petit,  a  été  méconnu 
par  l'école  de  Hunter,  et  n'a  été  retrouvé  que  par  les  expérimen- 
tateurs du  XIX'  siècle. 

Sur  quoi  se  basent  donc  les  chirurgiens  anglais  pour  donner  ù 
la  méthode  d'Anel  le  nom  d'opération  huntérienne?  C'est  Ilunter, 
disent-ils ,  qui  a  fait  connaître  le  mode  d'action  de  la  ligature  sur 
les  anévrysmes.  —  Fort  bien;  il  a  donné  une  théorie,  mais  depuis 
quand  l'homme  qui  découvre  la  théorie  d'un  phénomène  est-il 
considéré  comme  l'inventeur  de  ce  phénomène  ?  Harvey,  en  dé- 
montrant la  circulation,  a  le  premier  donné  la  théorie  de  la  sai- 
gnée. Direz-vous  qu'il  a  inventé  la  saignée  ?  J.  L.  Petit  a  le  pre- 
mier connu  le  rôle  des  caillots  hémostatiques;  direz-vous  que 
c'est  lui  qui  a  inventé  l'hémostatique  chirurgicale?  D'ailleurs, 
voyez  où  cela  vous  conduirait  :  Hunter  a  ébauché  une  théorie  de 
la  ligature;  et  si  par  hasard,  comme  j'espère  le  démontrer,  cette 
théorie  est  inexacte,  il  faudra  donc  que  la  méthode  d'Anel  change 
encore  une  fois  de  nom?  —  Mais,  dit-on  encore,  c'est  Hunter  qui 
a  trouvé  le  meilleur  procédé  en  appliquant  la  hgature  à  quelque 
distance  du  sac.  —  Il  est  vrai  que  ce  procédé  est  meilleur  en  soi 
que  celui  de  Desault;  mais  le  procédé  de  Scarpa,  qui  s'applique 
plus  haut  encore,  a  reçu  aujourd'hui  la  préférence,  et  la  méthode 
d'Anel  s'appellera  donc  méthode  de  Scarpa,  jusqu'à  ce  qu'un 
autre  chirurgien  ait  démontré  les  avantages  d'un  autre  point 
d'élection?  —  Enfin,  ajoute-t-on,  ce  sont  les  travaux  de  Hunter 
qui  ont  fait  pénétrer  dans  la  pratique  générale  la  méthode  de 
la  ligature.  —  Cela  est  parfaitement  certain,  et  c'est  pourquoi  le 
nom  de  Hunter  sera  inséparable  de  l'histoire  de  la  méthode 
d'Anel.  Mais  une  méthode  doit  porter  le  nom  de  celui  qui  l'in- 
vente et  non  de  celui  qui  la  vulgarise,  et  on  n'attend  pas,  pour  la 
baptiser,  qu'elle  ait  triomphé  de  ses  rivales.  Pendant  soixanle- 

(1)  IIODosoN.  Mahia.  des  artères  et  des  veines,  irnd.  fr ,  T.  I,  p.  208. 
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quinze  ans,  de  1710  à  1785,  tous  les  auteurs  ont  désigné  la  liga- 
ture sous  le  nom  de  méthode  d'Anel,  methodus  Anelii,  metodo 
aneliano  ;  à  cette  époque ,  la  ligature  étaifc  dédaignée  et  mécon- 
nue:' Ànel,  de  son  vivant,  porta  la  peine  de  sa  découverte;  il  fut 
accusé  d'ignorance  et  de  mauvaise  foi  ;  puis ,  Molinelli  et  Ber- 
tràndi  réfutèrent  sa  méthode  sans  ménagement.  Personne  alors 
ne  lui  enviait  la  gloire  d'avoir  ouvert  une  voie  nouvelle.  Mais 
un  jour  est  venu  où  cette  méthode  proscrite  a  été  acceptée 
comme  un  immense  bienfait;  il  s'est  trouvé  qu'Anel  avuit  devancé 
son  siècle,  qu'il  avait  eu  raison  contre  les  préjugés  de  ses  con- 
temporains. Alors,  pour  le  récompenser  de  ce  trait  de  génie,  on 
l'a  dépouillé  de  sa  découverte,  et  on  en  a  fait  honneur  à  un  de 
ceux  qui  en  avaient  profité  !  Sic  vos  non  voUs. 

On  me  pardonnera  peut-être  la  longueur  de  ce  plaidoyer,  en 
raison  de  l'importance  de  la  cause.  J'ai  tenu  à  faire  passer  toutes 
les  pièces  sous  les  yeux  du  lecteur,  au  risque  de  reproduire  des 
arguments  qui  ont  déjà  été  habilement  présentés  par  M.  Vel- 
peau  (1),  mais  qui  n'ont  pas  réussi  à  convertir  les  savants  d'une 
nation  si  longtemps  rivale  de  la  nôtre.  Il  serait  temps  cependant 
que  le  sentiment  de  la  justice  prit  la  place  de  ces  mesquines 
considérations  de  nationalité  qui  sont  indignes  de  la  véritable 
science. 

Telle  fut  l'origine  de  la  grande  méthode  qui  a  dominé,  depuis 
la  fin  du  xviir  siècle,  toute  la  thérapeutique  des  ànévrysmes. 
Malgré  l'inévitable  opposition  des  conservatem^s  du  passé,  la 
ligature,  déjà  triomphante  en  Angleterre ,  fut  bientôt  adoptée  en 
Italie,  grâce  aux  efforts  de  Palletta,  de  Vacca  et  surtout  du  cé- 
lèbre Scarpa.  —  En  France,  le  progrès  se  fit  avec  plus  delentem-. 
Une  sorte  de  fatalité  fit  échouer  la  plupart  des  opérations  d'ané- 
vrysme  exécutées  suivant  la  méthode  nouvelle  par  les  chirurgiens 
les  plus  éiiiinents  de  notre  pays.  «  Le  malade  de  Chopart,  celui  de 
((  Guérin  et  les  deux  malades  de  Vernet  succombèrent.  Deschamps 
«  fut  plus  heureux  et  sauva  deux  opérés  sur  trois,  —  mais  Pelle- 
«  tan,  de  1795  à  1801,  perdit  trois  malades  sur  quatre,  et  l'en- 
«  semble  de  ces  faits  permit  de  croire  que  la  méthode  de  la  liga- 
«  ture  était  aussi  meurtrière  que  l'opération  par  l'ouverture  du 


(1)  Velpeau.  Médecine  opératoire,  2»  édit.  Paris,  1839,  in-8»,  T.  n,  p.  81. 
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«  sac,  si  même  elle  ne  l'était  pas  davantage  (1).  »  J'emprunte 
ces  paroles  h  Ph.-J.  Roux,  qui  commençait  alors  ses  études  et  qui 
vit  peu  à  peu  la  précieuse  méthode  d'Anel  tomber  dans  un  discré- 
dit ù  peu  près  complet.  Pendant  les  quinze  premières  années  de 
ce  siècle,  la  ligature  ne  fut  exécutée  en  France  qu'un  petit  nombre 
de  fois.  Le  bruit  des  succès  remarquables  que  les  chirurgiens  an- 
glais obtenaient  à  cette  époque  ne  parvenait  pas  jusqu'à  nous-: 
le  blocus  continental  arrêtait  sur  nos  frontières  les  fruits  de  la 
science,  aussi  bien  que  ceux  de  la  terre  et  de  l'industrie.  La  tra- 
duction française  de  l'ouvrage  de  Scarpa  ne  réussit  pas  à  vaincre 
d'injustes  répugnances;  les  ingénieuses  tentatives  de  A.  Dubois 
sur  la  hgature  graduelle  firent  naître  un  instant  des  espérances 
qui  ne  durèrent  pas  longtemps;  et  le  hasard  voulut  précisément  qu'à- 
la  même  époque,  la  méthode  de  l'ouverture  du-  sac,  ordinaire- 
ment si  funeste,  fournît,  entre  les  mains  de  Boyer,  une  belle  série 
de  succès.  Ainsi  s'expliquent  les  hésitations  qui  retardèrent^  eïi- 
France,  le  triomphe  de  la  ligature.  Mais,  au  mois  de  novem'bre 
181/1,  Roux  lia  heureusement  l'artère  fémorale  dans  un  cas  d'ané- 
vrysme  poplité.  Il  opéra  de  la  même  manière,  le  19  juin  1815,  un 
second  malade  qui  guérit  comme  le  précédent.  Trois  jours  plus 
tard,  l'abdication  de  Napoléon  rendait  la  paix  à  l'Europe.  Les 
relations  scientifiques ,  si  longtemps  brisées  entre  la  France  et 
l'Angleterre,  ne  tardèrent  pas  à  se  rétablir.  On  apprit  alors  avec 
étonnement  que  les anévrysmesinguinaux ,  ceux  delà  carotide  et 
de  la  sous-clavière  avaient  cessé  d'être  incurables;  qu'Abernethy 
avait  osé  lier  l'artère  iliaque  externe  (2) ,  Astley  Cooper,  la  caro- 
tide (3),  Stevens,  l'iliaque  interne  (Zt);  cpie  Ramsden  avait  saisi  la 
sous-clavière  en  dehors  des  scalènes  (5)  et  que  Colles  n'avait  pas 
craint  d'appliquer  une  ligature  sm-  le  même  vaisseau  en  dedans 
des  scalènes  (6).  Ces  opérations  hardies  n'avaient  pas  toujours 
été  couronnées  de  succès,  mais  elles  avaient  mis  en  évidence  les 


!!!  ^«'"•««"' ««"'5''*      pratique  chirurgicale.  Paris,  1855,  in-8»,  T.  H,  p.  89. 

8ih  im  r  «  ;  0"'''"'^'^°^'  on  tlie  Local  Diseases  and  on  Aneurism. 

om  edit.  Lontl.,  1826,  in-S»,  p.  300.  • 

(3)  En  1805.  MeU.  CIlirurg.  Transactions,  vol.  I,  p.  1  et  222 

(1)  En  1812.  Med.  CMriirg.  Transactions,  vol.  V,  p.  û22. 

(5)  En  1809.  Practical  Observ.  on  Sclerocele,  witli  four  Cases  of  Opération  or  Ancuvism, 
P-  ■iifi  (  cite  par  Sam.  Coopei-  ), 
(0)  En  1811.  ndininirgh  Médical  nnd  Svrgical  Journal,  1815,  vo'.  XT,  p.  2. 
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ressources  presque  inépuisables  de  la  circulation  collatérale  et 
prouvé  que  la  méthode  d'Anel  était  capable  de  guérir  un  grand 
nombre  d'anévrysmes  inaccessibles  à  la  méthode  ancienne.  Sur 
ces  entrefaites,  Breschet  traduisit  le  beau  livre  d'Hodgson,  qui 
acheva  de  convaincre  les  plus  incrédules.  Puis ,  on  apprit  que 
M.  ValentineMott,  de  New-York,  avait  reculé  plus  loin  encore  les 
limites  de  la  médecine  opératoire  ;  qu'un  malade  à  qui  ce  chirur- 
gien avait  lié  le  tronc  brachio-céphalique ,  n'avait  pas  survécu 
moins  de  vingt-six  jours  à  cette  effrayante  opération,  et  que 
pendant  tout  ce  temps  la  nutrition  du  membre  thoracique  droit 
n'avait  pas  été  compromise  (1)  ;  que  le  môme  opérateur  avait  lié 
avec  un  succès  complet  l'artère  iliaque  primitive  (2)  ;  qu'enfin 
Astley  Cooper,  plus  audacieux  encore,  n'avait  pas  reculé  devant  la 
hgature  de  l'aorte  abdominale  (3). 

Toutes  ces  conquêtes  brillantes  ,  dues  à  l'extension  de  la  mé- 
thode d'Anel,  mirent  en  évidence  la  supériorité  de  celte  méthode 
qui  depuis  lors  a  régné  presque  sans  partage  sur  la  tliérapeutique 
des  anévrysmes. 

Le  triomphe  de  la  ligature  a  été  légitime ,  et  si  une  chose  doit 
nous  étonner,  c'est  qu'il  n'ait  pas  été  plus  prompt.  La  routine 
seule  pouvait  faire  hésiter  entre  celte  opération  qu'on  appelait  la 
méthode  moderne,  et  l'ouverture  du  sac  qu'on  appelait  la  méthode 
ancienne.  Lorsque  ces  hésitations  ont  cessé ,  on  a  pu  crou-e  un 
instant  que  la  thérapeutique  des  anévrysmes  touchait  à  la  perfec- 
tion. Mais  si  la  hgature,  comparée  à  la  méthode  des  anciens, 
mérite  d'être  considérée  comme  excellente ,  il  n'en  est  plus  de 
môme  lorsqu'on  l'examine  en  elle-même,  lorsqu'on  en  étudie  la 
valeur  absolue.  Les  espérances  qu'eUe  avait  fait  concevoir  ne  se 
sont  pas  réalisées ,  et  il  a  bien  fallu  reconnaître  que  cette  opéra- 
tion était  encore  une  des  plus  graves  de  la  chirurgie.  Les  relevés 
statistiques  ont  prouvé  qu'elle  donnait  la  mort  presque  une  fois 
sur  trois.  Je  citerai  plus  loin  ces  statistiques,  mais  le  moment 
n'est  pas  venu  de  porter  un  jugement  sur  la  méthode  d'Anel  ; 

(1)  Tlie  Médical  ami  Snrgical  lîegislcv  of  New-York  Ilospilal,  by  J.  Watis,  Val-  M»"  • 
and  Al.  Steve...  New-ïork,  1818,  in-8".  vol.I,  p.  8,  irad.  dans  GrcefCs  und  JFalther  s 
jM/n.nU/crC/m-urgfc.  Bc.li.i,  1822,  Bd  ni,  s.  569,1.1-8". 

(2)  American  Jourmd  of  Med.  Sciences,  mx.  1827,  et  Journal  mio.  des  sciences  méd., 

''(3)'  i.'ïïo'ppR  and  B, TRAVERS.  Surçical  Essays,  3rd  cdit.  r.o.Kl.,  1818,  in-S-,  p.  113. 
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avant  d'en  venir  là,  je  dois  commencer  par  étudier  le  mode  d'ac- 
tion de  la  ligature  sur  les  anévrysmes ,  et  par  chercher  les  causes 
des  accidents  qu'elle  produit. 

§  III.  APPLICATIO.\  DE  LA  MÉTHODE  d'aNEL. 

J'ai  déjà  annoncé  que  je  ne  décrirais  pas  le  manuel  opératoire 
de  la  ligature.  Les  motifs  de  cette  abstention  ont  été  exposés 
plus  haut  (1).  Je  me  bornerai  à  dire  que,  dans  cette  opération, 
il  faut  Her  l'artère,  toute  l'artère,  et  rien  que  l'artère,  en  produi- 
sant sur  les  tissus  voisins  le  moins  de  délabrement  possible.  J'a- 
jouterai si  on  veut  que  les  ligatures  fines,  capables  de  couper  du 
premier  coup  les  deux  tuniques  artérielles  internes,  doivent  rece- 
voir la  préférence,  comme  exposant  moins  que  les  ligatures  plates 
et  que  les  divers  procédés  de  compression  immédiate ,  aux  bé- 
morrhagies  consécutives. 

On  a  cru  pouvoir  éviter  quelques-uns  des  accidents  de  la  ligature 
en  interceptant  le  cours  du  sang  dans  les  artères  d'une  manière 
gradueUe  ou  d'une  manière  passagère.  De  là  deux  procédés  :  la 
ligature  graduelle  et  la  ligature  temporaire,  dont  l'histoire  ne  peut 
être  séparée  de  l'étude  des  anévrysmes.  J'aurai  donc  à  m'occuper 
de  ces  deux  procédés,  mais  ils  trouveront  mieux  leur  place  dans  le 
paragraphe  suivant,  lorsque  j'étudierai  les  accidents  auxquels  ils 
ont  la  prétention  de  remédier. 

Cela  posé ,  on  peut  appliquer  la  méthode  d'Anel  de  deux  ma- 
nières bien  ditlerentes;  on  peut  lier  l'artère  immédiatement  au- 
dessus  du  sac,  suivant  le  procédé  d'Anel,  ou  à  quelque  distance 
du  sac,  suivant  le  procédé  de  Hunter. 

Ce  dernier  procédé  a  été  imaginé  pour  le  traitement  de  l'ané- 
vrysme  poplité ,  mais  il  est  applicable  à  beaucoup  d'auti-es  ané- 
vrysmes. Ceux  qui  en  ont  générahsé  l'emploi  n'ont  fait  que  mettre 
en  pratique  les  préceptes  de  John  limiter.  Lier  l'immérale  au 
milieu  du  bras  pour  guérir  un  anévrysme  du  coude ,  ou  lier 
l'extrémité  inférieure  de  l'artère  fémorale  pour  guérir  un  ané- 
vrysme du  jarret,  c'est  appliquer  la  môme  idée,  et  par  consé- 
quent c'est  faire  la  même  chose.  Après  cela,  il  importe  assez  peu 
quon  s'éloigne  un  peu  plus  ou  un  peu  moins  de  la  poche  ané- 

(•)  yoy.  plus  haut,  page  m, 
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vrysmale.  Ainsi  Scarpa,  ayant  suivi  et  développé  l'idée  de  Hunter, 
a  choisi  le  sommet  du  triangle  inguinal  comme  point  d'élection  de 
la  ligature,  dans  tous  les  cas  d'anévrysme  de  la  jambe  ou  dujarret. 
Ce  point  d'élection  est  préférable,  à  quelques  égards,  à  celui  de 
John  Hunter  ;  néanmoins  les  deux  opérations  reposent  sur  le 
même  principe ,  et  celle  de  Scarpa  constitue  seulement  un  sous- 
procédé  du  procédé  général  de  Hunter. 

Le  procédé  d'Anel  est  applicable  au  traitement  de  tous  les  ané- 
vi7smes  opérables ,  quoique  dans  certaines  régions  il  soit  d'une 
exécution  difficile.  On  croit  à  tort  que  ce  procédé  est  abandonné. 
Les  anévi-ysmes  inguinaux  et  iliaques ,  ceux  de  la  sous-clavière 
et  de  la  carotide  sont  très-souvent  opérés  de  cette  manière,  et  on 
peut  dire  que  la  plupart  des  conquêtes  modernes  de  la  chirurgie 
des  anévrymes  ont  été  dues  à  l'application  du  procédé  d'Anel. 
Celui  de  Hunter  est  beaucoup  moins  général;  mais  il  est  d'une 
exécution  beaucoup  plus  facile,  parce  qu'il  s'adresse  à  une  ré- 
gion parfaitement  saine  dont  tous  les  rapports  sont  conservés. 

Ces  deux  procédés  ont  des  avantages  et  des  inconvénients  res- 
pectifs; leur  action  sur  les  anévrysmes  n'est  pas  toujours  exacte- 
ment la  même  ;  mais  ils  ne  diffèrent  pas  assez  pour  qu'il  soit  né- 
cessaire de  les  étudier  isolément.  Au  surplus,  la  différence  réeUe 
qui  les  sépare  n'est  point  ceUe  que  les  écoles  de  Hmiter  et  de 
Scarpa  ont  fait  valoir.  Quoi  qu'on  en  ait  dit,  la  sti^ucture  des  pa- 
rois artérielles  est  le  plus  souvent  respectée  au  voisinage  des 
anévrysmes  externes;  dans  les  cas  où  il  en  est  autrement, nul  ne 
peut  savoir  jusqu'où  s'étend  l'altération  de  ces  parois,  et,  quel  que 
soit  le  procédé  que  l'on  adopte,  on  est  exposé  à  tomber  sur  une 
artère  malade.  Puis ,  sans  nier  que  certaines  lésions  ne  puissent 
rendre  les  artères  impropres  à  supporter  la  ligature,  je  dois  dire 
qu'on  a  beaucoup  exagéré  l'influence  de  ces  lésions;  que  l'oblité- 
ration s'effectue  au  moyen  d'un  caiUot  et  non  au  moyen  d'une 
sécrétion  produite  par  l'inflammation  des  parois  artérielles  ;  que 
celles-ci  peuvent  être  très-malades  sans  que  cela  nuise  à  la  for- 
mation du  caillot  obturateur;  qu'enfin  les  hémorrhagies  consé- 
cutives, si  communes  avant,  pendant  et  après  la  chute  du  fil,  ont 
leur  cause  dans  le  défaut  de  plasticité  du  sang,  dans  le  voisinage 
des  coUatérales  et  dans  le  caUbre  du  vaisseau  lié ,  bien  plus  que 
dans  la  section  prématurée  de  la  tunique  celluleuse.  Lorsque  les 
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artères  sont  malades  la  limique  celluleuse  est  presque  toujours 
intacte;  qu'importe  dès  lors  que  les  deux  tuniques  internes  ,çoiejît 
plus  sécables  qu'ù  l'état  normal,  puisqu'on  se  propose  d;e  les 
couper  dès  le  premier  jour,  et  que  dans  ce  but  on  préXère  les 
ligatures  rondes  aux  ligatures  plates  ?  Toute  la  doctrine  de  Hun- 
ier et  de  Scarpa  repose  donc  sm-  une  fausse  théorie  de  l'obli- 
tération artérielle,  et  il  est  assez  singulier  que  lés  modernes, 
en  rejetant  la  théorie,  aient  conservé  la  doctrine.  Pour  ma  part, 
la  lecture  d'un  grand  nombre  d'observations  m'a  convaincu  que 
le  procédé  d'Anel  n'est  pas  plus  souvent  suivi  d'hémorrhagie 
que  le  procédé  de  John  Hunier;  s'il  y  avait  une  ditlerence ,  elle 
serait  plutôt  en  faveur  du  procédé  d'Anel ,  et  ce  sont  des  con- 
sidérations d'un  ordre  tout  dilTérent  qui  me  serviront  de  base 
pour  établir  un  parallèle  entre  ces  deux  procédés.  Tous  deux 
agissent  de  la  même  manière  sur  les  parois  artérielles  ;  et  s'ils 
diffèrent  l'un  de  l'autre  à  quelques  égards,  c'est  par  leur  ac- 
tion sur  la  poche  anévrysmale  et  sur  la  circulation  générale  du 
memljre.  o,-;-,-  5;-;  ^ 

Dans  le  procédé  d'Anel,  on  ne  laisse  aucune  collatéi^ale  entre 
la  ligature  et  le  sac  ;  dans  le  procédé  de  Hunter,  au  contraire,  la 
portion  d'artère  comprise  entre  ces  deux  limites  émet  en  général 
une  ou  plusieurs  branches  de  calibres  variables ,  capables  de  ra- 
mener dans  l'anévrysme  une  certame  quantité  de  sang,  par  le 
moyen  des  anastomoses.  La  distance  qui  existe  entre  le  sac  et  la 
ligature  n'exerce  par  elle-même  aucune  influence  ni  sm?  la  tu- 
mem-,  ni  sur  la  circulation  générale  du  membre.  Tout  dépend  de  la 
présence  ou  de  l'absence  de  collatérales  intermédiaires,  de  leur 
nombre,  de  lem^  calibre  et  de  leurs  connexions.  /' 

Cette  distinction  que  j'établis  entre  le  procédé  d'Aiiel  et  celui 
de  Hunter  demande  toutefois  quelques  exi3lications.  Quelquefois, 
l'artère  anévrysmatique  n'émet  aucune  collatérale  dans  une 
grande  étendue  au-dessus  du  sac,  et  il  péut.se  faire  alors  que  le 
procédé  de  Hunter  agisse  de  la  même  manière  que  celui  d'Anel. 
Par  exemple,  lorsqu'on  opère  un  anévrysme  de  l'extrémité  infé- 
rieure de  l'iliaque  externe,  nécessitant  l'appUcation  dhine  hga- 
ture  au-dessus  de  l'origine  de  la  circonflexe  et  de  l'épigasMque, 
on  peut  placer  à  volonté  le  fll  constricteur  immédiatement  au- 
dessus  du  sac,  ou  plus  haut  sur  le  milieu  de  l'artère,  ou  plus 
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haut  encore,  à  une  distance  raisonnable  de  son  origine;  quel 
que  soit  le  parti  auquel  on  s'arrête,  qu'on  pratique  l'incision 
de  Bogi'os,  ou  celle  d'A.  Cooper,  ou  celle  d'Àbernethy,  cela 
ne  change  en  rien  les  effets  de  la  ligature,  parce  que,  dans 
tout  ce  trajet,  l'iliaque  externe  n'émet  aucune  branche  colla- 
térale. J'en  puis  dire  autant  de  la  ligature  de  la  carotide  pri- 
mitive ,  pratiquée  un  peu  plus  haut  ou  un  peu  plus  bas ,  pour 
guérir  les  anévrysmes  de  la  partie  supérieure  de  ce  vaisseau.  Les 
descriptions  de  la  médecine  opératoire  peuvent  établir  des  dis- 
tinctions entre  ces  divers  cas  ;  mais  la  physiologie  pathologique 
doit  les  rapprocher  les  uns  des  autres  et  les  faire  rentrer  dans 
la  même  étude  générale,  puisqu'on  définitive  les  opérations  doi- 
vent être  classées  d'après  leur  mode  d'action  et  non  d'après  leur 
mode  d'exécution. 

C'est  pourquoi,  sans  m'inquiéter  du  lieu  où  on  place  les  Uga- 
tures,  je  diviserai  les  applications  de  la  méthode  d'Anel  en  deux 
catégories,  celles  qui  laissent,  et  celles  qui  ne  laissent  pas  de  col- 
latérales entre  l'anévrysme  et  le  fil  constrictem\  Je  ferai  rentrer 
toutes  les  opérations  de  la  première  catégorie  dans  le  procédé 
d'Anel,  et  le  procédé  de  Hunter  n'embrassera  que  celles  de  la 
deuxième  catégorie. 

On  m'objecte  peut-être  que  je  détourne  ces  deux  désignations 
de  leur  signification  primitive,  et  que  la  question  des  collatérales 
intermédiaires  n'a  préoccupé  ni  Anel  ni  Hunter.  Gela  est  certain  ; 
mais  il  ne  s'agit  pas  de  savoir  ce  que  les  deux  cliirurgiens  ont 
voulu  faire,  il  s'agit  de  savoir  ce  qu'ils  ont  fait.  Or,  Anel  n'a  pas 
laissé  de  collatérale  ;  Hmiter,  au  contraire,  en  a  laissé.  Et,  puis- 
qu'aujourd'hui  je  classe  pour  la  première  fois  les  procédés  d'a- 
près leur  mode  d'action,  je  suis  autorisé  à  donner  le  nom  d'Anel 
à  celui  de  ces  procédés  qu'Anel  a  mis  le  premier  en  usage,  et  le 
nom  de  Hunter  à  celui  que  Hunter  a  conseillé  et  exécuté. 

Cela  posé,  le  procédé  d'Anel  et  celui  de  Hunter  agissent  l'un 
et  l'autre  en  faisant  déposer  des  caillots  dans  le  sac.  Ces  caillots, 
quelle  qu'en  soit  la  nature,  se  comportent  comme  ceux  des  gué- 
risons  spontanées,  et  se  prolongent  presque  constamment  dans 
le  tronc  de  l'artère  adjacente,  qu'ils  oblitèrent.  Je  reviendrai  tout 
à  l'heure  sur  ce  point.  Mais  je  dois  procéder  par  ordre,  et  j'a- 
borderai d'abord  une  question  sur  laquelle  tous  les  praticiens 
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ne  sont  pas  d'accord.  A  quelle  époque  convient-il  de  traiter  les 
anévrysines  par  la  ligature  ? 

On  a  dit  pendant  longtemps  qu'il  fallait  attendre  que  l'ané- 
vrysme  eût  acquis  un  certain  volume,  et  Samuel  Cooper  a  connu 
un  chirurgien  qui  trouvait  les  anévrysmes  gros  comme  un  œuf 
de  poule  trop  petits  pour  être  opérés  (1).  C'était  la  crainte  de  la 
gangrène  qui  faisait  ainsi  différer  la  ligature.  On  espérait  que  la 
tumeur,  en  s'accroissant,  comprimerait  lentement  l'artère,  y 
gênerait  un  peu  le  cours  du  sang  et  ferait  développer  les  colla- 
térales. Mais  cette  expectation  est  très-nuisible;  elle  permet  à 
l'anévrysme  d'altérer  profondément  les  parties  molles  et  les  os. 
D'ailleurs,  elle  ne  diminue  en  rien  les  chances  de  la  gangrène, 
ainsi  que  l'expérience  l'a  démontré,  et  elle  accroît  beaucoup  les 
chances  de  l'inflaunnation  consécutive  et  de  la  rupture  du  sac, 
attendu  que  ces  derniers  accidents  sont  d'autant  plus  à  craindre 
que  la  capacité  de  l'anévi'ysme  est  plus  considérable. 

Déjà  Hodgson  avait  posé  en  principe  qu'il  fallait  au  contraire 
opérer  les  anévrysmes  le  plus  tôt  possible  (2).  Samuel  Cooper 
a  insisté  à  son  tour  sur  cette  idée  (3)  à  laquelle  la  pratique  de 
M.  Laugier  est  venue  donner  une  nouvelle  confirmation  (U) . 

Toujours  poussés  par  la  crainte  de  la  gangrène,  et  par  le  désir 
de  faire  dilater  les  collatérales,  les  auteurs  ont  encore  conseillé 
de  préparer  la  région  malade  à  l'opération  en  opposant  un  obs- 
tacle partiel  au  cours  du  sang  au  moyen  d'une  compression  pré^ 
paratoire.  Cette  idée  prit  naissance  plus  de  trente  ans  avant  le 
triomphe  de  la  ligature.  Déjà,  en  1757,  WiUiam  Hunter  avait 
parlé  de  cette  compression  qu'il  proposait  d'appliquer  directe- 
ment sur  la  tumeur  anévrysmale  (5).  En  1774,  Sue  le  jeune  re- 
commanda d'exercer  la  compression  préparatoire  sur  Vartère 
qui  se  rend  à  la  tumeur  et  non  sur  la  tumeur  elle-même  (6). 
Enfin,  après  que  la  méthode  ancienne  eut  fait  place  à  la  méthode 
d'Anel,  plusieurs  chirurgiens  conseillèrent  encore  de  faire  précé- 
der la  ligature  d'une  compression  préparatoire  exécutée  suivant 

(1)  Sam.  CooPEn.  Dict.  de  chivurg.,  ir.  fr.,  T.  J ,  p.  117.  Paris,  182G,  iii-S". 

(2)  IlODGSOfi.  Malacl.  des  artères  et  des  veines,  ir.  fr.  Paris,  1819,  ï.  I ,  p.  351. 

(3)  Sam.  Cooper  ,  Inc.  cil. 

(û)  I.AUGIER.  Ilutletin  cliirurgical ,  mai  ISdl ,  vol.  II,  p.  37(1. 

(5)  Médical  Observations  and  Inquiries.  Lon.,  1757,  in-8",  vol.  1,  p.  352, 

(6)  Journal  AU  de  Vandenmnde  ,  1776,  T.  XLVI,  p.  175. 
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le  précepte  de  Sue,  et  Louis  Piet  lit  de  cette  question  l'objet  de 
sa  dissertation  inaugurale  (1). 

Les  modernes  ont  entièrement  abandonné  l'idée  de  Sue,  et 
ceux  même  qui  ont  adopté  la  compression  indirecte  comme 
moyen  curatifde  l'anévrysme,  ont  renoncé  à  l'employer  comme 
moyen  préparatoire  à  la  ligature.  Quelques-uns  sont  allés  jusqu'à 
dire  que  la  compression  préalable,  en  dilatant  les  collatérales, 
rendait  la  ligature  plus  incertaine  dans  ses  résultats,  et  les  plus 
indulgents  se  sont  contentés  de  répondre  qu'elle  ne  modifiait  en 
rien  les  effets  de  la  ligature  ultérieure.  Les  faits  nombreux  que 
j'ai  recueillis  et  analysés  m'ont  conduit  à  une  toute  autre  conclu- 
sion. La  léthalité  de  la  ligature  qui,  dans  les  conditions  ordi- 
naires, flotte  entre  le  tiers  et  le  quart  du  chiffre  total  des  opérés, 
descend  au-dessous  d'un  huitième,  lorsqu'une  compression  indi- 
recte préalable  a  été  exécutée  pendant  quelque  temps.  La  gan- 
grène, en  particulier,  n'a  jamais  été  observée  dans  les  cas  où  la 
compression  préalable  a  été  maintenue  pendant  plus  de  huit 
jours  (2).  Je  pense  donc,  qu'avant  de  recourir  à  la  ligature,  on 
doit  employer  la  compression  indirecte  toutes  les  fois  qu'elle  est 
appUcable,  à  condition,  bien  entendu,  qu'il  n'y  ait  aucune  com- 
plication propre  à  rendre  l'opération  urgente. 

Je  ne  m'occuperai  pas  ici  des  indications  de  la  méthode  d'Anel. 
Cette  étude  ne  pourra  être  faite  avec  fruit  que  lorsque  j'établirai 
un  parallèle  entre  cette  méthode  et  ses  rivales.  Mais  je  dois  dire 
quelques  mots  de  certaines  circonstances  qui  ont  été  considérées 
comme  des  contre-indications. 

L'existence  concomitante  d'un  anévrysme  interne  est  une  contre- 
indication  formelle  à  l'opération  de  la  ligature,  à  moins  qu'il  ne 
s'agisse  de  lier  un  vaisseau  de  très-petit  calibre.  La  suppression 
brusque  du  cours  du  sang,  dans  une  artère  de  quelque  impor- 
tance, produit  sur  le  reste  du  système  artériel  une  distension 
capable  d'amener  la  rupture  des  anévrysmes  internes ,  et  la  vive 
émotion  qu'éprouvent  les  malades  au  moment  de  l'opération, 

(1)  L.  Piet.  Essai  sur  l'emploi  de  la  compression ,  comme  moyen  préparatoire  à  Popé- 
ralioH  de  l'anévrysme.  Paris,  an  XI  (1803) ,  iliùsc  in-8". 

(2)  Je  citerai  plus  loin ,  quand  j'étudierai  les  effets  de  la  compression  indirecte,  les  chiffres 
et  les  observations  qui  m'ont  conduit  à  la  constatation  de  ce  fait.  -  Voy.  plus  loin,  cUap,  XIX, 
i>  6,  in  fine. 
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suffit  quelquefois  i\  elle  seule  pour  donner  lieu  à  ce  fùcheux 
accident.  Plusieurs  malades  ont  ainsi  succomljti  tout  à  coup  entre 
les  mains  des  cliirurgiens,  avant  môme  que  l'opcralion  fût  ter- 
minée (1).  D'autres  fois,  la  rupture  de  i'anévrysme  interne  sur- 
vient quelques  jours  seulement  après  la  ligature,  et  s'explique 
encore  par  l'obstacle  que  le  sang  artéiicl  rencontre  au  niveau 
du  fil.  L'influence  de  la  ligature  sur  la  rupture  des  anévrysmes 
internes  est  mise  en  évidence  par  un  fait  de  M.  O'Shaugnessy, 
de  Calcutta.  Ce  chirurgien  prit  pour  un  anévrysme  de  la  ca- 
rotide un  anévrysme  de  l'aorte  qui  faisait  saillie  sur  le  côté  de 
la  trachée.  Dès  lors ,  il  crut  devoir  lier  la  carotide  k  sa  partie 
supérieure,  suivant  la  méthode  de  Brasdor.  Le  septième  jour, 
le  malade  mourut  subitement;  I'anévrysme  de  l'aorte  s'était 
rompu  dans  le  médiastin  (2). 

.  Lorsqu'il  y  a  chez  le  môme  malade  deux  anévrysmes  externes, 
cela  ne  constitue  pas  une  contre-indication  à  l'opération  de  la  liga- 
ture. Les  anévrysmes  doubles  sont  quelquefois  superposés  et  sus- 
ceptibles d'être  maîtrisés  par  une  seule  hgature.  Par  exemple,  la 
ligature  de  l'iliaque  externe  a  guéri  plusieurs  malades  atteints  à 
la  fois  d'anévrysme  inguinal  et  d'anévrysme  poplité  du  même 
côté  (3).  Mais  quand  les  anévrysmes  ne  sont  pas  situés  sur  le 
trajet  du  même  tronc  artériel,  deux  opérations  deviennent  néces- 
saires. C'est  ce  qui  a  lieu  dans  les  cas  assez  fréquents  où  il  y  a  un 
^anévrysme  dans  chaque  jarret.  Beaucoup  de  malades  ont  ainsi  été 
sauvés  par  la  ligature  successive  des  deux  fémorales.  Lorsqu'on 
se  décide  alors  à  employer  la  ligature,  on  doit  toujours  commen- 
cer par  l'opération  la  plus  urgente,  et  attendre  que  le  malade  soit 
guéri  de  la  première  ligature  avant  de  pratiquer  la  seconde.  En 
exécutant  les  deux  opérations  le  môme  jour,  on  imprimerait  à  la 
circulation  une  secousse  trop  violente,  qui  pourrait  devenir  mor- 

(1)  Foy.  entre  autres  les  deux  faits  cités  par  IIodRSOii,  Malad.  des  art.  et  des  veines,  ■ 
irad.  fr,,  T.  I ,  p.  dOS. 

(2)  Foy.  plus  haut,  p.  305.  —  Dublin  Med.  Press,  5th  oct.  184S,  et  Gaz.  méd.  de  Paris, 
mai  18ft3,  p.  289. 

(3)  Dans  le  taljlcau  de  M.  Norris  sur  la  ligature  de  Tlliaque  externe,  on  trouve  quatre  cas 
oii  celle  opération  a  été  faite  surdos  malades  atlciiits  ù  la  fois  d'anévrysme  inguinal  cl  d'ané- 
vrysme poplité  du  même  côté.  I-es  malades  de  MM.  Mewbrigging  (  n"  23  ) ,  Wriglit  (  n"  50  )  et 
James  (  n"  lO't  )  ont  guéri  ;  celui  de  M.  Fovvier  (  n"  112  )  est  mort  le  Irentitme  joui-,  par  suite 
de  la  gaiigrftnc  du  membre.  —  G.  Nonnis.  Ou  Tying  ïlic  lliac  drtcries,  dans  4^ierlcan 
Journal  ofJlcd.  Sc„  mi,  vol.  ^ilU ,  p.  13  et  sq, 
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telle,  et  qui  pourrait  même  favoriser  le  développement  d'un  ané- 
vrysme  interne.  En  effet,  l'existence  simultanée  de  deux  ané- 
vrysmes  est  en  général  liée  à  une  sorte  de  diathèse  du  système 
artériel.  Souvent,  en  pareil  cas,  les  tuniques  de  l'aorte  sont  alté- 
rées ,  et  disposées  à  subir  une  dilatation  anévrysmale  dont  on 
activerait  beaucoup  la  formation  en  arrêtant  brusquement  la  cir- 
culation dans  deux  artères  importantes. 

La  crainte  des  conséquences  que  peut  avoir  la  distension  du 
système  artériel  produite  par  la  ligature  d'une  grosse  artère, 
a  conduit  quelques  chirurgiens  à  préparer  les  malades  en  les 
soumettant,  avant  l'opération,  à  quelques  moyens  dérivés  de  la 
méthode  de  Valsalva.  On  a  conseillé  la  diète,  une  ou  plusieurs 
saignées,  et  la  digitale  à  l'intérieur.  Mais  on  a  objecté,  contre  ce 
précepte,  qu'en  diminuant  l'impulsion  du  sang,  on  rendait  plus 
difficile  la  dilatation  des  collatérales,  circonstance  propre  à  favo- 
riser la  production  de  la  gangrène.  Je  pense,  pour  ma  part,  que 
ces  moyens  préparatoires  ne  doivent  être  employés  que  fort  ra- 
rement. Avant  de  se  décider  à  pratiquer  la  ligature,  il  faut  auscul- 
ter et  percuter  attentivement  la  poitrine ,  explorer  l'aorte  abdo- 
minale; si  on  reconnaît  l'existence  d'un  anévrysme  interne, 
l'opération  est  contre-indiquée.  Dans  le  cas  contraire,  on  n'a  pas 
besoin  de  soumettre  le  malade  à  un  traitement  débilitant  qui  au- 
rait des  inconvénients  réels.  Si,  après  l'opération,  il  survient,  du 
côté  de  la  tête  ou  de  la  poitrine,  des  symptômes  résultant  de  la 
distension  trop  grande  du  système  artériel,  dont  l'étendue  n'est 
plus  en  proportion  avec  l'énergie  du  cœur,  il  est  toujours  temps 
d'ouvrir  la  veine  et  d'administrer  la  digitale.  Ceci  dit  sur  les 
préhminaires  de  la  ligature ,  étudions  les  effets  de  la  méthode 
d'Anel. 

§  IV.  EFFETS  ET  MODE  d'ACTION  DE  LA  MÉTHODE  d'ANEL. 

Ces  effets  sont  relatifs  aux  modifications  que  la  Ugature  fait 
subir  :  1°  à  l'artère  liée  et  aux  parties  environnantes;  2"  à  la  cir- 
culation générale  du  membre  ;  3°  à  la  tumeur  elle-même. 

Je  laisse  à  dessein  de  côté  tout  ce  qui  se  rattache  aux  effets  de 
la  ligature  d'une  grosse  artère  sur  l'ensemble  de  l'organisme,  tels 
que  la  secousse  générale,  la  fièvre,  l'irritation  dite  nerveuse,  les 
congestions  viscérales,  etc.  Ces  phénomènes  appartiennent  à  l'his- 
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loire  de  la  ligature  en  général,  et  n'offrent  rien  de  particulier 
lorsque  la  ligature  est  appliquée  au  traitement  des  anévrysmes. 

\'  Action  de  la  méthode  d'Anel  sur  l'artère  liée  et  sur  les  parties 

environnantes. 

Les  effets  directs  de  la  ligature  sur  l'artère,  n'offrent  pas 
grand'clîose  de  spécial,  et  je  ne  les  étudierai  pas  en  détail  pour 
des  motifs  qui  ont  déjà  été  exposés.  Pour  ce  qui  regarde  les 
hémorrhagies  consécutives,  je  me  bornerai  h  rappeler  qu'un  caillot 
fibrineux  se  dépose  dans  l'artère  ,  au-dessus  et  au-dessous  de  la 
ligature,  jusqu'au  niveau  de  la  première  collatérale;  que  le  fil 
se  détache  au  bout  d'un  temps  variable  après  avoir  coupé  len- 
tement l'artère ,  et  que  la  chute  de  ce  fd  est  très-souvent  pré- 
cédée, accompagnée  ou  suivie  d'hémorrhagies  dites  consécuti- 
ves, fournies  soit  par  le  bout  supérieur,  soit  parle  bout  inférieur. 
Ces  hémorrhagies,  contre  lesquelles  la  compression  exercée  di- 
rectement dans  le  fond  de  la  plaie,  échoue  très-souvent,  et  qu'on 
n'arrête  pas  toujours  en  pratiquant  sur  l'artère  une  nouvelle  liga- 
ture à  quelque  distance  au-dessus  de  la  première,  constituent  l'un 
des  accidents  les  plus  redoutables  de  la  méthode  d'Anel,  et  cau- 
sent la  mort  d'un  grand  nombre  d'opérés.  Je  pense ,  pour  ma 
part,  qu'il  sera  possible  à  l'avenir  d'en  diminuer  la  gravité,  en 
tamponnant  la  plaie  avec  des  boulettes  de  charpie  imbibées  de 
perchlorure  de  fer,  et  en  y  joignant,  lorsque  cela  est  possible, 
une  compression  indirecte  exercée  pendant  plusieurs  jours  sur  la 
partie  supérieure  de  l'artère,  à  l'aide  d'un  des  appareils  modernes 
qui  seront  décrits  plus  loin  (1).  S'il  s'agit,  par  exemple,  d'une 
hémorrhagie  consécutive  à  une  hgature  appliquée  sur  la  partie 
moyenne  de  la  fémorale,  on  s'en  rendra  maître  immédiatement 
en  faisant  comprimer  complètement  ce  vaisseau  sur  la  branche 
du  pubis  par  le  doigt  d'un  aide.  On  introduira  aussitôt  dans  la  plaie 
de  la  ligature  quelques  gouttes  de  perchlorure  de  fer  à  \5°  ou  20" 
et  un  tampon  de  charpie  imbibé  du  même  liquide.  On  ne  reculera 
pas,  s'il  le  faut,  devant  un  léger  débridement  destiné  à  rendre  plus 
facile  l'accès  du  vaisseau  qui  fournil  le  sang.  Des  bourdonnnets  de 
charpie  sèche  seront  alors  placés  au-dessus  du  premier  tampon  , 
jusqu'à  ce  que  la  plaie  en  soit  entièrement  remplie,  et  on  soutiendra 

(1)  Voy.  chap.  XIX  ,55. 
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le  tout  pendant  dix  minutes  ou  un  quart  d'heure  au  moyen  d'une 
compression  exercée  directement  avec  le  doigt.  Au  bout  de  ce 
temps,  et  avant  d'abandonner  la  compression  directe,  on  rem- 
placera le  doigt  de  l'aide  qui  maîtrise  l'artère  sur  le  pubis,  par  un 
tourniquet  convenable,  puis  on  soutiendra  les  tampons  de  charpie 
avec  quelques  tours  de  bande.  Je  pense  qu'en  agissant  ainsi,  on 
pourra  arrêter  la  plupart  des  hémorrhagies  consécutives,  de  celles 
au  moins  qui  laisseront  au  chirurgien  le  temps  d'arriver  auprès 
du  malade. 

Un  autre  accident,  moins  commun,  mais  plus  grave  que  l'hé- 
morrhagie  consécutive ,  est  la  phlébite  purulente  de  la  veine  qui 
accompagne  l'artère  liée.  Cette  veine,  souvent  froissée  pendant 
l'opération ,  reste  toujours  dénudée  au  fond  d'un'e  plaie  dont 
la  suppuration  est  à  peu  près  inévitable,  et  il  est  bien  facile 
de  comprendre  que,  dans  de  pareilles  conditions,  elle  s'enflamme 
fréquemment.  La  phlébite  est  une  complication  extrêmement 
grave  en  elle-même,  et  grave  surtout  dans  le  cas  qui  nous  occupe, 
parce  qu'elle  occupe  en  général  une  veine  très-volumineuse.  Lors- 
qu'elle devient  pm-ulente,  elle  détermine  une  infection  purulente 
bientôt  suivie  de  mxort.  —  Et  lorsqu'elle  se  borne  à  faire  oblitérer 
la  veine  par  des  caillots ,  elle  oppose  à  la  circulation  du  membre , 
déjà  compromise  par  la  ligature  de  l'artère,  un  obstacle  nouveau 
qui  favorise  la  production  de  la  gangrène.  C'est  du  moins  l'opi- 
nion de  M.  Syme  (1),  et  je  me  sens  disposé  à  la  partager.  Je  suis 
de  ceux  qui  pensent  que  l'oblitération  pure  et  simple  d'une 
veine,  même  très-volumineuse,  ne  suffit  pas  pour  déterminer  le 
sphacèle  des  membres;  mais  les  conditions  ne  sont  plus  les 
mêmes  lorsque  cet  accident  survient  sur  un  membre  déjà  menacé 
de  mortification, 

La  phlébite  consécutive  à  la  ligature  des  artères  est  beaucoup 
pltis  commune  qu'on  ne  le  croirait  si  on  s'en  rapportait  à  l'asser- 
tion de  la  plupart  des  auteurs.  On  a  paru  faire  peu  de  cas  de  cet 
accident;  c'est  probablement  parce  que  les  descriptions  de  la 
ligature  ont  été  faites  et  sont  devenues  classiques  à  une  époque 
où  on  ne  connaissait  pas  encore  la  phlébite.  Je  rappellerai  pour- 
tant que  l'un  des  premiers  faits  connus  d'infection  purulente, 


(1)  Archive»  générales  de  médeciiié,  sér.  II  (1837),  T.  Xlll,  p.  107. 
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suite  de  phlébite,  fut  observé  en  1818  ,  par  Carmichael,  de  Du- 
blin, sur  un  malade  à  qui  ce  chirurgien  avait  lié  l'artère  fémorale 
pour  un  anévrysme  poplité.  La  veine  fémorale,  qui,  il  est  vrai, 
avait  été  lésée  pendant  l'opération,  était  pleine  de  pus  dans  une 
grande  étendue  (1).  Un  fait  analogue  fut  recueilli  peu  de  temps 
après  à  Meath  Hospital  (Dublin)  (2).  J'ai,  pour  ma  part,  fait 
l'autopsie  de  deux  malades  morts  de  phlébite  à  la  suite  de  la 
ligature,  dans  le  service  de  Blandin.  Roux,  qui  a  opéré  dans  sa 
vie  19  anévrysmes  poplités  par  la  ligature  de  l'artère  fémorale  et 
qui  sur  ce  nombre  n'a  pas  perdu  moins  de  8  malades  (3),  a  trouvé 
trois  fois ,  à  l'autopsie,  la  veine  fémorale  enflammée  au  niveau  de 
l'opération  (U).  Je  n'ai  pas  besoin  de  multiplier  les  exemples,  et 
je  crois  ne  pas  m'écarter  de  la  vérité  en  disant  que  la  ligature  des 
grosses  artères  expose  à  la  phlébite  presque  autant  que  les  grandes 
amputations. 

Après  ces  deux  graves  accidents,  l'hémorrhagie  et  la  phlébite, 
j'en  citerai  un  troisième ,  beaucoup  moins  sérieux  et  beaucoup 
moins  connu  ;  je  veux  parler  de  la  névrite.  J'en  ai  observé  un 
exemple  remarquable  que  je  demande  la  permission  de  consigner 
ici;,  à  cause  de  la  rareté  du  fait  : 

1    Observation  (  inédile  )  (5) .—  Anévrysme  artério-veineux  du  pli  du  coude. 
—  Ligature  de  l'humérale  au  tiers  inférieur  du  bras.  —  Névrite  du 
nerf  médian.  —  Guérison  de  la  plaie,  mais  l'anévrysme  persiste. 
Victoire  Brenu,  âgée  de  19  ans,  entra  à  l'Hôtel-Dieu,  salle  Saint-Paul,  n°  5, 
le  43  septembre  '1848,  pour  un  anévrysme  artério-veineux  du  coude  gauclie, 
consécutif  à  une  saignée  malheureuse.  L'accident  datait  de  neuf  jours  seule- 
ment :  la  tumeur,  grosse  comme  une  petite  noix  était  le  siège  d'un  souffle  à 
double  courant  très-prononcé,  qui  s'entendait  jusqu'au  poignet,  et  jusqu'au 
milieu  du  bras  ;  on  sentait  en  outre  un  frémissement  cataire  qui  se  prolon- 
geait le  long  des  veines,  jusqu'à  plusieurs  centimètres  au-dessus  et  au-dessous 
de  la  cicatrice  de  la  saignée.  Les  veines  superficielles  do  l'avant-bras  étaient 
très-dilatées. 

(1)  RiCH.  Cakmiciiael.  On  Venous  Inflnmmalion ,  traduit  dans  Journal  universel  des 
sciences  médicales.  Paris,  1821,  in-8°,  T.  XXII,  p.  133, 

(2)  Imc.  cit.,  p.  137. 

p  210^"'"^'  ^'""'"""^  années  de  pratique  chirurgicale.  Paris,  1855,iii-8»,  T.  II, 

W  Loc.  cit.,  p.  159  (  obs.  25  )  ;  -  p.  Î6;i  (  obs.     )  ;  -  p.  IIU  (  obs.  20  ). 
(5)  J'ai  donné  un  court  extrait  de  cette  observailoii  dans  ma  ilitse  inaugurale  ;  De  la  pro- 
pagation de  l'inflammation.  Paris,  18a9,  p.  iiU. 
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Après  avoir  essayé  pendant  quelques  jours  la  compression  directe  et  les 
réfrigérants,  Blandin  se  décida  à  lier  l'artère  humérale  à  cinq  travers  de  doigt 
au-dessus  de  la  tumeur. 

L'opération  fut  pratiquée  le  18  septembre  4848.  La  ligature  tomba  le  sep- 
tième jour;  une  petite  hémorrhagie  survint  aussitôt;  elle  fut  arrêtée  sans 
difficulté  au  moyen  d'un  tourniquet  appliqué  pendant  quelques  heures  sur  la 
partie  supérieure  du  bras.  Elle  ne  reparut  plus,  et  la  plaie  marcha  prompte- 
ment  vers  la  cicatrisation.  La  malade  allait  très-bien,  et  n'éprouvait  aucune 
douleur. 

Le  5  octobre  cependant,  elle  éprouva  une  sensation  pénible  dans  l'avant- 
bras  et  dans  la  main.  C'était  d'abord  un  simple  fourmillement.  Le  lendemain 
les  doigts  étaient  le  siège  d'une  véritable  douleur.  La  pression  sur  la  peau 
correspondante  n'augmentait  en  rien  la  souffrance ,  mais  la  pression  la  plus 
légère  exercée  sur  la  plaie  donnait  une  sensation  de  brûlure  qui  s'irradiait 
jusque  dans  les  doigts.  En  interrogeant  et  examinant  la  malade  avec  plus  de 
soin,  je  m'assurai  qu'elle  souffrait  dans  toute  l'étendue  des  trois  premiers 
doigts  et  dans  la  moitié  externe  du  doigt  annulaire  ;  la  moitié  interne  de  ce 
dernier  doigt  et  la  totalité  de  l'auriculaire  n'étaient  le  siège  d'aucune  sensation 
anormale. 

Le  7  et  le  8  octobre  il  ne  survint  aucun  changement.  Le  9,  la  douleur  se 
calma  ;  le  lendemain  elle  avait  disparu  ;  les  doigts,  qui  la  veille  encore  étaient 
douloureux,  étaient  maintenant  engourdis. 

Le  11,  cet  engourdissement  s'était  changé  en  une  anesthésie  presque  com- 
plète ,  occupant  rigoureusement  le  même  siège  que  la  douleur  qui  l'avait 
précédée,  c'est-à-dire  trois  doigts  et  demi  à  partir  du  pouce.  L'auriculaire  et 
la  moitié  interne  de  l'annulaire  avaient  conservé  intégralement  leur  sensibi- 
lité. Puis  celte  anesthésie  se  dissipa  à  son  tour  sans  aucun  traitement;  nous 
la  constatâmes  encore  à  la  visite  du  12  et  du  13  octobre. 

Le  15,  la  sensibilité  était  définitivement  revenue  à  l'état  normal. 

Pendant  tout  ce  temps,  l'état  général  de  la  malade  était  resté  excellent.  Le 
20  octobre,  la  plaie  était  complètement  cicatrisée.  La  tumeur  anévrysmale, 
toujours  molle,  réductible  et  pulsatile,  était  réduite  au  volume  d'une  petite 
noisette  ;  mais  tous  les  caractères  de  la  varice  anévrysmale  persistaient  comme 
avant  l'opération. 

Blandin  se  proposait  de  pratiquer  une  deuxième  opération,  suivant  la  mé- 
thode ancienne ,  mais  la  malade,  qui  ne  s'en  souciait  pas,  avait  hâte  de  faire 
un  procès  à  la  sage-femme  qui  lui  avait  piqué  l'artère  ;  elle  demanda  donc  sa 
sortie  et  quitta  l'hôpital  le  24  octobre  1848, 

Il  me  semble  certain  que,  dans  le  cas  qui  précède,  l'inflamma- 
tion provoquée  par  la  ligature  s'est  propagée  au  nçrf  médian, 
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satellite  de  l'nrtèro  liuniéralo.  Cet  accident  n'a  eu  aucune  gra- 
vité; niais  il  y  a  des  cas  où  il  pourrait  entraîner  des  consé- 
quences fâcheuses.  Après  la  ligature  de  la  carotide  primitive, 
la  névrite  du  nerf  pneumo-gastrique  serait  de  nature  à  produire 
des  accidents  sérieux,  tels  que  l'aphonie  et  la  dyspnée.  A  l'au- 
topsie des  malades  qui  ont  succombé  après  avoir  présenté  ces 
symptômes,  on  a  trouvé  plusieurs  fois  que  le  nerf  avait  été  lié 
avec  l'artère  ;  mais  plusieurs  fois  aussi  on  a  pu  s'assurer  qu'il 
n'était  ni  lié  ni  coupé,  et  je  suis  porté  à  croire  qu'il  était  sim- 
plement enflammé.  J'appelle  sur  ce  détail  l'attention  de  ceux  qui 
feront  ultérieurement  des  autopsies  de  ce  genre. 

La  phlébite,  l'héraorrhagie  consécutive  et  la  névrite  ne  sont 
pas  les  seuls  accidents  propres  à  la  Hgature  ;  il  y  en  a  un  qua- 
trième, qui  devient  quelquefois  fort  dangereux  ;  je  Yeux  parler 
des  fusées  purulentes  qui  se  font  dans  la  gaîne  fibreuse  commune 
des  vaisseaux. 

Je  rappellerai  enfin  que  l'application  de  la  ligature  sur  une 
gi'osse  artère  peut  donner  lieu  à  la  formation  d'un  nouvel  ané- 
vrysme  au  niveau  même  du  point  étreint  par  le  fil  (1).  Cette  com- 
plication est  fort  rare,  et  parait  ne  pouvoir  se  produire  qu'à  la 
la  faveur  d'une  prédisposition  spéciale.  Mais  c'est  précisément 
sur  les  individus  atteints  d'anévrysmes  que  cette  prédisposition 
existe  et,  quelque  minimes  que  soient  les  chances  de  la  formation 
d'un  anévrysme  secondaire,  il  est  permis  d'en  tenir  compte  parce 
que  cet  accident  dépend  directement  de  la  ligature  et  que  les 
autres  méthodes  jouissent  à  cet  égard  d'une  immunité  complète. 

Tels  sont  les  accidents  spéciaux  provoqués  par  l'acte  môme  de 
la  ligature.  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  tous  les  accidents  ordi- 
naires des  solutions  de  continuité,  l'érysipèle,  le  phlegmon  diffus, 
le  tétanos ,  etc. ,  peuvent  avoir  pour  point  de  départ  la  plaie  de 
l'opération,  et  joindre  leurs  chances  fatales  ù  celles  qui  menacent 
déjà  le  patient. 

Je  n'en  dirai  pas  davantage  sur  les  effets  directs  et  locaux  de  la 
ligature;  il  serait  superflu  d'insister  plus  longtemps  pour  en  faire 
ressortir  toute  la  gravité.  Je  me  bornerai  à  faire  remarquer  que 
ces  effets  dépendent  de  la  nature  même  de  l'opération  que  l'on 

11)  Voy.  plus  haut,  p.  38-ti2. 
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pratique,  et  non  tlu  procédé  que  l'on  suit.  Sous  ce  rapport,  le 
procédé  de  Hunter  ne  vaut  pas  mieux  que  le  procédé  d'Anel. 
Peut-être  même  celui-ci  expose-t-il  un  peu  moins  que  celui-là  aux 
hémorrhagies  consécutives.  Déjà  Hodgson  avait  remarqué  que 
cet  accident  redoutable  était  devenu  plus  commun  depuis  que  le 
procédé  de  Hunter  avait  remplacé  la  méthode  ancienne  (  1  ). 
L'explication  qu'il  en  donnait  était  contestable;  j'attribuerai  plu- 
tôt ce  résultat  à  la  circonstance  d'une  ligature  placée  plus  près 
du  cœur,  et  par  conséquent  sur  une  artère  plus  volumineuse. 
Dans  le  procédé  de  Hunter,  on  lie  un  vaisseau  plus  gros  que  dans 
le  procédé  d'Anel  ;  on  accroît  par  conséquent,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  les  chances  de  l'hémorrhagie.  Il  y  a  une  autre  condi- 
tion qui  agit  dans  le  même  sens.  A  la  suite  du  procédé  de  Hunter, 
l'hémorrhagie  peut  être  fournie  soit  par  le  bout  supérieur,  soit 
par  lebout  inférieur;  l'observation  ne  l'aque  trop  souvent  prouvé. 
Dans  le  procédé  d'Anel,  au  contraire,  le  bout  supérieur  seul  est 
disposé  à  laisser  couler  le  sang,  car  le  bout  inférieur  est  protégé 
par  un  très-long  caillot  qui  descend  jusqu'au-dessous  de  l'ané- 
vrysme  et  qui  ne  peut  céder  que  dans  des  cas  tout  à  fait  excep- 
tionnels. —  Je  reconnais  que  ces  raisons  sont  purement  théori- 
ques. Pour  leur  donner  la  sanction  de  l'expérience,  il  faudrait 
faire  des  relevés  étendus  dont  la  science  ne  possède  pas  et  ne 
possédera  peut-être  jamais  les  éléments.  J'ai  lu,  il  est  vrai,  un 
grand  nombre  d'observations  relatives  à  des  anévrysmes  de  toutes 
sortes  opérés  suivant  le  procédé  d'Anel,  et  il  en  résulte  pour  moi 
que  ce  procédé ,  loin  d'accroître  la  fréquence  des  hémorrhagies , 
semble  plutôt  la  diminuer.  Mais  cette  appréciation  générale  n'a 
pas  une  valeur  rigoureuse.  Il  faudrait,  pour  chaque  anévrysme 
en  particuher,  rassembler  en  deux  séries  un  grand  nombre  d'opé- 
rations faites  suivant  les  deux  procédés  que  je  compare,  et  cela 
n'est  guère  faisable,  car  il  se  trouve  précisément  que,  pour  chaque 
anévrysme,  tantôt  l'une,  tantôt  l'autre  de  ces  séries,  se  réduit  à 
des  chiffres  très-restreints.  Par  exemple,  presque  tous  les  ané- 
vrysmes poplités  ont  été  opérés  suivant  le  procédé  de  Hunter, 
presque  tous  les  anévrysmes  inguinaux  et  carotidiens  suivant  le 
procédé  d'Anel,  La  comparaison  n'est  donc  pas  possible ,  et  on 


(1)  H0D8S0N.  MaliuL  deit  artères,  ptc,  ir.  fr.,  T.  I ,  p.  305. 
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l'absence  tle  documents  cliniques  précis,  je  suis  obligé  de  laisser 
parler  la  tbéorie.  Or,  la  théorie  permet  de  croire  que  le  procédé  de 
Hun  ter  expose  un  peu  plus  que  le  procédé  d'Anel  aux  hémorrhagies 
consécutives.  Il  y  a  loin  de  là  aux  espérances  conçues  par  Hunter 
qui  imagina  son  procédé  dans  le  seul  but  d'éviter  cet  accident. 

En  voilà  bien  assez  sur  les  effets  locaux  et  directs  de  la  liga- 
ture. Parlons  maintenant  de  l'influence  qu'exerce  cette  opération 
sur  la  circulation  et  sur  la  nutrition  des  parties. 

2°  Action  de  la  méthode  d'Anel  sur  la  circulation  et  la  nutrition. 

Les  phénomènes  que  je  vais  étudier  sont  proportionnels  à  l'im- 
portanpe  du  vaisseau  lié.  Je  prendrai  pour  type  la  ligature  des 
artères  prmdpa/es  des  membres,  telles  que  l'axillaire  ou  l'humé- 
rale  pour  le  membre  thoracique,  la  fémorale  ou  l'iliaque  externe 
pour  le  membre  abdominal. 

L'application  d'un  fil  constricteur  sur  les  vaisseaux  ne  supprime 
pas  la  circulation  dans  les  parties  inférieures  ;  elle  ne  fait  qu'en 
diminuer  l'énergie.  Le  sang,  arrêté  au  niveau  de  la  ligature,  se 
fraie  un  passage  à  travers  les  voies  coUatérales,  qui  sont  de  deux 
ordres.  Il  y  a  d'abord  les  anastomoses  constituées  par  les  artères 
et  les  artérioles  qui  naissent  au-dessus  et  au-dessous  du  fil, 
et  qui  sont  connues  des  anatomistes  :  je  leur  donnerai  le  nom 
à'anasloynoses  artérielles.  Il  y  a  ensuite  les  communications  ca- 
pillaires qui  sont  innombrables,  qui  échappent  aux  descriptions 
les  plus  minutieuses,  et  qui  forment  dans  toutes  les  parties  vascu- 
laires  du  corps,  dans  les  muscles,  dans  le  tissu  cellulaire,  dans  le 
périoste,  dans  les  os,  et  surtout  dans  la  peau,  un  vaste  réseau  non 

i  interrompu.  On  n'a  pas  assez  insisté  sur  cette  distinction  dont  je 

!i  montrerai  tout  à  l'heure  l'utilité, 

.     Au  moment  de  la  ligature,  le  système  artériel  du  membre 
't  brusquement  soustrait  à  l'influence  du  cœur,  cesse  de  battre, 
■  s'affaisse  et  se  vide  dans  les  veines.  Le  plus  souvent  la  peau  pàlit^ 
et  si  elle  reste  exposée  à  l'air,  elle  se  refroidit  en  quelques  ins- 
tants d'une  manière  très-appréciable. 
I    Chez  quelques  malades,  cet  état  persiste  pendant  plusieurs 
heures,  pendant  plusieurs  jours,  et  peut  aboutir  à  la  gangrène, 
comme  il  peut  aussi  se  dissiper  graduellement.  II  y  a  môme  des 
inflividus  qui  se  ressentent  pendant  plusieurs  mois  ou  plusieurs 
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années  des  effets  de  la  ligature  et  qui  peuvent  conserver  pendant 
toute  leur  vie  un  membre  plus  faible  et  plus  froid  que  le  membre 
opposé. 

Mais  ce  dernier  cas  est  exceptionnel  ;  le  plus  souvent  le  refroi- 
dissement du  membre  n'est  que  passager,  et  très  -  fréquemment 
il  fait  place,  au  bout  de  une  à  deux  heures,  ou  même  plus  tôt, 
à  une  élévation  de  température  qui  peut  être  de  2%  3%  et  même 
de  k°  centigrades. 

Ce  phénomène  paraît  assez  étrange  au  premier  abord  et  doit 
sembler  inexplicable  à  ceux  qui  concentrent  toute  leur  attention 
sur  les  anastomoses  artérielles.  Il  est  dû  aux  anastomoses  capil- 
laires qui  forment  un  réseau  si  riche  dans  l'épaisseur  de  la  peau, 
et  qui  produisent  souvent  un  phénomène  analogue  dans  les  lam- 
beaux autoplastiques.  Le  sang,  qui  se  dirige  toujours  vers  les  points 
où  la  pression  est  diminuée ,  se  précipite  en  quelque  sorte  dans 
les  capillaires  inoccupés,  et  gagne  de  proche  en  proche  jusqu'à  la 
partie  inférieure  du  membre.  La  peau,  traversée  par  une  quan- 
tité de  sang  supérieure  à  celle  qui  lui  est  normalement  destinée , 
devient  ainsi  plus  chaude  que  celle  du  membre  opposé. 

M.  Brown-Séquard  a  fait  intervenir  un  autre  élément  pour 
rendre  compte  de  cette  exagération  de  la  circulation  capillaire.  Les 
filets  nerveux  sympathiques  ,  qui  tiennent  sous  leur  dépendance 
les  phénomènes  dits  de  la  vie  organique,  et  qui,  en  particulier, 
président  à  la  contraction  des  vaisseaux  ,  cheminent  comme  on 
sait  le  long  des  parois  artérielles;  la  ligature  de  l'artère  principale 
du  membre  étreint  inévitablement  les  filets  nerveux ,  et  a  pour 
conséquence,  suivant  M.  Brown-Séquard,  de  paralyser  les  capil- 
laires. Ceux-ci,  ayant  perdu  leur  activité,  deviennent  de  simples 
tuyaux  de  conduite,  et  se  laissent  distendre  passivement  par  le 
sang  qui  y  pénètre  de  proche  en  proche.  Il  est  certain  que  la  sec- 
tion du  grand  sympathique  au  cou  produit  sur  la  moitié  corres- 
pondante de  la  face  un  état  de  congestion  très-marqué  et  une 
élévation  notable  de  température  (1).  Il  est  certain  encore  qu'il 
est  impossible  de  lier  une  artère  sans  lier  aussi  les  filets  nerveux 

(1)  Ces  phénonifcnes  curieux  ont  m  .lécouverts  par  M.  Claude  Bern.-inl.  M.  Brown-S(5(|uanl 
me  parait  avoir  démontré  qu'iU  dépendent  de  la  pondysic  des  vaisseaux  du  cOlé  correspondan 
de  la  face.  -  Voy.  Brown-Séquard.  ExperimcnliH  Ucsearclics,  appticd  lo  Plnjf^iolooy  ami 
VaUiology.  New-York  ,  1853 ,  in-8°,  p.  9. 
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sympathiques  qui  l'accompagnent,  et  il  y  a  môme  longtemps  que 
j'ai  mis  à  profit  celte  circonstance  pour  soustraire  d'une  manière 
durable  les  membres  postérieurs  des  animaux  ù  l'action  du  grand 
sympathique,  en  liant  et  excisant  l'artère  fémorale  dans  une  éten- 
due de  1  centimètre  (1).  La  théorie  de  M.  Brown-Séquard  repose 
donc  sur  des  données  positives,  mais  elle  n'explique  pas  pour- 
quoi l'accroissement  de  la  circulation  capillaire  et  l'élévation  de 
la  température  ne  persistent  que  pendant  quelques  jours.  Avant 
que  la  plaie  ait  cessé  de  suppurer,  avant  que  le  lil  soit  détaché, 
avant  par  conséquent  que  les  filets  nerveux  sympathiques  aient 
pu  se  cicatriser,  la  température  du  membre  redevient  normale, 
et  on  voit  disparaître  les  phénomènes  que  M.  Brown-Séquard 
attribue  à  la  paralysie  des  vaisseaux  capillaires.  Je  m'en  suis 
assuré  sur  un  malade  qui  avait  subi  la  ligature  de  l'artère 
iliaque  externe  dans  le  service  de  Blandin.  L'élévation  de  la 
température  cessa  à  partir  du  douzième  jour,  et  le  ûl  n'était 
pas  encore  détaché  huit  jours  plus  tard ,  époque  où  le  malade 
mourut.  D'un  autre  côté,  Forster  et  Hodgson  ,  qui  ont  fait  sur  ce 
point  les  recherches  les  plus  précises ,  n'ont  jamais  vu  l'accrois- 
sement de  la  température  persister  plus  de  trois  semaines  (2). 
Par  conséquent,  sans  nier  l'influence  exercée  par  la  ligature  des 
nerfs  sympathiques  sur  l'activité  des  vaisseaux,  on  peut  dire  que 
la  théorie  de  M.  Brown-Séquard  n'explique  pas  complètement 
les  phénomènes  circulatoires  consécutifs  à  l'apphcation  de  la 
ligature. 

Voici  pour  ma  part  comment  je  comprends  la  succession  de 
ces  phénomènes  :  au  moment  de  la  ligature  la  circulation  subit 
une  atteinte  profonde,  et  le  membre  se  refroidit  pour  se  réchauffer 
ensuite  graduellement  à  mesure  que  le  sang  est  ramené  par  les 
voies  collatérales,  tant  artérielles  que  capillaires.  Ces  deux  ordres 
de  voies  anastomotiques  sont  mises  simultanément  à  contribu- 
tion ,  mais  à  des  degrés  inégaux ,  qui  varient  suivant  le  siège  de 
la  ligature  et  suivant  les  conditions  individuelles.  Si  les  anas- 
tomoses ar-térielles  sont  larges  et  nombreuses,  la  circulation  se  ré- 
tablit promptement  ;  quelques  jours  ,  quelques  heures  suffisent 

U)  PaulBroca.  De  tapropadationde  l'inlîamnuUion.Th.  iiiau,;.  P-iis,  18'i9,  p.  31. 
(2)  IIODGSON.  3Ialad.  des  arlèrcs,  irad.  fr.,  T.  1,  p.  3.'i7-3'i8. 
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pour  que  les  pulsations  reparaissent  dans  les  artères  inférieures, 
au  poignet  s'il  s'agit  du  membre  thoracique,  au  coude-pied  s'il 
s'agit  du  membre  abdominal.  Lorsqu'il  en  est  ainsi ,  les  parties 
refroidies  par  l'application  de  la  ligature  se  réchauffent  Irôs- 
promptement  ;  la  gangrène  ne  survient  jamais ,  et  la  température 
du  membre  ne  s'élève  pas  au-dessus  de  l'état  normal,  parce  que 
le  rôle  des  anastomoses  capillaires  est  faible  et  passager.  J'ai  vu 
lier  bien  souvent  l'artère  humérale  à  la  partie  moyenne  du  bras 
pour  des  causes  très-différentes  ;  jamais  je  n'ai  vu  la  gangrène 
en  être  la  conséquence  ;  jamais  je  n'ai  vu  la  température  du 
membre  dépasser  celle  du  côté  opposé,  et  plusieurs  fois  j'ai  trouvé 
le  pouls  radial  parfaitement  appréciable  le  lendemain  de  l'opé- 
ration, ou  le  soir  même,  au  bout  de  six  à  huit  heures.  Tout  cela 
s'explique  par  le  nombre  et  le  volume  des  anëstomoses  artérielles 
du  bras. 

Lorsque ,  au  contraire,  les  anastomoses  artérielles  sont  petites 
et  peu  nombreuses,  il  s'écoule  toujours  plusieui's  jours  ou  même 
plusieurs  semaines,  avant  que  la  circulation  ne  soit  rétabhe  dans 
les  artères,  et  le  membre  se  gangrènerait  inévitablement  sans  le 
secours  des  anastomoses  capillaires  qui  jouent  pendant  les  pre- 
miers temps  le  principal  rôle.  Si  cette  ckculation  collatérale  ca- 
pillaire se  développe  trop  lentement ,  il  y  a  gangrène  prompte , 
avant  même  que  le  membre  n'ait  commencé  à  se  réchauffer;  si 
elle  est  un  peu  moins  tardive,  la  température  de  la  peau  s'élève 
graduellement  jusqu'à  2°,  3"  et  même  k°  centigrades  au-dessus  de 
l'état  normal.  Qu'on  se  garde  de  voir  dans  ce  résultat  un  indice 
toujours  favorable  :  on  est  tenté  de  croire  que  le  membre  est  d'au- 
tant moins  exposé  à  la  gangrène  qu'il  s'échauffe  davantage;  c'est 
une  errreur.  L'exagération  de  la  températm^e  prouve  au  contraù*e 
que  la  circulation  profonde  est  très-insuffisante,  et  cela  est  si 
vrai  qu'on  voit  quelquefois  le  sphacèle  s'emparer  au  bout  de  cinq 
ou  six  jours  d'un  membre  qui  avait  d'abord  recouvré  et  même 
dépassé  la  température  normale. 

Mais  cette  circulation  collatérale  capillaire  est  une  circulation 
contre  nature ,  qui  détourne  les  capillakes  de  leur  destination, 
qui  y  bouleverse  complètement  le  cours  du  sang  et  qui,  entre- 
tenue par  une  cause  purement  mécanique ,  doit  disparaître  en 
même  temps  ^ue  cette  cause,  C'est  une  ressource  provisoii'c, 


GANGRÈNE  DU  MEMBRE.  /|87 

tandis  c[iie  les  anastomoses  artéiielles  fournissent  une  ressource 
définitive.  A  mesure  que  ces  dernières  anastomoses  se  dilatent, 
que  la  circulation  naturelle  redevient  possible ,  la  circulation 
capillaire  recouvre  sa  liberté  première  et  rentre  dans  l'état  nor- 
mal. Voilà  pourquoi  la  température  baisse  graduellement,  jusqu'à 
ce  qu'elle  soit  simplement  égale  à  celle  du  membre  opposé. 

Avec  tout  cela,  et  grâce  au  jeu  combiné  des  deux  circulations 
collatérales ,  la  gangrène  est  un  accident  assez  rare  lorsque  le 
cours  du  sang  est  intercepté  par  une  ligature.  A  elles  seules  les 
collatérales  artérielles  laisseraient  souvent  survenir  la  gangrène; 
à  elles  seules  les  anastomoses  capillaires  seraient  plus  insuffi- 
santes encore;  mais  ces  deux  ressources  réunies  permettent  le 
plus  souvent  au  membre  de  survivre  définitivement  à  la  ligature 
pm'e  et  simple. 

Ainsi,  sur  dix -sept  malades  qui  figurent  sur  le  tableau  de 
M.  Norris  ,  et  qui  ont  subi  la  ligature  de  l'artère  fémorale  pour 
des  bémorrbagies ,  des  plaies  récentes  ou  des  tumem^s  non  ané- 
vrysmales,  il  n'y  a  pas  eu  un  seul  cas  de  gangrène  (1). 

Pourquoi  cependant  la  gangrène  est-elle  si  commune  lorsqu'on 
traite  les  anévrysmes  par  lamétbode  d'Anel?  C'est  parce  qu'alors 
il  y  a  souvent  une  autre  condition  qui  oppose  un  obstacle  puissant 
au  rétablissement  de  la  circulation;  je  veux  parler  de  l'oblitéra- 
tion artérieUe  qui  se  produit  presque  inévitablement  au  niveau  de 
la  tumeur. 

C'est  ici  surtout  qu'il  importe  de  distinguer  le  procédé  d'Anel 
du  procédé  de  Hunter. 

'•■  Dans  le  procédé  d'Anel,  il  n'y  a  aucune  collatérale  entre  l'ané- 
vrysme  et  la  ligature;  par  conséquent,  l'oblitération  due  à  la  liga- 
ture ,  et  celle  qui  s'accomplit  au  niveau  de  la  tumeur,  se  confon- 
dent en  une  seule  et  môme  oblitération  ;  le  cours  du  sang  se  trouve 
ainsi  intercepté  dans  le  tronc  artériel  depuis  la  première  colla- 
térale qui  se  détache  au-dessus  du  sac,  jusqu'à  la  première  col- 

(1)  NORRIS.  Slalislics  nf  Ligature  of  ihc  Fcnioml  Artery,  flans  Amo-icm  Journal  of 
fMed.  Scences,  vol.  XVIIl,  p.  329.  Philadelphia,  mo,  in-8».  M.  Norris  n«  range  que 
L  Tl  '^^^Soiio  (le  ceux  qui  n'avaient  pas  d'anévrysme.  Mais  le  malade  qui  porte 

e  n  y  et  qui  Hgure  sur  le  relevé  comme  atteint  d'anévrysme,  avait  simplement  une  blessure 
le  i  artère  fémorale ,  datant  de  trois  jours.  Ce  cas  doit  donc  renircr  dans  la  catégorie  des 
p  aies  artérielles,  ce  qui  réduit  à  187,  au  lieu  de  188,  le  nombre  des  anévrysmes  relevés  par 
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latérale  qui  naît  au-dessous,  résultat  exactement  semblable  à 
celui  que  produirait  une  ligature  pure  et  simple.  Le  procédé 
d'Anel  n'offre  donc ,  sous  le  rapport  de  la  gangrène,  que  très-peu 
de  gravité.  Peut-être  cependant  la  présence  de  la  tumeur  qui  com- 
prime, dans  certains  cas,  quelques-unes  des  artères  collatérales, 
est-elle  de  nature  à  rendre  la  gangrène  un  peu  plus  commune  à  la 
suite  de  cette  opération  qu'à  la  suite  d'une  ligature  pratiquée  sur 
une  artère  parfaitement  saine. 

Dans  le  procédé  de  Hunter,  les  choses  changent  de  face,  et 
les  chances  de  la  gangrène  sont  portées  à  leur  maximum.  Cette 
proposition  sera  démontrée  chniquement  dans  le  paragraphe 
que  je  consacrerai  à  l'étude  des  résultats  généraux  de  la  ligature. 
Ici  je  me  bornerai  à  des  aperçus  théoriques.  Afm  de  rendre  mes 
explications  plus  claires,  je  prendrai  un  cas  particulier,  et  je  sup- 
poserai ,  par  exemple ,  qu'on  ait  lié  l'artère  fémorale  à  sa  partie 
moyenne  pour  faire  oblitérer  un  anévrysme  poplité. 

Quelques  auteurs  ont  pensé  que  celte  opération  avait  pour  ré- 
suUat  de  rendre  constamment  le  tronc  artériel  imperméable  de- 
puis le  niveau  de  la  ligature  jusqu'au  niveau  de  l'anévrysme.  Si 
cela  était  vrai,  la  gangrène  serait  presque  inévitable;  une  sem- 
blable oblitération  survenant  graduellement  et  spontanément 
sufQt  déjà  pour  la  produire ,  ainsi  que  le  prouve  l'étude  de  la 
gangrène  sénile  ;  les  chances  de  mortification  seraient  bien  plus 
grandes  encore  à  la  suite  du  procédé  de  Hunter  si  ce  procédé,  dont 
l'action  est  brusque,  donnait  lieu  habituellement  à  une  oblitéra- 
tion aussi  étendue.  Gela  n'a  lieu  que  dans  des  cas  tout  à  fait  ex- 
ceptionnels, et,  quoique  A.  Cooper  ait  vu  guérir  sans  gangrène  un 
malade  chez  lequel  le  procédé  de  Hunter  avait  fait  oblitérer  le  tronc 
artériel  du  membre  abdominal  depuis  l'origine  de  la  fémorale 
profonde  jusqu'à  celle  delà  tibiale  antérieure  (1) ,  il  est  parfaite- 
ment certain  que  dans  l'immense  majorité  des  cas  la  plus  grande 
partie  de  l'artère  reste  perméable  entre  la  ligature  et  le  sac.  La 
poplitée  s'oblitère  au  niveau  de  l'anévrysme  dans  une  étendue  peu 
considérable,  3  à  k  centimètres  par  exemple;  la  fémorale  s'oblitère 
au-dessous  de  la  ligature  dans  une  étendue  à  peu  près  égale  ;  il 
n'y  a  rien  de  bien  fixe  à  cet  égard ,  la  longueur  des  caillots  obtu- 

(1)  Mcd.  Cliirurg.  Transac lions,  vol.  11 ,  p.  25.'.  a  pl.  VI  (l.oiul.,  1817,  3r.I  Wil.). 
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rateurs  dépendant  de  la  situation  plus  ou  moins  élevée  des  ar- 
tères collatérales;  quoi  qu'il  en  soit,  les  deux  oblitérations  sont 
séparées  l'une  de  l'autre  par  un  intervalle  considérable,  où  l'ar- 
tère ,  parfaitement  perméable,  reçoit  et  émet  plusieurs  branches 
collatérales  dilatées,  entre  autres  la  grande  anastomotique  et  les 
articulaires  supérieures. 

De  ces  deux  oblitérations  superposées,  l'une  peut  être  consi- 
dérée comme  établie  au  moment  même  de  la  ligature;  l'autre  ne 
survient,  en  général,  que  quelques  jours  plus  tard ,  et  se  forme 
d'une  manière  graduelle  lorsque  les  caillots,  après  avoir  rempli 
l'anévrysme,  se  prolongent  jusque  dans  l'artère.  Voyons  mainte- 
nant ce  que  va  devenir  la  circulation  du  membre. 

Nous  supposons  toujours  qu'on  ait  lié  la  partie  moyenne  de  la 
fémorale  pour  un  anévrysme  poplilé.  Immédiatement  après  la  Uga- 
ture  la  circulation  collatérale  commence  à  s'effectuer  au  milieu 
de  conditions  très-favorables,  vu  le  nombre  et  le  volume  des 
anastomoses  qui  existent  principalement  entre  les  branches  de  la 
fémorale  profonde  et  les  branches  supérieures  de  la  poplitée.  Le 
sang,  ramené  dans  la  poplitée  par  ce  cercle  anastomotique ,  se 
distribue  ensuite  à  la  jambe  ou  au  pied  avec  une  force  et  une  ra- 
pidité bien  moindres  sans  doute  qu'à  l'état  normal,  mais  suffi- 
santes cependant  pour  faire  espérer  que  la  vie  se  maintiendra. 
Cet  heureux  résultat,  comme  on  l'a  vu,  est  loin  d'être  certain , 
puisque  la  simple  ligature  de  l'artère  fémorale  peut,  à  la  riguem-, 
être  suivie  de  gangrène  ;  on  peut  dire  néanmoins  que  le  membre 
est  plus  près  de  vivre  que  de  mourb.  C'est  alors  que  survient 
la  seconde  oblitération. 

Celle-ci  s'effectue  au  niveau  de  l'anévrysme,  au-dessous,  par 
conséquent,  de  l'origine  des  artères  qui  ont  jusqu'ici  ramené  le 
sang  dans  le  membre.  Pour  que  la  vie  continue,  il  faut  qu'une 
seconde  circulation  collatérale  s'étabUsse,  qu'un  second  cercle 
anastomotique  se  forme  entre  les  collatérales  qui  naissent  au- 
dessus  et  celles  qui  naissent  au-dessous  de  l'anévrysme.  11  faut 
que  le  sang  dilate  de  nouveaux  canaux ,  et  qu'après  avoir  gagné 
non  sans  peine  la  partie  supérieure  de  la  poplitée,  il  parte  de  là 
pour  gagner  avec  plus  de  peine  encore  les  artères  de  la  jambe. 
Combien  ce  nouveau  travail ,  survenant  au  mument  où  la  nu- 
trition du  membre  est  déjà  compromise ,  n'est-il  pas  de  nature 
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à  faire  craindre  la  gangrène  !  On  s'imagine  volontiers  que  la 
deuxième  circulation  collatérale  doit  s'établir  avecla  même 
facilité  que  la  première,  et  on  en  conclut  que  les  chances 
de  la  gangrène  sont  simplement  doublées  par  la  présence  de  la 
deuxième  oblitération;  qu'on  se  détrompe:  ces  chances  sont 
peut-être  décuplées.  Il  ne  faut  pas  oublier,  en  efifet,  que  l'oblité- 
ration supérieure  a  singulièrement  diminué  l'énergie  de  la  circu- 
lation ,  et  que  la  force  de  la  colonne  sanguine,  brisée,  pour  ainsi 
dire,  sur  les  parois  des  canaux  éti^oits  et  tortueux  que  cette  co- 
lonne a  traversés,  est  incomparablement  moindre  dans  la  partie 
supérieure  de  la  poplitée  qu'elle  ne  l'était  avant  la  ligature.  Ajou- 
tons que  plusieurs  des  artères  collatérales  auxquelles  est  confié 
le  soin  d'établir  un  nouveau  circuit  anastomotique,  passent  à 
proximité  du  sac,  qui,  devenu  solide,  les  comprime  et  y  gêne  le 
cours  du  sang.  Il  n'y  a  donc  aucune  parité  à  établir  entre  les  deux 
circulations  collatérales  superposées  qui  sont  nécessaires  à  l'en- 
tretien de  la  vie;  autant  la  première  s'établit  avec  facilité,  autant 
la  deuxième  rencontre  d'obstacles ,  et  bien  peu  de  malades  sans 
doute  échapperaient  à  la  gangrène  sans  la  ressource  malheureu- 
sement incertaine  des  anastomoses  capillaires. 

A  la  suite  du  procédé  d'Anel,  comme  après  la  ligature  pure  et 
simple,  la  gangrène,  lorsqu'elle  survient,  se  manifeste  toujours 
très-promptement.  Le  danger  est  à  son  maximum  pendant  les 
deux  ou  trois  premiers  jours,  et  il  disparaît  tout  à  fait  quelques 
jours  plus  tard.  Le  procédé  de  Hanter  ne  donne  pas  la  même 
sécurité.  Ici  le  danger  persiste  jusqu'au  jour  inconnu  et  très- 
variable  où  survient  l'oblitération  inférieure.  Celle-ci,  qui  peut 
faire  entièrement  défaut,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  mais  qui  ne 
manque  presque  jamais,  ne  survient  quelquefois  qu'à  ime  époque 
très-tardive,  et  on  peut  voir  le  membre  tomber  en  gangrène  au 
bout  de  dix,  de  quinze  et  môme  de  vingt  jours,  ainsi  que  le 
prouve  une  observation  remarquable  du  professeur  Roux  (i). 

Telles  sont  les  causes  qui  rendent  le  sphacèle  si  fréquent  à  la 
suite  de  l'application  du  procédé  de  Hunter.  J'ose  dire  qu'aucun 
moyen  connu,  pas  même  l'ancienne  méthode  de  l'ouverture  du 


(1)  l'HiL,-Jos.  Roux.  Quarante  années  de  pralicfue  chirurgicale.  Paris,  ^855,  iu-8",  T.  U, 

p.  m. 
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sac,  n'ouvre  à  la  gangrène  une  aussi  large  porte.  Les  chirurgiens 
modernes  ne  semblent  pas  s'en  douter,  malgré  les  cruelles  leçons 
de  l'expérience.  Leur  aveugle  confiance  dans  le  procédé  de  Hun- 
ter  leur  fait  croire  que  la  guérison  n'est  possible  qu'à  ce  prix,  et 
que,  lorsqu'on  traite  un  anévrysme,  il  faut  se  résigner  à  l'idée 
de  la  gangrène.  Mais  leurs  prédécesseurs  n'ont  pas  accepté  cette 
idée  avec  autant  de  philosophie,  et  ils  ont  fait,  pour  rendre  l'opé- 
ration de  Hunter  moins  meurtrière,  des  tentatives  qui  méritent 
de  nous  arrêter  quelques  instants. 

Je  ne  reviendrai  pas  sur  la  compression  indirecte  préalable, 
imaginée  par  Sue  pour  faire  dilater  les  collatérales  avant  la  hga- 
ture,  et  abandonnée  par  les  modernes  sans  excuse  valable.  Je 
rappellerai  seulement  que  sur  vingt -six  malades  qui  avant  de 
subir  la  ligature  ont  supporté  la  compression  pendant  plus  de 
huit  jours,  il  y  a  eu  seulement  trois  cas  de  mort  et  pas  un  seul 
cas  de  gangrène.  Ces  faits,  auxquels  j'ai  déjà  fait  allusion',  sont 
consignés  dans  le  deuxième  tableau,  à  la  fln  du  volume,  et  seront 
analysés  plus  loin  quand  j'étudierai  la  compression  indirecte  (1), 
On  peut  donc  dire  que  la  compression  préalable  diminue  con- 
sidérablement le  danger  de  la  gangrène,  mais,  ce  moyen  n'étant 
pas  toujours  appHcable,  il  est  bon  de  passer  en  revue  les  autres 
moyens  qui  ont  été  employés  dans  le  même  but. 

Au  lieu  d'étreindre  brusquement  l'artère  et  d'y  intercepter  tout 
à  coup  la  circulation,  Deschamps  s'est  demandé  s'il  ne  vaudrait 
pas  mieux  exercer  une  constriction  graduelle  pour  laisser  au 
sang  le  temps  de  se  frayer  un  passage  en  dilatant  peu  à  peu  les 
collatérales.  Il  n'est  pas  douteux,  qu'en  thèse  générale,  l'oblité- 
ration graduelle  expose  moins  à  la  mortification  que  l'oblitérai 
tion  brusque.  L'idée  de  Deschamps  repose  donc  sur  un  principe 
vrai.  Mais  Deschamps  et  ceux  qui  ont  marché  sur  ses  traces 
n'avaient  pas  assez  réfléchi  sur  les  causes  qui  rendent  la  gangrène 
si  commune  à  la  suite  du  procédé  de  Hunter.  Ils  n'ont  vu  que 
l'oblitération  supérieure  et  ils  ont  perdu  de  vue  la  production 
successive  de  deux  obUtérations  superposées,  c'est-à-dire  qu'ils 
ont  cherché  à  atténuer  les  effets  d'une  cause  peu  menaçante,  sans 
se  préoccuper  de  la  cause  la  plus  dangereuse.  Mais  leur  pratique 

(1)  yoy,  plus  loin,  chap.  XIX,  S  VI ,  in  ftiic. 
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a  été  meilleure  que  leur  lliéorie ,  et  il  se  trouve  heureusement 
que  plusieurs  des  procédés  qu'ils  ont  imaginés  sont  de  nature  à 
combattre,  en  grande  partie,  les  deux  grandes  causes  de  la  gan- 
grène. 

L'étude  des  ligatures  graduelles  est  assez  compliquée,  parce 
qu'elle  se  confond  avec  celle  de  la  compression  immédiate  et 
des  ligatures  temporaires ,  qui  ont  été  imaginées  pour  éviter  les 
hémorrhagies  consécutives. 

Comme  Hunter  et  son  école,  Descliamps  croyait  que  les  artères 
s'oblitéraient  à  la  manière  des  cavités  séreuses,  au  moyen  de 
l'inflammation  adliésive.  L'hémorrhagie  consécutive,  d'après  cette 
théorie,  devait  sa  fréquence  à  l'emploi  de  ligatures  trop  fines, 
qui  fronçaient  le  vaisseau  au  lieu  de  l'aplatir,  qui  n'établissaient 
pas  un  contact  suffisant  entre  les  surfaces  opposées  de  la  tunique 
interne,  et  qui  finalement  coupaient  l'artère  avant  la  fin  du  tra- 
vail d'adhésion.  C'est  pourquoi  Deschamps  chercha  à  remplacer 
les  ligatures  ordinaires  par  un  moyen  capable  d'aplatir  le  vais- 
seau, de  multiplier  le  contact  des  surfaces  destinées  à  adhérer, 
et  de  respecter  la  continuité  de  toutes  les  tuniques.  Dans  ce  but, 
il  imagina  son  presse-artère,  instrument  imité,  perfectionné  ou 
détérioré  depuis  lors  par  un  grand  nombre  d'auteurs ,  dont  les 
efforts  ingénieux  étaient  dignes  d'une  meilleure  cause.  Le  presse- 
artère  de  Deschamps  se  composait  d'un  gros  lacet  plat,  qu'on 
engageait  sous  l'artère,  et  dont  les  deux  extrémités  étaient  pas- 
sées dans  une  sorte  de  serre-nœud.  Celui-ci,  semblable  à  quel- 
ques égards  au  serre-nœud  de  Desault,  se  terminait  par  une  pla- 
que métallique  sur  laquelle  l'artère  était  aplatie  au  moyen  du 
lacet  (1).  Après  avoir  appliqué  cet  appareil  et  l'avoir  complète- 
ment serré.  Deschamps  le  laissait  ordinairement  en  place  jusque 
vers  le  douzième  jour,  alors  il  enlevait  le  serre-nœud  sans  en- 
lever le  lacet ,  qu'il  laissait  sous  l'artère  pendant  quelques  jours 
encore,  afin  de  pouvoir  le  serrer  de  nouveau  si  les  battements 
reparaissaient  dans  l'anévrysme  (2). 

Tel  était  le  procédé  de  Deschamps  ;  ce  chirurgien  avait  imaginé 
à  la  fois  la  ligature  temporaire  et  la  ligature  par  compression  im- 

(1)  Descuamps.  Obscrv.  et  i-iflcx.  sur  la  lUjaliire  des  (Wlcrcs.  Paris,  1797,  in-S",  p.  122 
(2«  édit.). 

(2)  Luc,  cil.  —  Vuy.  ciiU'c  autres  p.  110. 
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médiate  ;  dominë  par  une  fausse  théorie,  il  croyait  rendre  impos- 
sibles les  hémorrhagies  consécutives  dont  il  favorisait,  au  con- 
traire ,  la  production.  Je  n'en  pourrais  dire  plus  long  à  cet  égard, 
sans  sortir  de  mon  sujet  et  sans  aborder  l'étude  de  la  ligature  en 
général.  Je  me  bornerai  à  dire  que  l'aplalissement  de  l'artère 
oblitère  les  vaisseaux  beaucoup  plus  lentement  que  les  ligatures 
fines ,  qu'il  détermine  souvent  sur  les  parois  artérielles  un  travail 
d'ulcération  qui  les  perfore  avant  que  le  caillot  intérieur  ne  soit 
devenu  assez  solide  pour  résister  à  la  pression  du  sang,  — 
qu'enfin  ce  procédé,  après  avoir  donné  lieu  à  un  grand  nombre 
d'hémorrhagies  consécutives,  a  été  définitivement  et  justement 
abandonné. 

Revenons  maintenant  à  la  ligature  graduelle.  Descharaps  l'in- 
venta, pour  ainsi  dire,  sans  s'en  douter.  Ayant  un  jour  serré  pru- 
digieusement  (sic)  une  ligature  ordinaire,  autour  d'une  artère 
fémorale,  dans  un  cas  d'anévrysme  poplité,  il  vit  les  pulsations 
reparaître  dans  la  tumeur  sept  heures  après  l'opération.  Ce  phéno- 
mène bien  simple  était  dû  au  retour  du  sang  par  les  collatérales  ; 
mais  Deschamps  s'imagina  qu'il  dépendait  d'une  autre  cause;  sui- 
vant lui,  la  ligature  n'avait  pas  élreint  complètement  le  vaisseau. 
C'est  pourquoi  une  ligature  d'attente,  laissée  au-dessus  de  la  pre- 
mière, fut  serrée  le  quatrième  jour  au  moyen  du  précieux  presse- 
artère.  Finalement,  le  malade  eut  une  hémorrhagie  consécutive 
qui  ne  l'empêcha  pas  de  guérir  (1). 

En  réfléchissant  sur  ce  fait,  qu'il  aurait  cerlainement  interprété 
d'une  toute  autre  manière,  s'il  n'avait  pas  été  mû  par  le  désir  de 
prouver  que  le  presse-artère  arrêtait  mieux  le  cours  du  sang 
que  les  ligatures  nouées.  Deschamps  fut  conduit  h  croire  qu'il 
avait  oblitéré  graduellement  le  vaisseau.  —  Il  proposa  donc, 
pour  éviter  la  gangrène ,  de  faire  volontairement  ce  qu'il  croyait 
avoir  fait  par  mégarde,  et  de  mettre  à  profit  le  mécanisme  du 
presse-artère  pour  intercepter  peu  à  peu  le  cours  du  sang  (2).  Au 
surplus,  il  ne  paraît  pas  qu'il  ait  jamais  mis  ce  procédé  h  exécu- 
tion. Ce  fut  seulement  dix -huit  ans  plus  tard  qu'Ant.  Dubois 
appliqua,  pour  la  première  fois ,  la  ligature  graduelle.  Ce  cliirur- 
gien  passa  sous  l'artère  fémorale  un  fil  dont  il  engagea  les  deux 

(1)  Journal  de  Fowcroy,  T.  IV  ,  p.  307  à  311.  Paris ,  1792,  in-8". 

(2)  Deschamps.  Obsci'v,  et  réflex.  sur  la  ligature,  cic,  p.  112,  en  note,  Paris,  1707,  lii-S», 


kQU  MÉTHODE  D'aNEL. 

oxlr(5mitës  dans  le  serre-nœud  de  Desaiilt.  Le  preraierjour,  il  serra 
modérément  la  ligature,  de  manière  à  diminuer  et  non  à  suppri- 
mer les  battements  de  l'auévrysme;  les  jours  suivants,  il  aug- 
menta peu  à  peu  la  constriction ,  et  lorsqu'il  eut  reconnu  que  la 
tumeur  était  oblitérée,  il  enleva  à  la  fois  le  ruban  constricteur  et 
le  serre-nœud.  Son  malade  guérit  sans  accidents.  A.  Dubois  obtint, 
peu  de  temps  après,  un  second  succès  aussi  complet  et  aussi  ra- 
pide (1).  Mais  un  troisième  cas,  qui  se  termina  malheureusement, 
fit  oublier  les  deux  autres.  Cette  fois;  la  tumeur  avait  été  entière- 
ment solidifiée  en  dix  jours,  et  le  serre-nœud  avait  été  enlevé  le 
surlendemain;  néanmoins ,  la  plaie  de  l'opération  donna  lieu  ,  le 
dix-huitième  jour,  à  une  hémorrhagie  si  considérable  que  Dubois 
crut  devoir  pratiquer  immédiatement  une  amputation,  prompte - 
ment  suivie  de  mort  (2).  Depuis  lors,  le  même  procédé  fut  mis 
en  usage  avec  un  succès  complet  par  Larrey,  sur  un  lancier  âgé 
de  39  ans,  et  il  ne  survint  aucune  hémorrhagie,  quoiqu'on  eût 
laissé  séjourner  le  serre-nœud  dans  la  plaie  pendant  vingt-deux: 
jours  (3).  L'hémorrhagie  ne  se  produisit  pas  non  plus  sur  un 
malade  de  Monteggia.  Le  professeur  de  Milan  ne  se  proposait  pas 
d'oblitérer  graduellement  l'artère;  il  voulait,  au  contraire,  l'apla- 
tir complètement  dès  le  premier  jour.  Dans  ce  but,  il  se  servit 
de  la  pince  compressive  d'Assalini.  Cet  instrument  se  composait 
de  deux  branches  articulées  rapprochées  par  un  ressort.  Une  vis 
passée  à  travers  les  branches  permettait  au  besoin  de  rendre  la 
pression  plus  énergique.  Monteggia  appliqua  d'abord  la  pince  sur 
la  fémorale  sans  serrer  la  vis;  mais  les  pulsations  reparurent 
bientôt  dans  la  tumeur  du  jarret,  et  au  bout  de  trente-six  heures 
il  fallut  recourir  à  la  vis  de  pression  pour  arrêter  les  battements  : 
cela  réussit  pleinement.  Soixante  heures  plus  tard ,  on  jugea  que 
l'artère  devait  être  oblitérée,  on  relâcha  la  vis,  puis  on  retira 
l'instrument,  et  la  plaie  se  cicatrisa  en  quatorze  jours.  La  gué- 
rison  fut  parfaite 

(1)  D0RET.  Suv  la  compression  immédiate  de  l'artère  daim  l'opération  de  l'anévrysmc, 
Th.  inaiig.  Paris ,  1810 ,  p.  13.  —  Ristelhdeber.  Mém.  sur  la  ligature,  etc.,  clans  Mém.  de 
la  Soc.  d'émulation.  Paris  ,  1817,  T.  VIll ,  p.  711,  in-8».  —  Assalini.  Mamtale  di  chirurgia. 
Napoli,  1819,  in-8",  p.  215. 

(2)  aiSTELIlDEDEH,  lOC.  cit.,  p.  706.  —  ASSALINI ,  loc.  Cit.,  p.  218. 

(3)  LabreY.  Clin,  chirurg.,  T.  111,  p.  177.  Paris,  1829,  in-S". 

(Il)  ASSALINI.  Manuale  di  chinirgia.  Napoli,  1819,  111-8",  p.  220-22a  et  Tav.  I,  Cg.  V.  — 
Bresclict  a  traduit  cette  observation  dans  les  notes  qu'il  a  njoiuOcs  au  livre  d'Hodgson  ;  mai» 


LIGATURE  GRADUELLE.  /|95 

Somme  toute,  la  ligature  graduelle  n'a  été  appliquée  jusqu'ici 
I  ([u'un  petit  nombre  de  fois  ;  sur  cinq  malades  atteinLs  d'anévrys- 
mes  poplités,  quatre  ont  été  promptement  guéris;  le  cinquième  a 
eu  une  hémorrhagic  consécutive;  tous  ont  élé  exempts  de  gan- 
grène. On  ne  peut  tirer  aucune  conclusion  définitive  d'un  aussi 
petit  nombre  de  faits.  Voyons  cependant  s'il  ne  serait  pas  possible 
d'en  déduire  quelques  conséquences. 

L'oblitération  graduelle  de  l'artère  ne  peut  être  exécutée  qu'au 
moyen  d'une  gi'osse  ligature,  ou  mieux  encore  d'un  ruban  plat, 
car  il  serait  absurde  d'employer  à  cet  usage  un  fil  fin  qui  aurait 
toute  chance  de  diviser  très-promptement  le  vaisseau  et  de  rendre 
l'hémorrhagie  presque  inévitable.  L'artère,  encore  perméable  et 
agitée  de  pulsations  rendues  plus  fortes  par  une  occlusion  par- 
tielle, viendrait  bien  vite  se  couper  sur  un  fil  presque  tranchant, 
et  une  ulcération  circulaire  procédant  de  dehors  en  dedans  livre- 
rait bientôt  passage  au  sang  artériel.  Ainsi,  il.  est  bien  entendu 
que  l'oblitération  graduelle  ne  doit  être  tentée  qu'au  moyen  d'une 
ligature  plate  aussi  large  que  possible.  On  la  serre  chaque  jour 
de  plus  en  plus  et  on  continue  jusqu'à  ce  que  l'anévrysme  ait 
cessé  de  battre.  Je  pense  pour  ma  part  que  si  on  avait  recours  à 
ce  procédé,  il  faudrait  donner  la  préférence  à  un  serre-nœud  ana- 
logue à  celui  de  Deschamps,  et  aller  assez  vite  pour  que  le  pas- 
sage du  sang  fût  complètement  intercepté  au  bout  de  quatre  jours. 
L'anévrysme  ayant  ainsi  cessé  de  battre,  on  laisserait  les  choses 
dans  cet  état  pendant  un  ou  deux  jours  encore,  et,  dès  qu'on  s'a- 
percevrait que  le  complet  relâchement  de  la  ligature  ne  ramène 
pas  les  pulsations  dans  la  tumeur,  on  enlèverait  à  la  fois  et  le  lien 
contricteur  et  le  serre-nœud.  En  prenant  toutes  ces  précautions, 
!  je  crois  qu'on  n'exposerait  pas  le  malade  à  l'hémorrhagie,  pomTiî 

I  d'ailleurs  que  l'artère  fût  saine.  Le  troisième  opéré  d'A.  Dubois 
•  eut,  il  est  vrai,  une  hémorrhagie  formidable,  mais  il  avait  con- 
!  servéle  serre-nœud  à  demeure  pendant  douze  jours,  ce  qui  est 
(Breaucoup  trop  long;  il  avait  d'ailleurs  le  système  artériel  en 
'mauvais  état,  ainsi  que  l'indiquait  l'existence  d'un  deuxième 
ianévrysme  situé  dans  l'autre  jarret,  et  survenu  spontanément 

II  l'a  attribuée  à  Assalini ,  tandis  qu'elle  appartient  à  Monteggia  (IIodcson,  édit.  fr.,  T.  Il  , 
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comme  le  premier.  Ce  fait,  par  conséquent,  ne  devrait  pas  faire 
reculer  devant  l'application  plus  méthodique  de  la  ligature  gra- 
duelle, faite  dans  un  cas  plus  favorable. 

Gela  posé,  la  ligature  graduelle,  convenablement  maniée, 
oflre  plusieurs  avantages  qui  ne  sont  nullement  à  dédaigner.  Je 
dirai  plus  loin  en  quoi  elle  l'emporte  sur  la  ligature  ordinaire 
pour  ce  qui  concerne  le  mode  d'oblitération  de  l'anévrysme.  Cha- 
cun comprend,  en  outre,  combien  il  est  favorable  de  pouvoir,  au 
bout  de  cinq  à  six  jours,  débarrasser  la  plaie  de  tout  corps  éti-an- 
ger.  Rien  ne  s' opposant  désormais  à  la  réunion  immédiate  se- 
condaire ,  la  cicatrice  peut  être  obtenue  en  un  temps  fort  court 
et  le  malade  est  promptement  soustrait  aux  causes  qui  pourraient 
produire  la  phlébite  ,  l'érysipèle,  les  fusées  de  pus,  etc.  C'est  un 
bénéfice  considérable.  Enfin,  la  ligature  graduelle  a  un  dernier 
et  remarquable  avantage  :  c'est  à  la  fois  une  grosse  ligature  et  une 
ligature  temporaire,  et  ces  deux  conditions  réunies  permettent  à 
l'artère  de  conserver  sa  perméabilité. 

Une  ligature  flneetbien  serrée  n'apas  besoin  de  séjourner  long- 
temps pour  faire  oblitérer  les  artères.  Enlevée  au  bout  de  US,  de 
2a  heures,de  6  heures,  ou  même  plus  tôt  encore,  eUe  peut  laisser 
le  vaisseau  ou  tout  à  fait  imperméable ,  ou  dans  un  état  tel  qu'd 
s'obhtère  ensuite  complètement  (1).  Ce  résultat  est  toujours  tres- 
incertain,  et  la  ligature  temporaire  telle  que  Travers  a  consedle 
de  l'apphquer  a  si  rarement  réussi  qu'on  a  été  obligé  d'y  renon- 
cer Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  la  perméabilité  des  artères  est 
compromise  lorsqu'on  enlève ,  à  une  époque  quelconque,  une 

ligature  fine.  . 

Mais  il  n'en  est  plus  de  même  si  la  ligature  est  large  et  si  1  ar- 
tère a  été  aplatie  plutôt  qu'étranglée.  La  ligature  fine  coupe  du 
premier  coup  les  deux  tuniques  internes;  c'est  dans  la  plaie  cir- 
culaire qui  résulte  de  cette  section  partielle  que  le  caillot  obtura- 
teur contracte  ses  adhérences.  La  ligature  plate,  au  contraire, 
surtout  quand  on  l'applique  suivant  le  procédé  de  Deschamps 

fl^  L'Caude  des  ligatures  icmporaircs  reiuranidans  l'histoire  générale  delà  ligature,  et  ^ 
n'aonartenant  pas  spécialement  à  celle  des  anévrysmes  ,  ne  trouvera  pas  place  dans  ce  ou^- 

;r^"    te  Lux  qui  voudront  s'occuper  de  ceUe  question  intéressante,  mais  peu  prauq^ 
;  consulter  Particle  Anévuïsme  du  mctionnaire  <le  chirurgie  de  Samuel  Cooper,  irart.  franç.  J 
Paris,  1820,  in-8",  T.  I ,  p.  '22. 
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OU  de  Dubois ,  respecte  la  contiuuilë  de  toutes  les  tuniques,  et 
lorsqu'on  l'enlève  au  bout  de  cinq  à  six  jours,  il  y  a  grande  cbance 
pour  que  le  vaisseau  ne  soit  pas  oblit(5ré. 

On  voit  tout  de  suite  combien  cette  circonstance  est  favorable 
au  maintien  de  la  vie  dans  le  membre ,  et  combien  elle  facilite  la 
dilatation  des  collatérales  inférieures.  La  grande  cause  de  la  gan- 
grène, je  ne  saurais  trop  le  répéter,  c'est  l'oblitération  qui  sur- 
vient au  niveau  de  l'anévrysme,  au  moment  où  l'organisme  vient 
de  triompher  de  l'oblitération  supérieure  produite  parla  ligature; 
le  sang,  quia  déjà  traversé  à  grand'peine  un  premier  cercle  anas- 
tomotique,  n'a  plus  une  force  suffisante  pour  surmonter  un  nouvel 
obstacle  et  pour  dilater,  dans  un  bref  délai,  un  second  système 
de  collatérales.  La  nutrition  du  membre  est  donc  fort  compro- 
mise. C'est  alors  que  l'ablation  de  la  ligature  rend  tout  à  coup  à 
la  circulation  sus-anévrysmale  l'énergie  qui  lui  manquait.  L'o- 
blitération inférieure  perd  ainsi  la  plus  grande  partie  de  sa  gra- 
vité, et,  au  lieu  des  nombreuses  chances  de  gangrène  qui  suivent 
le  procédé  de  Hunter,  le  malade  ne  court  plus  que  des  chances 
comparables  à  celles  qu'entraîne  une  oblitération  unique  et  cir- 
conscrite. 

On  m'objecte  sans  doute  que  les  malades  traités  jusqu'ici  par  la 
ligature  gradueUe  ayant  presque  tous  survécu,  on  n'a  pu  s'assu- 
rer si  l'artère  était  réellement  restée  perméable,  comme  je  viens 
de  le  supposer  :  je  m'empresse  de  le  reconnaître.  On  n'a  pas  ou- 
blié cependant  que  l'artère  était  encore  perméable  le  dix-huitième 
jour,  c'est-à-dire  six  jours  après  l'ablation  de  la  ligature  sur  le 
malade  qui  eut  une  hémorrhagie.  Quant  aux  autres  malades,  ils 
n'ont  pas  été  traités  avec  toutes  les  précautions  que  je  viens  d'in- 
diquer, et  quand  même  chez  eux  l'artère  se  serait  oblitérée,  cela 
ne  prouverait  rien  contre  la  thèse  que  je  soutiens.  Tout  ce  qu'on 
peut  dire,  c'est  que  ces  faits  ne  déposent  ni  pour  ni  contre  l'obli- 

îtération.  Sur  quelles  bases  repose  donc  ma  manière  de  voir? 

'  Sur  l'immense  série  des  faits  qui  mettent  en  évidence  les  e/Tels 
de  la  compression  sur  les  artères.  La  compression  ,  quelque  pro- 
longée qu'on  la  suppose,  ne  produit  pas  l'oblitération,  à  moins 
qu'elle  ne  soit  poussée  au  point  de  froisser  considérablement  et 
de  désorganiser  les  parois  artérielles.  Parmi  les  nombreux  ma- 
lades qui  ont  ététrailés  par  la  compression  indirecte,  il  n'en  est 
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pas  un  seul  jusqu'ici  qui  ait  eu  à  subir  les  conséquences  d'une 
oblildration  provoquée  par  l'action  de  la  pelote.  Chez  tous  on  a 
pu  s'assurer,  à  la  fin  du  traitement  et  longtemps  après,  que  l'ar- 
tère, au  niveau  du  point  comprimé ,  battait  aussi  fort  qu'aupara- 
vant. Or,  qu'est-ce  que  le  procédé  de  Dubois,  sinon  une  com- 
pression, immédiate  il  est  vrai,  mais  passagère  et  modérée.  On 
pousse  l'action  du  serre-nœud  jusqu'à  ce  que  le  calibre  de  l'ar- 
tère soit  effacé  ;  on  ne  dépasse  pas  cette  limite,  et,  en  agissant 
avec  précaution,  on  est  bien  sûr  de  ne  pas  froisser  le  vaisseau.  — 
Dira-t-on  que  ce  rapprochement  est  forcé,  parce  que,  dans  la 
ligature  graduelle  on  exerce  la  compression  immédiatement  sur 
l'artère?  A  ceux  qui  seraient  tentés  de  faire  cette  objection,  je 
répondrai  par  l'observation  suivante ,  qui  est  unique  en  son 
genre,  et  qui,  à  peu  près  inconnue  en  France ,  mérite  de  trouver 
place  ici  : 

13*  Observation  (Phil.  Crampton)  (1).  —  Anévrysme  fémoral.  —  Com- 
pression immédiate  de  l'artère  au-dessus  de  la  tumeur.  —  Guérison  de 
l'anévrysme  en  six  jours.  —  Mort  le  seizième  jour  par  suite  de  la 
rupture  d'un  anévrxjsme  de  l'aorte.  —  Autopsie.  —  L'artère  est  per- 
méable jusqu'au  niveau  de  la  tumeur. 
Le  caporal  Coulson,  âgé  de  36  ans,  entra  à  Royal  Military  Infirmary  (  Du- 
blin) dans  l'automne  de  1830,  pour  y  être  traité  d'un  volumineux  anévrysme 
qui  occupait  le  tiers  supérieur  de  la  cuisse.  La  tumeur  était  presque  complète- 
ment réductible.  On  constata  en  même  lemps  les  signes  d'un  anévrysme  de 
la  crosse  de  l'aorte. 

«  Ne  pouvant  songer,  dit  M.  Crampton,  à  lier  l'artère  iliaque  externe,  à 
«  cause  de  la  complication  thoracique,  je  résolus  d'essayer  si  la  compression 
«  de  la  fémorale  sur  le  pubis  ne  réussirait  pas  à  faire  coaguler  le  sang  dans 
«  le  sac  anévrysmal.  »  Peu  confiant  dans  la  compression  médiate  exercée 
à  travers  la  peau ,  le  chirurgien  fit  une  incision  sur  le  pubis,  mit  l'artère  à 
découvert  dans  une  étendue  d'un  demi-i  ouce,  et  appliqua  sur  ce  vaisseau  une 
petite  pelote  mue  par  la  vis  d'un  appareil  construit  dans  ce  but.  MM.  Colles  et 
Cusack  assistèrent  à  l'opération.  Dès  que  l'appareil  fut  appliqué  la  tumeur 
cessa  de  battre,  et  s'affaissa;  toutefois,  les  pulsations  revinrent  promptement 
et  furent  aisément  maîtrisées  par  un  nouveau  tour  de  vis.  Le  chirurgien  rési- 
dant de  l'hôpital  se  chargea  d'accroître  la  pression  quand  les  battements  repa- 
raissaient, de  la  diminuer  quand  la  douleur  devenmt  trop  vivo.  «  Le  cours  du 


(1)  ntiblin  çuaile<  ty  Joumat,  \SW,  vol.  II,  p.  Ils. 
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«  sang  dans  l'anévrysme  se  trouvait  ainsi  tantôt  anéanti,  tantôt  seulement 
«  très-géné.  Au  bout  do  quarante  heures  la  douleur  força  à  enlever  l'appa- 
i<  reil ,  et  on  le  remplaça  par  une  compresse  graduée  fixée  au  moyen  d'un 
«  spica.  Ce  ne  fut  pas  douloureux,  mais  on  s'aperçut  que  les  pulsations  n'é- 
«  taient  pas  complètement  supprimées.  De  temps  en  temps  on  resserrait  le 
«  bandage.  Chaque  jour  les  battements  de  l'anévrysme  devenaient  moins  dis- 
«  tincts.  X  Le  sixième  jour  la  tumeur,  réduite  de  moitié,  était  entièrement 
solidifiée  ;  les  pulsations  n'y  reparurent  plus.  Le  quatorzième  jour  on  enleva 
définitivement  le  bandage. 

Tout  allait  au  mieux ,  lorsque,  le  quinzième  jour,  l'anévrysme  de  l'aorte 
s'ouvrit  dans  la  trachée.  Le  malade  mourut  subitement. 

Autopsie.  L'artère  fémorale  [n'est,  pas  oblitérée  au  niveau  du  pubis.  Elle 
est  perméable  jusqu'au  voisinage  du  sac  ;  là,  commence  une  oblitération  lon- 
gue d'environ  un  demi-pouce,  au  delà  de  laquelle  l'artère  recouvre  sa  per- 
méabilité. Quant  au  sac,  il  est  plein  de  caillots  passifs  (4). 

Je  ae  cite  pas  ce  fait  pour  conseiller  d'imiter  la  conduite  du 
chirurgien,  qui  aurait  bien  mieux  fait  de  laisser  mourir  tranquil- 
lement le  malade,  mais  pour  prouver  que  la  ligature  graduelle, 
qui  est  une  variété  de  la  compression  immédiate,  peut  guérir  les 
anévrysmes  en  respectant  la  perméabilité  de  l'artère  liée.  Il  est 
très-clair  que  le  serre-nœud  de  Deschamps  ou  de  Dubois  n'agit 
pas  avec  plus  de  violence  que  la  vis  à  pelote  de  l'appareil  de 
M.  Gampton.  ,  j.,^,.^...,,. 

Dès  lors ,  la  supériorité  de  la  ligature  graduelle  sur  la  ligature 
ordinaire  dans  le  procédé  de  Ilunter,  ne  me  semble  plus  contes- 
table. A  un  obstacle  brutal,  définitif,  qui  devient  nuisible  à  par- 
tir du  moment  où  l'anévrysme  est  solidifié,  qui  rend  la  gangrène 
imminente,  et  qui  d'ailleurs  n'empêche  pas  la  récidive  ultérieure, 
la  ligature  graduelle  substitue  un  obstacle  passager,  qui  ne  dure 
que  pendant  le  temps  strictement  nécessaire,  et  qui  s'efface  en- 
suite au  moment  où  la  circulation  a  besoin  de  toute  son  énergie 
pour  entretenir  la  vie  du  membre.  Cet  avantage  n'est  pas  le  seul; 
la  ligature  graduelle,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  loin,  expose  beau- 
coup moins  la  poche  anévrysmale  à  un  mode  vicieux  d'oblité- 
ration que  ne  le  fait  la  ligature  brusque,  et,  loin  de  favoriser  la 
récidive,  elle  donne,  au  contraire,  des  guérisons  aussi  solides  que 

It)  La  produciioii  des  caillots  passifs  s'explique  par  ccue  citcoiistaiicc  cxcoptiomicUo ,  que 
anevrysme  rcuionlait  jusqu'au  pli  de  l'ai„e  ;  ia  couipicssion  i,.nn(5di:.U',  cxeic(!c  uop  prtj  de 
I-'  U.meur,  é<(uiv;d;iii  par  conséquent  i  une  ligature  Appliquée  suivnui  le  procédé  d'Anel. 
32. 
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possible.  Pourquoi  donc  la  ligature  graduelle  n'a-t-elle  pas  pris 
place  dans  la  pratique?  Pour  une  seule  et  unique  cause.  On  lui  a 
reproché  de  faciliter  la  production  des  hémorrhagies  consécu- 
tives. Il  s'agirait  de  savoir  si  elle  donne  lieu  à  cet  accident  plus 
souvent  que  la  ligature  ordinaire;  pour  ma  part,  j'en  doute  fort  ; 
j'ajoute  môme  qu'en  prenant  les  précautions  convenables,  il  me 
semble  possible  de  rendre,  sous  ce  rapport,  la  ligature  graduelle 
plus  inoffensive  que  sa  rivale.  Mais  l'objection  pour  cela  ne  perd 
pas  toute  sa  valeur.  S'il  y  avait  un  moyen  capable  d'agir  de  la 
même  manière  que  la  ligature  graduelle,  mais  incapable  de  don- 
ner lieu  à  l'hémorrhagie,  il  devrait  évidemment  recevoir  la  pré- 
férence sur  tous  les  autres.  Or,  ce  moyen  existe.  Il  est  possible  de 
remplacer  la  compression  immédiate  qui  s'applique  sur  le  vais- 
seau dénudé ,  à  l'aide  de  la  ligature  graduelle ,  par  une  compres- 
sion médiate  qui  exerce  la  même  action  sur  le  courant  circula- 
toire, et  qui  n'altère  pas  la  structure  des  parois  artérielles.  Il 
suffit  pour  cela  de  faire  agir  sur  l'artère ,  à  travers  les  téguments 
intacts,  une  pelote  semblable  à  celle  que  M.  Grampton  fit  agir  sur 
l'artère  dénudée.  Cette  méthode,  qui  a  reçu  le  nom  de  compres- 
sion immédiate,  permet  d'éviter  tous  les  accidents  des  plaies,  de 
rendre  l'hémorrhagie  impossible ,  d'intercepter  graduellement  le 
cours  du  sang,  et  de  laisser  au  vaisseau  toute  sa  perméabilité. 
Elle  a  tous  les  avantages  de  la  ligature  graduelle ,  sans  en  avoir 
les  inconvénients.  Elle  lui  est  donc  préférable,  et  est  préférable , 
à  plus  forte  raison,  à  la  ligature  brusque. 

Mais  n'anticipons  pas  sur  la  description  de  la  compression  in- 
directe. Si  j'en  ai  dit  ici  quelques  mots,  c'est  parce  que  la  fré- 
quence de  la  gangrène,  à  la  suite  du  procédé  de  Hunter,  m'a  con- 
duit à  chercher  les  causes  de  cet  accident  et  le  moyen  de  le  con- 
jurer. 

La  gangrène  n'est  malheureusement  pas  le  seul  accident  qui 
puisse  résulter  de  l'obstacle  opposé  parla  ligature  à  la  circulation 
du  membre.  Quelquefois  le  cours  du  sang  se  rétablit  assez  pour 
maintenir  la  vie  des  tissus,  mais  pas  assez  pour  leur  fournir  une 
nutrition  régulière,  et  quand  le  malade  survit  à  l'opération,  il 
conserve  un  membre  alropliié,  débile,  ou  même  tout  h  fait  im- 
puissant. 

Colle  question  dont  la  plupart  des  chirurgiens  ne  se  sont  pas 


PARALYSIE  ET  ATROPHIE  DU  MEMBRE.  501 

même  occupés,  a  élé  étudiée  avec  beaucoup  de  soin  \m'  M.  Luigi 
Porta,  auteur  d'un  magniûque  ouvrage  sur  la  ligature  et  la  tor- 
sion des  artères  (1).  M.  Porta  a  démontré  par  de  nombreux  exem- 
ples, que  la  ligature  de  l'artère  principale  d'un  membre  peut  don- 
ner lieu  tantôt  à  la  paralysie  plus  ou  moins  permanente  des  mus- 
cles, tantôt  à  l'atropbie  pure  et  simple.  Ces  deux  phénomènes 
au  reste  marchent  le  plus  souvent  de  front. 

Quelquefois  la  paralysie  et  l'atrophie  précèdent  la  ligature  et 
résultent  de  la  compression  que  la  tumeur  anévrysmale  exerce 
sur  les  troncs  nerveux.  M.  Porta  a  soigneusement  mis  de  côté  les 
faits  de  ce  genre.  11  ne  s'est  occupé  que  des  cas  où  les  troubles 
fonctionnels  et  les  désordres  nutritifs  débutent  seulement  après 
l'application  de  la  hgature.  Il  a  encore  écarté  les  cas  où  la  para- 
lysie et  l'atrophie  succèdent  à  la  ligature  des  artères  carotides. 
Je  dirai  tout  à  l'heure  que  la  suspension  brusque  du  cours  du 
sang  dans  l'une  des  deux  grandes  artères  du  cou  donne  quelque- 
fois lieu  à  des  accidents  cérébraux  d'une  haute  gravité,  et  que  les 
malades  qui  y  survivent  peuvent  conserver  des  paralysies  plus 
ou  moins  étendues.  Celles-ci  ne  résultent  pas  de  l'action  directe 
de  la  ligature  sur  la  nutrition  des  parties,  et  ne  doivent  pas  entrer 
ici  en  ligne  de  compte. 

Malgré  cette  double  élimination,  M.  Porta  a  pu  rassembler  qua- 
torze cas  où  l'atrophie  et  la  paralysie  se  sont  montrées  comme 
conséquence  locale  et  directe  de  l'oblitération  artérielle  (2).  L'un 
de  ces  faits  laisse  à  désirer;  le  malade,  nommé  Vincenzo  Roveda, 
avait  reçu  dans  le  bras  un  coup  de  couteau  qui  lui  avait  ouvert 
l'artère  humérale  et  qui  avait  très-bien  pu  atteindre  le  nerf  mé- 
dian (3).  La  paralysie,  qui  n'était  pas  encore  dissipée  au  bout 
d'un  an,  pouvait  donc,  à  la  rigueur,  être  attribuée  à  la  lésion  de 
ce  nerf;  mais  cette  objection  n'est  pas  applicable  aux  autres  cas. 

L'accident  qui  nous  occupe  a  été  observé  à  la  suite  de  la  liga- 
ture de  l'humérale ,  de  la  sous-clavière ,  de  la  fémorale  et  de 
l'iliaque  externe, 

(1)  I.uici  Porta.  Dellc  aUerazioiU  patulugicUc  dalle  avterie  per  la  Icgaluva  c  la  torsionc. 
Miluno,  1845,  in-fol.,  p.  386-301, 

(2)  Loc.  cit.,  p.  Ii05. 

(3)  Loc.  cit.,  p.  388.  l.'anfcre  humérale  ne  fut  pas  liiic;  l'Ii.înioi  rliayie  fut  anùlije  par  la 
compression  directe  ;  mais  on  reconnut,  aprts  la  cicalrisalloii ,  que  l'uriOre  était  conipliite- 
ment  oblitérée  dans  une  grande  étendue. 
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Lés  phéftomènes  qui  ont  été  constatés  sont  relatifs  à  la  sensibi- 
lité, à  la  motilité  et  à  la  nutrition.  Certains  malades  éprouvent, 
peu  de  temps  après  la  ligature,  des  fourmillements  ou  un  engour- 
dissement, avec  Une  sensation  de  froid  qui  peut  persister  après  le 
retour  de  la  température  normale.  —  D'autres  conservent  une 
douleur  plus  ou  moins  vive  et  plus  ou  moins  étendue.  Un  marin 
à  qui  M.  Vidal,  chirurgien  de  vaisseau,  avait  lié  la  fémorale  au 
milieu  de  la  cuisse  pour  un  anévrysme  poplité,  éprouva  dans  le 
talon,  après  la  guérison,  une  douleur  permanente  (1).  L'anes- 
thésie  se  montre  quelquefois;  mais  elle  est  rare  et  toujours  pas- 
sagère. Les  accidents  musculaires  sont  plus  communs  et  plus 
graves.  Quelquefois  le  malade  éprouve  dans  le  membre  opéré  des 
crampes,  suivies  de  rigidité  des  muscles,  et  plus  tard  de  paraly- 
sie plus  ou  moins  complète.  D'autres  fois,  les  muscles  s'affaiblis- 
sent peu  à  peu ,  puis  s'atrophient ,  et  le  membre  reste  débile  ou 
impuissant. 

Quelle  est  maintenant  la  cause  des  accidents  que  je  viens  d'in- 
diquer? Cette  cause  est  évidemment  locale,  puisque  l'innervation 
et  la  nutrition  restent  parfaitement  normales  dans  le  reste  du 
corps. 

Liston  s'est  demandé  s'il  ne  fallait  pas  en  accuser  le  dévelop- 
pement de  vaisseaux  collatéraux  dans  l'épaisseur  même  des 
nerfs  (2).  Cette  hypothèse  repose  sur  un  fait  parfaitement  cer- 
tain; c'est  que  les  vaisseaux  des  troncs  nerveux  se  dilatent  beau- 
coup à  la  suite  de  la  ligature  des  grosses  artères.  On  n'a  pas  ou- 
blié, par  exemple,  que  sur  le  premier  opéré  de  Desault,  Boyer 
trouva  dans  l'épaisseur  du  grand  nerf  sciatique,  onze  mois  après 
la  ligature  de  la  poplitée ,  une  artère  collatérale  grosse  comme 
une  radiale  ordinaire  (  5).  M.  Porta  a  eu  l'occasion  de  faire  une 
autopsie  qui  vient  à  l'appui  de  l'opinion  de  Liston.  Le  nommé 
Giovanni  Miloni  avait  subi  la  ligatm-e  de  la  fémorale  au  milieu  de 
la  cuisse  pour  un  anévrysme  poplité,  et  avait  conservé  une  para- 
lysie de  plusieurs  orteils,  avec  un  certain  degré  d'atrophie  de  la 
jambe.  L'anévrysme  ayant  récidivé  au  bout  de  quatre  ans,  une 


(1]  Journal  universel  des  sciences  médicales,  1827,  T.  XLVII,  p.  233. 

(2)  Bdinburgh  Médical  and  Pliysical  Journal ,  1827,  T.  XXVU ,  p,  2. 

(3)  yoy.  plus  haut,  p,  «153, 
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nouvelle  opcralioii  fut  jugée  nécessaire,  et  M.  Gherini  lia  l'iliaque 
pxterne  le  20  octobre  18/i2.  Le  malade  mourut  au  bout  de  78  heu- 
res. Le  membre  l'ut  injecté  et  disséqué  avec  le  plus  grand  soin, 
l't  on  trouva  dans  l'épaisseur  du  nerf  grand  sciatique  une  grosse 
artère  très-flexueuse  qui  recevait,  à  travers  le  névrilème,  plu- 
siem's  anastomoses  volumineuses,  qui  se  bifurquait  dans  le 
jarret  pour  envoyer  une  grosse  branche  très-flexueuse  encore 
dans  chacun  des  nerfs  poplités,  et  qui  parcourait  ainsi,  dans 
l'épaisseur  des  cordons  nerveux,  im  trajet  long  de  plus  de  22  cen- 
timètres (1).  II  suffit  de  jeter  les  yeux  sur  la  belle  planche  qui 
accompagne  cette  observation,  pour  reconnaître  qu'une  pareille 
collatérale  était  de  nature  à  comprimer  les  tubes  nerveux  et  à 
compromettre  l'innervation  du  membre.  S'il  en  était  toujours 
ainsi,  la  paralysie  et  l'atrophie  musculaires,  loin  de  reconnaître 
pour  cause  une  circulation  insuffisante,  devraient  être  attribuées, 
au  contrau'e ,  au  développement  trop  considérable  de  certaines 
collatérales. 

Mais  l'hjT^o thèse  de  Liston  n'est  plus  acceptable  lorsque  le 
membre  reste  définitivement  plus  froid  que  celui  du  côté  opposé, 
et  lorsque  le  pouls  ne  reparaît  pas  dans  les  artères  inférieures. 
Par  exemple,  M.  Gherini  opéra,  en  1842,  une  jeune  Anglaise  at- 
teinte d'anévrysme  du  ph  du  coude.  Dès  que  l'humérale  fut  liée, 
la  main  se  refroidit ,  la  malade  y  éprouva  des  fourmillements , 
avec  anesthésie  du  tact.  Peu  à  peu  la  chaleur  revint,  la  sensibi- 
lité se  rétablit,  l'engourdissement  des  doigts  se  dissipa ,  mais  le 
membre  resta  débile;  un  an  après  la  malade  ne  pouvait  pas 
encore  travailler.  Le  pouls  radial  n'avait  pas  reparu  (2),  Il  est 
clair  que  dans  ce  cas  l'impuissance  du  membre  ne  pouvait  être 
attribuée  au  développement  des  collatérales ,  et  il  est  naturel  de 
croire  qu'elle  dépendait  au  contraire  de  l'insuffisance  de  la  circu- 
lation et  de  la  nutrition. 

Pour  ma  part,  je  suis  disposé  à  penser  que,  dans  certains  cas, 
l'atrophie  musculaire  dépend  du  défaut  d'innervation ,  suivant 
l'hypothèse  de  Liston,  mais  que  le  plus  souvent  elle  dépend  du 
défaut  de  circulation. 

(1)  Luiui  Porta  ,  lue,  cit.,  p.  378-384 ,  p.  387  et  Tav.  XUI ,  rig.4.1 

(2)  Porta  ,  loc,  cil.,  pr  38S, 
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Peut-être  aussi  certains  accidents  nerveux,  passagers  ou  du- 
rables, sont-ils  dus  à  l'inflammation  du  nerf  qui  accompagne 
l'artère  liée.  J'ai  déjà  cité  une  observation  à  l'appui  de  cette  hy- 
pothèse (1). 

Dans  le  cas  particulier  où  la  ligature  est  appliquée  sur  le  tronc 
de  la  carotide  primitive ,  des  paralysies  et  plusieurs  autres  acci- 
dents nerveux  peuvent  être  la  conséquence  du  bouleversement 
de  la  circulation  cérébrale.  Pendant  longtemps  la  crainte  de  ces 
redoutables  accidents  empêcha  de  lier  la  carotide ,  et  la  première 
opération  de  ce  genre,  pratiquée  par  A.  Cooper  le  1"  novembre 
1805,  sur  la  carotide  droite,  fut  en  effet  suivie,  le  huitième  jour, 
de  paralysie  de  la  jambe  et  du  bras  gauches  (2).  Mais  cette  para- 
lysie se  dissipa  les  jours  suivants,  et  ce  fut  d'autre  chose  que  la 
malade  mourut.  Bientôt  une  série  de  succès  vint  montrer  que  les 
premières  craintes  étaient  exagérées ,  mais  on  passa  d'un  excès 
à  l'autre,  et  beaucoup  d'auteurs  se  laissèrent  aller  à  dire  que  la 
ligature  d'une  seule  carotide  primitive  ne  pouvait  jamais  compro- 
mettre sérieusement  les  fonctions  cérébrales.  Cette  illusion,  long- 
temps partagée  par  la  plupart  des  chirurgiens,  n'est  plus  possible 
aujourd'hui.  M.  Norman  Chevers ,  dans  un  travail  fort  important 
et  fort  peu  connu  en  France ,  a  rassemblé  quatorze  cas  où  de 
grands  désordres  cérébraux,  le  plus  souvent  suivis  de  mort,  ont 
été  la  conséquence  très-prompte  de  la  ligature  ou  de  l'oblitéra- 
tion d'une  seule  carotide  primitive.  Ce  sont  quelquefois  du  délire 
ou  des  convulsions ,  quelquefois  un  coma  plus  ou  moins  complet, 
presque  toujours  une  hémiplégie  croisée  (3).  Deux  malades  seu- 
lement ont  sm'vécu  (cas  de  Magendie  et  cas  de  Macaulay);  l'un 
des  opérés  d'A.  Cooper  a  succombé  par  suite  de  l'inflammation 
du  sac  anévrysmal  ;  dans  les  onze  autres  cas ,  la  lésion  cérébrale 
a  été  la  cause  de  la  mort.  Quelquefois  les  accidents  encéphaliques 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  1x19,  obs.  12. 

(2)  Med.  Cliii:  Tratisact.,  vol.  I ,  p.  1. 

(3)  Norman  Chevers.  Remarks  on  tlie  El] ecls  of  Oblitération  of  the  Carotid  Artcries , 
up'oii  Cérébral  Circulation  ;  dans  Londoii  Médical  Gazette  ,  New  Séries ,  vol.  1 ,  p.  1140 , 
31lli.  ocl.  ISîiS.  —  En  réalité,  les  faits  de  M.  Clicvers  sont  an  nombre  de  quinze,  car  on 
trouve  (  p.  Ilii8  ,  en  note  )  une  observation  de  M.  Barovcro,  qui  ne  figure  pas  sur  le  relevé. 
Le  malade  eut  une  paralysie  croisée,  succomba  le  soixantc-ncuvicnie  jour  et  présenta  à  l'au- 
lopsie  les  lésions  de  l'encéphalite  ;  mais  dans  ce  cas,  la  veine  jugulaire  interne  avait  été  liée  en 
môme  temps  que  \\a  carotide. 
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ilébutent  brusquement,  soit  immédiatement  après  la  ligature,  soit 
dans  le  courant  de  la  première  journée  ;  d'autres  fois  ils  se  mani- 
festent d'une  manière  graduelle  pendant  les  journées  suivantes. 
Presque  constamment  (douze  fois  sur  quatorze),  lorsque  ces  acci- 
dents doivent  survenir,  ils  se  montrent  avant  la  fln  du  premier 
septénaire.  A  l'autopsie,  on  Irouve  tantôt  l'hémisphère  cérébral 
qui  correspond  à  l'artère  liée,  plus  pâle  que  l'autre  et  en  quelque 
sorte  exsangue;  d'autres  fois,  au  contraire,  il  est  gorgé  de  sang 
et  en  état  de  congestion.  La  substance  de  cet  hémisphère  a  quel- 
quefois sa  consistance  normale,  mais  elle  est  fréquemment  ra- 
mollie, et  certains  auteurs  en  ont  même  conclu  que  le  ramollis- 
sement cérébral  était  toujours  comparable  à  la  gangrène;  il  n'y  a 
pourtant  aucune  parité  entre  ces  deux  affections.  Chez  quelques 
malades  enfin,  l'autopsie  montre  une  véritable  inflammation  soit 
des  méninges,  soit  de  la  pulpe  cérébrale. 

Pour  expliquer  la  diversité  de  ces  résultats,  M.  Chevers  admet 
que  les  accidents  cérébraux  peuvent  dépendre  de  deux  causes 
bien  différentes.  Lorsqu'ils  débutent  brusquement,  ils  sont  dus  au 
défaut  de  circulation  dans  l'hémisphère  correspondant  ;  lorsqu'ils 
débutent  d'une  manière  graduelle,  ils  sont  dus  à  une  maladie  céré- 
brale qui  paraît  résulter  elle-même  d'un  excès  de  circulation.  A  la 
suite  de  la  ligature  d'une  artère  carotide  primitive,  le  cours  du 
sang  se  rétablit  au  moyen  de  l'autre  carotide  et  des  deux  verté- 
brales, et  c'est  surtout  l'hexagone  artériel  de  la  base  du  cerveau 
qui  fait  les  frais  de  la  circulation  collatérale,  La  dilatation  des 
artères  cérébrales  paraît  donc  être  la  cause  des  accidents  qui 
surviennent  graduellement  au  bout  de  quelques  jours. 

Au  reste,  ni  la  maladie  pour  laquelle  ou  pratique  la  ligature, 
ni  l'âge,  ni  le  sexe,  ni  la  constitution  du  sujet  opéré,  en  un  mot, 
aucune  des  conditions  que  le  clinicien  peut  saisir  ou  prévoir, 
n'explique  l'apparition  des  accidents  cérébraux  qui  paraissent 
dépendre  surtout  de  l'état  individuel  des  anastomoses. 

Tels  sont  les  résultats  des  recherches  de  M.  Chevers.  M.  Norris, 
auteur  de  statistiques  importantes  que  je  citerai  souvent  dans 
cet  ouvrage,  a  trouvé  en  outre  que  la  fréquence  des  accidents 
cérébraux  ryraues  consécutifs  à  la  ligature  de  la  carotide  primitive 
varie  un  peu  suivant  la  cause  pour  laquelle  on  fait  cette  opération. 
Ainsi  sur  38  ligatures  pratiquées  pour  des  anévrysmes ,  ces  acci- 
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dents  se  sontmontrcs  douze  fois,  c'est-à-dire  près  de  327„(1);  la 
proportion  a  été  de  8  sur  30,  c'est-à-dire  moins  de  27  "/o,  dans 
les  cas  où  l'opération  a  été  dirigée  contre  des  hémorrhagies  trau- 
matiques  (2)  ;  et  seulement  de  8  sur  42,  c'est-à-dire  19  °/„ ,  à  la  suite 
des  ligatures  pratiquées  pour  cause  de  tumeurs  érectiles  (3). 
L'existence  d'un  auévrysme  semble  donc  une  circonstance 
désavantageuse.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  chiffres  qui  précèdent  suf- 
fisent pour  montrer  que  la  paralysie  et  les  autres  accidents  céré- 
braux sont  très-communs  à  la  suite  de  la  ligature  de  la  carotide 
primitive,  et  viennent  à  l'appui  de  l'opinion  de  M.  Maisonneuve, 
qui  conseille  de  lier  la  carotide  externe  au  lieu  de  la  carotide 
primitive ,  toutes  les  fois  que  la  maladie  occupe  l'une  des  artères 
extériem'es  de  la  tête  (4).  J'ai  vu  pratiquer  avec  succès  cette  opé- 
ration l'année  dernière  dans  un  cas  d' auévrysme  traumatique  de 
la  région  parotidienne ,  par  mon  collègue  M.  Ad.  Richard. 

3°  Action  de  la  méthode  d'Anel  sur  la  tumeur  anévrysmale. 

J'ai  étudié  successivement  les  effets  de  la  méthode  d'Anel  sur 
l'artère  liée  et  sur  la  circulation  générale  du  membre.  Voyons 
maintenant  comment  cette  méthode  agit  sur  la  tumeur  ané- 
vrysmale. 

Immédiatement  après  la  Ugature,  la  tumeur  cesse  de  battre 
et  revient  sur  elle-même.  Cette  diminution  de  vohmie  est  très- 
considérable  lorsqu'il  s'agit  d'un  auévrysme  réductible,  et  elle 
peut  aller  jusqu'à  la  disparition  presque  complète  de  la  tumeur. 
Lorsque  l' auévrysme  est  en  partie  comblé  par  des  caillots  flbri- 
neux,  il  subit  une  duninution  d'autant  moins  prononcée,  que  ces 
caillots  forment  à  la  surface  interne  du  sac  une  couche  plus 
épaisse. 

La  cause  de  ce  brusque  changement  ne  saurait  être  douteuse. 
Il  est  clair  que  la  ligature  à  pour  conséquence  de  soustraire  im- 
médiatement la  tumeur  à  l'action  expansive  du  sang  artériel.  Que 
devient  dès  lors  la  circulation  de  Fanévrysme  ?  Est-elle  suppri- 

(1)  American  Journal  of  Mecl.  Sciences,  18ii7,  vol.  XIV,  p.  27. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  28. 

(3)  Loc.  cit.,  p.  35. 

(4)  Bulletins  de  la  Soc.  de  cliinirgie ,  20  décembre  185a ,  T,  V,  p.  223  et  226. 
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niée,  n'est-elle  que  suspendue,  ou  enfin,  est-elle  siuiplement 
diminuée  ? 

Jamais  le  cours  du  saiig  n'est  supprime  dans  l'artère  anévrys- 
luatique;  il  n'est  pas  impossible  qu'il  soit  suspendu  pendant  les 
premières  minutes  qui  suivent  l'opération ,  mais  les  collatérales 
ramènent  presque  aussitôt  dans  le  tronc  vasculaii-e  une  petite 
quantité  de  sang.  Tous  les  anatomistes  savent  avec  quelle  facilité 
les  injections  les  plus  grossières  arrivent  jusqu'à  l'extrémité  des 
membres  dont  on  vient  de  lier  la  principale  artère.  Un  obstacle 
qui,  sm*  le  cadavi-e,  n'arrête  pas  des  injections  poussées  avec  la 
plus  grande  douceur,  ne  saurait,  sur  le  vivant,  supprimer  la  cir- 
culation (1).  Lorsque  la  ligature  est  suivie  de  gangrène,  ce  n'est 
pas  parce  que  le  membre  est  entièrement  privé  de  sang,  c'est 
parce  qu'il  en  reçoit  une  quantité  insuffisante. 

Ainsi,  la  circulation  de  l'anévrysme  n'est  pas  supprimée  par  l'ac- 
tion de  la  ligature.  Hodgson  connaissait  déjà  ce  fait  important  (2) 
que  les  modernes  n'ignorent  pas,  mais  dont  jusqu'ici  les  consé- 


(1)  J'ai  fait  sur  les  cliiens  plusieurs  expériences  pour  apprécier  l'influence  immédiate  delà 
ligature  sur  la  circulation.  On  ne  se  fait  pas  l'idée  de  la  rapidité  avec  laquelle  le  cours  du  sang 
se  rétablit  chez  ces  animaux  après  la  ligature  de  la  fémorale  dans  raine.  Je  citerai  entre  autres 
l'expérience  suivante  :  sur  un  chien  de  grande  taille,  je  passai  une  ligature  sous  ce  vaisseau, 
puis,  avant  de  nouer  le  DI,  Je  désarticulai  lapidemcnt  le  genou.  La  plaie  fournit  aussitôt  un  jet 
unique  volumineux ,  provenant  du  tronc  de  la  poplitéc,  et  s'élangant  h  120  centimètres,  dans  la 
diastole,  ii  80  centimètres  seulement  dans  la  systole.  Au  bout  de  quelques  secondes  je  serrai  la 
ligature  préalablement  placée  sous  la  fémorale  dans  l'aine  ;  l'hémorrhagie  s'arréia  immédiate- 
ment, mais  au  bout  d'une  minute,  le  sang  commença  à  baver  à  l'ouverture  de  la  poplitée;  au 
bout  de  trois  minutes  c'était  un  jet  véritable,  au  bout  de  cinq  minutes,  le  jet  avait  déjà  30  cen- 
timètres d'amplitude,  limite  qu'il  ne  dépassa  pas  pendant  la  lîn  de  l'expérience.  Il  offrait  à  peu 
près  la  moitié  du  volume  du  jet  primitif.  Il  n'était  point  saccadé  ;  on  voyait  seulement  à  chaque 
diastole  la  courbe  osciller  très-légèrement,  mais  l'étcnduedu  jet  n'augmentait  pas. 

Dès  la  cinquième  minute,  un  second  jet,  plus  ferme  et  légèrement  saccadé,  de  20  centimètres 
cl'amplitude,  s'élança  à  travers  une  petite  collatérale  :  cinq  minutes  avaient  sufQ  pour  ramener 
e  sang  dans  ce  petit  vaisseau. 

Au  bout  de  10  minutes  encore  Pliémorrhagic  était  complètement  arrêtée;  le  sang  s'était  coa- 
gulé à  l'euibouchure  des  vaisseaux,  mais  la  circulation  continuait  toujours  dans  la  cuisse,  car 
ayant  excisé  dans  la  plaie  environ  un-demi  centimètre  de  la  poplitée  ,  je  vis  le  jet  reparaître 
aussi  fort  qu'auparavant. 

Au  reste,  les  expériences  faites  sur  les  animaux  donnent  une  idée  inexacte  de  ce  qui  se  passe 
chei  l'homme  après  1,1  ligature;  chez  les  aniiuaux  les  collatérales  sont  beaucoup  plus  nom- 
breuses, et  se  dilatent  beaucoup  plus  rapidement.  Jamais  chez  eux  la  ligature  dcl'arttre  prin- 
cipale d'un  membre.n'csiisuivie  de  gangrène.  Le  rétablissement  de  la  circulation  s'effectue  donc 
presque  entièrement  par  les  collatérales  artérielles,  et  les  anastomoses  capillairestnlrentàpeiiic 
en  action.  Voilà  pourquoi  sans  doute  nous  n'avons  pas  pu,  M.  Cro\vn-Sé(|uard  et  moi,  consta- 
ter l'élévation  de  la  température  sur  les  membres  des  chiens  soumis  .'i  la  ligature,  5 

(2)  1I0D(}50N.  Malad.des  artères ,  trad.  franç.,  T.'l,  p.  360, 
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quences  n'ont  pas  été  suffisamment  étudiées.  11  y  a  là  une  lacune 
que  je  m'efforcerai  de  combler. 

La  quantité  de  sang  qui  traverse  la  poclie  anévrysmaîe  pendant 
les  premières  heures  qui  suivent  l'opération,  varie  beaucoup  sui- 
vant les  cas  particuliers.  Il  y  a  d'abord  les  variations  individuelles 
qui  dépendent  de  l'état  anatomique  des  voies  anastomotiques. 
Le  nombre  et  l'ampleur  des  collatérales,  la  facilité  avec  laquelle 
elles  se  laissent  distendi'e,  ne  présentent  rien  de  fixe,  et  il  n'y  a 
peut-être  pas  deux  individus  qui  se  ressemblent  entièrement 
sous  ce  rapport.  Chez  l'un  la  ligature  de  la  partie  inférieure  de  la 
fémorale  produira  la  gangrène  du  pied  ou  de  la  jambe  ;  chez  l'autre 
la  ligature  de  l'iliaque  primitive,  ou  celle  du  tronc  brachio-cépha- 
lique,  ne  compromettra  pas  la  nutrition  du  membre  correspondant. 

Le  siège  de  l'anévrysme  exerce  encore  beaucoup  d'influence 
sur  la  quantité  et  sur  la  rapidité  du  sang  qui  continue  à  pénétrer 
dans  le  sac  après  la  ligature.  Personne,  en  effet,  n'ignore  que  le 
nombre  et  le  volume  des  anastomoses  artérielles  varient  beau- 
coup dans  les  diverses  régions. 

Il  y  a  enfin  une  troisième  cause  plus  importante  que  les  précé- 
dentes, c'est  la  situation  relative  de  l'anévrysme  et  du  point  sur 
lequel  la  ligature  est  appUquée.  Ici  encore,  il  faut  distinguer  le 
procédé  d'Anel  du  procédé  de  Hunter. 

•Dans  le  procédé  de  Hunter  le  sang,  ramené  parles  collatérales, 
rentre  dans  l'artère  entre  la  ligature  et  le  sac,  et,  reprenant  aus- 
sitôt sa  direction  naturelle,  va  passer  au-devant  de  l'anévrysme 
où  il  circule  exactement  de  la  même  manière  qu'avant  l'opéra- 
tion, avec  cette  seule  différence  qu'il  y  marche  beaucoup  plus 
lentement. 

Dans  le  procédé  d'Anel  les  choses  se  passent  tout  différemment. 
Il  n'y  a  aucun  vaisseau  collatéral  entre  la  ligature  et  l'anévrysme; 
le  sang  ne  peut  donc  revenir  dans  le  sac  que  par  le  bout  inférieur 
de  l'artère  ;  ramené  par  les  anastomoses  dans  ce  bout  inférieur, 
il  a  fort  peu  de  tendance  à  remonter,  et  ce  n'est  que  par  une  sorte 
de  reflux  qu'il  pénètre  dans  la  poche  anévrysmaîe.  Je  ne  parle 
pas,  bien  entendu,  du  cas  où  une  collatérale  perméable  s'abouche 
directement  dans  le  sac.  Lorsqu'il  en  est  ainsi,  chose  fort  excep- 
tionnelle d'ailleurs,  le  mouvement  du  sang  dans  l'anévrysme  pré- 
sente mi  peu  plus  d'activité. 
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Ainsi  le  procédé  d'Anel  porte  à  la  circulation  anévrysniale  une 
I  alleinte  beaucoup  plus  profonde  que  le  procédé  de  Hunier.  L'un 
'  <'l  l'autre  ont  pour  conséquence  de  rendre  beaucoup  plus  lente  la 
marche  du  sang  dans  l'anévrysme,  et  de  favoriser  la  coagulation 
I  de  ce  liquide.  Mais  le  procédé  d'Anel,  donnant  lieu  ù  une  stagna- 
tion presque  complète,  produira  de  préférence  une  coagulation 
passive  ;  tandis  que  le  procédé  de  Hunter,  permettant  au  sang  de 
se  renouveler  avec  plus  de  facilité,  se  prêtera  mieux  à  l'oblitéra- 
tion du  sang  par  des  caillots  actifs. 

Qu'on  se  garde  de  croire,  toutefois,  que  chacun  de  ces  deux  pro- 
cédés agisse  constamment  de  la  même  manière.  La  nature  du  pro- 
cédé n'étant  pas  la  seule  cause  qui  fasse  varier  l'activité  de  la  cir- 
culation anévrysmale  après  la  ligature,  il  y  a  des  individus  chez 
lesquels  le  procédé  d'Anel  produit  des  caillots  actifs,  et  d'autres 
individus,  en  beaucoup  plus  grand  nombre,  chez  lesquels  les  cail- 
lots passifs  se  forment  à  la  suite  du  procédé  de  Hunter.  Il  y  aune 
autre  circonstance  cjni  influe  beaucoup  sur  la  nature  des  caillots; 
c'est  cette  espèce  d'idiosyncrasie  dont  j'ai  déjà  parlé,  et  qui  rend 
le  sang  plus  ou  moins  apte  à  fournir  des  caillots  fibrineux.  Toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  le  sang  de  certains  malades  déposera 
■  aisément  sa  fibrine,  chez  d'autres  les  caillots  actifs  ne  se  produi- 

I  ront  qu'avec  la  plus  grande  difficulté. 

Ceci  dit  sur  les  modifications  que  la  méthode  d'Anel  fait  subir 
:  à  la  circulation  anévrysmale,  étudions  les  changements  qui  sur- 
viennent dans  la  tumeur. 

L'anévrysme,  affaissé  au  moment  de  la  ligature,  ne  tarde  pas 
:  à  se  gonfler  de  nouveau,  en  restant  d'ailleurs  au-dessous  de  son 
'volume  primitif.  Ce  phénomène  est  de  bon  augure;  il  annonce 
que  le  sang  est  revenu  dans  le  sac,  et  que  par  conséquent  la 
circulation  s'effectue  dans  le  membre  sans  trop  de  difficulté. 

Il  semble  que  cette  tumeur,  pleine  de  sang  artériel,  devrait  être 
agitée  de  battements.  Cela  a  lieu,  en  effet,  quelquefois,  mais  point 
toujours.  En  traversant  d'étroites  anastomoses,  le  sang  peut 
perdre  complètement  son  mouvement  saccadé;  c'est  quelque 
chose  d'analogue  à  ce  qui  se  passe  dans  la  circulation  capillaii'e. 

II  arrive  donc  le  plus  souvent  que  l'anévrysme,  rendu  immobile 
par  la  ligature,  se  remplit  de  nouveau  de  sang,  sans  redevenir 
pour  cela  puisalile. 
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Mais  aouvoni  aussi  los  batiomenis  reparaissent,  surtout  lors- 
qu'on a  suivi  le  procédé  de  Hunier.  Ce  phénomène  a  beaucoup 
inquiété  les  chirurgiens  en  "leur  faisant  craindre  la  récidive. 
Or,  l'expérience  a  démontré  que  le  plus  souvent  les  pulsations 
secondaires  disparaissent  spontanément  au  bout  de  quelques 
jours,  et  qu'elles  conduisent  très-rarement  à  la  récidive.  Celle-ci 
survient  habituellement  par  un  tout  autre  mécanisme.  Mais  je  ne 
veux  pas  anticiper  ici  sur  une  étude  à  laquelle  je  consacrerai  tout 
à  l'heure  un  paragraphe  spécial.  Je  me  contenterai  d'annoncer 
que  le  retour  des  battements  dans  les  deux  ou  trois  premiers 
jours  qui  suivent  l'opération  est  plutôt  favorable  que  défavorable, 
car  d'une  part  on  n'a  plus  à  s'inquiéter  de  la  gangrène  ,  et  d'une 
autre  part,  le  sang  del'anévrysme,  est  tenu  dans  un  état  d'agitation 
propre  à  empêcher  l'oblitération  par  des  caillots  passifs.  Ces  deux 
conditions  avantageuses  font  disparaître  une  partie  des  inconvé- 
nients de  la  ligature ,  et  compensent  largement  les  chances  très- 
minimes  de  la  récidive. 

Étudions  maintenant  le  mode  d'obUtération  des  anévrysmes 
traités  par  la  méthode  d'Anel. 

On  vient  de  voir  que  la  tumeur,  considérablement  affaissée  au 
moment  de  la  ligature,  ne  tarde  pas  à  s'accroître  un  peu,  tout  en 
restant  notablement  plus  petite  qu'avant  l'opération.  Au  bout 
d'un  temps  qui  varie  de  un  ou  deux  jours  à  une  ou  deux  semaines, 
elle  devient  ferme  et  irréductible.  C'est  parce  que  le  sang  s'y  est 
coagulé;  la  poche  s'est  oblitérée,  et  le  prompt  développement  des 
collatérales  péri-anévrysmales  prouve  le  plus  souvent  que  le  tronc 
de  l'artère  anévrysmatique  est  devenu  imperméable.  Du  reste,  la 
cu-culation  du  membre  est  bien  rétablie  ;  on  est  donc  disposé  à 
croire  quel'anévrysme  est  définitivement  guéri,  et  que  le  malade 
n'a  plus  à  courir  d'autres  chances  que  celles  qui  résultent  de  la 
présence  de  la  ligature.  Qu'on  se  détrompe,  l'action  de  la  mé- 
thode d'Anel  sur  les  anévrysmes  est  toujours  incertaine  ;  on  ne 
peut  jamais  prévoir  ce  que  deviendra  la  tumeur.  Celle-ci  peut 
diminuer,  durcir  et  disparaître;  elle  peut  se  ramollir,  s'enilam- 
mer  et  se  rompre;  elle  peut  enfin  se  reproduire  avec  ses  pre- 
miers caractères. 

Ces  éventualités  sont  depuis  longtemps  connues  des  chirur- 
giens. Rlles  sont  mentionnées  dans  tous  les  traités  classiques,  où 
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chacune  d'elles  est  l'objet  d'un  court  paragraphe.  Mais  on  ne  s'en 
inquiète  pas  davantage,  et,  chose  étrange,  personne  jusqu'ici  ne 
s'est  demandé  pourquoi  la  méthode  d'Anel,  appliquée  delà  môme 
manière  dans  des  cas  en  apparence  identiques,  donnait  lieu  sur 
un  premier  malade  à  une  guérison  prompte  et  durable,  sur  un 
autre  à  une  récidive  plus  ou  moins  rapide,  et  sur  un  troisième  h 
une  inflammation  anévrysmale  lbrmida])le,  suivie  de  suppuration 
et  de  rupture  du  sac  avec  ou  sans  hémorrhagie. 

Quand  je  me  suis  posé  cette  question ,  je  n'ai  pas  tardé  à  re- 
connaître que  la  méthode  d'Anel  peut  agir  sur  les  anévrysmes 
de  deux  manières  bien  différentes. 

Lorsqu'une  hémorrhagie  consécutive,  une  phlébite,  un  érysi- 
pèle,  ou  tout  autre  accident  provoqué  par  l'opération,  fait  suc- 
comber les  malades  quinze  ou  vingt  jours  après  la  ligature,  on 
trouve  que  la  poche  anévrysmale  est  obUtérée  tantôt  par  des 
caillots  denses,  jaunâtres,  stratifiés,  en  un  mot,  par  des  caillots 
actifs,  et  tantôt  par  une  masse  beaucoup  plus  molle,  homogène, 
friable  et  noirâtre,  c'est-à-dire  par  des  caillots  passifs. 

A  une  époque  plus  avancée,  les  différences  entre  ces  deux 
modes  d'oblitération  se  prononcent  de  plus  en  plus. 

Lorsque  la  hgature  ne  provoque  aucun  accident,  que  la  tumeur 
reste  dure,  indolente,  qu'elle  suit  une  marche  constamment  rétro- 
grade, et  que  néanmoins  une  affection  intercurrente  détermine  la 
mort  du  malade  au  bout  de  quelques  mois,  on  trouve  à  l'autopsie 
que  la  poche  de  l'ancien  anévrysme  est  entièrement  remplie  par 
une  masse  très-dure,  d'un  blanc  jaunâtre,  feuilletée,  fibroïde,  et 
on  reconnaît  ainsi  que  cette  oblitération  de  bonne  nature,  qui  n'a 
été  accompagnée  ni  suivie  d'aucun  accident,  est  constituée  par  des 
caillots  actifs. 

Si  au  contraire  la  tumeur,  après  avoir  cessé  de  battre,  vient 
à  se  ramollir  ou  à  s'enflammer,  et  si  les  accidents  qu'elle  pro- 
voque rendent  une  incision  nécessaire ,  on  trouve  dans  le  sac 
une  sorte  de  bouillie  noire,  grumeleuse,  où  on  reconnaît  encore 
ça  et  là  des  débris  de  caillots  friables,  comme  cela  a  lieu  lors- 
qu'on ouvre  certains  abcès  sanguins.  On  acquiert  ainsi  la  preuve 
que  la  poche  anévrysmale  a  été  oblitérée  par  des  caillots  passifs.  . 

Ce  sont  là  les  deux  modes  d'action  de  la  méthode  d'Anel.  L'un 
donne  lieu  à  une  obUlération  fibrineuse  et  de  bonne  nature,  comme 
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celles  que  procurent  les  guérisons  naturelles.  L'autre,  malheu- 
reusement trop  fréquent,  ne  fait  déposer  dans  le  sac  que  des  cail- 
lots passifs,  et  expose  à  tous  les  accidents  que  j'ai  décrits  en  par- 
lant des  guérisons  accidentelles  (1). 

Pourquoi  le  môme  acte  chirurgical  donne-t-il  ainsi  lieu,  chez 
les  divers  malades,  à  des  résultats  si  opposés?  Cela  tient-il  à  la 
nature  de  l'anévrysme  ?  A  la  nature  du  procédé  qu'on  adopte  ? 
Ces  deux  causes  exercent  en  effet  une  grande  influence  sur  les 
résultats  de  l'opération  ;  mais  il  y  a  d'autres  causes  qui  sont  tout 
à  fait  en  dehors  des  prévisions  de  la  chii'urgie,  et  qui  réduisent 
les  effets  heureux  et  malheureux  de  la  ligature  à  une  pure  ques- 
tion de  hasard. 

Pour  qu'un  anévrysme  s'oblitère  par  des  caillots  actifs,  il  faut 
qu'une  quantité  notable  de  sang  traverse  régulièrement  le  sac 
pendant  plusieurs  jours  de  suite  et  s'y  dépouille  peu  à  peu  de  sa 
fibrine.  Lorsqu'on  trouve ,  dans  un  anévrysme  récemment  obh- 
téré  par  la  ligature,  une  masse  flbrineuse  du  volume  du  poing  et 
disposée  en  couches  stratifiées,  on  est  bien  obligé  d'admettre  que 
ces  couches  se  sont  déposées  les  unes  après  les  autres  à  la  faveur 
d'une  circulation  qui  a  nécessairement  duré  plusieurs  jours,  car 
jamais,  à  un  moment  donné,  la  masse  entière  de  sang  ne  renferme 
une  pareille  quantité  de  fibrine.  Le  caillot  actif  qui  oblitère  certains 
anévrysmes  pèse  quelquefois  plus  de  100  grammes.  Pour  fournir 
100  grammes  de  fibrine  il  faudrait  37  kilogrammes  de  sang!  Un 
pareil  caillot  ne  peut  donc  se  former  qu'à  la  longue  ;  il  faut  que 
tout  le  sang  de  l'économie  passe  et  repasse  plusieurs  fois  dans 
la  tumeur,  et  qu'il  ait  le  temps  de  regagner,  par  l'intermédiaire  des 
fonctions  nutritives,  la  fibrine  qu'il  dépose  incessamment  dans  le 
sac.  Mais  cette  circulation  anévrysmale  ne  doit  être  ni  trop  lente 
ni  trop  rapide.  Trop  rapide,  elle  s'opposerait  à  toute  coagulation  ; 
trop  lente,  elle  donnerait  bien  vite  une  masse  uniforme  de  cail- 
lots passifs. 

Là  est  la  clef  de  toutes  les  incertitudes  de  la  méthode  d'Anel  ; 
la  ligature  oppose  à  la  circulation  un  obstacle  dont  il  est  impos- 
sible de  calculer  ou  de  modérer  les  effets.  Si  les  collatérales  sont 
larges,  le  cours  du  sang  ne  s'arrèle  jamais  dans  l'anévrysme,  et 


(1)  Foy.  plus  haut,  p.  173  cl  p.  183. 
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la  coagulation  active  s'effectue  ensuite  sans  difficulté;  mais  si 
elles  sont  plus  étroites,  si  le  sang  de  l'anévrysme  reste  seulement 
pendant  quelques  heures  dans  un  état  voisin  de  l'iunnobililé, 
alors  la  poche  se  remplit  de  caillots  passifs.  Plus  tard,  il  est  vrai, 
les  collatérales  se  diJatent,  la  circulation  recommence  dans  les 
parties  situées  au-dessous  de  la  ligature  avec  une  énergie  plus 
grande,  et  si  l'anévrysme  était  encore  perméable,  il  ne  tarderait 
pas  à  se  remplir  de  fibrine;  mais  il  est  trop  tard,  la  poche  est  déjà 
oblitérée,  et  il  faut  que  le  malade  subisse  les  conséquences  de  la 
présence  des  caillots  passifs. 

Le  mode  d'action  de  la  méthode  d'Anel  dépend  donc  de  certaines 
conditions  anatomiques ,  qui  elles-mêmes  dépendent  en  quelque 
sorte  du  hasard,  et  qui,  en  tout  cas,  ne  peuvent  être  prévues.  Une 
autre  cause,  plus  impossible  encore  à  prévoir,  vient  compliquer  le 
problème  :  c'est  cette  disposition  inconnue  en  vertu  de  laquelle  le 
sang  se  coagule  avec  plus  ou  moins  de  facihté  dans  l'économie. 
J'ai  déjà  parlé  plusieurs  fois  de  l'espèce  d'idiosyncrasie  qui  exerce 
une  grande  influence  sur  la  coagulation  fibrineuse;  mais  je  parle 
ici  d'une  autre  idiosyncrasie,  tout  aussi  importante  que  la  précé- 
dente ,  et  qui  se  manifeste  dans  le  phénomène  de  la  coagulation 
passive.  Dans  certains  foyers  sanguins  produits  par  la  contusion , 
le  sang  reste  complètement  fluide  et  est  susceptible  de  s'écouler 
entièrement  à  travers  l'étroite  canule  d'un  trocart  explorateur. 
D'autres  foyers,  produits  par  la  même  cause,  et  dans  des  condi- 
tions en  apparence  identiques,  se  comportent  tout  autrement,  et 
le  sang  y  forme  promptement  une  masse  de  caillots  qui  ne  peut 
sortir  qu'à  travers  une  large  incision.  M.  Porter  a  fait  ressortir 
toute  l'importance  de  cette  idiosyncrasie,  et  s'en  est  servi  pour 
expliquer  l'inconstance  des  effets  de  la  ligature  (1).  Ce  qu'il  y  a 
de  plus  remarquable  et  de  plus  inexplicable ,  c'est  que  la  ten- 
dance à  la  coagulation  fibrineuse,  et  la  tendance  à  la  coagulation 
passive  ,  ne  sont  nullement  proportionnelles  l'une  à  l'autre.  La 
seule  chose  qu'on  puisse  dire  à  cet  égard,  c'est  que,  dans  un 
anévrysme  simple  dont  la  circulation  baisserait  graduellement, 
la  coagulation  active  se  produirait  toujours  avant  la  coagulation 
passive. 


(>)  Porter.  Obaen:  on  Aneurlsm.  Diihlin,  mo,  iii-8",  p.  170, 
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Ainsi,  lorsqu'on  entreprend  le  traitement  d'un  anévrysme,  on  i 
ignore,  d'une  pari,  quel  est  le  degré  de  stagnation  qu'il  faudrait 
produire  dans  le  sac  pour  y  faire  déposer  telle  ou  telle  espèce  de 
caillots;  on  ignore,  de  plus,  quel  est  le  degré  d'influence  que  la  ; 
ligature  exercera  |sur  la  rapidité  de  la  circulation  anévrysmale.  I 
En  d'autres  termes,  on  ne  sait  ni  ce  qu'il  faut  faire,  ni  ce  qu'on 
pourra  faire,  et  c'est  dans  de  pareilles  conditions  qu'on  se 
décide  à  entreprendre  une  des  opérations  les  plus  sérieuses  de  la 
chirurgie  ! 

Pour  sortir  de  cette  fâcheuse  incertitude ,  il  faudrait  pouvoir  i 
graduer  l'action  de  l'obstacle  qu'on  oppose  au  cours  du  sang  ; 
artériel;  il  faudrait  pouvoir  réduire  peu  à  peu  l'activité  de  la  i 
circulation  anévrysmale,  afin  de  faire  naître  les  conditions  favo- 
rables à  la  coagulation  fibrineuse,  avant  d'arriver  au  degi'é  de 
•    stagnation  qui  fait  précipiter  les  caillots  passifs;  au  lieu  d'appli- 
quer une  ligature  ordinaire,  serrée  une  fois  pour  toutes,  et 
agissant  avec  une  aveugle  brutalité ,  il  faudrait  exercer  sur  l'ar- 
tère une  action  progressive.  La  ligature  graduelle,  déjà  si  avanta- 
geuse au  point  de  vue  de  la  gangrène,  l'est  bien  plus  encore  au 
point  de  vue  de  l'obMtération  de  la  tumeur.  En  tenant  compte  de  j 
ces  deux  avantages ,  on  arrive  à  se  demander  si  elle  mérite  bien 
le  mépris  où  elle  est  tombée ,  et  si  le  bénéfice  qu'elle  procure  sous  I 
ce  double  point  de  vue  ne  compense  pas  largement  les  chances, 
très-contestables  d'ailleurs,  qu'elle  ajoute,  suivant  quelques  per- 
sonnes, en  faveur  de  l'hémorrhagie  consécutive.  Pour  ma  part, 
je  pense  que  ce  procédé,  ou,  pour  mieux  dire,  que  cette  méthode  i 
de  ligature  a  été  abandonnée  sans  motifs  suffisants  ;  que  les  faits,  i 
jusqu'ici,  lui  sont  favorables  (4);  que  la  théorie  lui  est  plus  fa- 
vorable encore,  et  qu'on  serait  pleinement  autorisé  à  en  tenter 
de  nouveau  l'application.  Mais,  eh  attendant  que  l'expérience  ait 
défiîiîtivement  fait  connaître  le  degré  de  gravité  de  la  ligature' 
graduelle,  considérée  sous  le  rapport  de  l'hémorrhagie  consécu-  • 
tive,  on  peut  dire  qu'elle  agit  sur  les  anévrysmes  d'une  manière' 
irréprochable,  et  on  peut  en  dire  autant  de  la  compression  gi'a-  • 
duelle  médiate,  ou  compression  indirecte,  exercée  à  travers  les  ^ 
téguments  sur  le  tronc  de  l'artère  qui  se  rend  à  la  tumeur.       .'  i 

(1)  foy.  plus  haut,  p.  ii95-ft99.  i 
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Revenons  maintenant  ù  la  ligature  ordinaire  ou  ligature  brus- 
que. On:vientcIe  voir,  qu'il  y  a  des  conditions  imprévues  ou  in-- 
connues  qui  en  font  varier  le  mode  d'action.  iLy  a  d'autres  con- 
ditions qu'on  peut  connaîa-e  à  l'avance  et  qui  viennent  se  joindre 
aux  précëdejîtes  pour  favoriser  l'oblitération  du  sac  par  des  cail- 
lots passifs. 

On  n'a  pas  oublié  que  les  anévrysmes  dillus  ne  se  prêtent  pas 
à  cette  circulation  ,  régulière  qui  préside  au  dépôt  graduel  des 
.couches .fibrineuses  (1).  La  ligature  ne  peut  donc  faire  déposer 
dans  ces  anévrysmes  que  des  caillots  passifs.  Cela  ne  prouve  ni 
pour  ni  contre  la  méthode  d'Anel  Toutes  les  autres  méthodes,  èn 
sont  là.  Cependant  certaines  méthodes,  teUes  que  la  compression 
indirecte  et  le  traitement  de  Valsalva,  agissant  avec  une  plus 
grande  lenteur,  permettent  à  l'anévrysme  de  décroître;  notable- 
ment avant  de  s'oblitérer,  et  peuvent  même  réussir  à  faire  dé- 
poser, dans  la  cavité  de  la  tumeur,  quelques  masses  fibrineuses 
■qui  diminuent  d'autant  le  volume  des  caillots  passifs  et  les 
^chances  de  l'inflammation  ultérieure.  Mais  je  m'empresse  de  re- 
■connaître  que  le  mode  d'action  de  la  méthode  d'Anel  sur  la  tu. 
meurdes  anévrysmes  diffus,  n'est  pas  notablement  inférieui'.  â 
celui  des  autres  méthodes. 

Il  faut  tenir  compte  aussi  de  l'ampleur  de  la  poche  anévrys- 
male.  Toutes  choses  égales  d'aiUeurs,  les  anévrysmes  volumi- 
neux, traités  par  la  méthode  d'Anel,  sont  plus  exposés  que  les 
■autres.à  l'oblitération  .passive,  parce  que  le  filet  de  sang  qui  y 
pénètre  après  la  ligature,  n'en  renouvelle  pas  le  contenu  avec 
une  rapidité  suffisante.  n.'.  h  -, 

i.  Enfin,  le  choix  du  procédé  de  hgature  exerce  la  plus  grande 
influence  sur  la  nature  des  caillots  qui  se  déposent  dans  les  po- 
ches anévrysmales.  Le  procédé  de  Hunter  possède  ici  une  grande 
supériorité  sur  le  procédé  d'Anel,  parce  qu'il  porte  une  atteinte 
beaucoup  moins  profonde  à  la  circulation  de  Vanèvrysme  Le 
procédé  de  Hunter  lui-même  agit  d'une  manière  d'autant  plus 
lavorable,  qu'on  laisse  un  plus  grand  nombre  de  collatérales 
entre,  le  sac  et  la  ligature.  Ces  propositions  n'ont  pas  besoin 
d'être  développées.  En  dépouillant  les  très-nombreuses  observa- 


(')  Voy.  plus  haut,  p.  izi5. 
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lions  que  j'ai  rassemblées  clans  ce  but,  je  trouve  que  les  caillots 
passifs  sont  beaucoup  moins  fréquents  à  la  suite  du  procédé  de 
Hunter  qu'à  la  suite  de  l'autre  procédé.  Celui-ci  a  un  autre  in- 
convénient, La  plaie  de  la  ligature  étant  très-voisine  du  sac,  l'in- 
flammation traumatique  a  beaucoup  de  tendance  à  se  propager 
à  l'anévrysme,  et  cette  cause,  jointe  à  l'action  irritante  des  cail- 
lots ,  provoque  la  suppuration  dans  beaucoup  de  cas  où  la  réso- 
lution aurait  pu  s'effectuer  sans  cette  complication.  Je  trouve, 
d'un  autre  côté,  que  les  hémorrhagies  consécutives  à  la  rupture 
ultérieure  du  sac  sont  plus  communes  lorsqu'on  a  suivi  le  pro- 
cédé de  Hunter,  ce  qui ,  du  reste ,  se  conçoit  sans  difficulté. 

Somme  toute,  ces  deux  procédés  ont  des  avantages  et  des  in- 
convénients qui  se  balancent.  Si  le  procédé  d'Anel  est  inférieur 
dans  son  mode  d'action ,  il  est  supérieur  sous  le  rapport  de  la 
gangrène  et  peut-être  aussi  sous  le  rapport  des  hémorrhagies 
consécutives.  Nous  possédons  maintenant  des  éléments  qui  nous 
permettront  d'établir  un  parallèle  entre  les  deux  procédés  de  la 
méthode  d'Anel;  mais  il  importe  de  légitimer,  par  des  exemples, 
les  assertions  générales  que  j'ai  émises  sur  les  deux  modes  d'ac- 
tion de  la  ligature. 

PBEBIIEa  MODE  d' ACTION.  —  Oblitération  par  des  Caillots  actifs. 

Ce  mode  d'oblitération  est  heureusement  le  plus  fréquent.  Déjà 
solidifiée  au  bout  d'un  petit  nombre  de  jours,  la  tumeur,  constam- 
ment indolente,  revient  promptement  sur  elle-môme,  en  traversant 
les  diverses  phases  qui  ont  été  étudiées  à  l'occasion  des  guérisons 
naturelles  (1).  Elle  durcit  et  diminue  d'abord  rapidement  grâce  à  la 
rétraction  de  la  fibrine,  puis  son  mouvement  rétrograde  se  ralentit 
et  peut  même  s'arrêter  tout  à  fait.  Tantôt  la  masse  flbrineuse 
solide  qui  remplit  le  sac  entre  en  résolution  et  finit  par  se  ré- 
sorber à  peu  près  complètement;  tantôt,  au  contraire,  elle  subit 
une  sorte  d'organisation  qui. lui  permet  de  persister  sans  incon- 
vénient pendant  toute  la  vie,  en  conservant  le  volume  d'une  petite 
pomme,  d'une  noix  ou  d'une  noisette.  Les  malades  chez  lesquels 
cet  heureux  mode  d'oblitération  se  produit  n'ont  à  courir  d'autres 


(1)  Foy.  plus  haut,  p.  183;  voy.  aussi  p.  127  et  sq. 
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chances  d'accidents  que  celles  qui  dépendent  directement  de  la 
présence  de  la  ligature. 

Quant  à  l'artère  qui  supporte  la  tumeur,  elle  s'oblitère  presque 
constamment  et  se  transforme  ,  dans  une  longueur  variable ,  en 
un  cordon  ligamenteux  qui  rend  la  récidive  absolument  impos- 
sible. Dans  les  guérisons  naturelles,  cette  oblitération  est  en 
général  peu  étendue;  souvent  même  elle  ne  dépasse  pas  l'origine 
des  deux  collatérales  les  plus  voisines.  Après  la  ligature,  elle 
s'étend  quelquefois  beaucoup  plus  loin.  Elle  peut  occuper,  par 
exemple,  sur  la  poplitée  une  longueur  de  6  à  8  centimètres.  Cette 
légère  différence  s'explique  par  le  ralentissement  de  la  circula- 
tion ,  consécutif  à  la  ligature.  La  coagulation  fibrineuse  qui  se 
prolonge  dans  l'artère  ne  s'arrête  que  lorsque  le  cours  du  sang 
a  repris  une  assez  grande  rapidité.  Dans  certains  cas  très-excep- 
tionnels ,  on  peut  même  voir  à  la  suite  du  procédé  de  limiter 
l'oblitération  s'étendre  depuis  le  niveau  du  sac  jusqu'au-dessus 
du  point  où  la  ligature  a  été  appliquée.  J'ai  déjà  eu  l'occasion  de 
citer  une  observation  recueillie  par  A.  Cooper,  qui  trouva  l'artère 
principale  du  membre  abdominal  complètement  oblitérée  depuis 
l'origine  de  la  fémorale  profonde  jusqu'à  l'extrémité  infériem-e 
de  la  poplitée  (1). 

Les  cas  de  ce  genre  sont  aussi  rares  que  ceux  où  l'artère  ané- 
vrysmatique  reste  perméable  après  l'oblitération  du  sac.  Cette 
dernière  circonstance,  quoi  qu'en  ait  pu  dire  Scarpa,ne  s'oppose 
nullement  à  la  guérison  et  ne  rend  pas  la  récidive  inévitable. 
Suivant  Scarpa,  un  anévrysme  ne  serait  radicalement  guéri  que 
lorsque  l'artère  anévrysmatique  serait  transformée,  au  niveau  de 
la  tumeur,  et  dans  une  certaine  étendue  au-dessus  et  au-dessous, 
en  une  substance  solide  et  ligamenteuse  (2).  Hogdson  a  fait  jus- 
tice de  cette  erreur,  et  a  montré  par  de  nombreux  exemples  que 
des  guérisons  très-solides  pouvaient  être  obtenues  sans  que  l'ar- 
tère s'oblitérât  au  niveau  de  la  tumeur  (3).  Aujourd'hui  la  chose 
n'est  plus  en  question,  et  tout  le  monde  sait  que  les  anévrysmes 
internes  ne  guérissent  guère  autrement.  Cela  est  plus  rare ,  mais 
nullement  douteux  cependant  pour  les  anévrysmes  externes.  J'ai 

(1)  HeU.  CMnirg.  Tratisact.,yo\.  Il,  p.  254  cl  pl.  V]  (3rd.  cdii.,  1817). 

(2)  Scarpa.  né/lcr.  sur  l'anévrysme,  tr.  fr.  Paris,  1809,  p.  218, 

(3)  HoDGsoN,  Malad.  des  artères,  ir.  fr„  T.  I ,  p.  157  c(  sq. 
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déjà  prouvé,  en  parlant  de  la  compression  directe  et  de  la  gàl- 
vano-puncture,  que  les  anévrysmcs  de  l'humérale  peuvent  guérir 
sans  que  l'artère  perde  sa  perméabilité.  Cette  terminaison  est 
moins  commune  à  la  suite  de  la  ligature,  mais  elle  est  possible 
encore,  et  M.  Figuière,  qui  l'a  mise  en  doute  pour  l'anévrysme 
poplité,  en  a  . pourtant  cité  aussitôt  un  exemple  (1).  Je  m'étonne 
que  cette  contradiction  ne  l'ait  pas  frappé. 

Le  fait  rapporté  par  M.  Figuière  est  cependant  des  plus  authen- 
tiques. Un  malade,  qui  avait  subi  cinq  ans  auparavant  la  ligature 
de  la  fémorale  pour  un  anévrysme  poplité  et  qui  était  resté  parfai- 
tement guéri ,  mourut  à  l'hôpital  Saint-Jean  de  Bruxelles ,  et  fut 
disséqué  par  M.  Bougard.  La  poplitée  était  perméable  dans  toute 
son  étendue;  elle  n'avait  rien  perdu  de  son  calibre  et  ne  présen- 
tait d'autre  changement  qu'un  épaississement  de  ses  parois  au 
niveau  de  l'anévrysme  guéri  (2). 

Cette  giiérison  avec  conservation  de  là  perméabilité  de  Tai'tère 
peut  être  obtenue  également  sur  les  anévrysmes  fusiforthes  trai- 
tés par  la  méthode  d'Anel.  Les  caillots  fibrineux  se  déposent 
dans  tout  le  sac,  excepté  à  sa  partie  centrale  où  il  reste  un  canal 
plus  ou  moins  étroit  qui  continue  à  transmettre  au  bout  inférieur 
de  l'artère  le  sang  apporté  par  le  bout  supérieur.  M.  Collis  lia 
la  fémorale  le  22  janvier  1831  sur  un  homme  atteint  d'anévrysme 
fusiforme  du  jarret.  Le  malade  n'éprouva  aucun  accident  et  resta 
parfaitement  guéri  jusqu'au  mois  de  mars  1834,  époque  où  il 
mourut  de  la  fièvre  {sic).  A  l'autopsie  on  trouva  que  la  tumeur,  pri- 
mitivement grosse  comme  un  œuf  de  dinde,  était  réduite  au  volume 
d'une  noix;  elle  était  dure  et  paraissait  tout  à.fait  solide,  mais  en 
l'incisant  on  trouva  à  sa  partie  centrale  un  canal  assez  large  pour 
permettre  au  sang  de  gagner  directement  le  bout  inférieur  (3). 
Ainsi  il  est  bien  certain  que  les  anévrysmes  traités  par  la  mé- 
thode d'Anel  peuvent  guérir  et  rester  guéris  sans  que  le  cours  du 
sang  soit  intercepté  au  niveau  de  la  tumeur. 

Je  me  hâte  d'ajouter  que  ce  résultat,  très-rare  à  la  suite  du 
procédé  de  Hunter,  n'a  jamais  été  observé  à  la  suite  du  procédé 
d'Anel.  J'en  entreverrais  seulement  la  possibilité  dans  les  cas 

(1)  FiGUiÈnE.  Reclieixlies  sur  l'aniv.  poplitô.  Paris,  18!i5 ,  in-li°,  Tli.  inâiig.»  56, 

(2)  Gat.  mid.  de  Paris,  20  avril  1841 ,  p.  238. 

(3)  Porter.  Observ,  on  Ancurim.  Dublin,  1840,  iii-8",  pi  119: 
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déjà  si  exceptionnels  où  une  collatérale  perméable  et  très-volu- 
niincLise  viendrait  s'ouvrir  directement  dans  la  cavité  du.saCiBrjii 
Malgré  la  persistance  de  la  circulation  dans  l'artère  au  niveau 
de  la  tumeur,  les  anévrysmes  oblitérés  spontanément  par  des  cail- 
lots actifs  n'ont  presque  aucune  tendance  à  récidiver.  Ces  caillots 
ont  une  résistance  suffisante  pour  supporter  sans  se  rompre  le 
cboc  des  ondes  sanguines,  même  dans  l'aorte  où  cette  pression  est 
à  son  maximum,  —  La  récidive ,  d'aillem's  excessivement  rare , 
n'est  possible  que  lorsque  la  masse  flbrineuse  se  décolle  sur  un 
de  ses  bords ,  et  dans  le  nouvel  anévrysme  qui  se.  forme  on, re- 
trouve, parfaitement  intact,  le  caillot  lilDrineux  de  ranévrysme 
ancien.  Les  chances  de  cette  récidive  sont  toujours  très-minimes; 
elles  deviennent  à  peu  près  nulles  lorsque  l'oblitération  a  été  ob- 
tenue par  l'action  de  la  méthode  d'Anel,  parce  qu'une  grande  partie 
du  sang  passe  alors  dans  les  collatérales  et  que  la  tension  intérieure 
du  tronc  artériel  se  trouve  diminuée  d'autant.  Je  n'ose  pas  dire 
que,  dans,  de  pareilles  conditions ,  la  récidive  soit  absolument 
impossible ,  mais  elle  est  tellement  improbable  qu'elle  ne  doit 
nullement  préoccuper  le. chirurgien.  oy. 

La  conservation  de  la  perméabilité  de  l'artère  n'ofiFre,  donc  . pas 
l'inconvénient  signalé  par  Scarpa;  et  elle  a  ie  très-^rand  avantage 
défaire  disparaître,  la  principale  cause  de  la  gangrène  :  loin  d'être 
nuisible ,  comme  on  le  pense  généralement ,  elle  doit , .  au  con- 
traire, êti-e  considérée  comme  favorable,  lien  est  tout,  autrement, 
I  comme  on  le  pense  bien,  si  l'anévrysme  est  obUtéré  par  des  cail- 
llots  passifs,  car  alors  elle  expose  à  divers  accidents  dont  le 
I  moindre  est  la  récidive. 

DEUXIÈME  MODi  d'actiom  DE  LA.  LIGATURE.  —  Oblitération  par  des 

I  caillots  passifs. 

••■  •    ■  •>•••■••"•■■  ■■>'■'  '       "■  .'.-ùzrx- 

L'oblitération  par  des  caiUots  passifs  eçt;  fort  commune  à.  la 

I  suite  de  la  méthode  d'Anel.  Il  est  difficile  d'en  apprécier  exacle- 

II  ment  la  fréquence,  parce  que,  dans  un  grand  nombre  d'observa- 
iitions,  les  modifications  successives  de  la  tumeur  ne  sont  pas 
ji  indiquées ,  de  sorte  que  la  plupart  des  cas  où  les  caillots  passifs 
■  ne  provoquent  aucun  accident  sérieux,  restent  confondus  avec 

ceux  où  la  guérison  s'effectue  au  moyen  des  caillot  actifs.  Malgré 
cette  cause,  qui  rend  nécessairement  les  recherches  incomplètes, 
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les  cas  où  il  est  avéré  que  la  méthode  d'Anel  a  produit  des  caillots 
passifs  sont  si  nombreux  dans  la  science,  que  j'en  ai  sans  diffi- 
culté rassemblé  plus  de  cent,  après  quoi  je  me  suis  arrêté,  ju- 
geant ce  chiffre  suffisant  pour  l'étude  à  laquelle  je  voulais  me 
livrer. 

Dans  les  cas  les  plus  heureux,  les  caillots  passifs  sont  tolérés 
par  l'organisme.  La  tumeur,  qui  avait  paru  solide  pendant  les 
premiers  jours ,  et  qui  était  même  alors  assez  ferme ,  au  lieu  de 
durcir  de  plus  en  plus  et  de  décroître  rapidement,  se  ramoUit, 
devient  fluctuante ,  et  ne  se  résorbe  ensuite  qu'avec  lenteur.  La- 
coste lia  la  fémorale  pour  un  anévi^sme  de  la  partie  inférieure 
de  ce  vaisseau  :  la  tumeur  durcit  d'abord,  puis  devint  mollette, 
et  se  dissipa  lentement  (1).  La  ligature  avait  été  appliquée  très- 
près  du  sac  (procédé  d'Anel).  Pareille  chose  eut  lieu  chez  un 
vieillard,  à  qui  A.  Cooper  avait  lié  la  fémorale  pour  un  anévrysme 
poplité;  les  caillots  se  ramollirent  le  vingt-unième  jour,  et  se  ré- 
sorbèrent ensuite  (2).  Un  autre  anévrysme  'poplité,  opéré  par 
Abernethy,  se  comporta  de  la  même  manière  (3).  Je  citerai  encore 
les  cas  de  MM.  Fleming,  Lloyd  et  J.-D.  Whright,  qui  figm-ent  sur 
le  deuxième  tableau  à  la  lin  du  volume  {ix).  Le  ramollissement 
ultérieur  des  caillots  passifs  n'a  pas  seulement  l'inconvénient 
d'exposer  les  malades  à  une  inflammation  sérieuse  ;  il  a  de  plus , 
même  dans  les  cas  heureux,  le  désavantage  de  retarder  beaucoup 
la  guérison ,  parce  que  la  résolution  de  ces  caillots  ne  s'effectue , 
en  général,  qu'avec  lenteur.  Pelletan  ha  la  fémorale  d'une  femme 
atteinte  d'anévrysme  poplité  :  la  plaie  fut  cicatrisée  le  cinquante- 
deuxième  jour.  «Pendant  ce  traitement,  latmueur  du  jarret  n'avait 
«  perdu  qu'un  tiers  de  son  volume.  On  y  sentait  toujours  la  pré- 
«  sence  d'un  fluide  à  demi  coagulé.  Il  y  avait  une  douleur  consi- 
«  dérable  dans  l'articulation  du  genou  et  dans  celle  du  pied.  La 
«  convalescence  dura  six  mois  entiers.  Ce  ne  fut  qu'au  bout  de  ce 
«  temps,  et  par  le  secours  d'un  bandage  compressif,  que  la  jambe 
«  et  le  pied  cessèrent  de  se  gonfler,  La  tumeur  ne  disparut  qu'au 
«  onzième  mois  (5).  »  La  résorption  fut  plus  lente  encore  dans  le 

(1)  Journ.  de  Sèdillol ,  T.  V,  p.  128. 

(2)  IIODGSON.  Malad.  des  artéi'cs,  ir.  fr.,  T.  Il,  p.  273-275,  en  note. 

(3)  Journal  de  Sèdillot ,  T.  XI ,  p.  168. 

(4)  ^'"  56,  100  et  162  du  deuxième  tableau  à  la  lin  du  volume. 

(5)  Pelletan.  Clin,  ciiirurg.  Paris,  1810,  in-8',  T.  I,  p.  177. 
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cas  de  M.  Mason  Warren.  La  sous-clavière  avait  élé  liée  en  dé- 
cembre 18/i7,  et,  en  décembre  1848,  l'anévrysme  axillaire  était  en- 
core fluctuant  (1).  Bouchet,  de  Lyon,  lia  l'artère  iliaque  externe- 
dans  un  cas  d'anévrysme  inguinal.  Le  sixième  jour  on  trouva  de 
la  fluctuation  dans  la  tumeur;  l'opéré  guérit,  mais  un  autre  ané- 
vrysme  le  fit  succomber  au  bout  de  quatorze  mois,  et,  à  l'au- 
topsie, on  trouva  que  la  première  tumeur  renfermait  un  gros 
caillot  couleur  de  bois  de  noyer,  mollasse ,  humide ,  sans  adhé- 
rence avec  la  paroi  du  kyste  (2).  C'était  évidemment  un  caillot 
passif  qui ,  quatorze  mois  après  l'opération,  n'était  pas  encore 
résorbé.  Enfin ,  dans  le  cas  de  Forster,  la  ligature  de  la  fémorale 
laissa  dans  le  jarret  une  tumeur  qui ,  au  bout  de  deux  ans,  parais- 
sait encore  liquide  (3).  La  résorption,  selon  toutes  probabilités, 
est  ensuite  devenue  complète;  mais  on  n'a  pas  oublié  que  les 
caillots  passifs  peuvent  provoquer  des  accidents  à  une  époque 
beaucoup  plus  tardive ,  et  que,  chez  deux  malades  dont  j'ai  déjà 
parlé ,  ces  caillots ,  obtenus  par  la  réfrigération  ou  par  la  com- 
pression directe,  provoquèrent  des  accidents  mortels  au  bout 
de  trois  ans  dans  un  cas ,  et ,  dans  l'autre  cas ,  au  bout  de  vingt- 
deux  ans  (4). 

Quoi  qu'il  en  soit ,  il  est  certain  que ,  dans  quelques  cas ,  les 
caillots  passifs  ne  donnent  lieu  à  aucun  accident  sérieux,  et  n'ont 
d'autre  inconvénient  que  de  prolonger  la  convalescence.  C'est 
sans  doute  parce  que ,  chez  certains  malades ,  les  tissus  sont  peu 
irritables ,  et  supportent  bien  le  contact  des  corps  étrangers.  11  y 
a  une  autre  circonstance  qui  semble  de  nature  à  atténuer  l'action 
irritante  des  caillots  passifs.  Certains  anévrysmes  renferment 
déjà,  avant  la  ligature,  une  couche- plus  ou  moins  épaisse  de 
fibrine.  Peut-être  aussi ,  dans  quelques  cas ,  l'oblitération  provo- 
quée par  la  ligature  est-elle  en  partie  passive  et  en  partie  fibri- 

(1)  Gaz.  vxéd.  de  Paris,  UU9,  p.  926. 

(2)  Note  de  Breschet  dans  la  irad.  de  Hodgson  ,  Malad.  des  artères  et  des  veiiœa.  Pai  is 
1819,  in-S",  T.  II,  p.  208à2ia.  Le  rédacteur  de  robservalion  dit  que  le  caillot  était  fibiincux  • 
mais  celte  assertion  est  en  cnniradiction  avec  le  reste  de  la  description.  I.a  mollesse  du  caillot , 
son  grand  volume,  sa  couleur  foncée,  prouvent  suirisaminent  que  c'était  un  caillot  passif! 
Ajoutons  qu'il  n'était  pas  feuilleté,  et  qu'il  n'adhérait  pas  aux  parois  du  kyste.  Tous  ces 
caractères  sont  incompatibles  avec  l'idée  d'un  caillot  fibrineux. 

(3)  Tlic  Médical  and  Chirurgical  Revicw.  Lond.,  1795,  in-8",  vol.  1 ,  p.  287. 

W  Voy.  plus  haut,  cas  de  Reïnaud,  p.  177,  p.  256  cl  p.  259.  —  Cas  de  Fheer,  p.  178 
•t  p.  280. 
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neuse.  Plusieurs  couches  de  caillots  actifs  se  déposent  d'abord 
dans  le  sac,  et,  si  un  bouchon  flbrineux  vient  ensuite  à  obturer 
l'oriûce  de  l'anévrysme,  le  reste  de  la  poche  se  remplit  de  cail- 
lots passifs.  On  comprend  ainsi  l'existence  des  deux  ordres  de 
caillots  dans  la  même  tumeur.  Dans  les  cas  de  ce  genre ,  les  cail- 
lots passifs ,  séparés  de  la  paroi  du  sac  par  une  couche  de  fibrine, 
peuvent  perdi^e  leur  action  irritante.  L'un  des  malades  de  Mou- 
linié  nous  en  ofi're  un  exemple  :  l'anévrysme  occupait  la  partie 
inférieure  de  la  fémorale.  On  apphqua  le  procédé  de  Hunier.  La 
ligature  tomba  le  vingt-neuvième  jour,  a  La  tmneur  anévrysmale 
((  diminuait;  sa  circonférence  se  durcissait;  le  centre  seul  était  fluc- 
«  tuant.  Il  paraissait  probable  que  cette  tumeur  se  terminerait  par 
«  un  abcès.  »  Malgré  cela ,  la  résolution  finit  par  s'effectuer,  et  le 
malade  put  commencer  à  se  lever  au  bout  de  quarante  jours  (1). 

Ordinairement  les  caillots  passifs  se  prolongent  jusque  dans 
l'artère,  où  ils  occupent  une  étendue  variable.  Mais  cette  oblité- 
ration de  l'artère  n'est  pas  constante,  et  elle  n'est  quelquefois 
que  passagère;  lorsque  la  circulation  redevient  un  peu  plus 
active,  les  caillots  passifs  sont  brisés  par  le  choc  du  sang,  le 
vaisseau  redevient  perméable  au  niveau  de  la  tumeur,  et  l'ané- 
vrysme se  trouve  dans  les  mêmes  conditions  que  si  l'artère  n'avait 
pas  été  oblitérée. 

La  persistance  de  la  circulation  dans  l'artère  anévrysmatique 
n'offre  pas  d'inconvénients  sérieux  et  offre  môme  quelques  avan- 
tages réels  lorsque  l'anévrysme  est  rempli  de  caillots  actifs.  Ici, 
au  contraire,  eUe  a  des  conséquences  qui  peuvent  devenir  très- 
nuisibles ,  et  les  malades  qui  n'ont  qu'une  récidive  sont  encore 
les  plus  heureux. 

La  récidive  survient  lorsque  l'ondée  sanguine,  après  avoir  dé- 
truit les  caillots  passifs  qui  encombraient  l'artère,  dissocie  et  en- 
traîne à  son  tour  ceux  qui  sont  contenus  dans  le  sac.  Celui-ci 
redevient  ainsi  perméable,  et  la  tumeur  dès  lors  revêt  de  nouveau 
tous  les  caractères  des  anévrysmes.  Ce  serait  peut-être  ici  le  lieu 
d'étudier  en  détail  ces  récidives  dont  les  auteurs  ne  se  sont  pas 
suffisamment  occupés.  Mais  cette  question  me  paraît  digne  d'être 
traitée  à  part.  Ce  sera  l'objet  du  paragraphe  suivant. 


(1)  Journal  universel  et  hebdomadaire,  1832,  T.  IX,  p.  230. 
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Ainsi  les  caillots  passifs  qui  se  déposent  si  souvent  dans  les 
anévrysmes  traités  par  la  méthode  d'Anel,  peuvent  donner  lieu  à 
une  oblitération  définitive,  se  résorber  et  conduire  lentement  à  la 
guérison;  ils  peuvent  encore  être  détruits  par  le  choc  du  sang  et 
conduire  h  la  récidive.  Il  y  a  une  troisième  éventualité,  beaucoup 
plus  commune  que  les  précédentes.  Ces  caillots  inorganisables 
ont  la  plus  grande  tendance  à  se  putréfier  ou  au  moins  à  provo- 
quer une  inflammation  suivie  de  suppuration ,  de  rupture  du  sac 
et  même  d'hémorrhagie. 

J'ai  déjà  décrit  ces  accidents  lorsque  j'ai  étudié  l'oblitération 
passive  dans  toute  sa  généralité  (1)  ;  mais  il  est  nécessaire  d'y 
revenir  ici,  pour  mettre  en  évidence  l'un  des  inconvénients  les 
plus  graves  de  la  ligature.  Les  hémorrhagies  consécutives,  la 
phlébite,  la  gangrène,  la  paralysie  du  membre ,  etc.,  prouvent 
que  cette  méthode  est  dangereuse;  mais  en  y  exposant  les  malades 
on  espère  du  moins  qu'après  avoir  traversé  ces  chances  redou- 
tables, ils  seront  guéris  de  leur  tumeur.  Il  n'en  est  malheureu- 
sement pas  toujours  ainsi.  La  ligature  n'est  pas  seulement  une 
méthode  pleine  de  périls  ;  c'est  encore  une  méthode  défectueuse, 
qui  ne  remplit  pas  la  grande  indication  du  traitement  des  ané- 
vrysmes. Le  but  du  chirurgien  est  de  transformer  une  tumeur 
inquiétante  en  une  tumeur  inoifensive,  une  tumeur  qui  s'accroît 
en  une  tumeur  qui  rétrograde.  L'ancienne  méthode  de  l'ouver- 
ture du  sac  n'a  été  abandonnée  que  parce  que  la  ligature  pro- 
mettait d'atteindre  ce  but.  La  ligature  n'a  pas  tenu  sa  pro- 
messe. On  ne  compte  plus  aujourd'hui  les  cas  où  les  tumeurs 
anévrysmales,  traitées  et  oblitérées  au  moyen  de  la  méthode 
d'Anel,  sont  devenues  le  point  de  départ  d'accidents  ultérieurs, 
et  ont  fini  par  se  rompre,  laissant  les  malades  dans  un  état 
plus  fâcheux  que  s'ils  eussent  subi  l'opération  de  l'ouverture 
du  sac. 

J'avais  eu  d'abord  l'intention  de  placer  sous  les  yeux  du  lec- 
teur le  relevé  des  faits  de  ce  genre  que  j'ai  rassemblés;  mais  j'ai 
dû  renoncer  h  ce  projet  :  la  liste  aurait  été  trop  longue.  Je  n'ai 
môme  pas  jugé  nécessaire  de  pousser  bien  loin  mes  recherches. 
Lorsque  j'ai  eu  réuni  quatre-vingts  observations ,  il  m'a  paru  que 


^'(1)  Voy.  plus  haut,  p.  173, 
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cela  ëtait  suffisant  pour  étudier  des  accidents  dont  la  fréquence 
ne  peut  plus  être  contestée. 

Ces  accidents ,  provoqués  par  la  présence  des  caillots  passifs, 
sont  d'autant  plus  à  craindre,  qu'on  applique  la  ligature  plus  près 
du  sac.  Ils  sont  plus  communs  à  la  suite  du  procédé  d'Anel ,  qu'à 
la  suite  du  procédé  de  Hunter,  et  le  procédé  de  Hunter,  lui-même, 
y  prédispose  en  raison  inverse  du  nombre  et  de  l'importance  des 
collatérales  qui  restent  entre  le  sac  et  la  ligature.  Cette  différence 
vient  en  partie  de  ce  que ,  dans  le  procédé  d'Anel,  l'inflammation 
Iraumatique  est  Irès-rapprochéedu  sac,  et  peut  s'y  propager  aisé- 
ment; mais  elle  vient  surtout  de  ce  que  le  procédé  d'Anel,  portant 
à  la  circulation  anévrysmale  une  atteinte  plus  profonde,  expose, 
plus  que  le  procédé  de  Hunter,  à  la  formation  des  caillots  passifs. 

Cela  explique  pom^quoi  l'inflammation  consécutive  du  sac  est 
surtout  fréquente  dans  les  anévrysmes  rapprochés  du  tronc.  Alors 
en  effet  le  chirurgien  est  obligé  d'appliquer  la  ligature  à  peu  de 
distance  de  la  tumeur.  Les  80  cas  que  j'ai  rassemblés  sont  répar- 
tis de  la  manière  suivante  : 


26 

inguinaux  ou  cruraux.    .  . 

22 

sous-claviers  ou  axillaires.  . 

18 

carotidiens   . 

10 

de  l'iiumérale.  .    .    .  . 

2 

de  la  radiale  

2 

Total.    .  . 

80 

En  comparant  ces  chiffres  à  ceux  qui  expriment  le  degré  de 
fréquence  relative  de  ces  divers  anévrysmes,  je  trouve  que  si, 
dans  les  anévrysmes  poplités,  les  chances  de  l'inflammation  consé- 
cutive sont  représentées  par  10,  elles  s'élèvent  à  16  lorsque  l'a- 
névrysme  est  inguinal  ou  crural;  à  22,  pour  les  anévrysmes  de  la 
carotide,  et  à  25  pour  les  anévrysmes  de  la  sous-clavière  et  de 
l'axillaire.  C'est  parce  que,  pour  l'anévrysme  poplité,  on  applique 
la  ligature  sur  la  fémorale,  à  une  grande  distance  au-dessus  du 
sac;  pour  les  anévrysmes  cruraux,  la  hgature  est  déjà  plus  rappro- 
chée; enfin  pour  les  anévrysmes  inguinaux,  carotidiens,  sous-cla- 
viers ou  axillaires,  on  saisit  toujours  l'artère  très-près  de  la  tumeur. 

Ces  résultats  ne  coïncident  pas  parfaitement  avec  ceux  de 
M.  Norris,  le  seul  auteur  qui  jusqu'ici  ait  accordé  quelque  at- 
tention à  l'inflammation  consécutive  des  anévrysmes  traités  par 
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la  méthode  d'Anel.  D'après  les  relevés  qu'il  a  publiés  il  y  a  quel- 
ques années  dans  le  journal  de  Philadelphie ,  cet  accident  serait 
survenu  treize  fois  sur  156  cas  d'anévrysmes  poplités,  ce  qui  re- 
présente une  moyenne  d'un  peu  plus  de  S"/»;  trois  ibis  sur  20 
anévrysmes  cruraux,  soit  15  "/o  (1)  ;  dix  fois  sur  97  anévrysmes  in- 
fïuinaux  traités  par  la  ligatlire  de  l'iliaque  externe,  soit  environ 
10%  (2)  ;  six  fois  sur  33  anévrysmes  traités  par  la  ligature  de  la 
carotide  primitive,  soit  environ  18%  (3),  et  six  fois  seulement 
sur  56  anévrysmes  traités  par  la  ligature  de  la  sous-clavière , 
c'est-à-dire  à  peu  près  10%  (4).  Mais  les  tableaux  de  M.  Norris 
ont  été  dressés  surtout  au  point  de  vue  de  la  mortalité,  et  l'au  teur 
n'a  parlé  de  l'inflammation  consécutive  que  d'une  manière  acces- 
soire. Aussi,  les  relevés  qu'il  a  faits  sur  ce  dernier  accident  sont- 
ils  loin  d'être  complets;  par  exemple,  il  a  négligé  de  faire  entrer 
en  ligne  de  compte  les  cas  assez  nombreux  où  les  malades  suc- 
combent avant  l'ouverture  de  l'abcès  anévrysmal,  et  il  a  commis 
plusieurs  autres  omissions  qui  l'ont  conduit  à  donner  des  chiffres 
trop  peu  élevés.  Ainsi  dans  son  relevé  sur  les  anévrysmes  traités 
par  la  ligature  de  l'iUaque  externe,  il  dit  que  la  suppuration  du 
sac  s'est  montrée  dix  fois,  et  que  tous  les  malades  ont  guéri.  Mais 
il  faut  y  joindre  trois  autres  malades,  les  n""  2,  40,  et  88,  qui  d'a- 
près le  tableau  ont  succombé  à  la  gangrène  du  sac  anévrysmal. 
De  même ,  dans  son  relevé  sur  la  ligature  de  la  sous-clavière , 
M.  Norris  ne  parle  que  de  six  malades,  dont  deux  seulement  sont 
morts;  mais  il  ajoute  un  peu  plus  loin  que  sur  deux  autres  ma- 
lades ,  les  n"'  19  et  63,  les  anévrysmes  ont  suppuré  et  se  sont  ou- 
verts dans  la  poitrine  ;  en  outre ,  en  parcourant  le  tableau ,  on 
trouve  que  les  n"  2 ,  12 ,  14,  26 ,  28  et  56  ont  été  atteints  d'in- 
flammation et  de  gangrène  du  sac ,  et  qu'ils  ont  tous  succombé. 
Ces  6  cas,  joints  au  U  cas  de  guérison,  et  aux  2  cas  n""  19  et 
63,  dont  il  vient  d'être  question,  constituent  un  total  de  12  cas 
au  lieu  de  6  qu'annonce  M.  Norris.  Ces  remarques  critiques  ne 
s'adressent  qu'à  la  partie  accessoire  des  travaux  de  M.  Norris;  je 

(1)  Norris.  Stalistics  of  thc  Ligature  of  tlic  Fémoral  Artery ,  àans  American  Journal 
o[  ifed.  Sciences,  18W,  vol.  XVHI ,  p.  S29;  voy.  plus  haut,  p.  ^87,  eu  noie,  pour  la  légiTe 
modification  que  J'ai  dû  faire  subir  aux  chiffres  de  M.  Norris. 

(2)  On  Tying  tlie  Iliac  Ai-teries,  dans  Am  Journal,  1807,  vol.  XllI,  p.  20. 
(î)  On  Tying  tlie  Carolid  Arterics,  dans  Am.  Journ.,  XSUl,  vol.  XXV,  p.  2ii. 

W  On  Tying  the  Subclavian  Artery,  dans  Americ.  Journ.,  18'i5,  vol.  X,  p.  18. 
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me  plais  du  reste  à  rendre  hommage  à  l'exactitude  scrupuleuse 
de  ce  savaut  laborieux  qui  a  lu  ei  bien  lu  toutes  les  observations 
originales,  et  qui,  dans  ses  immenses  tableaux,  n'a  pas  même 
commis  une  seule  faute  de  citation. 

Il  est  arrivé  plusieurs  fois  qu'on  a  traité  par  la  ligature  des 
anévrysmes  déjà  atteints  d'inflammation  ou  de  gangrène.  J'en 
ai  cité  plusieurs  exemples  (1).  La  rupture  ultérieure  du  sac  est 
presque  inévitable  alors,  mais  la  ligature  n'est  évidemment  pas 
responsable  de  la  production  d'un  accident  qui  serait  survenu  sans 
elle.  J'ai  eu  soin  de  ne  pas  faire  figurer  ces  faits  dans  mon  relevé. 

L'époque  où  débute  l'inflammation  du  sac  consécutive  à  la  liga- 
ture est  très-variable.  Ce  n'est  guère  avant  la  fin  du  premier  sep- 
ténaire, à  moins  quel'anévrysme  ne  soit  ti-aumatique  et  d'origine 
récente.  M.  Montanini  lia  la  sous-clavière  d'un  jeune  homme  qui 
avait  eu  l'une  des  artères  de  l'aisselle  ouverte  par  Un  coup  de 
pointe;  la  plaie  s'était  réunie  par  première  intention,  et  au  bout 
de  peu  de  jours  un  anévrysme  s'était  formé.  La  ligature  fut  pra- 
tiquée le  16"^  jour;  la  tumeur  cessa  aussitôt  de  battre  *  mais  elle 
s'enflamma  et  se  rompit  six  jours  plus  tard.  On  retira  de  celte 
ouverture  5  onces  de  sang  coagulé,  le  foyer  suppura,  et  le  malade 
guérit  sans  autre  accident  (2). 

.1  Dans  les  anévrysmes  spontanés  et  dans  les  anévrysmes  trau- 
matiques  plus  anciens,  l'inflammation  consécutive  ne  débute 
guère  avant  la  fin  du  premier  septénaire.  L'analyse  des  observa- 
tions que  j'ai  rassemblées  m'a  conduit  à  un  résultat  assez  curieux. 
L'' époque  du  début  de  l'inflammation  n'est  indiquée  que  pour 
cinquante-huit  malades,  savoir  :  .•  (>■• 


-l 

Report.  . 

45 

Du  5*  au  10°  jour.  .  .  . 

.    10  cas. 

Du  30°  au  35°  jour.  .    .  . 

4  cas 

Du  10'  au  15"  jour.  .  . 

.  17 

Du  35°  au  60°  jour.  .    .  . 

4 

Du  15°  au  20°  jour.  .  . 

.  4 

Entre  le  8° mois  elle  12° mois. 

2 

Du  20°  au  25°  jour.  .  . 

1 

2 

Du  25°  au  30°  jour.  .  . 

.  13 

Au  bout  de  14  mois.  .    .  . 

1 

46 

58 

Ainsi,  les  chances  de  l'inflammation  consécutive,  à  peu  près 


(1)  Foi/,  plus  haut,  p.  169  et  p.  170  (en  note),  deux  cas  d'A.  Coopr.n,  im  de  POST,  un 
(le  ïn.  BLizAnn.  —  Koi/.  encore,  p.  UOl  et  aos,  les  deux  cas  où  MM.  Vclpeau  et  Malgaigne 
traiifrent  par  la  ligature  des  anévrysmes  endamniés  à  la  suite  d'une  injection  de  percUlornre. 

(2)  EffemerUli  d(  clinica  medico-eliirurgica.  Napoli,  luglio  183G,  T.  II,  p.  29.u  \  i.  i  • 
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nulles  avant  le  cinquième  jour,  atteignent  leur  maximum  entre 
le  cinquième  et  le  quinzième  jour,  puis  deviennent  très-faibles 
penilant  les  dix  jours  suivants,  pour  s'élever  de  nouveau  à  partir 
du  vingt-cinquième.  Passé  le  trentième  elles  baissent  rapidement, 
sans  toutefois  disparaître  d'une  manière  complète ,  puisqu'on  a 
vu  les  accidents  inflammatoires  et  la  suppuration  survenir  au 
bout  de  huit  mois  (1),  de  10  mois  (2),  d'un  an  (3),  et  même  de 
quatorze  mois  {k). 

L'inflammation  consécutive  du  sac  s'annonce  par  des  symp- 
tômes que  j'ai  déjà  étudiés  d'une  manière  générale,  en  décrivant 
les  conséquences  de  l'oblitération  par  des  caillots  passifs  (5),  et 
que  je  me  bornerai  à  rappeler  ici.  Quelques  jourSj  quelques  se- 
maines, ou  quelques  mois  après  la  ligature,  la  tumeur,  ramollie 
ou  non  à  l'avance,  devient  douloureuse  et  chaude  ;  puis  elle  s'ac- 
croît, en  sçulevantia  peau  qui  s'amincit,  prend  une  teinte  violacée 
et  menace  de  se  rompre.  Quelquefois  la  tumeur,  avant  de  se  ra- 
mollir, commence  par  devenir  plus,  ferme  qu'auparavant;  elle 
acquiert  la  consistance  des  tumeurs  phlegmoneuses,  dont  elle  revêt 
d'ailleurs  les  autres  caractères.  D'autresfois  l'inflammation  marche 
avec  une  moindre  rapidité,  et  le  contenu  du  sac  devient  fluctuant 
avant  que  la  région  ne  soit  chaude  et  douloureuse.  Quels  que  soient 
du  reste  le  début  et  la  marche  de  l'inflammation  consécutive  du 
sac,  elle  donne  lieu  tôt  Ou  tard  à  une  fluctuation  manifeste,  et 
aboutit  presque  infailliblement  à  la  rupture,  à  l'ulcération  ou  à  la 
gangrène  des  téguments.  L'air  alors  pénètre  dans  le  foyer  san- 
guin, et  si  on  n'y  porte  remède  par  des  incisions  convenables,  le 

(1)  Cas  (le  POST,  de  New-York  (  anév.  de  la  carotide;  ouverture  spontanée  près  de  huit 
mois  après  ropéralion  ;  guérison  ).  American  Journal  of  Med.  Se,  18*7,  vol  XIV   d  lu 
n«  5,  et  p.  2a.  Il'-'") 

(2)  Cas  de  SALOMON  ( anév.  iliaque  traité  par  la  ligature  de  l'iliaque  primitive;  ouverture 
spontanée  au  bout  de  dix  mois;  mort;.  Americ.  Journal  of  Med.  Sc.,mi,yol  XIII 
p.  2U»  17*  , 

(3)  Cas  de  DuPCYinEN  (anév.  axillaire  ;  suppuration  un  an  aprfcs  la  ligature  ;  incision  ;  gué- 
nson  ;  dans  Dwl.  de  mèd.  et  de  cMr.  prat.  en  15  vol.,  art.  AivÉvnYSME,  T.  U,  p.  m  )  -  Cas 
de  LAWRENCE  (anév.  poplité  ;  ligature  de  la  fémorale  en  oct.  1813.  Le  malade  rentre  à  l'hôpital 
dans  1  au.omne  de  18ia,avecun  abcès  au  niveau  de  la  tumeur;  incision;  il  s'écoule  une 

r,„???  ""^"^  16<=omposés;  guérison).  Med.Cliirurg.  Transactions,  vol.  VI, 

p.  203,  2nd.  ed.  Lond.,  1810. 

(4)  Cas  de  Péage  (  anév.  inguino-iliaquc  ;  ligature  de  l'iliaque  primitive  ,  en  août  1802  ).  - 

n  nov.  1843,  la  tumeur  s'accroît  ;  nucluation  sans  battements;  ouverture  spontanée.  - 

yuciques  jours  plus  tard,  hémorrhagie,  suivie  de  plusieurs  autres;  mort).  American  Journal 
Of  Med.  Se,  mi,  vol.  XIII ,  p.  25. 

(5)  Voy.  plus  haut ,  p.  173. 


pus  et  le  sang  contenus  dans  cette  cavité  se  décomposent,  se  pu- 
tréfient et  peuvent  donner  lieu  aux  plus  terribles  accidents. 

L'ouverture  spontanée  de  la  poche  peut  survenir  de  trois  ma- 
nières différentes.  Tantôt  les  caillots  ramollis  provoquent  une  in- 
flammation peu  intense  qui  n'aboutit  pas  d'emblée  à  la  suppura- 
tion. Le  sac  sécrète  simplement  de  la  sérosité  qui  se  môle  aux 
caillots  passifs  et  les  dissout  en  partie  ;  la  tumeur  s'accroît  sans 
signes  bien  manifestes  d'inflammation.  Puis  la  peau  qui  la  re- 
couvre s'amincit,  devient  violette,  et  il  se  fait  en  un  point  une 
petite  rupture  à  travers  laquelle  s'écoule  une  sérosité  sanglante. 
La  tumeur  cependant  ne  s'aflaisse  pas.  Jusqu'alors  le  malade  n'a 
presque  point  souffert  ;  mais  bientôt  l'air  pénètre  dans  le  foyer, 
le  sang  s'y  putréfie  et  une  violente  inflammation  ne  tarde  pas  à 
éclater.  Ainsi  le  sac  peut  se  rompre  avant  la  suppuration.  C'est  ce 
qui  eut  lieu,  par  exemple,  sur  le  nommé  Vegrini  à  qui  Scarpa  avait 
lié,  trente-six  jours  auparavant,  l'artère  fémorale  pour  le  guérir 
d'un  anévrysme  poplité  (1). 

L'ouverture,  dans  les  cas  qui  précèdent,  est  la  conséquence 
d'une  sorte  de  rupture;  elle  survient  lentement  et  semble  due  à 
la  distension  croissante  de  la  poche,  dont  les  parois  sont  du  reste 
ramollies  par  l'inflammation.  Il  est  plus  commun  de  voir  la  tu- 
meur se  comporter  à  la  manière  d'un  abcès  sanguin  ordinaire. 
Une  inflammation  phlegmoneuse  s'allume  autour  des  caillots;  le 
sac  sécrète  du  pus  en  abondance  et,  au  bout  d'un  petit  nombre 
de  jours ,  la"  tumeur  s'ouvre  comme  un  abcès,  laissant  écouler  à 
l'extérieur  un  mélange  de  pus  sanguinolent  et  de  caillots  passifs 
plus  ou  moins  dissociés.  Ce  mélange  offre  quelquefois  l'aspect 
d'une  bouillie  de  couleur  chocolat  ou  lie  de  vin ,  et  on  y  trouve 
fréquemment  les  caractères  d'une  putréfaction  avancée.  Des  gaz 
fétides  s'échappèrent  d'un  anévrysme  inguinal  ouvert  par  M.  Law- 
rence trente -trois  jours  après  la  ligature  (2),  et  dans  un  cas 
semblable  d'Abernethy  les  caillots  étaient  dans  un  tel  état  de 
putréfaction  qu'ils  colorèrent  en  noir  les  instruments  d'argent 
avec  lesquels  on  les  mit  en  contact  (3). 

(1)  SCABPA.  De  l'anévrysme  ,  irad.  fr.  par  Delpech.  Paris  ,  1809 ,  in-8°,  p.  ÛS4 ,  obs.  II. 

(2)  Med.  Cliirurg.  Transactions,  vol.  VI ,  p.  205  (2'  cd.  Lond.,  1819,  lii-8°). 

(S)  Abeknethy.  Siirgical  Observât,  on  tlie  Local  Discasrs  and  on  Aneurism.  I.ond., 
1826  ,  in-8",  8tli.  ertit,,  p.  500. 
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Enfin,  l'anévrysme  s'ouvre  quelquefois  par  un  troisième,  méca- 
nisme. La  pression  exercée  par  la  tumeur  sur  les  parties  molles 
enflammées  détermine  la  formation  d'une  eschare  dont  la  chute 
donne  issue  au  contenu  du  sac.  La  production  de  cette  gangrène 
est  favorisée  par  la  présence  de  la  ligature  qui  intercepte  en  partie 
In  cours  du  sang.  On  sait  que  les  tissus  dont  la  vitalité  est  déjà 
compromise  se  sphacèlent  plus  facilement  que  les  autres  sous 
l'influence  de  l'inflammation.  La  gangrène  est  ordinairement 
limitée  aux  tégmnents  qui  recouvrent  le  sac;  mais  elle  peut 
s'étendre  beaucoup  plus  loin.  Le  malade  à  qui  Delaporle  avait 
lié  l'iliaque  externe  pour  un  anévrysme  inguinal  alla  bien  jus- 
qu'au douzième  jour.  Mais  alors  la  tmneur  s'accrut,  la  peau  cor- 
respondante devint  pourpre  et  se  couvrit  de  phlyctènes.  Cette 
gangrène  gagna  la  cuisse;  elle  descendit  en  quarante-huit  heures 
jusqu'au  voisinage  du  genou,  et  le  malade  succomba  le  quator- 
zième jour  avant  que  la  mortification  ne  fût  limitée  (1). 

L'intensité  de  l'inflammation  suffit  à  elle  seule  pour  déterminer 
la  mort  de  quelques  malades ,  qui  succombent  avant  même  que 
le  sac  n'ait  eu  le  temps  de  se  rompre.  Cette  terminaison  est  sur- 
tout à  craindre  lorsque  l'anévrysme  occupe  la  carotide,  à  cause 
de  la  compression  qu'il  exerce  sur  la  trachée  et  sur  l'œsophage. 
La  malade  sur  laquelle  la  ligature  de  la  carotide  primitive  fut 
pratiquée  pour  la  première  fois,  en  offrit  un  fâcheux  exemple. 
Les  ligatures  se  détachèrent  sans  accident  le  onzième  jour;  la 
tumeur  continua  à  décroître  jusqu'au  quatorzième  jour,  puis  elle 
s'enflamma  et  devint  tellement  volumineuse  qu'elle  rendit  la  dé- 
glutition tout  à  fait  impossible.  L'opérée  succomba  le  dix- 
neuvième  jour.  A  l'autopsie,  A.  Cooper  trouva  dans  la  poche 
anévrysmale  une  grande  quantité  de  pus  mêlé  de  caillots  san-  • 
guins.  L'inflammation  s'était  propagée  au  larynx  et  à  la  tra- 
chée (2). 

D'autres  fois,  la  tumeur,  en  se  développant,  comprime  les 
artères  collatérales  qui  l'entourent  et  qui,  jusqu'alors,  avaient 
entretenu  la  circulation,  de  sorte  que  le  membre  tombe  en  gan- 

(1)  HODCSON.  iïalacl.  de,  <wt.  et  des  oeinc»  ,  éMi.  lïannaise.;  Paris  ,1 181'J ,  in-H-,  T.  111, 
p.  201  ;  note  (le  nrcschel.  >    -J  . 

(2)  Med.  Chintrg.  Traiisnrt,,  vol.  I ,  p.  S. 
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grène  (1).  Il  ne  faut  pas  confondre  celte  gangrène  générale  avec 
la  o'ansrône  locale  qui  se  manifeste  au  niveau  de  la  tumeur  et 
qui  est  beaucoup  plus  fréquente. 

Quelquefois,  enfin,  le  contenu  de  l'anévrysme,  au  lieu  de  se 
porter  vers  l'extérieur,  ravage  le  tissu  cellulaire,  dissèque  les 
muscles,  dénude  les  os,  et  détermine  des  lésions  tellement  pro- 
fondes que  les  malades  qui  survivent  conservent  un  membre 
difforme,  rétracté  et  impuissant.  On  a  vu  le  pus  et  les  caillots 
pénétrer  dans  une  articulation  voisine  (2);  les  anévrysmes  de 
l'axillaire  peuvent  même  s'ouvrir  dans  l'intérieur  de  la  poitrine; 
cette  dernière  terminaison  s'est  présentée  deux  fois.  Le  premier  fait 
appartient  à  M.  Gross.  La  sous-clavière  fut  liée  le  18  février  1841; 
la  tumeur  anévrysmale  s'oblitéra  et  diminua  peu  à  peu;  mais,  à 
partir  du  15  mars,  elle  devint  douloureuse;  le  lendemain,  elle  dis- 
parut tout  à  coup;  elle  s'était  vidée  dans  l'intérieur  de  la  plèvre, 
ainsi  qu'on  le  reconnut  à  l'auscultation  et  à  la  percussion.  Le  ma- 
lade mourut  le  20  mars,  et  à  l'autopsie  on  trouva,  entre  la  première 
et  la  deuxième  côte,  une  ouverture  qui  faisait  communiquer  le  sac 
avec  la  cavité  pleurale  ;  celle-ci  renfermait  envii^on  trois  pintes 
de  sérosité  sanglante  où  flottaient  les  débris  des  caillots  de  l'ané- 
vrysme (3).  —  L'opéré  de  M.  Bullen  fut  moins  malliem'eux  :  la 
sous-clavière  avait  été  liée  le  3  avril  1823  ;  le  21,  la  tumeur  com- 
mença à  s'enflammer,  à  s'accroître,  et  donna  des  signes  évidents 
de  suppuration;  le  29,  le  malade,  dans  un  paroxysme  de  tous, 
expectora  huit  onces  de  pus  sanguinolent,  et  immédiatement 
après  on  constata  que  la  tumeur  était  réduite  de  moitié.  On  flt 
alors  à  l'anévrysme  une  ponction  q,ui  donna  issue  à  cinq  onces 
de  la  même  matière ,  et  finalement ,  après  avoir  présenté  des 
symptômes  fort  curieux,  le  malade  guérit  au  bout  de  quatre- 
vingt-douze  jours  {k). 

Mais  les  faits  de  ce  genre  sont  exceptionnels  ;  en  général ,  la 
tumeur  s'ouvre  du  côté  de  la  peau  suivant  l'un  des  mécanismes 
que  j'ai  décrits,  ou  encore,  le  chirurgien,  sans  attendre  cette 

(1)  Cas  de  Hilton,  Tlie  Lancet ,  1851 ,  vol.  1,  p.  Gftl. 

(2)  Cas  de  Luke  (anév.  poplilû),  Med.  Times  and  Gazelle,  1853,  vol.  11,  p.  Ull. 

[i)  Western  Journ.  Mcd.  and  Sur  y.,  jimc  IS'il,  — cl  Avierican  Journ.  of  Med.  Se, 
1845,  vol.  X,  p.  19. 

(4)  Amer.  Journ.-,  1845,  vol,  X,  p.  19,  liic:  de  Lundon  Médical  liepository,  vol.  XX. 
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ouverture  spontanée,  pratique  une  incision  qui  lui  permet  d'éva- 
cuer le  pus  et  les  caillots  altérés.  Le  malade  alors  se  trouve 
exposé  à  toutes  les  chances  fâcheuses  qui  accompagnent  l'opé- 
ration ancienne  de  l'ouverture  du  sac,  et  le  danger  est  d'autant 
plus  grand  que  l'inflammation  anévrysmale  est  survenue  à  une 
époque  plus  rapprochée  du  jour  où  l'artère  a  été  liée. 

Beaucoup  d'opérés  meurent,  épuisés  par  l'abondance  delà  sup- 
pm-ation,  d'autres  succombent  aux  érysipèles,  aux  phlegmons 
diffus,  aux  phlébites,  dont  la  plaie  est  très -souvent  le  point 
de  départ;  mais  l'accident  le  plus  formidable  est  Vhémorrhagie 
consécutive. 

Je  ne  parle  pas  des  hémorrhagies  que  peut  fournir  l'artère  au 
niveau  de  la  Ugature,  mais  de  celles  qui  se  font  jour  à  travers  le 
sac  entr'ouvert.  Cet  accident  est  loin  d'être  rare,  et,  chose 
étrange  pourtant,  les  auteurs  classiques  en  ont  à  peine  parlé.  Les 
deux  faits  cités  par  Hodgson  ont  même  été  oubliés.  On  s'imagine 
généralement  que  l'abcès  du  sac  n'a  que  la  gravité  d'un  abcès  ou 
d'un  phlegmon  ordinaire  ;  on  compte  que  la  ligature  placée  plus 
haut  sur  l'artère  doit  suflu-e  pour  empêcher  le  sang  de  revenir 
dans  l'orifice  de  l'anévrysme;  c'est  une  profonde  erreur.  Lorsque 
les  caillots  passifs  qui  remplissaient  le  sac  ont  été  évacués,  ceux 
qui  obturent  l'artère  ont  toute  chance  de  se  ramollir  à  leur 
tour,  et  cela  explique  la  production  des  hémorrhagies  consécu- 
tives. 

Je  ne  puis  préciser  d'ime  manière  rigoureuse  le  degré  de  fré- 
quence de  ce  redoutable  accident.  Sur  mes  quatre-vingts  ma- 
lades, il  y  en  a  eu  trente  qui  ont  eu  des  hémorrhagies  consécu- 
tives; il  est  certain,  pour  quatre  d'entre  eux,  que  le  sang  venait 
de  l'artère  au  niveau  de  la  ligature;  il  y  a  sept  observations  où 
la  source  de  l'iiémorrhagie  n'est  pas  indiquée;  enfin,  dans  les 
dix-neuf  autres  cas,  il  est  positif  que  le  sang  s'est  échappé  à 
travers  l'ouverture  du  sac. 

En  laissant  de  côté  les  sept  observations  douteuses,  nous  trou- 
vons encore  que  l'hémorrhagie  par  le  sac  s'est  montrée  dix-neuf 
fois  sur  soixante -treize  malades  atteints  d'inflammation  anévrys- 
male consécutive  à  la  ligature.  Ce  chiffre,  qui  représente  une 
moyenne  de  26  p.  100,  est  encore  au-dessous  de  la  vérité,  car 
il  est  fort  probable  que  sur  plusieurs  des  sept  malades  dont 
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l'observalion  osl  inconiplcMo,  le  sang  ('laii.  nncore  fourni  par 
le  sac. 

Il  y  a  vraiment  lieu  de  s'éloiiner  que  les  auleurs  aient  accordé 
si  peu  d'attention  à  un  accident  aussi  dangej-eux  et  aussi  fré- 
quent. L'Iiistoire  de  la  ligature  a  été  écrite  jusqu'ici  avec  un 
optimisme  qui  ressemble  à  de  la  partialité.  En  i-éagissant  contre 
cet  excès  d'indulgence,  je  crains  parfois  de  donner  dans  un  excès 
contraire;  mais  les  faits  sont  là  pour  légitimer  la  sévérité  de  mes 
appréciations. 

L'hémorrliagie  par  le  sac  peut  survenir  au  moment  même  où  le 
contenu  de  l'anévrysme  s'échappe  à  l'extérieur,  à  travers  une 
ouverture  spontanée  ou  artificielle.  Le  pus  et  les  caillots  s'écou- 
lent d'abord,  et  quelques  instants  après  le  sang  artériel  jaillit  en 
abondance.  M.  Lawrie  rapporte  l'observation  d'un  homme  à  qui 
on  lia  l'axillaire  pour  un  anévrysme  de  l'artère  humérale.  Le  sac 
s'enflamma,  se  sphacéla  et  se  rompit  le  trente -septième  jour. 
Immédiatement  après  l'issue  des  caillots,  le  sang  artériel  s'élança 
à  travers  la  plaie ,  et  il  fallut  pratiquer  la  désarticulation  de  l'é- 
paule. Le  malade  guérit  (1).  Dans  un  autre  cas,  emprunté  par 
Hodgson  à  A.  Gooper,  un  anévrysme  poplité  s'ulcéra ,  et  s'ouvrit 
le  dixième  jour  après  la  ligature  ;  il  y  eut  encore  hémorrhagie  im- 
médiate, et  l'amputation  delà  cuisse  parut  indispensable.  J'ignore 
quel  fut  le  résultat  de  cette  dernière  opération  (2).  Il  est  facile  de 
comprendre  la  production  de  ces  hémorrhagies  consécutives  à 
l'ouverture  d'une  tumeur  hnperméable  au  sang.  L'artère,  au  ni- 
veau de  l'anévrysme,  est  oblitérée,  comme  le  sac,  par  des  caillots 
passifs;  mais  eUe  reste  perméable  au-dessus  et  au-dessous  de 
cette  oblitération.  Lorsque  le  sac  est  ouvert,  le  bouchon  artériel 
n'est  plus  soutenu;  il  cède,  et  l'hémorrhagie  survient. 

Au  surplus,  le  danger  de  l'hémorrhagie  est  beaucoup  moindre 
au  moment  où  la  tumeur  se  vide,  qu'il  ne  le  devient  quelque 
temps  après.  Le  plus  souvent,  le  caillot  passif  qui  occupe  le  tronc 
de  l'artère  ne  cède  pas  tout  de  suite  à  l'effort  du  sang;  il  résiste 
d'abord  assez  bien;  mais  le  contact  de  l'air,  celui  du  pus,  le 
ramollissent  peu  à  peu;  puis  la  circulation  devient  à  chaciue 

(1)  London  Médical  Gazette,  im,  T.  XXXI,  p.  TIO. 

(2)  Hodgson.  Malud.  des  artères,  ir.  fr.,  T.  l,  p.  363, 
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instant  plus  énergique  au-dessus  de  lui,  par  suite  de  la  dilatation 
(les  collatérales.  Il  n'en  faut  pas  davantage  pour  expliquer  la  fré- 
quence des  hémorrhagies  consécutives  h  la  rupture  du  sac. 

L'époque  où  cède  le  caillot  passif,  qui  sépare  seul  le  malade  de 
l'héniorrhagie,  est  très-variable  :  tantôt  il  ne  résiste  que  quel- 
ques heures,  d'autres  fois  il  se  maintient  pendant  plusieurs  jours- 
beaucoup  de  malades,  enfin,  guérissent  ou  meurent  sans  éprou- 
ver la  moindre  liémorrhagie.  Citons  quelques  exemples  à  l'appui 
de  ce  qui  précède. 

Bii-ch  avait  appliqué  le  procédé  d'Anel  au  traitement  d'un  ané- 
vrysme  fémoral.  Le  neuvième  jour,  la  tumeur  s'enflamma-  le 
malade  éprouva  bientôt  des  accidents  généraux  formidables.' Le 
quatorzième  jour,  la  poche  anévrysmale  se  rompit;  il  s'écoula  de 
la  sérosité  et  du  sang  grumeleiLx.  II  n'y  eut  pas  d'hémorrha-ie 
unmédiate;  mais,  le  soir,  un  filet  de  sang  artériel  se  fit  jour  à 
travers  la  plaie,  et  le  malade,  déjà  presque  anéanti  par  les  graves 
accidents  qu'il  avait  éprouvés,  succomba  en  quelques  instants  (1) 
Dans  un  cas  d'anévrysme  poplité  recueilli  h  Deal  Naval  Hospital 
la  chute  d'une  eschare  formée  sur  la  tumeur  après  la  ligatui'e' 
laissa  écouler  une  matière  fétide.  On  injecta  du  lait  tiède  dans  le 
sac,  et,  le  soir  même,  il  survint  une  hémorrhagie  si  effrayante 
que  le  chirurgien  se  crut  obhgé  de  couper  la  cuisse.  Le  malade 
mourut  (2).  L'hémorrhagie  survint  vingt-quatre  heures  après 
1  ouverture  du  sac  chez  un  homme  à  qui  M.  Solly  avait  lié  la  ca- 
rotide vingt-cinq  jours  auparavant.  Le  jet  de  sang  fut  si  fort,  qu'il 
s  élança  à  3  pieds.  Les  tamponnements,  les  styptiques,  le  per- 
chlorure  de  fer,  n'empêchèrent  pas  l'hémorrhagie  de  reparaître 
es  jours  suivants,  et  le  malade  mourut  le  trentième  jour  après  la 
ligature  (3).  Ce  fut  seulement  trois  jours  après  l'incision  du  sac 
et  trente-neuf  jours  après  la  ligature,  que  survint  l'hémorrhaoiè 
sur  un  opéré  de  M.  Porter.  Malgré  tout  ce  qu'on  put  faire,  d« 
nouvelles  hémorrhagies  se  succédèrent  les  jours  suivants,  et  fini- 
rent par  tuer  le  malade  (/.).  Dans  un  cas  d'Hodgson,  l'hémorrha- 
gie eut  heu  Six  jours  après  l'ouverture  d'un  anévrysmc  poplité, 

(1)  Journal  de  Vandermonde.  Paris,  1787,  in.12,  T.  hX\  »  /,07 

(2)  American  Journal  of  Mrd.  Se    17ùo   vni    vv.,  ' 

(3)  .^fedical  Timesand  ma!  vo..' ,7  p  îo  '  ^ 
(")  P0HT.„.  OI;,crv.on  AneurLsm.  Uul.li,.,  18^0 ,  i„.8",  „. 
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et  trente-neuf  jours  après  la  ligature  de  l'artère  fémorale.  Elle  se 
reproduisit  un  grand  nombre  de  fois  jusqu'à  la  mort  du  malade, 
qui  survint  douze  jours  ;  plus  tard  (1).  M.  Seutin  lia  la  fémorale 
pour  un  anévrysme  poplité.  Le  fil  tomba  le  dixième  jour;  et  la 
plaie  fut  complètement  cicatrisée  le  vingt-sixième  jour.  Tout  per- 
mettait de  croire  que  le  malade  était  guéri;  mais,  quelque  temps 
après,  la  tumeur  s'enflamma,  il  fallut  l'ouvrir  pour  donner  issue 
au  pus  et  au  sang  grumeleux  qu'elle  renfermait.  Le  septième  jour 
après  cette  incision,  une  grave  liémorrbagie  se  déclara.  On  agran- 
dit l'ouverture,  on  tamponna  exactement  le  fond  de  la  plaie,  et 
cette  fois,  du  moins ,  le  malade  se  rétablit  (2).  Un  opéré  de  Larrey 
fut  moins  heureux.  L'anévrysme,  qui  occupait  encore  le  creux 
du  jarret,  diminua  de  volume  après  la  ligature  de  la  fémorale, 
mais  resta  fluctuant  et  finit  par  se  rompre.  Larrey  débrida  l'ou- 
verture et  fit  l'extraction  des  caiUots  ;  au  bout  de  plusieurs  jours, 
une  hémorrhagie  se  déclara ,  et  le  malade  succomba  vingt-un 
jours  après  la  ligature  (3).  On  voit  que  cette  grave  variété  d'hé- 
morrhagies  consécutives  peut  se  manifester  à  des  époques  très- 
variables.  Le  malade  y  reste  exposé  jusqu'à  ce  que  la  plaie  de 
l'abcès  soit  cicatrisée.  Dans  un  cas  de  M.  Coates,  cet  accident 
se  déclara  pour  la  première  fois  vingt  jours  après  l'incision  du 
sac,  et  se  renouvela  à  plusieurs  reprises  jusqu'à  la  mort  de  l'o- 
péré {k). 

Les  chances  d'hémorrhagie  par  le  sac  sont  d'autant  moindres, 
que  l'inflammation  et  la  rupture  de  l'anévrysme  surviennent  à 
une  époque  plus  éloignée  du  jour  de  la  ligature  ;  mais  elles  ne  dis- 
paraissent jamais  complètement,  et  il  se  trouve  précisément  que 
celui  de  tous  les  opérés  qui  a  éprouvé  les  accidents  les  plus  tar- 
difs a  succombé  à  une  hémorrhagie  consécutive.  M.  Peace  lia  l'ar- 
tère iliaque  primitive  au  mois  d'août  1842,  sur  un  homme  atteint 
d'anévrysme  inguino-iliaque  ;  cinq  mois  après  le  malade  fut  con- 
sidéré comme  guéri.  Sa  tumeur,  en  effet,  était  réduite  à  un  petit 
volume,  elle  diminuait  toujours  et  était  tout  à  fait  indolente.  Gela 
dura  jusqu'au  mois  de  novembre  1843,  mais  alors,  plus  de  qua- 

(1)  IlODGSON.  Malad.  des  artères,  tr.  fr.,  T.  I,  p.  361. 

(2)  riieLnncet,  1851,  vol.  II,  p.  320. 

(3)  Journal  de  Sédillot ,  T.  LXVI ,  p.  399  (  1819  ]. 
(Il)  Jour  liai  de  Sédillot,  1822,  T.  LXXX  ,  p. 'il3. 
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/or^e  mois  après  l'opération,  la  tumeur  s'accrut,  atteignit  le  vo- 
lume d'une  orange,  devint  molle,  fluctuante,  et  souleva  la  peau 
qui  prit  mie  teinte  violacée.  11  n'y  avait  du  reste  ni  souffle  ni 
pulsations.  Quelques  jours  après  le  sac  s'ouvrit  spontanément, 
puis  il  survint  une  hémorrhagie  qu'on  arrôta  au  moyen  de  la 
compression  directe,  mais  de  nouvelles  liémorrhagies  se  produi- 
sirent bientôt  et  le  malade  mourut  (1). 

Le  diagnostic  des  liémorrhagies  par  le  sac  est  en  général  fort 
simple;  néanmoins,  lorsque  l'anévrysme  se  rompt  avant  d'avoii- 
suppuré,  on  peut  prendre  pour  une  hémorrhagie  le  brusque  écou- 
lement des  caillots  passifs  ramollis  qui  remplissaient  la  tumeur. 
Cette  erreur  a  été  plusieurs  fois  commise,  notamment  dans  le  cas 
de  M.  !\Ioulaud  de  Marseille  (2)  ;  mais  il  est  toujours  facile  de  l'évi- 
ter en  tenant  compte  de  la  couleur  et  de  la  consistance  du  liquide 
qui  s'échappe  à  travers  l'ouverture  ;  ce  liquide  est  noir,  grume- 
leux et  n'ofi're  aucune  ressemblance  avec  le  sang  artériel.  D'ail- 
leurs, l'afifaissement  de  la  tumeur  est  toujours  proportionnel  au 
volume  des  matières  évacuées,  et  cela  suffit  amplement  pour  évi- 
ter toute  méprise. 

Il  y  a  pourtant  une  circonstance  qui  pourrait  rendre  incertain 
le  diagnostic  de  ces  hémorrhagies.  Lorsque  la  ligature  est  prati- 
quée très-près  de  l'anévrysme,  la  tumeur  se  rompt  quelquefois 
dans  la  plaie  de  l'opération,  et  lorsqu'une  hémorrhagie  se  mani- 
feste, on  peut  se  demander  si  elle  vient  du  sac  ou  du  bout  supé- 
rieur de  l'artère  liée.  Je  prévois  telles  circonstances  où  cette  in- 
certitude pourrait  être  fort  pénible  poiu-  le  chirurgien,  mais  je 
n'y  insiste  pas  plus  longtemps  parce  que,  dans  tous  les  cas  pu- 
bliés jusqu'à  ce  jour,  le  diagnostic  a  été  tout  à  fait  évident. 

Le  pronostic  des  hémorrhagies  par  le  sac  est  extrêmement 
fâcheux;  c'est  peut-être  le  plus  grave  de  tous  les  accidents  de  la 
méthode  d'Anel.  Sur  les  dix-neuf  malades  dont  j'ai  rassemblé  les 
observations,  treize  ont  succombé,  un  quatorzième  a  subi  l'am- 
putation de  la  cuisse,  et  l'observation  s'arrête  là,  d'où  il  est  permis 

'  (1)  American  Journal  ofMccL  Sciences,  mi,  vol.  Xm,  p.  25. 
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de  conclure  que  l'issue  n'a  pas  été  favorable  (1).  Un  quinzième 
malade  a  subi  la  désarticulation  de  l'épaule,  et  a  du  moins  sur- 
vécu (2).  Les  quatre  autres  malades  ont  guéri  sans  amputation, 
mais  deux  d'entre  eux  n'avaient  que  des  anévrysmes  de  l'artère 
radiale,  et  se  trouvaient  par  conséquent  dans  des  conditions  fort 
avantageuses  (3). 

Contre  ce  redoutable  accident  la  chirurgie  ne  dispose  que  de 
ressources  bien  infidèles.  Dans  les  cas  déjà  cités  d'A.  Cooper  et 
de  M.  Lavi^rie,  et  dans  le  cas  anonyme  recueilli  à  Deal  Naval  Hos- 
pital  {ii),on  a  été  obligé  de  sacrifier  le  membre;  l'un  des  malades 
est  mort,  l'autre  a  guéri,  et  on  ne  sait  ce  que  le  troisième  est  de- 
venu. Mais  l'amputation  est  mi  moyen  aussi  incertain  que  cruel 
et  n'est  d'ailleurs  applicable  qu'à  un  certain  nombre  d'ané- 
vrysmes.  L'application  d'une  deuxième  ligature  au-dessus  de  la 
première  arrête  pom'  un  temps  l'hémorrhagie ,  mais  celle-ci  re- 
paraît presque  inévitablement  au  bout  de  quelques  jours.  Je  ne 
connais  aucun  cas  où  ce  traitement  ait  réussi.  M.  Chaumet,  chi- 
rurgien de  l'hôpital  Saint-André,  à  Bordeaux,  est  parvenu  dans 
un  cas  d'anévrysme  traumatique  de  la  radiale  au  poignet,  à  ré- 
primer définitivement,  au  moyen  de  la  ligature  de  la  cubitale,  une 
hémorrhagie  consécutive  fournie  par  le  sac  entr' ouvert,  hémor- 
rhagie  qui  durait  déjà  depuis  cinq  jours,  et  qui  s'était  manifestée 
vingt-six  jours  après  la  ligatm-e  de  la  radiale  (5).  Ce  succès  est 
encourageant;  je  ferai  pourtant  remarquer  qu'un  anévrysme  situé 
sur  le  trajet  d'une  arcade  artérielle  se  trouve  dans  des  conditions 
toutes  spéciales.  J'ai  malheureusement  heu  de  croire  que  par- 
tout aillem-s  l'application  d'une  seconde  ligature  indirecte  serait 
presque  toujours  incapable  d'arrêter  définitivement  l'hémorrhagie 
du  sac. 

La  ligature  directe  de  l'artère  immédiatement  au-dessus  et  im- 
médiatement au-dessous  du  sac  aurait  plus  de  chances  de  succès 
si  elle  était  applicable  ;  mais  comment  trouver  et  isoler  le  vais- 

(1)  Cas  d'A.  COOPEB ,  lilê  dans  Hodgson  ,  Malad.  des  artères,  tr.  fr.,  ï.  I ,  p.  363-36'i. 

(2)  Cas  de  LiWRiE ,  dans  Loiidon  Med.  Gazelle,  1842 ,  ï.  XXXI ,  p.  710. 

(5)  Cas  de  Cuachet,  dans  Coinple  rendu  de  la  clinique  de  l'hôp.  Saint-André  pour  1839. 
Bordeaux,  1840,  in-8°,  p.  83  ;  —  et  cas  <le  Liston,  dans  Edinburgli  Médical  and  Surgical 
Journal,  mi,'Ï.XX\n,  y>.  U. 

(h)  American  Journal  of  iMcd.  Sciences,  18li9,  vol.  XVIU  ,  p.  329  (  ii"  38  de  M.  Norris). 

(5)  Chaumet,  toc.  cit.,  p.  91  et  92. 
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seau  au  milieu  de  parties  épaissies,  adliérenlcs  et  iriables,  dont 
l'inflammation  et  la  suppuration  ont  changé  la  structure  et  les  rap- 
ports ?  Si  ranévrysnie  est  superficiel,  peu  volumineux,  si  l'artère 
n'est  pas  considérable,  si  les  (issus  ne  sont  pas  trop  prolbndé- 
nient  altérés,  on  peut  réussir  k  atteindre  et  à  lier  les  deux  bouts 
du  vaisseau,  et  quoique  le  ramollissement  de  la  tunique  externe 
soit  de  nature  à  faire  craindre  le  retour  de  l'hémorrhagie,  il  n'est 
pas  impossible  que  cette  tentative  soit  couronnée  de  succès.  C'est 
ce  que  prouve  l'observation  suivante  :  Anévrysme  traumatique  de 
la  radiale  au  milieu  de  l'avant-bras.  La  plaie  se  cicatrise,  et  quel- 
ques semaines  après,  le  28  juillet  1825,  le  malade  entre  à  l'hôpital 
avec  une  tumeur  grosse  comme  une  noix.  Le  8  août,  M.  Liston  lie 
l'artère  humérale  ;  ranévrysme  cesse  de  battre,  mais  le  sac  s'en- 
flamme ©t  suppure.  Le  dix-huitième  jour  après  la  ligatm^e  la  tu- 
meur s'ouvre,  laissant  échapper  du  pus  mêlé  de  débris  de  cail- 
lots. Le  lendemain  cette  ouverture  livre  passage  à  une  hémorrba- 
gie  considérable,  Liston,  sans  hésiter,  fait  un  large  débridement 
et  lie  l'artère  radiale  au-dessus  et  au-dessous  du  sac  comme  dans 
la  méthode  ancienne.  L'hémorrhagie  ne  reparaît  pas  ;  guérison  (1). 

La  méthode  ancienne  peut  donc  réussir  quelquefois  à  réprimer 
les  hémorrhagies  qui  se  font  à  travers  le  sac,  mais  elle  n'est  guère 
applicable  aux  anévrysmes  volumineux  et  profonds  qui  fournis- 
sent précisément  les  hémorrhagies  consécutives  les  plus  terribles. 
M.  Brown,  de  Grenada,  y  eut  recours  une  fois  dans  un  cas  d'a- 
névrysme  poplité.  Le  malade,  traité  par  la  ligature  de  la  fémo- 
rale ,  alla  bien  d'abord  pendant  environ  dix  semaines  ;  puis  la 
tumeur  se  rompit  et  donna  lieu  à  une  hémorrhagie  abondante. 
M.  Brown  fit  dans  le  jarret  une  longue  incision ,  chercha  les  deux 
bouts  de  l'artère  et  les  lia.  Le  sang  ne  reparut  plus,  mais  le  ma- 
lade mourut  trente  heures  après  la  dernière  opération.  Ce  fait 
n'est  guère  encourageant  (2). 

Rien  n'est  difficile  à  réprimer  comme  ces  hémorrhagies  surve- 
nant au  fond  d'une  plaie  anfractueuse ,  entourée  de  tissus  en- 
flammés, chez  un  individu  déjà  ébranlé  par  une  grave  opération. 
Il  semble  qu'un  large  débridemejit,  suivi  d'un  tam])onnement 

(1)  Edinimrgli  Me.d.  and  Surij.  Journal,  1827,  vol.  XXVIJ  ,  p.  h. 

(2)  Crisp.  0/1  Diseuses  ofUie  Blood-ycasch.  Loiidoii ,  \m,  iii-8",  p.  i'Ui. 
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méthodique,  devrai!  pouvoir  réussir;  mais  le  lamponnement 
n'est  efficace  qu'à  la  condition  d'6tre  soutenu  par  un  bandage  ) 
fortement  serré  et  qui  ne  craindrait  d'exercer  une  pareille  stric- 
tion sur  un  membre  dont  la  vie  est  déjà  compromise  par  une  i 
ligature  récente?  Le  tamponnement  a  cependant  guéri  le  malade  i 
de  M.  Seutin  ;  mais  les  circonstances  étaient  des  plus  favorables  : 
il  y  avait  longtemps  déjà  que  la  ligature  de  la  fémorale  avait  été 
exécutée  ;  la  plaie  était  entièrement  cicatrisée,  et  l'opéré  avait  i 
recommencé  à  marcher.  Ce  fut  alors  seulement  que  la  tumeur  du  i 
jarret  s'enflamma  et  suppura.  Il  fallut  l'ouvrir  pour  donner  issue  ' 
au  mélange  de  pus  et  de  sang  grumeleux  qu'elle  renfermait.  Le  ' 
malade  allait  très-bien  lorsque,  le  septième  jour,  l'ouverture  livra 
tout  à  coup  passage  à  une  grave  bémorrhagie.  M.  Seutin  lit  une 
grande  incision  pour  aller  à  la  recherche  des  deux  bouts  de  l'ar-  ■ 
tère.  Il  se  proposait  de  les  lier,  mais  il  les  trouva  tellement  friables 
qu'il  les  jugea  incapables  de  supporter  la  hgature.  Il  se  contenta 
donc  d'exercer  sur  le  fond  de  la  plaie  une  compression  immé- 
diate au  moyen  d'un  tamponnement  méthodique;  l'hémorrhagie 
ne  revint  pas  et  le  malade  guérit  (1),  Le  bandage,  dans  ce  cas, 
ne  produisit  pas  la  gangrène,  mais  le  malade  était  depuis  quel- 
que temps  déjà  complètement  guéri  de  sa  ligature;  les  voies  col- 
latérales étaient  largement  dilatées ,  et  la  circulation  était  parfai- 
tement rétablie.  On  verra  tout  à  l'heure  que,  dans  un  cas  analogue, 
un  mois  seulement  après  la  ligature,  le  tamponnement  a  été  suivi 
de  gangrène  (2).  D'ailleurs,  il  est  souvent  très-difficile,  quelque- 
fois impossible,  d'appUquer  un  tamponnement  efficace.  Au  pli  de 
l'aine  un  spica  fortement  serré  pourrait  à  la  rigueur  réussir;  mais 
quand  l'anévrysme  occupe  la  partie  moyenne  de  l'axillaire, 
comme  sur  le  malade  de  Bransby  Cooper  (3),  la  compression 
immédiate  est  presque  impraticable.  Elle  le  serait  tout  à  fait  si 
l'hémorrhagie  consécutive  était  fournie  par  le  sac  d'un  anévrysme 
carotidien.  A  défaut  de  compression  méthodique,  M.  Porter,  dans 
un  cas  de  ce  genre,  se  décida  à  refermer  l'ouverture  du  sac  au 

(1)  Presse  médicale  belge,  et  The  Lancet ,  1851 ,  vol.  II ,  p.  320. 

(2)  Foy.  plus  loin ,  obs.  l'i,  p.  5(iO. 

(3)  Cas  de  Br.  Cooper  (aiiév.  axillaire  ;  ligature  de  la  sous-clavièi  e  le  £i  décembre  1827  ; 
innaminallon  et  suppuration  consécutives  de  la  tumeur;  hémorrhagies  par  le  sac,  reproduitesh 
plusieurs  reprises  et  suivies  de  morl  le  8  février  1828  ).  The  Lancci ,  1827-1828,  vol.  I ,  p.  W8 
et  p.  718. 
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moyen  d'une  forte  suture  entortillée.  Il  ne  songeait  nullement  à 
obtenir  la  réunion  immédiate.  Il  espérait  seulement  que  les  cail- 
lots hémostatiques  auraient  le  temps  de  se  former  avant  que  les 
épingles  n'eussent  coupé  la  peau;  mais  son  attente  fut  trompée 
et  le  malade  succomba,  treize  jours  plus  tard,  à  des  hémorrha- 
gies  répétées  (1). 

Le  fer  rouge  a  réussi  dans  le  cas  de  M.  Morrison.  Anévrysme 
Inguinal  ;  ligature  de  l'iliaque  externe  le  12  mars  1837.  La  tumeur 
s'enflamme  et  suppure;  on  l'ouvre  le  25  mars.  Le  31  mars  hémor- 
rhagie  par  le  sac.  Le  2  avril  l'hémorrhagie  reparaît,  large  inci- 
sion, on  cherche  vainement  à  lier  la  fémorale  profonde.  Le 
12  avril,  nouvelle  hémorrhagie  qu'on  arrête  au  moyen  du  cautère 
actuel.  Le  sang  reparaît  le  14  avril.  On  suppose  qu'il  est  fourni 
par  l'artère  circonflexe,  mais  on  ne  peut  réussir  à  Ker  ce  vaisseau. 
Alors  on  cautérise,  pour  la  seconde  fois,  l'intérieur  du  sac  avec 
le  fer  rouge.  L'hémorrhagie  ne  revient  pas;  guérison  (2).  J'ai 
lieu  de  croire  que  M.  Morrison  est  jusqu'ici  le  seul  chirurgien  qui 
se  soit  servi,  en  pareil  cas,  du  cautère  actuel,  et  le  succès  qu'il 
a  obtenu  est  encourageant.  Mais  ce  moyen,  toujours  effrayant 
pour  les  malades ,  expose  à  léser  les  veines  et  les  nerfs  qui  avoi- 
sinent  le  sac,  inconvénient  des  plus  sérieux  lorsque  l'anévrysme 
occupe  la  carotide.  D'ailleurs,  on  ne  peut  pratiquer  la  cautéri- 
sation avec  quelque  exactitude  que  lorsque  le  sac  est  largement 
ouvert  et  en  quelque  sorte  étalé,  et  je  doute  qu'il  fût  possible  d'y 
réussù"  dans  le  cas  où  l'hémorrhagie  serait  fournie  par  le  sac 
d'un  anévrysme  poplité. 

Restent  les  moyens  coagulants  tels  que  les  divers  styptiques  et, 
'  en  particulier,  les  solu  tions  de  perchlorure  de  fer.  Je  suis  disposé 
à  leur  donner  la  préférence  quoiqu'ils  aient  complètement  échoué 
I  entre  les  mains  de  M.  Solly.  Ce  chirurgien  avait  lié  la  carotide  pour 
!  guérir  un  anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  ce  vaisseau.  Le 
I  malade  alla  bien  pendant  quelque  temps ,  mais  le  vingt-unième 
i  jour  le  sac  s'enflamma,  prit  un  accroissement  considérable  et 
I  donna  lieu  à  des  accidents  de  suffocation.  Le  vingt-quatrième 
J  jour  il  fallut  pratiquer  une  incision  qui  donna  issue  à  des  gaz 

(1)  PORTEH.  Obscrv.  on  Aneiirism.  Dublin,  1839-18fl0,  in-8",  p.  154-162. 

(2)  A  mericaii  Journal  of  Med.  Sciences,  vol.  XXII ,  1838 ,  ser.  I  ;  —  et  scr.  H ,  vol.  XIII , 
t  p.  22  (18a7). 


5;U)  MÉTHODE  J)'AINEL. 

félidés  et  à  une  grande  quantité  de  caillots  passifs  en  étal  de  pu- 
Irélaclion,  sans  mélange  de  pus;  le  malade  se  trouva  notablement 
soulagé,  mais  le  lendemain,  vingt-quatre  heures  après  l'incision, 
une  hémorrhagie  des  plus  considérables  se  déclara.  Le  sang  jail- 
lissait à  une  distance  de  trois  pieds.  La  plaie  fut  aussitôt  tam- 
ponnée au  moyen  d'une  éponge  imbibée  d'acide  gallique.  L'hémor- 
rhagie  s'arrêta;  le  lendemain,  sans  enlever  l'éponge,  on  injecta 
dans  le  sac  un  peu  de  perchlorure  de  fer.  Malgré  cela ,  de  nou- 
velles hémorrhagies  survinrent  les  jours  suivants,  et  le  malade 
succomba  trente  jours  après  la  ligature.  A  l'autopsie,  on  reconnut 
que  le  bout  supérieur  de  la  carotide  était  parfaitement  per- 
méable ;  c'était  par  là  que  le  sang  était  revenu  dans  le  sac  (1). 

Cette  observation  ne  prouve  rien  contre  l'efOcacité  du  per- 
chlorure de  fer.  Le  tamponnement  fut  fait  avec  une  éponge  im- 
bibée d'acide  gallique,  liquide  coagulant  sans  doute,  mais  bien 
inférieur  aux  sels  ferreux.  Le  perchlorure  fut,  il  est  vrai,  injecté 
dans  le  sac,  mais  le  tamponnement,  qui  était  resté  en  place  depuis 
la  veille,  l'empêcha  de  pénétrer  jusque  dans  l'artère.  Je  dirai 
toute  à  l'heure  comment  je  conseille  d'employer  le  perchlorure; 
mais  auparavant  je  veux  faire  connaître  un  cas  malheureux  qui 
s'est  produit  l'année  dernière,  à  l'hôpital  Saint-Louis,  dans  le 
service  de  M.  Malgaigne.  Le  tamponnement  au  perchlorure  fut 
mis  en  usage,  l'hémorrhagie  ne  revint  pas,  mais  le  malade,  dont 
la  jambe  était  déjà  menacée  de  gangrène  par  suite  du  traitement 
antérieur,  mourut  quelques  heures  après. 

14"  Observation.  —  Anévrrjsme  poplité.  —  Tentative  de  compression  indi- 
recte. —  Ligature  de  la  fémorale.  —  Oblitération  par  des  caillots 
passifs.  —  Inflammation  de  la  tumeur.  —  Incision.  —  Hémorrhagie 
par  le  sac.  —  Mort. 

Le  9  juTOl855,M.  Thierry  me  pria  de  voir  avec  lui  un  malade  atteint  d'ané- 
vrysme  poplité.  Cet  homme ,  nommé  François  Certe ,  était  âgé  de  35  ans  ;  il 
était  Auvergnat,  et  exerçaitla  profession  de  marchand  de  charbon  dans  une 
des  banlieues  de  Paris.  Le  début  de  son  affection  remontait  au  mois  de  jan- 
vier 1855.  La  tumeur,  plus  grosse  que  le  poing,  remplissait  tout  le  creux  po- 
plité du  côté  droit,  présentait  deux  bosselures  latérales  sur  les  côtés  du  genou, 
et  était  entièrement  réductible  ;  la  jambe  et  le  pied  étaient  depuis  plusieurs 


(1)  Cas  de  Sollï  ,  Med.  Times  and  Gaictte  ,  1853 ,  vol.  U  ,  p.  510. 
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mois  (lôjà  le  siège  d'un  œdème  notable  (l).  Nous  jugeâmes,  M.  Thierry  et  moi, 
qu'il  y  avait  lieu  d'appliquer  la  compression  indirecte  ;  mais  co  traitement 
exige  une  surveillance  continuelle;  le  malade  demeurait  trop  loin  de  nous 
pour  qu'il  nous  fût  possible  de  le  voir  rcgulièroment;  il  était  logé  dans  une 
arrière-boutique  étroite,  humide  et  sans  fenêtre,  enfin  il  était  trop  peu  intel- 
ligent pour  manier  lui-même  les  tourniquets.  Nous  lui  proposâmes  donc  de  le 
faire  entrer  à  l'hôpital  Saint-Louis,  mais  il  s'y  refusa  obstinément,  sous  pré- 
texte que  son  frère  était  mort  de  fièvre  typhoïde  à  la  Charité. 

Cependant,  la  tumeur  croissait  rapidement  depuis  quelques  jours,  et  il  fal- 
lait agir  promptement  ;  nous  nous  décidâmes  donc  à  essayer  la  compression  , 
au  risque  de  compromettre  cette  méthode  par  une  application  imparfaitement 
dirigée. 

Le  12,  j'appliquai  sur  la  cuisse  mon  appareil  à  gouttière,  destiné  à  exercer 
la  compression  alternative  ,  suivant  le  procédé  de  Belmas(2j  ;  l'une  des  vis  se 
trouva  trop  courte,  et  l'appareil  ne  put  être  complètement  mis  en  place  que 
le  lendemain.  Je  tâchai  de  faire  comprendre  au  malade  qu'il  fallait  diminuer 
et  non  supprimer  les  battements  de  l'anévrysme,  et  qu'il  fallait  serrer  et  relâ- 
cher alternativement  les  pelotes  ;  mais  je  ne  pus  y  réussir.  Un  barbier  du  voi- 
sinage fut  alors  initié  au  maniement  de  l'appareil,  et  il  fut  convenu  qu'il  vien- 
drait toutes  les  deux  heures  serrer  et  relâcher  alternativement  la  pelote  in- 
guinale et  la  pelote  fémorale. 
Le  soir,  la  tumeur  avait  déjà  un  peu  diminué;  le  malade  et  son  barbier  sa- 
1  tisfa.ts  de  ce  résultat,  voulurent  obtenir  mieux  encore,  et  serrèrent  vigoureùse- 
I  ment  la  pelote  inférieure  qui  resta  en  place  pendant  toute  la  nuit. 
^  Le  lendemain  14,  je  trouvai  l'appareil  serré  à  fond  ;  la  tumeur  était  nota- 
Dlement  affaissée ,  mais  en  relâchant  la  pelote  inférieure,  je  reconnus  qu'une 
ph  yctène  existait  déjà  au  niveau  de  l'anneau  du  troisième  adducteur  -  la 
phlyctene  rompue,  le  derme  parut  insensible.  Quelques  heures  d'une  com- 
pression trop  brutale  avaient  suffi  pour  produire  en  ce  point  une  eschare 
large  de  plus  de  2  centimètres. 

•le  proposai  de  nouveau  au  malade  de  le  conduire  à  l'hôpital;  il  refusa  en- 
core. Alors  je  pris  le  parti  de  faire  la  compression  intermittente  avec  la  seule 
pelote  inguinale.  Le  barbier  reçut  une  nouvelle  leçon  ;  il  promit  d'agir  avec 
plus  de  modération,  et  effectivement  tout  alla  bien  pendant  deux  jours  I  e  1 6 
je  trouva,  le  malade  dans  un  état  satisfaisant.  La  peau  de  l'aine  était  intacte 
la  tumeur  avait  un  peu  rétrogradé. 

Je  ne  pus  revenir  que  le  19.  Ce  jour-là  les  choses  avaient  changé  de  face; 

«>e  «'m^L 'e'";lV^tVï  p  ''"^'T'''''''  ^"^  -'«'cédents,  .oy.  l'observation 
p.  307.  ^  "''"^      ^««'«^  ^^a.  cldrurg.,  nov.  1855,  T.  XVIII, 

(2)  Voy.  plus  loin  pour  la  description  de  cet  appareil ,  cl.ap.  XIX,  S  0. 
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la  pelote  inguinale  avait  à  son  lour  produit  une  eschare.  Le  barbier  m'as- 
sura qu'il  n'avait  commis  aucune  imprudence  ;  mais  je  jugeai  que  l'expé- 
rience avait  duré  assez  longtemps.  Je  signifiai  au  malade  qu'il  n'était  plus 
possible  de  le  traiter  chez  lui ,  et  cette  fois  je  le  décidai  à  entrer  à  l'bôpital 
Saint-Louis,  où  il  fut  reçu  le  21  juin  dans  le  service  de  M.  Malgaigne. 

Pendant  les  premiers  jours  on  comprima  directement  la  tumeur  du  jarret 
avec  un  gros  tampon  de  charpie  serré  au  moyen  d'une  bande.  Le  30,  les  es- 
chares  étaient  tombées,  mais  les  plaies  n'étaient  pas  encore  guéries.  On  en- 
leva la  compression  directe.  Il  n'était  pas  possible  décomprimer  la  fémorale 
avec  des  tourniquets  ;  néanmoins  je  mis  mon  compresseur  en  place ,  j'appris 
au  malade  à  comprimer  lui-même  son  artère  avec  les  doigts  dans  les  points  où 
la  peau  était  intacte,  et,  pour  rendre  la  manœuvre  moins  fatigante,  je  lui 
conseillai  de  faire  descendre  la  pelote  sur  les  doigts  chargés  de  la  compres- 
sion. 11  promit  d'exécuter  cette  manœuvre  avec  persévérance  pendant  plusieurs 
heures  chaque  jour  ;  mais  soit  qu'il  tînt  mal  sa  promesse,  soit  que  la  compres- 
sion, fréquemment  interrompue,  fût  insuffisante,  la  tumeur  fit  de  rapides  pro- 
grès (1). 

Le  i  juillet  le  malade  découragé  cessa  de  comprimer  son  artère  ;  déjà  le  ge- 
nou se  remplissait  d'eau. 
Le  5,  les  symptômes  s'aggravèrent; 

Le  6,  M.  Richard,  sous  les  yeux  de  M.  Malgaigne,  lia  l'artère  fémorale  au 
sommet  du  triangle  inguinal,  la  tumeur  cessa  aussitôt  de  battre. 

Le  soir  de  l'opération  l'hydarthrose  avait  déjà  diminué. 

Le  40,  la  tumeur  toujours  immobile  et  sans  pulsation ,  commença  à  se  ra- 
mollir; elle  était  du  reste  beaucoup  moins  volumineuse  qu'avant  l'opération. 
(Application  permanente  déglace  sur  la  tumeur.  ) 

Le  lo,  M.  Malgaigne  fait  enlever  la  glace. 

Le  20,  la  tumeur  est  le  siège  d'une  fluctuation  évidente. 

Le  22,  chute  de  la  ligature  sans  hémorihagie. 

Le  27,  la  tumeur  est  toujours  molle  et  fluctuante;  M.  Malgaigne  la  ponc- 
tionne avec  un  trocart  à  hydrocèle,  et  en  retire  une  cuillerée  environ  de  sang 
coagulé  semblable  à  de  la  gelée  de  groseille. 

Le  30,  fièvre,  frisson,  douleur  et  chaleur  au  niveau  de  l'anévrysme;  la  tu- 
meur s'accroît. 

Le  4  août,  M.  Malgaigne  incise  le  sac,  et  en  retire  deux  verres  de  sang  mêlé 
de  pus  et  de  gaz.  Injection  détersive  malin  et  soir  dans  le  sac  ;  amélioration 
notable  de  l'état  général. 

Le  7,  les  plaies  sont  belles  ;  le  jarret  est  revenu  à  son  volume  normal  ;  on 
continue  les  injections. 


(1)  A  partir  du  1"  juillet,  je  ne  pus  continuer  ù  suivre  le  malade.  J'extrais  la  fin  de  l'obser» 
valion  de  l'arlicle  de  M,  Parisot,  Ikv.  mêd.  cMi\,  T.  XVIU  ,  p.  311. 
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Tout  allait  donc  do  la  manière  la  plus  satisfaisante,  lorsque  le  7  août,  à 
,    1 0  heures  du  soir,  cinq  heures  après  la  dernière  injection,  le  sac  livra  passage 
à  une  hémorrhagie  d'environ  un  litre.  L'interne  de  garde  fut  aussitôt  appelé, 
:    enleva  le  pansement,  vida,  détergea  le  sac,  et  tamponna  le  foyer  avec  de  la 
charpie  et  un  bandage  compressif  ;  lo  lendemain  matin,  on  voulut  examiner  la 
plaie;  mais  dès  qu'on  eut  enlevé  la  charpie,  il  y  eut  «  un  jet  rapide  de  sang 
.   «  noir,  semblable  à  celui  que  pourrait  donner  une  large  perforation  faite  à 
«  une  veine  du  calibre  de  la  poplitée  (4).  »  Nouveau  tamponnement  avec  de 
l'amadou  et  une  bande  fortement  serrée.  Le  soir,  légère  hémorrhagie  qui 
s'arrête  spontanément. 

Le  9,  on  renouvelle  le  tamponnement  avec  l'amadou,  et  on  exerce  la  com- 
pression avec  des  bandes  de  diachylon.  Le  soir  le  sang  reparaît;  l'interne 
augmente  la  striction  avec  de  nouvelles  bandes  de  diachylon  plus  serrées  que  les 
premières.  Deux  heures  après,  le  malade,  souffrant  de  la  compression,  de- 
mande vainement  qu'on  desserre  l'appareil  qui  reste  en  place  pendant  toute  la 
nuit. 

«  Le  10  au  malin,  on  prépare  d'avance  un  tamponnement  en  queue  de  cerf- 
«  volant  qu'on  imbibe  de  perchlorure  de  fer,  puis  on  enlève  l'appareil  sans 
«  qu'il  coule  une  seule  goutte  de  sang.  On  nettoie  le  foyer  en  détachant  les 
«  caillots  à  l'aide  des  doigts  :  on  y  pousse  quelques  injections  d'eau  froide,  on 
«  le  remplit  avec  le  tampon  imbibé  de  perchlorure  ,  et  le  membre  est  fixé 
«  sur  un  double  plan  incliné.  » 

La  journée  est  assez  bonne ,  mais  dans  la  nuit  il  survient  une  douleur  très- 
intense,  et  le  malade  expire  à  4  heures  du  matin.  La  religieuse  constata  alors, 
avant  qu'on  emportât  le  cadavre  à  la  salle  des  morts,  qu'une  grande  partie 
du  membre  présentait  la  coloration  bleuâtre  du  sphacéle. 

Il  ne  fut  pas  possible  de  pratiquer  l'autopsie. 

Ce  cas  ne  peut  être  rangé  parmi  les  insuccès  de  la  compression 
indirecte,  car  les  pelotes,  trop  fortement  serrées  par  des  mains 
inhabiles,  ont  très-promptement  produit  des  eschares  qui  ont 
forcé  à  enlever  l'un  des  tourniquets  au  bout  de  vingt-quatre  heures, 
'  et  l'autre  au  bout  de  six  jours.  La  compression  digitale,  évidem- 
ment insuffisante,  que  le  malade  a  exécutée  lui-même  du  30  juin 
i  au  U  juillet,  n'a  pu  réussir  à  arrêter  les  progrès  de  la  tumeur,  et 
I  la  ligature  a  dû  être  ;pratiquée.  Mais  si  ce  fait  ne  prouve  rien 
I  contre  la  compression  indirecte ,  il  met  en  évidence  les  inconvé- 
I  Dients  et  l'impuissance  de  la  méthode  d'Anel.  La  ligature  fut  ap- 

(1)  Ceue  couleur  noire  du  sang  est  assez  dimcile  à  expliquer.  En  tout  cas,  l'hëmonliagie 
>  venait  Ue  l'intérieur  du  sac  et  ne  pouvait  Ctrc  fournie  par  une  veine. 


pliquée  d'une  manière  très-mélhodique  sur  la  partie  moyenne  de 
la  fémorale ,  à  une  grande  dislance  du  sac.  L'action  du  fil  sur 
l'arlère  ne  donna  lieu  à  aucun  accident;  mais  la  tumeur  se  rem- 
plit de  caillots  passifs,  se  ramollit,  s'enflamma,  suppura;  il  fallut 
l'ouvrir  au  bout  de  vingt-neuf  jours;  quatre-vingt-quatre  heures 
plus  tard,  le  sac  livra  passage  à  de  graves  liémorrhagies ,  elle 
malade  succomba  trente-cinq  jours  après  la  ligature.  On  notera 
qu'au  moment  de  la  mort  la  jambe  était  déjà  dans  un  état  gan- 
gréneux,  dCi,  selon  toutes  probabilités,  à  la  striction  ciixulaire 
très-énergique  qu'on  avait  exécutée  pendant  les  trois  deruiers 
jours  pour  arrêter  l'hémorrhagie.  Quant  au  tamponnement  fait 
au  moyen  du  perchlorure  de  fer,  il  ne  fut  appliqué  que  quelques 
heures  avant  la  mort ,  lorsque  déjà  le  sang  ne  coulait  plus.  On 
eut  raison  d'y  avoir  recours,  même  à  cette  époque  tardive,  parce 
qu'il  était  clair  que  le  malade ,  épuisé,  n'aurait  pu  supporter  la 
moindre  perte  de  sang.  Je  pense  même  qu'il  eût  été  préférable , 
dès  la  première  hémorrhagie ,  de  mettre  ce  moyen  en  usage ,  au 
lieu  delà  compression  directe  ;  peut-être  eût-on  évité  ainsi  la  gan- 
grène de  la  jambe;  mais  je  n'ose  pas  me  flatter  que  cela  eût 
sauvé  le  malade ,  qui  était  déjà  dans  un  état  fort  alarmant. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ce  fait  vient  se  joindre  à  tous  ceux  que  j'ai  déjà 
cités,  pour  montrer  l'extrême  gravité  des  liémorrhagies  consécu- 
tives à  la  rupture  du  sac.  Jusqu'ici  le  traitement  de  ces  cas  diffi- 
ciles n'a  été  soumis  à  aucune  règle  ;  et  les  quatre  guérisons  qui 
sont  venues  à  ma  connaissance  ont  été  dues  à  quatre  moyens  dif- 
férents. Personne  encore  n'a  eu  recours ,  primiftoieni,  à  l'ap- 
plication du  perchlorure  de  fer;  j'ai  lieu  de  croire  pourtant  que 
ce  moyen  serait  supérieur  à  tous  les  autres,  et  voici  comment  je 
conseille  de  l'employer. 

Si  la  situation  de  l'anévrysme  le  permet,  il  faut,  avant  tout, 
comprimer  l'artère,  soit  au-dessus,  soit  au-dessous  du  point  où 
l'artère  a  été  liée,  et  mieux  encore,  quand  cela  est  possible,  dans 
ces  deux  points  à  la  fois  :  s'il  s'agit,  par  exemple,  d'un  anévrysme 
popUté  traité  par  la  ligature  de  la  fémorale  au  sommet  du  triangle 
inguinal,  on  appliquera  une  pelote  compressive  sur  le  pubis,  une 
autre  sur  l'anneau  du  troisième  adducteur.  On  se  servira,  pour 
cela,  de  l'un  des  appareils  modernes  que  je  décrirai  plus  loin, 
dans  le  chapitre  de  la  compression  indirecte.  Cette  compression 
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préalable  doit  être  totale,  c'est-ù-dlre  poussée  au  point  d'aplatir 
coniplétemcnt  l'artère  ;  au  besoin,  elle  peut  être  confiée  aux  doigts 
d'un  aide.  Alors  on  agrandit  largement  l'ouverture  de  l'ané- 
vrysme,  on  absterge  bien  le  foyer,  et,  lorsqu'on  a  découvert 
l'orifice  de  l'anévrysme ,  on  y  applique  un  tampon  de  charpie 
imbibé  de  perchlorure  de  fer  à  20°;  ce  tampon  est  maintenu  en 
place  pendant  un  quart  d'heure  par  la  pression  du  doigt,  qui 
exprime  le  perchlorure  et  le  force  à  pénétrer  dans  l'artère; 
en  même  temps  on  relâche  légèrement  les  tourniquets  pour 
permettre  à  une  petite  quantité  de  sang  de  s'engager  dans  le 
tronc  artériel,  et  de  s'y  coaguler  au  contact  du  perchlorure. 
Au  bout  d'un  quart  d'heure  on  fait  rétablir  la  compression ,  puis 
on  retire  le  doigt;  on  remplit  le  sac  de  charpie  sèche,  et,  sans 
réunir  la  plaie,  sans  même  la  panser,  on  attend.  La  compression 
indirecte  devant  être  prolongée  pendant  plusieurs  jours,  ne  devra 
pas  être  bien  énergique;  elle  sera  alternative  si  la  situation  de 
l'anévrysme  ne  s'y  oppose  pas.  Un  aide  restera  nuit  et  jour  auprès 
du  malade ,  pour  recommencer  au  besoin  l'application  du  per- 
chlorure, et  pour  surveiller  le  maniement  de  l'appareil.  J'ai  heu 
de  croire  qu'en  agissant  ainsi  on  réussira  à  se  rendre  maître  de 
l'hémorrhagie,  et  qu'on  pourra  sauver  beaucoup  de  malades  sans 
les  exposer  à  la  gangrène  et  sans  les  soumettre  à  l'amputation. 
Celle-ci  reste  toutefois  comme  ressource  dernière  dans  les  cas  où, 
quoi  qu'on  fasse,  l'hémorrhagie  se  reproduit. 

J'ai  dû  insister  longuement  sur  les  hémorrhagies  consécutives 
à  la  rupture  du  sac,  parce  que  cet  accident  n'est  point  rare,  qu'il 
présente  une  gravité  formidable,  et  que,  néanmoins,  la  plupart  des 
autem-s  l'ont  passé  sous  silence.  Il  faut  pourtant  qu'on  sache  à  quoi 
on  s'expose  lorsqu'on  applique  la  méthoded'Anel.  L'inflammation 
consécutive  du  sac,  éventualité  très-fréquente,  qu'on  ne  peut  ni 
prévoir  ni  éviter,  et  qui  aboutit  presque  nécessairement  à  la  rup- 
ture de  l'anévrysme,  est  suivie  d'hémorrhagie  environ  vingt-six 
fois  sur  cent,  et  est  aussi  menaçante  sous  ce  rapport  que  l'opéra- 
tion parla  méthode  ancienne,  dont  elle  égale  encore  la  gravité 
sous  tous  les  autres  rapports.  Ajoutons  à  cela  les  chances  fâ- 
cheuses inséparables  de  la  ligature  proprement  dite,  car  le  plus 
souvent  l'inflammation  consécutive  survient  avant  que  la  plaie  de 
l'opération  ne  soit  cicatrisée  :  c'est-à-dire  que  les  malades  se 
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trouvent  dans  les  mêmes  conditions  que  s'ils  avaient  subi  à  la  fois 
l'opération  ancienne  et  l'opération  moderne,  la  ligature  et  l'ou- 
verture du  sac. 

Ainsi  s'explique  la  grande  léthalité  de  l'inflammation  consécu- 
tive da  sac.  Parmi  les  quatre-vingts  malades  qui  figurent  sur  mon 
relevé,  et  qui  ont  eu  à  subir  les  conséquences  de  l'inflammation 
provoquée  par  les  caillots  passifs ,  à  la  suite  de  la  méthode  d'Ancl, 
trente-cinq  seulement  ont  réellement  guéri.  Deux  autres  ont  con- 
servé la  vie  après  avoir  subi  l'amputation  (1);  on  peut  dire  qu'ils 
ont  survécu,  mais  on  ne  peut  pas  les  donner  comme  guéris.  Un 
malade  d'A.  Cooper  a  dû  subir  aussi  l'amputation  de  la  cuisse,  et 
tout  permet  de  croire  qu'il  a  succombé  (2).  Quarante-deux  fois, 
enfin,  l'inflammation  consécutive  du  sac  a  été  suivie  de  mort'. 

En  laissant  de  côté,  si  on  veut,  le  cas  douteux  d'A.  Cooper,  il 
reste  encore  h1  morts  sur  79  malades,  ce  qui  fait  plus  de  53  "U; 
et  si  on  ne  compte  pas  les  deux  amputés  qui  ont  survécu,  le 
chiflre  des  guérisons  se  réduit  à  35  sur  79,  c'est-à-dire  à  hh^fo. 

Ce  résultat  est  d'autant  plus  triste,  que,  dans  un  très-grand 
nombre  de  cas,  l'inflammation  consécutive  survient  après  le  vingt- 
cinquième  jour,  et  au  moment,  par  conséquent,  où  les  malades 
viennent  d'échapper  à  la  plupart  des  dangers  immédiats  de  la  j 
ligature. 

Les  relevés  partiels  de  M.  Norris  sont  un  peu  plus  rassurants, 
mais  j'ai  déjà  montré  que  les  chitïres  de  cet  auteur  sont  au-des- 
sous de  la  réalité  (3). 

Tels  sont  les  accidents  provoqués  par  les  caillots  passifs  dans  les 
anévrysmes  traités  par  la  méthode  d'Anel.  Ces  caillots,  comme 
on  l'a  vu  plus  haut,  peuvent  quelquefois  être  tolérés  par  l'orga- 
nisme, et  il  semble  alors  que  la  guérison  devrait  être  certaine. 

(1)  Cas  de  LAWRiE,d(?jà  cité;  et  cas  de  Pikrpont,  (bus  American  Journal  of  Med. 
Sciences,  vol.  XVIII,  p.  329  ,  n»  111  du  tableau  de  Noirif. 

(2)  A.  Cooper,  qui  a  Écrit  plusieurs  mOinoircs  sur  les  auévrysuics  ,  n'a  jamais  parlé  de  ce 
malade  ,  ce  qui  est  déjà  de  mauvais  augure,  car  on  oublie  si  aisément  les  revers  !  Ilodgsou 
raconte  que,  dix  jours  après  la  ligature  de  la  fémorale,  l'anévrysmc  poplilé  s'ulcéra,  qu'une 
liémorriiagie  par  le  sac  en  fut  la  suite  immédiate,  et  qu'il  fallut  pratiquer  l'amputation  ;  puis 
il  donne  les  résultats  de  la  dissection  du  membre,  et  ne  dit  pas  ce  que  ce  malade  est  devenu. 
Le  nom  d'A.  Cooper  manque  dans  le  texte,  et  se  trouve  luibilemcnt  dissimulé  dans  une  note. 
Toutes  ces  précautions  me  font  croire  que  le  malade  est  mort  (IIodgsojî.  HTalad.  des  artères, 
trart.  fr.,T.  I,  p.  ZGZ-U). 

(3)  yoy.  plus  haut,  p.  525, 
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Qu'on  se  détrompe.  Après  avoir  échappé  aux  accidenls  immédiats 
de  la  ligature ,  aux  liémorrhagies  consécutives,  à  la  plilébite,  à  la 
gangrène,  après  avoir  échappé  aux  accidents  ultérieurs  provoqués 
par  la  présence  des  caillots  passifs ,  à  l'inflammation ,  à  la  sup- 
puration, à  la  rupture  du  sac,  les  malades  restent  exposés  à  une 
éventualité  plus  décourageante  encore  que  les  précédentes  :  je 
veux  parler  de  la  récidive. 

§  V.  PULSATIONS  SECONDAIKES  ET  RÉCIDIVES  DES  ANÉVRYSMES  ARTÉRIELS 
TRAITÉS  PAR  LA  MÉTHODE  d'aNEL. 

Personne  aujourd'hui  n'ignore  que  les  anévrysmes  artério- 
veineiLx  ti>aités  par  la  ligature  récidivent  presque  infailliblement; 
mais  on  s'imagine  généralement  que  cette  méthode  est  toute-puis- 
sante dans  le  traitement  des  anévi-ysmes  artériels,  et  que  les  ma- 
lades qui  échappent  à  la  mort  peuvent  compter  sur  une  guérison 
à  la  fois  certaine  et  durable.  Tous  les  chirurgiens  instruits  savent, 
il  est  vrai,  que  plusieurs  opérés  ont  eu  des  récidives,  mais  on 
cite  toujours  ces  faits  avec  une  sorte  d'étonnement  et  on  les  con- 
sidère comme  des  exceptions  infiniment  rares. 

J'espère  que  la  froide  analyse  des  faits  suffira  pour  dissiper 
cette  illusion. 

La  question  de  la  récidive  est  peut-être  la  plus  obscure  et  la 
plus  compKquée  de  celles  qui  se  rattachent  à  l'étude  des  ané- 
vrysmes. La  plupart  des  observations  publiées  jusqu'ici  sont  in- 
complètes ;  le  plus  souvent  le  chirurgien  qui  constate  la  récidive 
n'a  pas  assisté  à  l'opération,  et  il  est  obligé  de  s'en  rapporter  ù  la 
narration  du  malade.  Il  ignore  quels  ont  été  les  efl-ets  immédiats 
de  la  ligature,  il  n'obtient  que  des  renseignements  confus  sur  les 
modifications  ultérieures  de  la  tumeur,  et  parfois  même  il  ne 
sait  pas  exactement  à  quelle  époque  les  battements  ont  reparu. 
A  ces  incertitudes  viennent  se  joindre  plusieurs  autres  causes 
d'erreur.  Certains  anévrysmes,  récidivés  après  la  ligature,  peu- 
vent guérir  spontanément,  et  certains  autres,  qui  pourtant  ne 
récidivent  pas,  continuent  à  battre  pendant  quelques  jours  ou 
pendant  quelques  semaines;  d'autres  fois  enfin,  la  tumeur  devient 
immobile,  puis,  au  bout  d'un  temps  varial^le,  elle  admet  de  nou- 
veau le  sang  artériel  et  présente  des  pulsations  qui  s'éteignent 
ensuite  d'elles-mêmes.  La  continuation  des  battomenis,  le  retour 
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des  battements,  la  récidive,  ces  trois  piiénomènes,  essenlielle- 
ment  dilTérents,  peuvent  cependant,  dans  quelques  cas,  se  res- 
sembler beaucoup.  Cela  explique  pourquoi  la  plupart  des  auteui's 
n'ont  pas  su  les  distinguer  l'un  de  l'autre,  et  pourquoi  l'étude 
des  récidives  proprement  dites  a  été  si  négligée  jusqu'ici. 

Hodgson  est  le  seul  auteur  qui,  à  ma  connaissance,  ait  entrevu 
cette  importante  distinction.  Il  a  désigné  sous  le  nom  de  pulsa- 
tions secondaires  les  battements  qui  reviennent  après  la  ligature 
et  qui  disparaissent  au  bout  de  quelques  jours,  et  il  a  réservé  le 
nom  d'anévrysmes  secondaires  aux  récidives  proprement  dites  (1). 
Mais  il  se  trouve  précisément  que  les  deux  seuls  exemples  qui  lui 
aient  servi  à  établir  l'existence  des  anévrysmes  secondaires,  n'ont 
absolument  aucune  valeur.  L'un  de  ces  faits  est  celui  de  Pott, 
j'y  reviendrai  tout  à  l'heure;  l'autre  appartient  à  Guérin,  de  Bor- 
deaux, qui  avait  lié  la  fémorale  dans  un  cas  d'anévrysme  poplité. 
Une  hémorrhagie  consécutive  venant  de  l'artère  liée  fit  périr  le 
malade  le  quatorzième  jour;  on  trouva  au  moment  de  la  mort 
que  la  tumeur  était  plus  grosse  qu'avant  l'opération;  mais  on  ne 
dit  pas  que  les  battements  y  eussent  reparu,  et  tout  permet  de 
considérer  ce  fait  comme  un  exemple  d'inflammation  consé- 
cutive du  sac  (2).  Hodgson  cite,  à  une  autre  occasion,  un  troisième 
fait  un  peu  plus  concluant  dont  il  paraît  avoir  élé  témoin.  On 
avait  lié  la  fémorale  pour  guérir  un  anévrysme  poplité.  «  L'ané- 
«  vrysme  n'en  augmenta  pas  moins  après  la  ligature,  et  il  finit 
((  par  s'ouvrir  dans  le  tissu  cellulaire  qui  environne  le  genou.  »  On 
coupa  la  cuisse  au-dessous  du  point  où  la  fémorale  avait  été  liée; 
cette  artère,  au  moment  de  l'amputation,  fournit  un  filet  de  sang 
considérable,  et  on  reconnut,  en  disséquant  le  membre,  qu'elle 
était  perméable  à  son  entrée  dans  le  sac  (3).  Ce  fait  est  trop  som- 
maire pour  être  accepté  sans  réserve  ;  car  on  ne  sait  même  pas 
si  les  battements  avaient  reparu  dans  la  tumeur.  Somme  toute, 
on  peut  dire  que  Hodgson  n'a  pas  connu  les  véritables  récidives  ; 

^1)  Hodgson.  MalaiL  des  artères  et  des  veines,  tr.  fr.  Paris,  1819,  T.  I,  p.  383-S85; 
voy.  aussi  p.  361. 

(2)  Journal  dit  de  Scdillot.  Paris,  an  V  de  la  République,  T.  I ,  p.  198.  Hodgson  dit  que  le 
malade  mourut  le  quatrième  Jour;  c'est  une  erreur  qu'il  a  copi<5e  dans  Sckrpa  [De  l'AmU 
vrysvte,  ir.  fr.,  1809,  p.  2'781  ;  mais  Iç  texte  original  porte  que  la  mort  survint  dans  la 
qualor/.ifcme  nuit  après  la  ligature. 

(3)  Hodgson  ,  loc.  cit.,  p.  36ii, 
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mais  il  eu  a  deviné  l'existence  ;  il  en  a  indiqué  la  possibilité,  et 
c'est  depuis  lors  seulement  que  les  chirurgiens  ont  osé  en  pu- 
blier des  observations. 

Pour  ma  part  je  crois  devoir  admettre  la  distinction  suivante  : 

1°  Persistance  des  battements,  lorsque  la  ligature  a  pour  con- 
séquence immédiate  d'affaiblir  les  pulsations  de  l'anévrysme,  sans 
les  éteindre  tout  à  fait; 

2°  Retour  des  battements,  ou  pulsations  secondaires,  lorsque  les 
pulsations  reviennent  peu  de  temps  après  la  ligature,  avant  que 
la  tumeur  ne  soit  considérée  comme  guérie  ; 

3°  Récidive,  lorsque,  à  une  époque  quelconque  et  par  un  mé- 
canisme quelconque,  la  tumeur  reprend  et  conserve  pendant 
longtemps  les  caractères  et  la  marche  des  anévrysmes. 

Au  point  de  vue  de  la  physiologie  pathologique,  ces  cas  difl"è- 
rent  nettement  l'un  de  l'autre;  mais  dans  la  pratique,  et  sous 
le  point  de  vue  du  pronostic,  il  y  a  des  cas  intermédiaires,  heu- 
reusement exceptionnels,  dont  l'interprétation  peut  devenir  très- 
difficile. 

'1  "  Persistance  des  battements. 

Il  est  assez  rare  que  les  battements  persistent  à  la  suite  de  la 
ligature,  et,  quoi  qu'on  ait  pu  dire,  ils  sont  toujours  plus  faibles 
qu'avant  l'opération.  C'est  en  vain  qu'on  a  cité  l'observation  de 
Percival  Pott.  Il  s'agissait  d'un  anévrysme  poplilé.  Pott  lia  ou 
plutôt  chercha  à  lier  l'artère  immédiatement  au-dessus  du  sac, 
suivant  le  procédé  d'Anel.  Tout  le  monde  sait  qu'à  ce  niveau  la 
veine  poplitée  cache  l'artère,  et  qu'elle  possède  des  parois  aussi 
épaisses  que  celles  de  ce  dernier  vaisseau.  Tout  le  monde  sait 
encore  que,  sur  le  cadavre,  les  commençants  lient  très-souvent 
la  veine  poplitée  sous  prétexte  de  lier  l'artère.  Pott,  qui  pratiquait 
pour  la  première  fois  cette  opération,  put  donc  très-bien  prendre 
un  vaisseau  pour  un  autre.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'anévrysme  con- 
tinua à  battre  comme  auparavant,  et  fit  des  progrès  si  rapides 
que  Pott  amputa  la  cuisse.  Ceux  qui  disséquèrent  la  pièce  recon- 
nurent qu'on  n'avait  pas  lié  l'artère  anévrysmatique.  Ils  pré- 
tendirent que  l'anévrysme  occupait  une  artère  collatérale;  mais 
Ev.  Home,  qui  publia  l'observation,  réfuta  poUment  cette  hypo- 
thèse, et  on  peut  dire  aujourd'hui,  sans  craindre  de  blesser  per- 
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sonne,  que  Pott  avait  lié  la  veine  poplitée  (1).  Ce  fait  ne  peut  donc 
rien  nous  apprendre  sur  les  effets  de  la  méthode  d'Anel. 

La  persistance  des  battements ,  due  à  l'ampleur  naturelle  des 
voies  collatérales,  s'observe  surtout  lorsque  l'anévrysme  est  situé 
sur  le  trajet  d'une  arcade  artérielle.  Ainsi,  les  anévrysmes  de  la 
pamne  de  la  main  peuvent  continuer  à  battre  après  la  ligature  de 
l'une  des  artères  de  l' avant-bras,  et  la  largeur  des  anastomoses  de 
la  base  du  crâne  explique  pom^quoi  les  battements  persistent 
quelquefois  dans  les  anévi^smes  carotidiens,  malgré  la  ligature 
<le  la  carotide  primitive.  A.  Cooper,  Vincent,  Walther,  M.  Syme , 
ont  vu  des  cas  de  ce  genre,  sur  lesquels  je  reviendrai  tout  à 
l'heure  (2).  Partout  ailleurs  la  persistance  des  battements  est  fort 
exceptionnelle.  Elle  a  été  constatée  cependant,  par  Morgan,  dans 
un  cas  d'anévrysme  inguinal;  par  M.  Porta,  dans  un  cas  d'ané- 
vrysme  de  la  radiale  au-dessus  du  poignet,  traité  par  laliga- 
tm^e  de  l'artère  limiiérale  ;  par  Hodgson,  dans  un  cas  d'anévrysme 
poplité  (3).  Un  fait  cité  par  Roux  peut  être  rapproché  des  précé- 
dents. Un  anévrysme  traumatique  du  pli  du  coude  était  traité 
depuis  quelque  temps  par  la  compression  directe  ;  la  peau  se 
gangrena  au  niveau  de  la  tumeur;  une  hémorrhagie  se  déclara  à 
la  chute  de  l'eschare,  et  ce  fut  alors  que  le  malade  fut  présenté  à 
Roux.  Celui-ci  lia  l'humérale  à  la  partie  moyenne  du  bras,  mais 
il  s'aperçut  bientôt  que  le  sang  continuait  à  couler  abondamment; 
alors  il  incisa  largement  la  tumeur ,  lia  les  deux  bouts  de  l'artère, 
et  enleva  ùnmédiatement  après  le  fil  qu'il  avait  placé  sur  la  partie 


(1)  Œuvres  complûtes  de  John  Utinter,  trad.  fr.  Paris,  IS^S,  in-8",  T.  UI,  p.  ft"?!. 

(2)  Cas  d' A.  Cooper  (anév.  de  la  caroiide  primitive),  dans  Mcd.  Chinirg.  Transact., 
vol.  I,  p.  222.—  Cas  de  Vincent  {anév.  de  la  carotide  primitive),  dans  Sam.  Cooper, 
Dictionnaire  de  chirurgie,  trad.  fr.  Paris,  1826,  T.  I,  p.'.157.  -  Cas  de  WaltheR,  de  Landsliut 
(anév.  de  la  carotide  externe),  dans  l'édit.  française  de  Hodgson,  T.  U,  p.  83  (note  da 
Breschet  ).  —  Cas  de  Sïme  (  anév.  de  la  carotide  interne),  dans  Monthly  J unrnal  ofMcd.  Se, 
1842 ,  p.  962  (avec  une  planche  ). 

(3)  Cas  de  Morgan  (anév.  inguinal  ;  ligat.  de  Tiliaque  externe  ;  les  battements  continuent 
et  disparaissent  le  dixième  jour  ) ,  The  Lancel ,  1827-1828,  vol.  XUI ,  p.  111.  —  Cas  de  PORTA 
(  anév.  traum.  de  la  radiale  au-dessus  du  poignet  ;  les  battements  continuent  aprts  la  ligature 
de  l'humérale.— Porta,  Dcllc  alterazioni  patologichc  dcllc  artcrie.  Ui\ano,  18!i5,  m-fol., 
p.  33,.23f|  et  376,  et  Tav.  IX,  fig.  3).  L'observation  est  disséminée  par  fragmcnis  dans  le 
corps  de  l'ouvrage  ;  le  malade  mourut  le  soixante-cinquième  jour,  et  l'éliulc  de  la  planche  1\ 
permet  de  croire  qu'après  avoir  infructueusement  lié  l'humérale,  M.  PorUi  avait  opéré  l'ané- 
vrysme suivant  la  méthode  ancienne.  —  Cas  de  IIougson,  dans  Malad.  des  art.  et  des  veines, 
tr.  fr.,  T.  I,  p.  362  (anév.  poplité;  lig.  Je  la  féinornlc  ;  de  Irès-Iégers  battements  persistent 
çl  disparaissent  le  lendemain  )» 
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moyenne  de  riiumérale.  Le  malade  guérit  (1).  On  ne  peut  pas  dire 
que  dans  ce  cas  les  baltcmenls  aient  continué,  mais  la  tumeur, 
ouverte  par  la  chute  del'eschare,  laissait  écouler  le  sang  à  mesure 
qu'elle  le  recevait,  et  il  est  probable  que,  si  le  sac  avait  été  intact, 
les  pulsations  y  auraient  persisté. 

Le  développement  insolite  des  collatérales  explique  ces  faits 
curieux ,  et  il  est  probable  que  dans  le  cas  de  Roux  la  compres- 
sion directe,  exercée  depuis  deux  mois  sur  la  tumeur,  avait  forcé 
le  sang  à  dilater  les  anastomoses  artérielles.  Une  anomalie  dans 
la  distribution  des  artères  peut  donner  lieu  au  môme  résultat. 
Témoin  le  cas  si  remarquable  de  Ch.  Bell.  Ce  chirurgien  Ua  la 
fémorale  d'un  nègre  atteint  d'anévrysme  popUté;  immédiatement 
après  on  reconnut  que  la  tumeur  présentait  encore  des  batte- 
ments Irès-énergiques.  Au  bout  de  six  jours  ,  le  malade  mourut 
d'érysipèle.  A  l'autopsie  on  reconnut  que  la  fémorale,  immédia- 
tement au-dessous  de  l'origine  de  la  profonde,  se  divisait  en  deux 
branches  à  peu  près  égales  qui  descendaient  parallèlement  le  long 
de  la  cuisse  et  se  réunissaient  par  convergence,  au  niveau  de  l'an- 
neau du  troisième  adducteur,  pour  former  le  tronc  unique  de  la 
poplitée.  Ch.  Bell  avait  hé  l'une  de  ces  branches,  et  l'autre  avait 
continué  à  alimenter  la  tumeur.  Ce  qu'il  y  a  déplus  remarquable, 
c'est  que  la  circulation  anévrysmale,  quoique  réduite  seulement  de 
moitié  au  moment  de  l'opération,  s'éteignit  ensuite  peu  à  peu.  Dès 
le  troisième  jour,  les  battements  avaient  disparu,  la  tumeur  était 
entièrement  sohdifiée,  en  un  mot,  tout  permettait  de  compter  sur 
un  succès  complet ,  lorsque  l'érysipèle  empprta  le  malade.  Ce  fait 
curieux  montra  qu'il  suffit  quelquefois  de  diminuer  de  moitié 
l'énergie  de  la  circulation  anévrysmale  pour  faire  remplir  prompte- 
ment  le  sac  de  caillots  fibrineux  (2). 

La  persistance  des  battements  après  la  ligature  a  beaucoup 
inquiété  les  chirurgiens,,  et  leur  a  fait  craindre  la  récidive.  L'ob- 

(1)  Ro-JX.  Quarante  cmnées  de  pratique  chirwcjicale,  1855,  T.  II,  p.  77.  Une  pariictila- 
ritéfort  curieuse  de  celle  observatiou  ,  c'est  que,  le  li.alade  étant  mort  d'une  affection  du 
cœur  quatre  mois  et  demi  aprts  l'opération  ,  l'aulopsie  montra  que  l'humérale  était  oblitérée  à 
taslanï  °^       "''"""'^  P'""'    fi'  que  Pcudant  quelques 

(2)  The  Médical  and  Pliysicul  Journal,  vol.  LVl,  p.  13fi,  avec  une  plancl.c.  Al.  Porter 
prétend  à  tort  que  les  battements  persistèrent  jusqu'à  la  mort.  11  est  certain  qu'ils  disparurent 
le  troisitmcjour.ct  que  le  malade  survécut  pcnaant  trois  jours  encore  (  Portek  ,  0«  Aimi, 

nm,  Dubiu) ,  \m-mfi ,  p.  l'is  ), 
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sefvation  de  Charles  Bell  monlre  que  ces  craintes  sont  exagérées. 
Certes,  il  n'est  pas  impossible  que,  chez  les  individus  dont  le 
sang  est  fort  peu  coagulable,  le  renouvellement  trop  rapide  du 
sang  anévrysmal  s'oppose  à  la  formation  des  caillots.  On  verra  tout 
à  l'heure  que  le  prompt  retour  des  battements,  un  jour,  douze 
heures,  et  même  seulement  une  heure  et  demie  après  la  ligatm-e, 
peut  aboutir  à  la  récidive.  Il  est  donc  fort  probable  que  la  persis- 
tance des  battements  peut  avoir  le  même  résultat;  mais  je  n'en 
connais  aucun  exemple  bien  concluant.  Le  fait  de  M.  Green  est  au 
moins  contestable.  Un  anévi-ysme  carotidien  récidiva  après  la 
ligature;  quelques  personnes  prétendirent  que  les  battements  n'a- 
vaient jamais  disparu;  mais  M.  Green  dit  qu'ils  s'éteignirent  une 
heure  après  la  ligature  et  qu'ils  ne  revinrent  que  le  cmquième 
jour  (1).  L'observation  de  M.  Porta  manque  de  détails;  l'ané- 
vrysme,  qui  occupait  la  radiale  au-dessus  du  poignet,  fut  traité, 
selon  toute  probabilité,  par  la  méthode  ancienne,  et  le  malade 
mourut  soixante-cinq  jours  après  la  ligature  de  l'humérale,  délai 
trop  court  pour  qu'on  soit  autorisé  à  ranger  ce  fait  dans  la  caté- 
gorie des  récidives.  Il  est  arrivé  plusieurs  fois ,  en  effet,  que, 
malgré  la  persistance  prolongée  des  battements ,  la  solidification 
de  la  tumeur  a  fini  par  s'effectuer. 

Les  battements  durèrent  plus  de  trois  mois  chez  le  malade  de 
Walther  (anévrysme  de  la  carotide  externe),  plus  de  deux  mois 
chez  celui  d'A.  Cooper  (anévrysme  de  la  carotide  primitive),  et 
dans  les  deux  cas  cependant  la  guérison  fut  complète.  En  général, 
la  tumeur  se  solidifie  beaucoup  plus  tôt.  Les  pulsations  s'étei- 
gnirent le  dixième  jour  chez  l'opéré  de  Morgan;  le  troisième 
jour,  chez  celui  de  Ch.  Bell,  et  dans  les  deux  cas  d'Hodgson  et 
de  Vincent,  elles  disparurent  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 
Dans  le  cas  de  M.  Syme',  les  battements  persistèrent  jusqu'à  la 
mort,  mais  le  malade  ne  survécut  que  trente  heures  à  la  ligature 
de  la  carotide  primitive. 

En  résumé ,  les  faits  qui  précèdent  permettent  de  dire  que  la 
persistance  des  battements  après  la  ligature  est  peu  inquiétante 
et  ne  fait  naître,  au  moins  pendant  les  premiers  temps,  aucune 
indication  spéciale.  La  récidive  proprement  dite ,  dont  j'admets 


(1  Porter,  On  Aneurism,  p.  103. 
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d'ailleurs  la  possibilité,  n'en  a  pas  jusqu'ici  été  la  conséquence, 
et  doit  être  considérée,  par  conséquent,  comme  une  éventualité 
fort  improbable.  Il  faut  donc  attendre  patiemment  la  solidification 
plus  ou  moins  tardive  de  la  tumeur,  et  ne  pas  oublier  que  les 
battements  peuvent  s'éteindre  spontanément  au  bout  de  plus  de 
trois  mois.  Le  malade  doit  être  tenu  au  lit;  si  la  situation  de 
l'anévrysme  le  permettait,  on  pourrait  chercher  à  activer  la  soH- 
dification  de  l'anévrysme  en  exerçant  une  compression  indirecte 
sur  l'artère,  au-dessus  de  la  ligature;  mais  ce  moyen  ne  devrait 
être  mis  en  usage  que  si,  après  un  délai  de  plusieurs  mois,  la 
tumeur  ne  manifestait  aucune  tendance  à  la  guérison. 

2°  Retour  des  battements  ou  pulsations  secondaires. 

Lorsque  la  ligature  fait  dilater  promptement  les  collatérales,  le 
sang,  revenant  en  abondance  dans  l'artère  anévrysmatique,  avant 
que  la  tumeur  n'ait  eu  le  temps  de  se  solidifier,  communique  au 
sac  des  battements  secondaires.  Ceux-ci  sont  toujours  beaucoup 
moins  forts  qu'avant  la  ligature. 

Le  retour  des  battements  est  loin  d'être  rare.  Everard  Home 
en  connaissait  déjà  deux  exemples  (1),  et  j'ai  pu  sans  peine  en 
rassembler  vingt-six  cas ,  qui  se  répartissent  de  la  manière  sui- 
vante: anévrysmes  traités  par  la  ligature  de  la  fémorale,  13  cas; 
de  l'ihaque  externe,  k  cas;  de  la  carotide  primitive,  6  cas;  de  la 
sous-clavière ,  1  cas;  de  la  radiale,  2  cas. 

L'époque  où  reparaissent  les  battements  est  très  -  variable. 
M.  Curling  lia  l'artère  fémorale  à  3  pouces  au-dessus  d'un  ané- 
vrysme  de  la  cuisse.  Au  bout  d'ime  heure  et  demie,  un  léger 
frémissement  se  montra  dans  la  tumeur,  et  le  soir  les  pulsations 
étaient  bien  distinctes  (2).  Sur  une  femme,  à  qui  M.  Porter  avait 
lié  la  carotide  primitive  pour  un  anévrysme  de  la  carotide  in- 
terne, de  légers  battements  se  montrèrent  quatre  hernies  après  (3). 
M.  Cusack  traita,  par  le  procédé  de  Hunter,  un  anévrysme  po- 
plité;  les  pulsations  reparurent  au  bout  de  quelques  heures  et 
s'éteignirent  gradueUement  au  bout  d'un  petit  nombre  de  jours 

■y 

(1)  Tranaact.  uf  a  Society  [or  tl,e  [mprovemeiU  of  Médical  and  Chirurgical  Kîwivlcdge. 
Lond.,  1800,  in-8",  \ol.  Il ,  p.  239  et  253. 

(2)  Cas  (le  CfiiLi.NG,  (l.ms  Med.  Tivics  and  Gazelle,  1853,  vol.  II,  p.  «178. 

(3)  Porter,  Oliserv.  on  Aiietirism,  Dublin,  IS'iO,  iii-S",  p.  151. 
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{a  few  days)  (1).  J'ai  déjà  parlé,  à  propos  de  la  ligature  graduelle, 
d'un  malade  à  qui  Descliamps  avait  lié  la  fémorale  pour  un 
anévrysme  poplité,  et  chez  lequel  les  battements  revinrent  au 
bout  de  sept  heures  (2).  Ce  fut  au  bout  de  douze  heures,  que  ce 
phénomène  se  manifesta  chez  un  Italien  à  qui  M.  G.  Greeves,  de 
Manchester,  avait  lié  l'artère  fémorale  (3).  Ev.  Home,  James, 
Key,  Norman  ,  ont  vu  les  battements  revenir  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures  (i).  Le  retom^  des  pulsations  est  encore  assez 
commun  les  jours  suivants;  il  commence  à  devenir  plus  rare  à 
partir  du  septième  jour.  Cependant  M.  Nichet  a  trouvé  des  pul- 
sations secondaires  le  septième  jour  dans  un  anévrysme  de  la 
tibiale  postérieure  (5);  M.  Hancock,  le  neuvième  jour  dans  un 
anévrysme  poplité  (6);  M.  Porter,  le  dixième  jour  dans  mi  ané- 
vrysme poplité  (7);  M.  Sykes,  le  quatorzième  jour  dans  un 
anévrysme  de  la  carotide  (8);  M.  Norman,  entre  le  treizième  et 
le  dix-neuvième  jour  dans  un  anévrysme  inguinal  (9)  ;  M.  Miller, 
enfin ,  au  bout  de  sept  semaines  dans  un  anévrysme  de  l'artère 
fémorale  (10). 

En  résumé,  sur  vingt-trois  cas  où  l'époque  du  retour  des  bat- 
tements est  indiquée  avec  quelque  précision,  je  trouve  que  ce 
phénomène  s'est  montré  cinq  fois  dans  le  courant  de  la  pre- 
mière journée,  cinq  fois  le  lendemain,  huit  fois  du  troisième  au 
septième  jour,  quatre  fois  dans  le  courant  du  deuxième  septé- 
naire, et  une  fois  seulement  à  une  époque  plus  tardive. 

Les  pulsations  secondaires  des  anévrysraes  ont  donné  lieu  à 
plusieurs  hypothèses.  Ev.  Home  crut  pouvoir  les  attribuer  à  l'hu- 

(1)  Porter,  Obscrv,  on  Anetirism.  Dublin,  ISiO,  in-8".,  p.  IM. 

(2)  Foy.  plus  haut,  p.  (i93. 

(3)  Cas  de  Greeves  et  Bn.  Cooper  ,  dans  Guy's  Bospital  Reports,  toI.  U,  p.  381. 1837. 

(4)  Piemier  cas  d'Ev.  IIOME  (  anév.  poplité) ,  déjà  cité,  —  Cas  de  James  (  auév,  inguinal  et 
anév.  poplité  du  même  côté  ;  ligat.  de  l'iliaque  externe  ;  retour  des  battements  le  lendemain 
dans  l'anév.  inguinal,  puis  dans  l'anév.  poplité) ,  dans  American  Journal  of  Med,  Sciences, 
18W,  vol.  XUI ,  p.  20,  et  n'IOU  du  tableau  de  Koi ris,  —  Cas  de  Key  (anév.  poplité),  dans 
Guy's  Hospilal  Jîeporis,  vol.  I,  p.  12.  Lond.,  1836,  in-8°.  —  Cas  de  NORMAN  (anév.  poplité) , 
dans  Med.  Chirurg.  Transactions,  1819,  vol.  X,  p.  116. 

(5)  Cas  de  Nichet.  Gaz.  méU.  de  Paris,  1833,  p.  GS2. 

(6)  Cas  de  Hancock.  The  Lancel ,  18ii5 ,  vol.  JI ,  p.  377. 

(7)  Porter.  On  Ancurism.,  p.  ilh, 

(8)  Cas  de  Sykes.  American  Journal  of  Med.  Se,  vol.  XIV,  p.  2a,  et  w"  13  du  premier  ta- 
bleau de  Norris. 

(9)  Cas  de  Norman.  Med.  Chirurg.  Transact.,  1819,  vol.  X  ,  p.  95-99. 

(10)  Cas  de  Miller.  Med.  Cliirurg.  Soc.  of  EdinOwQli,  7lh.  june  ISS^i,  dans  Associalion 
JUedical  Journal,  16lli.  June  ISSa,  p,  633. 
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plantation  d\ine  collatérale  perméable  sur  le  sac  (1)  ;  mais  cette  dis- 
position se  rencontre  trop  rarement  dans  les  anévrysmes  externes 
pour  qu'on  puisse  la  considérer  comme  la  cause  d'un  phénomène 
aussi  fréquent.  Deschamps,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  vu,  supposa  que, 
chez  son  opéré,  la  ligature  n'avait  pas  complètement  étreint  l'ar- 
tère, quoique,  de  son  propre  aveu,  le  fll  eût  été  serré  prodigieu- 
sement (2).  Je  m'étonne  de  trouver  une  explication  semblable 
dans  l'ouvrage  de  M.  Porter  (3).  Au  surplus,  ce  dernier  auteur, 
qui  a  consacré  plus  de  trente  pages  à  l'étude  des  pulsations  se- 
condaires, et  qui,  moins  avancé  qu'Hodgson,  n'a  pas  su  les  dis- 
tinguer des  récidives,  a  admis,  pour  en  rendre  compte,  une 
troisième  hypothèse  plus  inadmissible  encore  que  les  précé- 
dentes. Suivant  lui,  le  retour  des  pulsations  serait  souvent  la 
conséquence  de  la  phlébite.  L'obhtération  de  la  veine,  empêchant 
la  circulation  en  retour,  forcerait  le  sang  à  s'accumuler  dans 
l'anévrysme;  celui-ci  se  mettrait  à  battre  en  vertu  d'une  série  de 
raisonnements  que  je  ne  crois  pas  nécessaire  de  reproduire,  et 
qui  sont  trop  peu  physiologiques  pour  être  susceptibles  d'être, 
résumés  {h).  Quant  au  fait  unique  sur  lequel  M.  Porter  base  sa 
théorie,  il  ne  prouve  absolument  rien.  On  avait  lié  la  moitié  de  la 
veine  fémorale  en  même  temps  que  l'artère.  Les  battements  repa- 
rurent le  dixième  jour,  et  le  malade  mourut  de  phlébite  cinq  jours 
plus  tard.  Mais  ce  fut  une  pure  coïncidence.  La  phlébite  et  l'obli- 
tération veineuse  ne  sont  malheureusement  pas  rares  après  la 
ligature,  et  l'expérience  a  prouvé  que  cet  accident  ne  prédispose 
nullement  au  retom-  des  pulsations.  Les  battements  ne  reparurent 
pas  sur  les  trois  premiers  opérés  de  John  Hunter  quoique  chez 
eux  la  hgature  eût  été  appUquée  sciemment  sur  l'artère  et  sm'  la 
veine  fémorales. 

Pourquoi  chercher  des  explications  si  peu  naturelles,  lorsque 
le  simple  jeu  des  collatérales  rend  si  bien  compte  du  retour  des 
battements  ?  Quand  on  songe  que  la  hgature  de  l'artère  humérale 
n'arrête,  le  plus  souvent,  le  pouls  radial  que  pendant  quelques 
heures,  et  que  les  hémorrhagies  des  artères  d'un  certain  calibre, 

(1)  Traiisact.  of  a  Society  for  ilic  Improv.  ofMcd.  and  Cliir.  Knowledge,  vol.  JI,  p.2ii3. 

(2)  Journal  de  Foitrcroy.  Paris,  1792,  iii-8",  T.  IV,  p.  307. 

(3)  PonTER.  Obscrv.  on  Anciirism,  p,  149,  Dublin,  ^m,  iii-8". 

(4)  PORTÉR,  loc,  cit.,  p.  172, 
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traitées  par  la  ligature  de  l'artère  principale  du  membre,  se  re- 
produisent presque  toujours-,  quand  on  songe,  en  outre,  à  la 
rapidité  avec  laquelle  les  collatérales  se  développent  dans  le  plus 
grand  nombre  de  cas,  on  est  plutôt  porté  à  se  demander  pour- 
quoi les  pulsations  secondaires  ne  se  montrent  pas  constamment 
dans  les  anévrysmes  traités  par  la  méthode  d'Anel.  Constamment, 
en  eflet,  le  tronc  de  l'artère  liée  reçoit,  au  bout  d'un  petit  nombre 
de  jours,  une  quantité  de  sang  plus  que  suffisante  pour  faire 
battre  ce  vaisseau,  et  si  les  pulsations  secondaires  n'ont  pas  lieu 
dans  tous  les  cas ,  c'est  parce  que  le  sac  anévrysmal  a  souvent  le 
temps  de  s'oblitérer  avant  l'époque  où  la  circulation  collatérale 
est  assez  développée  pour  transmettre  des  pulsations  au  tronc  de 
l'artère  anévrysmatique. 

L'oblitération  se  produit  avec  une  rapidité  qui  varie  à  la  fois 
selon  l'état  de  la  circulation  et  selon  le  degré  de  plasticité  ou  de 
coagulabilité  du  sang.  Lorsque  les  voies  collatérales  sont  assez 
larges  pour  ramener  immédiatement,  ou  en  quelques  heures,  une 
colonne  sanguine  agitée  d'un  mouvement  saccadé,  les  batte- 
ments, quoique  affaiblis,  reparaissent  toujours  dans  la  tumeur. 
Lorsque  les  voies  collatérales  sont  plus  étroites,  il  s'écoule  un 
ou  plusieurs  jours  avant  que  le  sang  qui  traverse  l'artère  ané- 
vrysmatique ait  acquis  une  force  d'impulsion  suffisante  pour 
donner  heu  à  des  battements  appréciables.  Pendant  ce  temps, 
la  coagulation  s'effectue  complètement  chez  les  individus  dont  le 
sang  possède  une  plasticité  moyenne;  chez  ceux,  au  contraire, 
qui  ont  le  sang  moins  coagulable,  ce  délai  ne  suffit  pas  pour  faire 
obhtérerle  sac,  et,  dès  que  les  battements  reparaissent  dans 
l'artère  anévrysmatique,  ils  se  transmettent  à  la  tumeur.  Voilà 
pourquoi  les  pulsations  secondaires  sont  si  inconstantes  et  pour- 
quoi, lorsqu'elles  paraissent,  eUes  se  montrent  à  une  époque  si 
variable. 

Mais  cela  n'exphque  pas  le  retour  des  battements,  dix,  quinze 
jours,  et  même  deux  mois  après  la  ligature.  Quelque  peu  coagu- 
lable que  soit  le  sang ,  il  est  difficile  qu'il  attende  si  longtemps 
avant  de  se  solidifier.  D'ailleurs,  en  lisant  les  observations  de  cette 
catégorie,  on  trouve  que  plusieurs  fois  la  tumeur  était  déjà  soli- 
difiée quand  les  pulsations  y  ont  reparu.  On  est  donc  obhgé  d'ad- 
mettre que  des  caillots  s'étaient  d'abord  formés  sous  l'influence  de 
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la  ligature,  et  qu'ils  se  sont  ultérieurement  laissé  dissocier  par  le 
courant  sanguin.  Or,  on  connaît  assez  la  résistance  des  caillots 
flbrineux  pour  qu'il  soit  permis  de  dire  que  cette  éventualité  n'est 
possible  que  dans  les  anévrysmes  oblitérés  par  des  caillots  pas- 
sifs. Il  se  trouve  elTectivement  que,  sur  les  cinq  malades  qui  ont 
eu  des  pulsations  secondaires  plus  de  six  jours  après  la  liga- 
ture ,  il  y  en  a  deux  qui  étaient  atteints  d'anévrysmes  diffus  (1) , 
et  j'âi  déjà  dit  que  ces  anévrysmes  ne  se  prêtent  que  très- 
difficilement  au  travail  qui  préside  à  la  formation  des  caillots 
actifs. 

Je  pense  donc  que  lorsque  les  battements  reparaissent  après 
les  cinq  ou  six  premiers  jours ,  ils  sont  dus  le  plus  souvent  à  la 
destruction  des  caillots  passifs  que  la  ligature  avait  fait  d'abord 
déposer  dans  l'anévrysme.  La  tumeur,  oblitérée  d'une  manière 
défectueuse,  redevient  perméable.  C'est  une  sorte  de  récidive, 
mais  une  récidive  le  plus  souvent  passagère ,  parce  que  la  circu- 
lation n'est  pas  encore  assez  énergique  dans  l'artère  anévrysma- 
tique,  pour  empêcher  la  coagulation  de  la  fibrine.  Au  surplus, 
cette  dernière  remarque  s'applique  aussi  bien  aux  pulsations  se- 
condaires très-précoces  qu'à  celles  qui  surviennent  seulement  au 
bout  d'une  semaine. 

Les  pulsations  secondaires  peuvent  sans  doute  conduire  à  la 
récidive ,  mais  cela  est  très-exceptionnel,  et  cette  chance  minime 
est  largement  compensée  par  plusieurs  circonstances  fort  avan- 
tageuses. Le  prompt  développement  des  collatérales  fait  en  effet  * 
disparaître  une  partie  des  inconvénients  de  la  ligature.  Les 
chances  de  la  gangrène  sont  considérablement  réduites,  et  le 
sang  de  l'anévrysme  est  tenu  dans  un  état  d'agitation  qui ,  sans 
s'opposer  à  la  coagulation  fibrineuse,  est  propre  à  empêcher 
l'oblitération  par  des  caillots  passifs. 

Tous  les  malades  dont  j'ai  rassemblé  les  observations  ont  été 
exempts  de  gangrène ,  et  deux  fois  seulement  sur  vingt-six  le 
sac  s'est  enflammé  consécutivement.  Dans  ces  deux  cas,  les  ané- 
vrysmes étaient  c/i7/ms  et  très-considérables.  Dans  les  deux  cas, 

(1)  Cas  (le  Norman,  déjà  cité  (anév,  inguinal  diffus;  lig.  de  riliaque  externe;  retour  des 
battements  entre  le  treizième  ei  le  dix-neuvième  jour).  —  Cas  de  Mciiet,  déjà  ciiO  (  ai\6\:  du 
la  Ubiale  postérieure,  consécutif  ù  un  coup  de  couteau  reçu  vingt  jours  auparavant  ;  ligature 
de  la  fémorale  ;  retour  des  battements  au  bout  de  sept  jours). 
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la  tumeur,  d'abord  circonscrite,  peu  volumineuse,  et  presque  sta  - 
tionnaire,  s'était  rompue  sous  les  téguments  par  suite  d'une  con- 
tusion. Chez  le  malade  de  DupuyLren ,  l'anévrysme  occupait  le  pl 
de  l'aine,  et  avait  plus  de  U  pouces  de  long.  Les  battements  revin- 
rent le  sixième  jour  après  la  ligature  de  l'iliaque  externe ,  et  du- 
rèrent jusqu'au  vingt-quatrième  jour,  époque  où  l'anévrysme  se 
rompit  dans  la  plaie  de  la  ligature.  Cette  rupture,  survenue 
avant  l'oblitération ,  s'explique  par  cette  circonstance ,  que  l'ané- 
vrysme était  diffus  et  très-rapproché  de  l'incision.  Pour  arrê- 
ter l'hémorrhagie ,  on  exerça  une  compression  énergique  et  pro- 
longée dans  le  fond  de  la  plaie;  les  battements  disparurent,  et  la 
poche  se  remplit  de  caillots  passifs  qui  donnèrent  lieu ,  le  trente- 
sixième  jour,  à  la  formation  d'un  abcès  à  la  partie  infériem'e  de 
l'anévrysme.  Le  malade  finit  par  guérir,  après  avoir  couru  de 
graves  dangers  (1). 

Les  circonstances  étaient  plus  défavorables  encore  dans  le  cas 
de  M.  Porter.  Un  petit  anévrysme  de  la  carotide  interne ,  datant 
déjà  de  quinze  ans,  et  à  peu  près  stationnaire ,  devint  diffus  par 
suite  d'une  contusion  directe,  et  s'accrut  si  vite,  qu'au  bout  de 
trois  semaines  il  occupait  tout  un  côté  du  cou,  et  avait  7  pouces 
de  long  sur  6  pouces  de  large.  M.  Porter  Ua  la  partie  infériem'e 
de  la  carotide  primitive.  Les  battements  revinrent  au  bout  de 
quatre  heures  ;  la  tumeur,  déjà  un  peu  enflammée  avant  l'opéra- 
tion, s'enflamma  de  plus  en  plus  les  jours  suivants,  tout  en  con- 
tinuant à  battre ,  s'accrut  à  un  tel  point  qu'elle  descendit  jusque 
sur  l'omoplate,  et  commença  pourtant  à  diminuer  à  partir  du 
quinzième  jour.  Le  dix-huitième  jour,  les  pulsations  disparurent; 
le  vingt-unième  jour,  la  tumeur,  considérablement  réduite,  n'avait 
plus  que  6  pouces  de  largeur  ;  puis  la  plaie  se  cicatrisa.  Mais 
l'anévrysme  était  oblitéré  par  des  caillots  passifs  qui  se  ramol- 
lirent trois  mois  après  l'opération.  Un  mois  plus  tard,  la  tumeur 
se  rompit,  laissa  échapper  une  énorme  quantité  de  pus  et  de  cail- 
lots, et  suppura  ensuite  pendant  plus  de  deux  mois.  Finalement, 
le  malade  guérit  complètement ,  vécut  encore  pendant  six  an- 
nées, et  légua  son  corps  à  M.  Porter,  qui  constata ,  à  l'autopsie, 

(1)  Celte  observation ,  d'une  longueur  insupportable,  a  C-té  publiée  jiar  Bresclict  dans  la 
traduction  franc,  de  nodgson  ,  T.  Il ,  p.  217  à  2'il,  en  note, 
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que  l'ancien  anëvrysme  occupait  le  tronc  de  la  carotide  in- 
lerne  (1). 

Ces  deux  observations  prouvent  que  le  retour  des  battements 
n'empêche  pas  toujours  la  formation  des  caillots  passifs,  et  la 
suppuration  ultérieure  du  sac.  Mais  il  ne  faulpas  oublier  que,  dans 
les  deux  cas,  les  anévrysmes  étaient  difl'us  et  très-volumineux, 
et  que  dans  de  pareilles  conditions  l'oblitération  complète  par 
des  caillots  fibrineux  est  à  peu  près  impossible.  Les  deux  faits 
qui  précèdent  ne  peuvent  donc  nous  empêcher  de  reconnaître 
que  les  pulsations  secondaires  sont  de  nature  à  corriger  le  mode 
d'action  ordinairement  défectueux  de  la  ligature. 

Au  point  de  vue  delà  physiologie  pathologique,  je  considère 
donc  le  retour  des  battements  comme  une  circonstance  favorable  ; 
lorsque  ce  phénomène  se  manifeste  très-promptement,  il  n'em- 
pêche généralement  pas  la  tumeur  de  s'oblitérer  plus  tard,  et 
lorsqu'il  survient  à  une  époque  plus  avancée,  il  a  l'avantage  de 
déblayer  le  sac  des  caillots  passifs  qui  s'y  étaient  formés  pendant 
les  premiers  jours ,  et  qui  auraient  pu  provoquer  ultérieure- 
ment des  accidents  graves.  Cet  avantage  s'est  clairement  montré 
dans  l'une  des  observations  de  M.  Norman  :  un  anévrysme  ingui- 
nal diffus,  datant  de  dix  jours  seulement,  long  de  4  pouces  et 
large  de  7,  fut  traité  par  la  ligature  de  l'iliaque  externe.  Deux  jours 
après  la  tumeur  s'enflamma;  puis  l'inflammation  diminua,  et 
s'accrut  de  nouveau  quelques  jours  plus  tard.  Elle  fut  enrayée 
encore  au  moyen  des  applications  réfrigérantes  ;  mais  rien  ne  per- 
mettait de  compter  sur  la  résorption  de  cette  énorme  masse  de 
caillots  passifs ,  lorsque  vers  le  quinzième  jour  les  battements  re- 
parurent; à  partir  de  ce  jour  l'inflammation  ne  revint  plus ,  les 
caillots  passifs  très-mous  et  très-irritants,  qui  avaient  été  le  ré- 
sultat d'une  coagulation  presque  subite  après  la  ligature,  furent 
dissociés,  entraînés,  et  remplacés  lentement  par  un  coagulum 
plus  sohde;  puis  les  pulsations  s'éteignirent  graduellement,  et  le 
malade  quitta  l'hôpital,  complètement  et  définitivement  guéri, 
quarante-huit  jours  après  la  ligature  (2). 

(1)  The  Dublin  Ilospilal  Reports ,  1830,  vol.  V,  p.  208.  —  P.jiir  la  fin  de  robservation  , 
voy.  Porter  ,  On  Aiieurism.  Dublin  ,  ISM-lS/iO,  in-8",  p.  151. 

(2)  Med.  Cltii:  Transactions,  1819,  vol.  X  ,  p.  95-99.  Selon  toutes  piobabilitûs,  il  se  forma 
chez  cet  homme  un  de  ces  caillots  en  partie  actifs,  en  partie  passifs,  dont  j'ai  ddjù  parle',  et 


5f50  MÉTHODE  n'ANEL. 

Les  pulsations  secondaires  font  donc  disparaître  une  partie 
des  inconvénients  de  la  ligature,  puisqu'elles  diminuent  à  la  fois 
les  chances  de  la  gangrène  et  celles  de  l'inflammation  consécutive 
du  sac.  Et  en  eflet,  à  ne  consulter  que  les  chiffres,  je  trouve  que, 
sur  mes  26  malades ,  deux  seulement  ont  succombé.  L'un  de  ces 
malades  avait  été  opéré  par  M.  Porter;  les  battements  revinrent 
le  dixième  jour  et;  persistèrent  jusqu'à  la  mort  survenue  cinq 
jours  plus  tard;  mais  on  reconnut  à  l'autopsie  que  la  veine  fé- 
morale avait  été  perforée  pendant  l'opération ,  qu'une  partie  de 
cette  veine  avait  été  liée  avec  l'artère,  et  que  le  malade  avait 
succombé  à  une  phlébite  purulente  (1).  L'autre  malade,  atteint 
également  d'anévrysme  poplité,  mourut  le  douzième  jour  d'hé- 
raorrhagie  consécutive  :  les  battements  avaient  reparu  le  qua- 
trième jour  (2).  Tous  les  autres  malades  ont  survécu  à  l'opéra- 
tion, et  cet  avantage  considérable  compense  bien  les  chances, 
assez  faibles  du  reste,  de  la  récidive. 

Presque  toujours,  en  effet,  les  pulsations  secondaires  s'étei- 
gnent spontanément  au  bout  d'un  temps  qui  varie  entre  quelques 
jours  et  quelques  semaines.  Elles  ne  durèrent  qu'un  seul  jour 
dans  le  cas  de  M.  Miller  (3),  quatre  jours  dans  le  cas  de  Des- 
champs, cinq  jours  dans  le  cas  de  M.  Hancock.  Elles  disparu- 
rent spontanément  au  bout  de  quelques  jours  sur  les  malades  de 
MM.  Key  (carotide),  et  Cusack.  (poplité).  Elles  se  prolongèrent 
pendant  plus  de  quinze  jours  dans  le  premier  cas  d'Ev.  Home , 
pendant  vingt-quatre  jours  dans  le  cas  déjà  cité  de  Dupuytren, 
pendant  trente-neuf  jours  dans  le  cas  de  M.  Busk  {U).  Elles  du- 
rèrent moins  d'un  mois  chez  le  premier  malade  de  M.  Norman 
(anévrysme  poplité),  quelques  semaines  dans  le  cas  de  M.  War- 

qui  prennent  naissance  dans  les  anévrysmes  diffus  à  la  faveur  des  conditions  qui  feraient 
déposer  des  caillots  purement  fibrineux  dans  les  anévrysmes  circonscrits.  Foy.  plus  haut , 
p.  I(i5. 

(1)  PORTER.  On  Aneiirism.  Dublin,  1839-18ii0,  in-8»,  p.  MU. 

(2)  Deuxième  cas  d'Év.  Home  ,  dans  Transact.  of  a  Society  for  llie  Improvemcnt  of 
Med.  and  Chirurg.  Knowledge.  Lond.,  1800,  in-8°,  vol.  II ,  p.  253. 

(3)  Dans  le  cas  de  M.  Miller  (anév.  fémoral  ),  les  battements  reparurent  seulement  sept 
semaines  après  la  ligature  ;  ils  étaient  irès-faibles  et  disparurent  le  lendemain.  Il  est  pro- 
bable que  la  tumeur  avait  été  oblitérée  en  grande  partie  p;ir  des  caillots  actifs,  que  quelques 
caillots  passifs  s'étaient  déposés  U  sa  partie  centrale,  et  que  ceux-ci ,  entraînés  au  bout  de  sept 
semai  a-s,  furent  rapidement  remplacés  par  des  dépôts  de  fibrine  {Association  Med.  Jour- 
nal ,  june  18521 ,  p.  533  ). 

(/»)  Cas  de  Busk  (anév.  poplité) ,  Lond,  Med.  Goï.,  1837,  vol.  XIX,  p.  180. 
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fon  (1),  soixanle-qualre  jours  dans  le  cas  de  M.  Nicliel;  plus  de 
deux  mois  chez  l'opérée  de  M.  Porta  (2).  Un  malade  de  M.  G.  Bird 
.'ivait  encore  de  légers  ballemenis  lorsqu'U  quitta  l'hôpital  près 
.te  deux  mois  après  la  ligature;  mais  on  le  revit  quelques  mois 
plus  tard,  et  on  trouva  qu'il  était  complètement  guéri  (3).  Je  ne 
sais  combien  de  temps  durèrent  les  pulsations  secondaires  chez 
l'opéré  de  M.  Newbrigging;  M.  Norris  nous  apprend  seulement 
([Li'elles  s'éteignirent  peu  ù  peu,  et  que  le  malade  guérit  complè- 
tement (4). 

Mais  tous  les  malades  n'ont  pas  été  aussi  heureux,  et,  chez 
SIX  d'entre  eux,  la  persistance  du  battement  est  devenue  plus 
inquiétante  :  ainsi,  chez  l'opéré  de  M.  Sykes,  les  pulsations ,  re- 
venues le  quatorzième  jour,  durèrent  environ  cinq  mois  ;  chez 
celui  de  James  (anévrysme  inguinal  et  poplité) ,  les  battements 
leparurent  dans  l'anévrysme  inguinal  le  lendemain  delà  Ugature 
puis  ils  gagnèrent  l'anévrysme  poplité,  où  Us  persistèrent  pendant 
bix  mois  ;  au  bout  de  ce  temps,  l'anévrysme  inguinal  battait  encore 
et  je  ne  sais  ce  que  le  malade  est  devenu  (5).  M.  Green  avait  lié  la 
carotide  primitive  pour  un  anévrysme  qui  occupait  la  partie  supé- 
rieure de  ce  vaisseau.  Dès  le  premier  jour,  quelques  personnes 
crurent  découvrir  dans  la  tmnem-  d'obscures  oscillations,  mais 
cela  resta  douteux  jusqu'au  cinquième  jour.  A  cette  époque,  les 
'  oscUlations  devinrent  évidentes;  elles  s'accrurent  notablement  les 
,  jours  suivants.  La  tumeur,  qui  s'était  d'abord  alTaissée,  augmenta 
un  peu  pendant  les  deux  premiers  mois,  puis  elle  devint  station- 
naire,  et,  le  20  septembre  1831,  cinq  mois  après  la  ligature  elle 
était  encore  le  siège  d'un  léger  battement  (some  trifling  pulsa- 
'  tion)  (6).  Tout  permet  de  croire  que  le  malade  a  fini  par  guérir- 
mais  on  ne  saurait  l'affirmer.  Nous  savons  que  l'oblitération 

vo!'xfv',''„^*""'V""'^'""^"'  American  Journ.  of  Mcd.  Science. 

vo .  XIV,  p.  2U ,  et  n-  15  du  premier  tableau  de  Norris.  ' 

-Miil'm^IrpîS:-  or.erie: 

I    (M  r=,<. ^"^^  P-  20,  et  H»  23  du  tableau  de  Noiiis. 
^  n  Cas  de  dans  Amer.  Journal.  18.7,  vol.  XIH,  p.  20,  et  n-  10.  du  tableau  de 

(8)  Cas  de  (;rkf.n  ,  dans  PonTKn  ,  On  Aneurism;  p.  io:t. 

36 


562  •      METHODE  D'ANEL. 

survint  plus  lard  encore  chez  un  opéré  de  M.  NoU.  J'ai  déjà 
parlé  de  cet  homme,  chez  lequel  un  anévi7sme  traumalique 
de  l'artère  axillaire  recommença  à  battre  le  troisième  jour  après 
la  ligature  de  la  sous-clavière.  Cinq  mois  après,  les  battements 
duraient  encore,  puis  ils  s'éteignirent  spontanément,  et  M.  Notl , 
ayant  revu  son  malade  deux  ans  après  l'opération,  fut  agréa- 
blement sm'pris  en  reconnaissant  que  la  guérison  était  com- 
plète (1). 

Somme  toute,  je  ne  connais  que  deux  cas  où  le  retour  des  bat- 
tements ait  été  suivi  d'une  récidive  à  la  fois  durable  et  inquiétante. 
M.  Greeves,  de  Manchester,  avait  lié  la  fémorale  au  sommet  du 
triangle  inguinal ,  chez  un  Milanais  atteint  d'anévrysme  poplilé. 
Les  battements  revinrent  au  bout  de  douze  heures,  et  ne  dispa- 
rurent plus.  Huit  mois  après,  la  tumeur  avait  acquis  le  même 
volume  qu'avant  l'opération.  Bransby  Cooper  lia  alors  la  fémorale 
à  l'anneau  du  troisième  adducteur;  les  battements  s'arrêtèrent, 
mais  ils  reparurent  aubout  de  quelques  minutes;  cela  n'empêcha 
pas  la  tumeur  de  s'obhtérer  complètement  le  troisième  jour,  etle 
malade  guérit  (2).  On  a  supposé  que  chez  cet  homme  il  y  avait 
deux  fémorales,  comme  dans  le  célèbre  cas  de  Ch.  Bell.  Mais  les 
battements,  après  la  première  ligature ,  ne  revinrent  qu'au  bout 
de  douze  heures,  et  il  n'est  nullement  nécessaire  d'invoquer  une 
anomalie  pour  expliquer  un  phénomène  qui  a  été  si  souvent 
observé.  La  deuxième  fois ,  le  retour  des  battements  fut  presque 
immédiat,  parce  que  la  première  ligatm-e  avait  fait  dilater  les  col- 
latérales. L'opéré  survécut  au  moins  six  ans  ;  il  revint  à  Milan,  où 
il  fut  vu  par  M.  Porta ,  et  où  il  mourut  en  ISki.  Il  ne  fut  pas  pos- 
sible de  faire  l'autopsie  (3). 

Le  deuxième  cas  de  récidive  sérieuse  consécutive  au  retom- 
des  battements  appartient  à  M.  Curling.  Les  pulsations  reparu- 
rent le  jour  même  dans  un  anévrysme  de  la  cuisse  traité  par  la 
ligature  de  la  fémorale.  Au  bout  de  quinze  jours,  elles  étaient 

(1)  Cas  de  Nott,  voy.  plus  liant ,  p.  82.  C'est  parce  qu'on  ne  connaissait  pas  riiisloire  des 
récidives  des  anévrysines  artériels  traités  par  la  ligature,  qu'on  a  prétendu  que  cet  anévrysme 
était  artério-veineux.  Cette  interprétation  ,  contraire  au  diagnostic  de  M.  Nott ,  n'est  nulle- 
ment justifiée  par  l'analyse  de  l'observation. 

(2)  Cas  de  Greeves  et  Br.  Cooper,  dans  Guy's  Hospital  JRcporls,  1837,  \ol.  II ,  p.  381. 

(3)  Porta,  Dclle  alterazioni  patologiclic  dellc  (wteric.  Milano,  18fi5,  in-fol.,  p.  SlS,  en 
note,  M.  Porta  atlribuc  par  eneuf  cette  observation  ii  Asticy  Cooper. 
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aussi  forlps  qu'avant  l'opération.  On  voulut  praliquer  une  nou- 
velle ligature;  mais  le  malade  jugea  prudent  de  quitter  l'hô- 
pital (1). 

Malgré  les  derniers  laits  que  je  viens  de  citer,  les  pulsations  se- 
condaires ne  doivent  pas  beaucoup  préoccuper  le  chirurgien. 
Presque  jamais  eUes  n'empêchent  la  tumeur  de  s'oblitérer  spon- 
■  tanément  tôt  ou  tard.  Il  faut  donc  attendre,  et  se  comporter,  au 
moins  pendant  les  premiers  temps,  comme  dans  les  cas  ordi- 
naires. Il  y  a  une  pratique  qui  a  déjà  été  mise  en  usage  par  Ev.  Home, 
et  que  je  ne  conseille  pas  d'adopter,  parce  qu'elle  ne  me  semble 
pas  exempte  de  dangers  :  je  veux  parler  de  la  compression  exercée 
directement  sur  la  tumeur.  Cette  compression  gêne  la  circulation 
dans  les  collatérales  superficielles,  expose  par  conséquent  à  la 
gaugrène;  elle  force  le  sang  à  traverser  les  vaisseaux  profonds,  et 
augmente  ainsi  l'activité  de  la  circulation  dans  l'artère  anévrys- 
matique,  circonstance  propre  £i  faire  persister  les  battements 
qu'on  veut  combattre.  Enfin,  elle  expulse  le  sang  contenu  dans 
la  poche,  l'empêche  de  s'y  coaguler,  et  retarde  l'oblitération,  qui 
est  seule  capable  d'arrêter  pour  toujours  les  pulsations  secon- 
daires. Règle  générale  :  après  l'opération  de  la  ligature,  il  ne  faut 
jamais  exercer  la  moindre  compression  sur  la  tumeur.  Dans  le 
cas  d'Ev.  Home,  la  compression  directe  n'a  pas  empêché  les  bat- 
tements de  disparaître  au  bout  de  quinze  jours,  mais  c'est  proba- 
blement parce  qu'elle  a  été  légère,  et  qu'elle  n'a  pas  été  suffisante 
pour  contre-balancer  la  tendance  naturelle  à  la  coagulation  du 
sang  dans  le  sac.  Le  malade  de  M.  Bird  a  été  soumis  inutilement 
pendant  plusieurs  semaines  à  la  compression  directe;  puis  il  est 
sorti  de  l'hôpital ,  et  c'est  plus  tard  seulement  que  les  pulsations 
ont  disparu  sans  aucun  traitement.  M.  Nichet  eut  recours  à  la  fois 
à  la  compression  directe ,  à  la  compression  indirecte  exercée  sur 
le  pubis,  et  à  la  réfrigération.  Les  battements  s'éteignirent  le 
soixante-quatrième  jour;  mais  on  ne  peut  savoir  si  ce  résultat  a 
été  dû  au  traitement. 

En  résumé,  je  pense  que  pendant  les  deux  premiers  mois  il 
faut  se  contenter  de  tenir  le  malade  au  lit,  et  attendre  l'oblité- 
ration spontanée;  si,  au  bout  de  ce  temps,  les  pulsations  con- 

(1)  Cas  (le  CURLINO  dans  afcd.  Times  and  Gazelle,  1853,  vol,  11,  p.  /,78. 
3(). 
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Unuent  et  si  la  situation  de  la  tumeur  le  permet,  on  pourra  avoir 
recours  k  la  compression  indirecte.  Dans  le  cas  où  ce  moyen  ne 
serait  pas  applicable,  on  pourrait  songer  aux  réfrigérants  ou  à 
une  légère  compression  directe,  moyens  peu  efficaces  sans  doute, 
mais  qui,  à  cette  époque  tardive,  seraient  sans  inconvénient.  Enfln, 
si  malgré  cela  les  battements  persistaient,  il  faudrait  attendre 
plusieurs  mois  encore  avant  de  croire  à  la  récidive,  et  on  ne  se 
déciderait  à  entreprendre  une  nouvelle  opération  que  si,  chose 
fort  peu  probable,  la  tumeur  faisait  des  progrès  inquiétants. 

3°  Récidives. 

A  proprement  parler,  il  n'y  a  aucune  diflérence  absolue  entre 
les  cas  de  récidive,  et  ceux  où  les  battements  reparaissent  plus 
de  six  à  sept  jours  après  la  ligature.  Ce  qui  constitue  surtout  la 
récidive,  c'est  la  destruction  des  caillots  contenus  dans  le  sac, 
qui  redevient  ainsi  perméable  au  sang  et  qui  recommence  aus- 
sitôt à  battre.  Mais  au  point  de  vue  pratique,  cette  définition  ne 
doit  pas  être  acceptée  sans  restriction.  D'une  part,  en  effet,  cer- 
tains anévrysmes  récidivent  avant  que  le  sac  n'ait  eu  le  temps  de 
se  remplir  de  caillots;  témoin  le  malade  que  Greeves  et  Br.  Cooper 
opérèrent  successivement  à  huit  mois  d'intervalle,  et  chez  lequel 
les  battements  avaient  reparu  douze  heures  seulement  après  la 
ligature.  D'une  autre  part,  certains  anévrysmes,  redevenus  per- 
méables au  bout  de  dix,  quinze  jours  et  même  de  deux  mois, 
peuvent  s'oblitérer  ensuite  et  disparaître  sans  aucun  traitement 
nouveau. 

Pour  qu'il  y  ait  récidive,  il  faut  que  les  pulsations  secondaires 
persistent  et  que  la  tumeur  reprenne  et  conserve,  au  moins  pen- 
dant quelque  temps,  les  caractères  et  la  marche  des  anévrysmes. 
Mais  cela  même  n'est  pas  absolu.  Les  anévrysmes  récidivés, 
quoique  toujours  susceptibles  de  s'accroîti'e  et  de  faire  naître  des 
indications  pressantes,  peuvent  rester  stationnaires  ou  même  ré- 
trograder et  guérir  spontanément.  Lorsque  cette  heureuse  ter- 
minaison se  manifeste  au.  bout  de  un  ou  deux  mois,  lorsque  la 
tumeur,  pendant  tout  ce  temps,  n'a  présenté  que  de  faibles  pul-. 
sations  et  n'a  manifesté  aucune  tendance  à  s'accroître,  cette  re- 
crudescencç  passagère  ne  doit  pas  être  considérée  comme  une 
récidive.  Mais  si  les  battements  sont  plus  forts,  s'ils  durent  quatre, 
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cinq,  six  mois  ou  davanlage,  il  est  difficile  de  refuser  le  nom  de 
récidive  ;\  un  phénomène  devenu  aussi  inquiétant  pour  le  chi- 
rurgien que  pour  le  malade.  Alors,  en  eflet,  l'oblitération  spon- 
tanée n'est  plus  qu'une  éventualité  fort  improbable,  et  il  est  pro- 
bable, au  contraire,  que  l'anévrysme  persistera  définitivement. 

Ainsi,  entre  les  pulsations  secondaires  les  plus  passagères  et 
les  récidives  les  plus  complètes,  il  y  a  une  foule  de  nuances  in- 
termédiaires qui  rendent  la  délimitation  très-difficile.  C'est  ce  qui 
expHque  pourquoi  jusqu'ici  la  plupart  des  auteurs  ont  confondu 
ces  phénomènes  l'un  avec  l'autre.  Moi-même,  qui  crois  devoir 
les  distinguer,  je  me  trouve  fort  embarrassé  pour  classer  cer- 
tains cas  dans  l'une  ou  l'autre  catégorie.  J'ai  à  dessein  laissé  de 
côté  les  cas  douteux  ;  je  ne  les  ai  fait  figurer  ni  sur  le  relevé  des 
récidives,  ni  sur  celui  des  pulsations  secondaires,  préférant  com- 
mettre des  omissions  volontaires  plutôt  que  de  m'exposer  à  in- 
terpréter certains  faits  d'une  manière  inexacte  (1).  Malgré  cette 
pmdente  réserve  je  me  trouve  obligé,  pour  sacrifier  aux  besoins 
de  la  pratique,  d'établir  une  ligne  de  démarcation  entre  les  pul- 
sations secondaires  et  les  récidives  ;  tout  bien  considéré,  je  ferai 
rentrer  dans  la  catégorie  des  récidives  les  cas  où  la  tumeur  re- 
prend et  conserve,  pendant  plus  de  quatre  mois,  les  caractères 
et  la  marche  des  anévrysmes.  Passé  cette  limite,  en  effet,  la  gué- 
rison  spontanée  devient  tellement  exceptionnelle  qu'il  n'est  plus 
permis  d'y  compter,  et  que  l'expectation  doit  faire  place  à  la 
thérapeutique. 

Cela  posé,  les  récidives  peuvent  se  diviser  en  deux  catégories,  les 
récidives  promptes  et  les  récidives  tardives.  La  récidive  prompte 
est  celle  qui  survient  pendant  que  le  malade  est  encore  en  trai- 
tement, avant  qu'il  ne  soit  considéré  comme  guéri.  La  réci- 


(1)  Jectera.  par  exemple  à  ce  propos  le  cas  de  Post ,  de  New-York,  et  celui  de  Lacretellc. 
h„,!r  Hn^'"'""  "•"'  '"e»'"'-"  f"'  •^•■'i'û  par  la  ligature  de  l'iliaque  externe.  Au 

InII  .7"'  '''"'^"'«"'^  reparurent;  au  bout  de  trois  mois,  ils  duraient  encore  ; 
is  disparurent  p/,„  tard  spont.né.nent  (  American  Médical  and  Pliilosopti.  Rcgisler,  vol.  IV, 
„  , ,'  ■'^''"^  allcrationi  patUologiclie  Uclle  arlerie.  Milano,  18a5,  in-fol., 

D^nli.  ^'-^  '      20.  et  n"  20  du  tableau  de  Norris).  - 

^ns  itcas  de  I.acretelle,  les  l.atteu.ents  reparurent  dans  un  anévrysme  du  pli  du  coude,  traité 
par  1  ligature  de  l'arifcre  humtfralc;  le  n,ala<le  fut  gu^ri  au  moyen  de  la  compression  directe; 
.      époque  et  la  durée  des  pulsations  secondaires  ne  sont  pas  indi(|U(î(  s ,  de  sorte  que  j'ai 

«V  .^T"'  "  LIMclionn.  de  mcd.  cl  de  cMrmg.  en 

XV  10/.,  arllclc  ANÊVnYSME,  vol.  II,  p.  m). 
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dive  tardive  est  celle  qui  se  manifeste  plusieurs  mois  après  la 
ligature ,  et  lorsque  l'opéré  a  depuis  longtemps  repris  ses  tra- 
vaux. 

Cette  distinction  n'est  nullement  arbitraire.  En  effet,  sur  22  cas 
que  j'ai  pu  rassembler,  j'en  trouve  20  où  l'époque  de  la  récidive 
est  indiquée  (1).  Cet  accident  s'est  montré  sept  fois  avant  la  lin 
du  premier  mois,  et  treize  fois  après  la  fin  du  sixième  mois.  Or, 
je  ne  connais  pas  un  seul  cas  où  la  récidive  soit  survenue 
entre  un  et  six  mois.  Je  n'ose  pas  dire  qu'il  n'y  en  ait  pas,  et  je 
suis  même  convaincu  qu'on  en  trouvera  tôt  ou  tard  quelque 

(1)  Les  deux  cas  ofi  l'époque  de  la  récidive  n'est  pas  précisée  appartiennent  l'un  à  Bres- 
CHET,  l'autre  à  M.  Chapel,  de  Saint-Malo.  Brescliet  se  contente  de  dire  que  la  fémorale  fut 
liée  à  New-York,  le  15  février  1840,  que  néanmoins  l'anévrysme  poplité  récidiva,  et  que  le 
malade  vint  se  faire  traiter  à  l'Hôiel-Dieu  de  Paris,  le  25  octobre  ISUQ  {V Expérience ,  nov. 
1841,  T.  VUI,  p.  257).  Je  suis  porté  à  croire  que  la  récidive  avait  été  prompte,  mais  je  ne 
puis  l'aCTirmer.  —  Dans  le  cas  de  M.  Chapel ,  il  s'agissait  d'un  anévrysme  du  pli  du  coude. 
Ce  chirurgien  s'exprime  ainsi  :  «  Une  ligature  fut  jetée  à  9  ou  10  centimètres  au-dessus  de 
«  l'anévrysme,  qui  subit  une  diminution  de  grosseur  pendant  quelques  jours,  au  dire  du  ma- 
0  lade,  et  qui  revint  bieniôt  à  son  premier  volume,  en  sorte  que  le  blessé  ne  jouit  pas  long- 
«  temps  du  bénéfice  de  l'opération  {BuU.  Soc.  de  chirurgie,  septembre  1834,  T.  V,  p.  101).  » 
Cela  semble  indiquer  que  la  récidive  fut  prompte.  J'ai  déjà  parlé  de  ce  fait  à  propos  de  la  mé- 
thode de  Purmann,  parce  que  M.  Cliapel  crut  devoir  extirper  la  tumeur  sept  ans  après  la 
ligature  de  l'huméiale.  Je  dois  dire  que  M.  Chapel  a  cru  qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  artério- 
veineux  ;  mais  ce.  diagnostic  n'a  pas  été  accepté  à  la  Société  de  chirurgie  [Bull.  Soc.  chirurg., 
T.  V,  p.  108).  Jamais,  en  effet,  un  anévrysme  artério-veineux  du  pli  du  bras  n'aurait  pu 
acquérir  de  pareilles  dimensions  ,  ni  donner  lieu  à  de  pareils  symptômes.  Lorsque  le  malade 
entra  à  l'hôpital,  la  tumeur  était  entièrement  solide;  on  n'y  sentait  ni  frémissement,  ni 
souffle,  ni  pulsations  ;  les  veines  n'étaient  pas  dilatées.  Pendant  l'extirpation,  qui  fut  faite  au 
moyen  d'une  dissection  délicate ,  on  ne  trouva  aucune  connexion  entre  les  veines  et  la  tumeur. 
Celle-ci  ne  pesait  pas  moins  de  532  grammes.  Le  sac,  très-épais,  de  consistance  fibreuse ,  et 
même  Cbro-cartilagineuse  en  certains  points,  était  entièrement  oblitéré  par  des  caillots  fibri- 
neux  concentriques.  Ces  lésions  sont  tout  à  fait  incompatibles  avec  l'idée  d'un  anévrysme 
arlério-veincux.  Sur  quoi  s'est  donc  basé  M.  Cbapcl  pour  diagnostiquer  celte  affection  ?  Sur  un 
seul  caractère  constaté  par  lui  sept  ans  auparavant ,  au  moment  oh  la  ligature  de  l'humérale  fut 
pratiquée  en  sa  présence  par  un  chirurgien  ambulant.  La  main,  appliquée  ii  plat  sur  la  tumeur, 
percevait  alors  un  frémissement  très-sensible.  Les  résultats  de  l'auscultation  ne  sont  pas  indi- 
qués. Or,  en  admettant  que  la  mémoire  de  U.  Chapel  ne  Tait  pas  trompé ,  en  admettant  qu'il 
se  soit  souvenu  exactement,  en  septembre  1854,  époque  oii  son  observation  a  été  rédigée,  d'un 
symptôme  observé  par  lui,  tn  1846,  sur  un  malade  qu'il  ne  vit  alors  qu'une  seule  fois,  qui  ne  fut 
pas  opéré  par  lui,  et  qu'il  ne  revit  pas  pendant  les  sept  années  suivantes,  en  admettant,  en  un 
mot,  que  l'anévrysme,  avant  la  ligature,  fût  réellement  le  siège  d'un  frémissement  vibratoire,  il 
se  trouve  que  ce  caractère  isolé  ne  prouve  absolument  rien,  puisqu'il  peut  exister  aussi  dans  les 
anévrysmes  simplement  artériels,  cl  môme  dans  des  artères  non  anévrysmatiques  [voy.  plus  haut, 
p.  01).  On  notera  qu'en  1846,époque  oti  M.  Chapel  diagnostiqua  cet  anévrysme  artério-veineux, 
on  croyait  encore  généralement  que  le  frémissement  suffisait  poiu-  caractériser  la  plilébartérie. 
Ce  fut  seulement  le  20  décembre  184G  que  M.  Malgaigne ,  en  émettant  des  doutes  sur  deux  faits 
recueillis  par  M.  Nélaton,  fixa  l'atlention  des  chirurgiens  sur  la  signification  de  ce  symptôme 
{Journal  de  cliir.,  20  déc.  1840,  T.  IV,  p.  306-307).  J'ai  cru  devoir  donner  ces  explications  pour 
justifier  l'usage  que  je  fais  de  l'observation  de  M.  Cbapel,  en  la  rangeant  parmi  les  sxemples 
d'anévrysmes  artériels  récidivés  après  la  ligature. 
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exemple;  mais  il  est  permis  de  dire  au  moins  que,  de  un  à  six 
mois,  les  récidives  sont  incomparablement  plus  rares  qu'elles  ne 
le  sont  avant  et  après  cette  époque. 

1°  Les  récidives  promptes  font  suite  aux  pulsations  secondaires, 
et  sm-viennent  presque  toujours  très-peu  de  temps  après  la  liga- 
ture. Ainsi,  dans  le  cas  de  M.  Curling,  la  fémorale  fut  liée  à  trois 
pouces  au-dessus  d'un  anévrysme  de  la  cuisse.  Les  battements, 
complètement  supprimés,  reparurent  très-faibles  au  bout  d'une 
heure  et  demie;  le  soir  ils  étaient  très-distincts;  quinze  jours 
après  ils  étaient  aussi  forts  qu'avant  la  ligature,  et  depuis  lors  ils 
ne  changèrent  plus  (1).  Dans  le  cas  de  M.  Greeves,la  récidive 
survint  au  bout  de  douze  heures,  au  bout  de  vingt-quatre  heures 
sur  le  malade  de  James,  de  quarante-huit  heures  sur  celui  de 
M.  Nott,  au  bout  de  cinq  jours  et  peut-être  beaucoup  plus  tôt  sur 
l'opéré  de  M.  Green  (2).  Dans  tous  ces  cas  les  battements  ont 
duré  plus  de  cinq  mois.  On  ne  sait  ce  que  sont  devenus  les  ma- 
lades de  MM.  Green  et  James  ;  celui  de  M.  Greeves  a  dû  subir  huit 
mois  plus  tard  une  nouvelle  ligature;  celui  de  M.  Curling  n'a 
pas  voulu  s'y  soumettre.  Enfin,  dans  le  cas  de  M.  Nott,  la  tumeur, 
après  avoir  présenté  pendant  plus  de  cinq  mois  la  marche  et  les 
signes  des  anévrysmes,  s'oblitéra  spontanément  à  une  époque 
indéterminée  comprise  entre  le  sixième  et  le  vingt-quatrième 
mois.  Tous  ces  faits  rentrent  par  conséquent  dans  la  catégorie  des 
récidives. 

Après  les  quatre  ou  cinq  premiers  jours,  les  récidives  devien- 
nent beaucoup  plus  rares.  Cependant  un  anévrysme  carotidien , 
opéré  par  M.  Sykes,  recommença  à  battre  seulement  le  quatorzième 
jour.  —  Les  pulsations  persistèrent  pendant  environ  cinq  mois, 
puis  elles  disparurent  spontanément  (3).  On  pourrait  à  la  rigueur 
laisser  ce  fait  dans  la  catégorie  des  pulsations  secondaires. 
M.  Letenneur  a  communiqué  à  la  Société  de  chirurgie  un  cas  où 
la  récidive  survint  un  mois  après  la  ligature.  Cette  fois  la  récidive 
fut  complète,  durable  et  môme  fort  grave.  Je  reviendrai  tout  à 
l'heure  sur  cette  observation  importante. 

(1)  Cas  (le  Curling,  ThcLancct,  1853, -vol.  H,  p.  ft98;  et  Med.  Times  and  Guzeuc,  1853, 
TOI.  Il,  p.  (178. 

(2)  Ces  quatre  faits  ont  été  indiqués  plus  haut ,  page  561. 

(3)  Amer.  Journ.  uf  Med.  Se,  vol.  XIV,  p.  2(t  et  n"  13  du  premier  tableau  de  Norris. 
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Les  faits  qui  précèdent  permettent  de  dire  que  les  récidives 
promptes  peuvent  se  produire  de  deux  manières  bien  dillerentes. 
Lorsque  les  baltements  reviennent  quelques  heures  seulement 
après  la  ligature,  le  sang,  trop  promptement  ramené  par  les  col- 
latérales, rentre  dans  le  sac  avant  toute  coagulation.  —  Lorsque 
au  contraire  les  pulsations  reparaissent  au  bout  de  quatorze 
jours,  comme  dans  l'observation  de  M.  Sykes,  ou  au  bout  d'un 
mois,  comme  chez  le  malade  de  M.  Letenneur,  on  est  obligé  d'ad- 
mettre que  le  sac ,  d'abord  oblitéré ,  est  redevenu  perméable  par 
la  destruction  des  caillots  trop  mous  qu'il  renfermait. 

Dans  le  premier  cas ,  l'anévrysme  continue  ;  dans  le  deuxième 
cas ,  il  se  reproduit. 

Dans  le  premier  cas ,  on  peut  accuser  la  ligature  de  n'avoir  pas 
opposé  à  la  circulation  un  obstacle  suffisant. 

Dans  le  deuxième  cas ,  on  peut  l'accuser  au  contraire  d'avoir 
pendant  les  premiers  jours  rendu  le  sang  trop  immobile  dans  l'a- 
névrysme et  d'y  avoir  fait  déposer  des  caillots  passifs  qui  n'ont 
pu  résister  ensuite  au  cboc  des  ondées  sanguines  ramenées  par 
les  collatérales  dilatées. 

Ces  conditions  mécaniques  expliquent  pourquoi  les  battements 
reviennent,  mais  n'expliquent  pas  pourquoi  ils  persistent.  En 
effet ,  la  tumeur,  restée  ou  redevenue  perméable,  se  trouve  dans 
les  conditions  les  plus  favorables  à  la  coagulation  fibrineuse. 
Quelque  larges  que  puissent  être  les  voies  anastomotiques ,  la  cir- 
culation anévrysmale,  par  le  fait  de  la  ligature,  est  devenue  in- 
comparablement moins  énergique  qu'elle  ne  l'était  auparavant  ; 
et  cela  devrait  suffire  pour  forcer  le  sang  à  déposer  dans  le  sac 
des  caillots  actifs. 

Cela  suffit  en  effet  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas ,  et  voilà 
pourquoi  les  pulsations  secondaires  s'éteignent  presque  toujours 
au  bout  de  quelque  temps.  —  Mais  il  y  a  des  cas  exceptionnels 
où  elles  persistent  et  conduisent  à  la  récidive.  Pour  expliquer  ces  . 
résultats  contradictoires,  il  faut  de  toute  nécessité  faire  intervenir 
les  conditions  dynamiques;  il  faut  tenir  compte  de  ces  idiosyn- 
crasies  dont  j'ai  déjà  si  souvent  parlé ,  et  qui  dominent  pour 
ainsi  dire  toute  l'histoire  des  anévrysmes.  Pour  ma  part,  je  pense 
(jue  les  récidives  promptes  ne  doivent  pas  être  interprétées  dans 
un  sens  défavorable  à  la  méthode  d'Anel.  Elles  ne  prouvent  ni 
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l'impuissance,  ni  rimperleclion  de  la  ligature;  elles  prouvent 
seulement  que  chez  certains  individus  le  sang  est  réfractaire  à  la 
coagulation  flbrincuse. 

2"  Les  récidives  tardives  ont  une  toute  autre  signification ,  et 
cette  fois  je  serai  obligé  de  me  montrer  plus  sévère  envers  la 
méthode  d'Anel. 

La  récidive  parut  au  bout  de  six  mois  chez  un  homme  à 
qui  M.  Briggs  avait  lié  la  fémorale  le  6  mars  1829.  La  tmneur 
qui  occupait  le  jarret  fit  des  progrès  rapides ,  et  devint  bientôt 
plus  grosse  et  plus  pulsatile  qu'avant  l'opération  (1).  M.  Brodie 
traita  un  anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  la  cuisse  par  la 
ligature  de  l'Ulaque  externe.  L'opération  fut  pratiquée  au  mois  de 
mai  1839  ;  au  mois  de  novembre  suivant,  environ  six  mois  après 
la  ligature ,  l'anévrysme  récidiva  (2).  Ce  fut  au  bout  de  sejU  mois 
que  la  récidive  se  manifesta  dans  un  anévrysme  mgumo-ihaque 
que  M.  BeUingham  avait  traité  par  la  ligature  de  l'iliaque  pri- 
mitive (3).  La  récidive  survint  au  bout  de  neuf  mois  sur  les 
opérés  de  Monteath  et  de  M.  Lenoir  ;  de  dix  mois,  sur  celui  de 
Liston;  vers  la  fm  de  la  première  année,  dans  le  cas  de  M.  Hosack 
et  dans  celui  de  M.  Key.  Roux  a  vu  cet  accident  se  produire  au 
bout  de  deux  ans,  Gunning  au  bout  de  quatre  ans,  M.  Porta  au 
bout  de  plus  de  quatre  ans,  M.  Cœs.  HawMns  au  bout  de  sept  ans, 
et  A.  Cooper  enfin  au  bout  de  quinze  ans  (4). 


(1)  Cas  de  BRIGGS ,  dans  Gdtiirie  ,  On  tite  Diseases  and  Injuries  ofArtcries.  Lond.,  1830 , 

(2)  Cas  de  Brodie,  dans  AmeHcan  Journal  of  Mcd.  Se,        yo\.  Xm,  p.  20,  et  n"  110 
M.  Charles  Hawkins,  qui  a  rapporté  ce  fait  sommairement,  a  annoncé  que  la  récidive  nVtai'l 
survenue  qu'au  bout  de  deux  ans.  Le  fait  est  que  le  malade  rentra  à  l'hôpital  pour  une  nouveile 
récid.ve  en  novembre  1841,  c'est-à-dire  deux  ans  et  demi  aprfcs  l'opération.  Mais  il  avait  déjà  eu 
en  novembre  1839,  une  première  récidive  qui  avait  été  traitée  par  la  compression  directe  avec 
un  succès  apparent  (  Dublin  Journal  ofMcd.  Se,  18ii5 ,  vol.  XXVH ,  p.  145  ). 

(.3)  Cas  de  BELtmciiAM.  Le  commencement  de  l'observation  dans  London  Mcd.  Gazelle 
1842,  vol.  XXXI,  p.  29,  et,  pour  la  fin  de  l'observation,  Bellingiiam,  On  Treatment  o'r 
Aneiirism,  etc.  Lond.,  1847,  in-12,  p.  61.  ' 

(4)  Cas  de  Moivteatii,  dans  Sam.  Cooper,  Dict.  de  chirurg.,  trart.  fr.,  T.  I,  p.  133,  et  dans 
Porta,  mie  allerazioni  patologiclie  délie  artcrie.  Milano,  1845,  in-fol  p  377  Ce  fait'est 
extrait  de  l'appendice  ajouté  par  M.Wishart  à  son  édition  anglaise  de  l'ouvrage 'de  Scarna. 
Ed.nburgh,  1819,  p.  510.  -  Cas  de  Liston,  dans  Edlnburgli  Med.  and  Surg.  Journal,  1827, 
vol  XXVH,  p.  1.  -  Cas  de  Lenoir,  dans  Archives  générales  de  Médecine,  1843,  sér,  IV, 
1. 1,  p.  49.  —  Cas  de  Hosack  ,  dans  American  Journal  ofMed.  Se,  1848,  sér.  H ,  vol.  XVI , 

527.  -  Cas  de  Key,  dans  American  Journal  ofMcd.  Se,  1843,  sér.  H ,  vol.  xvùl ,  p.  327." 

Cas  de  Houx  ,  Quarante  années  de  pratique  chirurgicale,  T.  II ,  p.  171,  surtout  p.  174  _ 
i^s(Io(.UNNirio,dansGuTHRiE,  On  Diseascs  and  Injuries  of  Arteries .  p.  154.  -  Cas  de 
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On  remarquera  que,  à  l'exception  des  cas  de  MM.  Brodie  et  Bel- 
lingham,  tous  les  autres  faits  que  je  viens  de  citer  se  rapportent  à 
des  anévrysmes  poplilés  ou  fémoro-poplités. 

Des  récidives  aussi  tardives  ont  toujours  paru  fort  embarras- 
santes pour  les  théories.  Quelques  auteurs ,  pleins  de  confiance 
dans  la  méthode  d'Anel,  se  sont  demandé  si  les  cas  de  ce  genre 
étaient  bien  des  récidives,  et  s'il  ne  serait  pas  possible  de  les  in- 
terpréter autrement.  On  concevrait,  en  effet,  qu'au  bout  de  plu- 
sieurs années  la  circulation  pût  reprendre  dans  l'artère  anévrys- 
matique  une  énergie  très-grande ,  et  qu'un  nouvel  anévrysme  pût 
s'y  former,  à  la  faveur  de  la  dilatation  ou  de  la  rupture  des  tuni- 
ques. Si  une  pareille  tumeur  se  produisait  très-près  du  point  où 
existait  la  première ,  elle  pourrait  simuler  une  récidive;  mais  je 
ne  connais  aucun  fait  favorable  à  cette  hypothèse.  Jamais  jus- 
qu'ici les  artères  situées  au-dessous  d'une  ligature  ne  sont  deve- 
nues le  siège  d'un  nouvel  anévrysme  spontané,  et  toutes  les  fois 
qu'il  a  été  possible  de  disséquer  les  anévrysmes  reproduits  même 
très-longtemps  après  la  ligature ,  on  a  nettement  constaté  que  le 
sang  de  la  nouvelle  tumeur  était  réellement  contenu  dans  l'ancien 
sac  anévrysmal.  C'est  ce  qui  a  eu  lieu  en  particuher  dans  le  cas  de 
Roux,  de  Gunuing,  de  Brodie  et  de  M.  Porta. 

Ainsi,  il  est  très-certain  que  les  récidives ,  même  les  plus  tar- 
dives, sont  dues  à  la  rentrée  du  sang  dans  le  sac  anévrysmal,  et 
elles  ne  peuvent  s'expliquer  que  par  la  résorption  ou  la  destruc- 
tion des  caillots  qui  s'y  étaient  déposés  sous  l'influence  de  la  hga- 
ture.  Ces  phénomènes  sont  impossibles  lorsque  la  tumeur  s'obli- 
tère par  des  caillots  fibrineux.  Ceux-ci,  déjà  très-solides  au 
moment  de  leur  formation,  se  rétractent  et  se  condensent  de  plus 
en  plus  à  mesure  qu'ils  deviennent  plus  anciens;  ils  se  confon- 
dent avec  le  sac  et  avec  l'artère ,  en  une  masse  aussi  dense  que 
le  tissu  des  tumeurs  fibreuses  les  plus  dures,  et  presque  cons- 
tamment l'artère,  remplie  elle-même  de  fibrine,  se  transforme, 
dans  une  étendue  variable ,  en  un  cordon  hgamenteux  à  jamais 
imperméable.  Seuls,  les  caillots  passifs  sont  susceptibles  de  se 

POBTA,  dans  Dellc  allerazioni  palologiche  délie  arterie.  Milano,  1845,  in-fol.,  p.  378, 
ïav.  XUct  XIU.  —  Cas  (le  C*;sar  IIawkins,  dans  Dublin  Journal,  ISÙS,  vol.  XXVII, 
p.  148.  —  Cas  d'A.  COOPER,  cité  par  Cœsar  IIawkins  dans  Dublin  Journal,  18£l5,  vol.  XXVII, 
p.  IdS.  Je  n'ai  pu  retrouver  l'observation  originale. 
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laisser  vaincre  par  l'effort  du  sang;  et  je  n'hésite  pas  à  dire  que 
les  récidives  tardives,  dernière  déception  de  la  ligature,  sont  en- 
core la  conséquence  du  mode  d'action  défectueux  de  la  méthode 
d'Anel. 

Lorsque  la  circulation  se  rétablit  Irès-promptement,  les  caillots 
|)assifs  sont  entraînes  de  bonne  heure,  à  une  époque  où  la  coagu- 
lation fibrineuse  est  encore  possible.  Le  cours  du  sang ,  quoique 
assez  énergique  pour  briser  et  entraîner  un  coagulum  sans  con- 
sistance, n'est  pas  encore  assez  rapide ,  dans  les  cas  ordinaires, 
pour  empêcher  la  formation  des  dépôts  flbrineux.  Voilà  pourquoi 
l(3s  pulsations  secondaires  qui  surviennent  pendant  les  premiers 
jours,  ou  pendant  les  premières  semaines,  ont  tant  de  tendance 
à  disparaître  spontanément.  Mais  les  conditions  sont  bien  difTé- 
l  ontes  dans  les  récidives  tardives.  Alors ,  en  effet ,  les  collatérales 
sont  largement  développées,  et,  pour  peu  que  la  ligature  ait  été 
appliquée  loin  du  sac,  le  cours  du  sang  a  repris  une  grande  éner- 
gie dans  l'artère  anévrysmatique. 

L'expérience  a  démontré,  en  effet,  que  les  anévrysmes  récidives 
tardivement  ne  guérissaient  presque  jamais  sans  intervention  chi- 
rurgicale. Je  ne  connais  qu'un  cas  de  guérison  spontanée,  c'est 
celui  de  M.  Lenoir.  L'anévrysme,  qui  occupait  le  jarret,  récidiva 
neuf  mois  après  la  ligature.  M.  Lenoir  eut  recours  à  la  compres- 
sion directe;  mais  le  malade,  fatigué  de  ce  traitement,  quitta 
l'hôpital  dans  le  même  état  qu'auparavant,  et  reprit  de  pénibles 
travaux.  Huit  mois  plus  tard  environ,  sa  tumeur,  toujours  pulsa- 
tile,  s'enflamma,  puis  elle  s'oblitéra,  suppura,  s'ouvrit,  et  finit 
par  guérir.  Mais  cette  guérison  fut  due  à  l'inflammation  de  l'ané- 
'  vrysme ,  et  non  à  l'oblitération  fibrineuse. 

Au  surplus,  les  récidives  tardives  ne  sont  pas  une  éventualité 
I  propre  à  la  ligature;  toutes  les  méthodes  qui  font  oblitérer  les 
i  anévrysmes  par  des  caillots  passifs  y  exposent  également.  J'ai 
déjà  parlé  d'un  malade  que  M.  Petrunti,  de  Naples,  guérit  d'un 
anévrysme  traumatique  de  la  fémorale,  au  moyen,  de  la  réfrigé- 
ration. La  tumeur,  remphede  caillots  passifs,  resta  volumineuse, 
ne  s'affaissa  que  très-lentement,  et,  onze  ans  plus  tard,  l'anévrysme 
récidiva  (1). 


(IJ  ^oy.  plus  haut,  p.  257. 
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Une  chose  bien  étrange ,  et  que ,  pour  ma  part ,  je  ne  m'ex- 
plique guère,  c'est  que  l'inflammation  et  la  rupture  du  sac  ne 
mettent  pas  à  l'abri  de  la  récidive.  Témoin  le  malade  à  qui  M.  Bel- 
lingham  lia  l'iliaque  primitive  pour  un  anévrysme  de  l'iliaque 
externe.  La  tumeur  s'enflamma  le  treizième  jour  et  s'ouvrit  le 
vingt-unième;  une  partie  des  caillots  qu'elle  renfermait  s'échappa 
à  travers  l'ouverture.  Cette  évacuation  continua  pendant  plusieurs 
jours,  puis,  tout  se  cicatrisa  et  le  malade,  considéré  comme 
guéri,  sortit  de  l'hôpital  au  mois  d'octobre  18^12.  Six  mois  plus 
tard,  le  6  avril  18^3,  cet  homme  s'aperçut  de  l'existence  d'un 
nouvel  anévrysme  occupant  exactement  la  même  situation  que  le 
premier,  dans  la  fosse  iliaque  droite.  En  comprimant  l'artère  fé- 
morale ,  immédiatement  au-dessous  du  sac ,  on  vit  les  battements 
s'accroître  dans  cette  tumeur.  Il  me  semble  que,  dans  ce  cas  sin- 
gulier, les  choses  n'ont  pu  se  passer  que  de  la  manière  suivante  : 
la  solution  de  continuité  des  parois  du  sac  a  dû  commencer  par 
se  cicatriser,  puis  le  sang,  ramené  dans  le  bout  supérieur  de 
l'iliaque  externe  par  l'artère  hypogastrique,  et  dans  le  bout  infé- 
rieur par  l'épigastrique ,  la  circonflexe  iliaque,  etc.,  a  dissous 
graduellement  et  a  fini  par  détruire  le  caillot  passif  qui  obturait 
l'artère  au  niveau  du  sac.  La  circulation  une  fois  rétabhe  dans 
ce  vaisseau,  le  sang  a  pu  le  distendre  de  nouveau  et  reproduire 
l'anévrysme. 

Les  récidives  tardives  dépendant  du  peu  de  solidité  des  caillots , 
il  semble  au  premier  abord  qu'elles  devraient  se  montrer  surtout 
à  la  suite  du  procédé  d'Anel  qui  expose  bien  plus  que  le  procédé 
deHunter  à  l'oblitération  passive  ;  or,  c'est  précisément  le  con- 
traire qui  a  lieu.  Sur  les  13  cas  de  récidive  tardive  que  j'ai  ras- 
semblés, il  y  a  d'abord  11  cas  d'anévrysmes  poplités  ,  traités  par 
la  ligature  de  la  fémorale  à  la  partie  moyenne  de  la  cuisse  ;  un  i 
troisième  cas  (Brodie)  est  relatif  à  une  ligature  de  l'iUaque  externe  ■ 
pratiquée  pour  guérir  un  anévrysme  de  la  fémorale  au-dessous  de 
la  naissance  de  la  profonde;  l'épigastrique,  la  circonflexe  ihaque, 
la  fémorale  profonde  naissaient  entre  l'anévrysme  et  la  ligature. 
Dans  le  dernier  cas  enfin ,  M.  Bellingham  lia  l'iliaque  primitive 
pour  un  anévrysme  de  l'iliaque  externe.  Tous  ces  cas  rentrent, , 
par  conséquent,  dans  le  procédé  de  Hunier. 

Cette  particularité  ne  doit  pas  nous  étonnei'.  Lorsque  le  cours 
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(kl  sang  est  complélcment  rétabli ,  le  sang,  ramené  par  les  colla- 
U'rales,  rentre  dans  l'artère  entre  l'anévrysme  et  la  ligature,  et 
constitue  daus  ce  vaisseau  un  courant  énergique,  capable  de 
faire  récidiver  l'anévrysme.  Dans  le  procédé  d'Anel,  au  contraire, 
le  sang  n'arrive  dans  l'artère  anévrysmatique  que  par  une  sorte  de 
l  eflux,  et  la  circulation  n'y  est  pas  assez  rapide  pour  creuser 
une  cavité  nouvelle  dans  les  caillots  passifs  qui  remplissent 
le  sac. 

Les  récidives,  tant  tardives  que  promptes,  sont  en  général  un 
peu  moins  graves  que  les  anévrysmes  ordinaires.  L'oblitération 
qui  existe  au  niveau  de  la  ligature  est  de  nature  à  modérer  la 
marche  de  la  nouvelle  tumeur.  Le  cas  de  M.  Sykes  et  celui  de 
M.  Nott  prouvent  la  possibilité  d'une  guérison  spontanée,  et  il 
est  arrivé  plusieurs  fois  que  la  tumeur,  quoique  abandonnée  à 
elle-même,  n'a  pas  fait  de  progrès  inquiétants.  Sur  l'opéré  de 
Roux  l'anévrysme  poplité,  ayant  reparu  deux  ans  après  la  liga- 
ture, ne  s'accrut  pas  jusqu'à  la  mort  du  malade,  survenue  un  an 
plus  tard  (1).  Dans  le  cas  de  M.  Curling,  l'anévrysme  fémoral 
revint  en  peu  de  jours  à  son  volume  primitif  et  resta  ensuite  sta- 
tionnaire,  quoique  l'opéré  eût  repris  la  vie  active  des  gens  de 
mer.  Mais  souvent  l'anévrysme  continue  à  s'accroître,  et  quel- 
quefois même  avec  une  rapidité  inquiétante.  Sur  le  malade  de 
Briggs  la  tumeur,  récidivée  au  bout  de  six  mois,  s'accrut  fort  vite 
et  devint  bientôt  plus  volumineuse  qu'avant  l'opération.  Dans  le 
cas  de  Gunning  la  marche  fut  plus  rapide  encore.  La  fémorale 
avait  été  liée  le  27  avril  1821  ;  la  récidive  eut  lieu  vers  le  com- 
mencement de  juin  1825,  la  tumeur  était  alors  grosse  comme  un 
œuf  de  poule  ;  sLx  semaines  plus  tard,  le  20  juillet  1825,  elle  avait 
acquis  le  volume  d'un  œuf  d'autruche,  et  M.  Jeffreys  se  crut 
'  obligé  de  pratiquer  l'amputation  de  la  cuisse.  En  général  l'ac- 
I  croissement,  quoique  continu,  est  beaucoup  plus  lent.  Dans  le 

(1)  Ce  malade,  nommé  Levasseur,  avait  un  anévrysme  dans  chaque  jarret.  Roux  lia,  en 
18.'57,  la  fémorale  (lu  côté  (7ai(c/ie  {Quarante  miiwes  de  pratique  chirurgicale,  1855,  T.  H, 
p.  l'il  ).  L'anévrysme  gauche,  d'aliord  guéri ,  récidiva  deux  ans  plus  lard  et  resta  ensuite 
«tationnaire.  Cependant  l'anévrysme  poplité  du  côté  droit  continua  à  faire  des  progrés.  Le 
'  malade,  en  ISUO,  fut  obligé  de  rentrer  dans  le  service  de  Roux,  qui,  sans  toucher  an  membre 
gauche,  se  contenta  de  lier  la  fémorale  droite.  Cette  seconde  opération  fut  suivie  de  mort,  et 
i  l'autopsie,  on  constata  que  la  popliiée  gauche  était  parfaitement  perméable,  et  que  le  sang 
circulait  de  nouveau  dans  l'ancien  sac  anévrysmal  (  Roux ,  loc.  cit.,  p,  170). 
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le  cas  de  M.  Chapel  l'anévrysme,  qui  occupait  le  pli  du  coude, 
permit  encore  au  malade  de  travailler  pendant  sept  ans.  Le  nommé 
Miloni,  dont  M.  Porta  a  publié  l'observation,  eut  sa  récidive  au 
bout  d'environ  quatre  ans  (ancvrysme  poplité).  Dix  mois  après,  en 
juillet  18^0,  la  tumeur  avait  à  peu  près  le  volume  du  poing,  et 
elle  ne  s'accrut  pas  notablement  pendant  les  deux  années  sui- 
vantes; on  peut  s'en  assurer  en  jetant  les  yeux  sur  la  planche  xiii 
qui  représente  l'état  de  cette  tumeur  au  mois  d'octol^re  18Zi2, 
époque  où  le  malade  succomba  à  une  nouvelle  opéi'ation. 
-'  Quoi  qu'il  en  soit,  la  marche  des  récidives  peut  devenir  assez 
inquiétante  pour  rendre  indispensaljle  l'intervention  de  la  chi- 
rurgie. Trois  malades  ont  dû  subir  l'amputation,  trois  autres  ont 
été  opérés  de  nouveau  par  la  ligature,  et  ces  opérations  nou- 
velles", qui  ont  été  au  moins  quatre  l'ois  suivies  de  mort,  n'au- 
raient certainement  pas  été  pratiquées  si  l'état  de  la  tumeur 
n'avait  fait  naître  des  indications  pressantes. 

Les  anévrysmes  récidivés  ne  doivent  donc  pas  être  abandonnés 
à  eux-mêmes.  Le  peu  d'attention  qu'on  leur  accorde  dans  les 
livres,  et  l'absence  presque  totale  de  règles  pratiqués,  sont  une 
cause  d'anxiété  pour  les  chirurgiens  qui  rencontrent  de  sem- 
blables faits.  Roux  pensait  que  si  l'anévrysme  restait  stationnahe 
il  ne  fallait  pas  intervenir,  et  que,  s'il  faisait  des  progrès,  il  fallait 
se  résigner  à  pratiquer  l'opération  par  la  méthode  ancienne, 
c'est-à-dire  l'incision  du  sac  et  la  double  ligature  (1).  J'ai  lieu  de 
croire  que  M.  Porta  a  mis  une  fois  ce  précepte  en  pratique  dans 
un  cas  d'anévrysme  de  la  radiale  au-dessus  du  poignet,  mais  ce 
fait,  suivant  moi,  ne  doit  pas  être  rangé  dans  la  catégorie  des 
récidives  véritables  (2).  Le  malade,  au  surplus,  a  succombé 
soixante-cinq  jours  après  la  première  opération.  Je  ne  connais 
aucun  cas  où  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac  ait  été  apphquée 
au  traitement  des  anévrysmes  réellement  récidivés.  Je  dirai  tout 
à  l'heure  ce  que  je  pense  de  cette  méthode,  mais  je  puis  dire  dès 
maintenant  qu'elle  me  semble  bien  préférable  à  l'amputation. 
Gelle-ci  a  été  pratiquée  trois  fois;  elle  a  tué  au  moins  deux  ma- 
lades (cas  de  Cœsar  Hawldns  et  de  Gunning),  et  je  ne  sais  ce 

(1)  Roux.  Quarante  années  de  pratique  chirurgicale,  1855,  T.  Il ,  p.  181, 

(2)  Voy,  plus  haut ,  p.  550,  en  note,  et  p.  552. 
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(|ii'est  devenu  le  troisième  (cas  de  Key).  L'amputation  ne  serait 
pi'oposable  que  si  la  tumeur  avait  profondément  altéré  les  os  ou 
les  articulations;  mais  il  ne  paraît  pas  que  jusqu'ici  les  ané- 
vrysmes  récidives  après  la  ligature  aient  eu  de  pareilles  consé- 
quences. 

On  a  proposé  ou  mis  en  usage  plusieurs  autres  méthodes  ou 
procédés.  M.  Chapel  a  cru  devoir  pratiquer  l'extirpation  du  sac  : 
son  malade  a  guéri.  Ce  moyen  est  tout-puissant,  mais  il  me  sem- 
ble trop  dangereux  (1).  Presque  tous  les  chirurgiens  qui  ont  eu 
à  traiter  des  anévrysmes  en  état  de  récidive,  ont  songé  à  maî- 
triser la  tumeur  au  moyen  d'une  deuxième  ligature,  appHquée 
soit  au-dessus,  soit  au-dessous  de  la  première.  Br.  Cooper  Ha  la 
fémorale  à  l'anneau  du  troisième  adducteur,  et  guérit  ainsi  sans 
retour  un  anévrysme  poplité  qui  avait  résisté  à  une  première 
ligatm-e  appUquée  par  M.  Greeves  au  sommet  du  triangle  ingui- 
nal. M.  Jeffreys  se  proposait  d'agir  de  la  même  manière,  mais  le 
malade  refusa  de  se  soumettre  à  une  nouvelle  ligatm-e ,  et  pré- 
féra subir  l'amputation  de  la  cuisse  ,  à  son  grand  détriment  sans 
doute  ,  car  il  succomba  huit  heures  après  cette  opération. 
MM.  Letenneur  et  Gherini  ont  appliqué  la  seconde  ligature  au-des- 
sus de  la  première  ,  et  n'ont  pas  eu  lieu  de  s'en  féliciter.  Je  re- 
produirai en  abrégé  ces  deux  faits  importants. 

On  avait  lié  la  fémorale  au  sommet  du  triangle  ingumal  pour 
guérir  un  anévrysme  poplité  qui  avait  récidivé  au  bout  de  quatre 
ans.  Trois  ans  plus  tard  MM.  Porta  et  Gherini  se  décidèrent  à  lier 
l'iliaque  externe.  L'opération  fut  faite  par  M.  Gherini,  et  le  malade 
mourut  au  bout  de  soixante-dix-huit  heures  (2).  Dans  le  cas  de 
M.  Letenneur,  il  s'agissait  d'un  anévrysme  de  la  grande  muscu- 
laire delà  cuisse.  La  tumeur  avait  paru  depuis  un  an  et  était  très- 
volumineuse.  Le  2Zi  mai  1854,  M.  Letenneur  lia  la  grande  muscu- 
laire au-dessus  de  l'anévrysme.  Cette  artère  était  grosse  comme 
une  plume  d'oie.  Un  mois  plus  tard  le  souffle  et  les  battements 
revinrent  dans  la  tumeur,  qui  avait  déjà  perdu  plus  de  la  moitié 
de  son  volume ,  mais  qui  recommença  bientôt  à  s'accroître.  Au 
mois  d'août  suivant,  l'anévrysme  était  aussi  gros  qu'avant  l'opé- 

(1)  Voy,  plus  Iiaul,  p.  219. 

(2)  Porta.  Dellc  alterazfoni  patlioloaiclie  délie  artn-ie.  Miluiio,  18a5,  in.fol,,  p.  379. 
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ration.  M.  Chassaignacvitle  malade  el  pensa  qu'une  nouvelle  li- 
gature était  indispensable.  Le  12  septembre,  M.  Letenneur  lia  la  fé- 
morale dans  l'aine;  le  19,  une  grave  hémorrhagie  consécutive  se 
fit  jour  à  travers  la  plaie,  et  M.  Letenneur  lia  l'artère  iliaque  ex- 
terne. Le  malade  se  rétablit  sans  nouvel  accident.  Le  8  octobre  la 
tumeur  avait  considérablement  diminué  et  ne  présentait  aucun 
battement.  Mais  les  pulsations  reparurent  le  29  octobre,  et  furent 
constatées  par  MM.  Maisonneuve  et  Letenneur.  Bientôt  la  récidive 
fut  complète.  On  songea  alors  à  agir  directement  sur  cet  ané- 
vrysme  que  trois  ligatures  successives  n'avaient  pu  maîtriser; 
mais  le  malade  refusa  de  se  soumettre  à  une  nouvelle  opération. 
On  dut  se  contenter  d'exercer  une  compression  palliative  sur  la 
tumeur  qui  cessa  dès  lors  de  s'accroître  ,  mais  qui  ne  s'améliora 
point,  et  qui  resta  stationnaire  jusqu'au  mois  de  septembre  1855. 
Le  malade  succomba  alors  à  la  phtbisie  pulmonaire.  L'autopsie 
n'a  pu  être  pratiquée  (1).  —  Ainsi  la  méthode  qui  consiste  à  lier  de 
nouveau  l'artère  a  été  pratiquée  trois  fois.  L'un  des  malades  a 
guéri  (cas  de  Greeves  et  Br.  Cooper) ,  le  second  est  mort  (cas 
de  Porta  et  Gherini),  et  le  troisième  a  eu  une  nouvelle  réci- 
dive (  cas  de  Letenneur)  ;  ces  résultats  ne  sont  guère  encoura- 
geants. 

M.  Curling  avait  songé  k  appliquer  la  ligature  d'une  autre  ma- 
nière. L'anévrysme  situé  au  milieu  de  la  cuisse  avait  été  traité 
par  la  méthode  d'Anel ,  et  avait  récidivé.  M.  Curling  crut  recon- 
naître que  la  compression  exercée  au-dessous  de  la  tumeur  ren- 
dait les  battements  moins  forts  et  songea  à  placer  en  ce  point 
une  nouvelle  ligature.  Mais  il  ne  mit  pas  ce  projet  à  exécution.  Il 
paraît  que  dans  ce  cas  le  sang  suivait  dans  la  fémorale  un  trajet 
rétrograde.  Je  pense  que  cela  doit  être  fort  exceptionnel.  Je  lis 
dans  l'observation  de  M.  Bellingham  que  la  compression  exercée 
sur  la  fémorale,  dans  l'aine,  immédiatement  au-dessous  d'un 
anévrysme  inguinal  récidivé  six  mois  après  la  ligature  de  l'iliaque 
primitive ,  eut  au  contraire  pour  résultat  immédiat  de  rendre 
les  battements  plus  forts. 

La  compression  directe  a  guéri  le  malade  de  Monteath ,  celui  de 
Liston  et  celui  de  M.  Bellingham.  Elle  a  guéri  aussi  le  malade  de 


(1)  Bulletins  de  la  Soc. de  cMrurcie,  20  fév.  1856,  T.  VI,  p.  ûi5. 
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M.  Bi  odie  (anévrysme  inguinal  récidivé  six  ou  sepL  mois  après  Ja 
iigalure  de  l'iliaque  externe) ,  mais  cette  dernière  guérison  ne  fut 
que  passagère.  Une  deuxième  récidive  se  manifesta  dix  mois 
après  et  dura  pendant  plus  d'une  année.  Ce  fait  de  récidive 
double  doit  être  rapproché  de  celui  de  M.  Letenneur.  La  compres- 
sion directe,  comme  la  ligature,  donne  souvent  des  caillots  passifs 
dont  l'instabilité  explique  la  production  de  récidives  nouvelles. 
M  Briggs  essaya  aussi  de  maîtriser  la  tumeur  au  moyen  de  la 
compression  directe;  mais  celle-ci  fut  intolérable,  et  il  fallut  y 
renoncer.  Il  eut  alors  recours  à  la  compression  indirecte  qui 
réussit  pleinement. 

La  compression  indirecte  a  été  mise  en  usage  sur  k  malades. 
Dans  le  cas  de  M.  Bellingham ,  la  tumeur  occupait  l'iliaque  ex- 
terne ;  il  était  impossible  de  comprimer  ce  vaisseau  au-dessus  du 
sac,  mais  on  essaya  de  comprimer  la  fémorale  dans  l'aine,  suivant 
le  précepte  de  Vernet  (1).  Les  battements  devinrent  d'abord  plus 
forts,  puis  la  tumeur  s'améliora  beaucoup  pendant  quelques  jours; 
mais  elle  ne  tarda  pas  à  s'accroître  de  nouveau ,  et  ce  fut  alors  que 
M.  Bellingham  eut  recours  avec  succès  à  la  compression  directe. 
Dans  les  trois  autres  cas ,  la  compression  indirecte  a  été  appli- 
quée au-dessus  de  la  tumeur.  Les  trois  malades  ont  guéri,  celui 
de  Briggs  au  bout  de  deux  mois,  celui  de  M.  Hosack  au  bout  de 
cinq  jours  ;  la  guérison  fut  plus  difficile  dans  le  cas  de  Breschet. 
Le  malade  avait  été  opéré  à  New- York  par  M.  Nancel,  le  15  fé- 
vrier 1840 ,  pour  un  anévrysme  du  jarret  gauche.  Le  25  octobre 
1840,  il  entra  à  l'Hôtel-Dieu  de  Paris  pour  une  récidive  devenue 
I  très-inquiétante  :  la  tumeur  remplissait  tout  le  creux  poplité ,  et 
•  était  sur  le  point  de  se  rompre.  Avant  de  se  décider  à  lier  l'i- 
i  liaque  primitive ,  opération  qui  avait  été  conseillée  par  plusieurs 
'  chirurgiens  de  Paris,  Breschet  essaya  de  comprimer  la  fémorale 
;  au  pli  de  l'aine  avec  le  tourniquet  de  Dupuytre.n;  au  bout  de  trois 
i  mois  on  y  joignit  une  compression  exercée  directement  sur  la 
'  tumeur.  Les  réfrigérants ,  les  saignées ,  la  digitale ,  furent  em- 
j  ployées  simultanément.  Avec  tout  cela  la  cure  ne  marcha  que 
j  fort  lentement.  Enfin  le  1"  septembre  1841 ,  après  un  traitement 
qui  avait  duré  près  d'une  année ,  le  malade  fut  considéré  comme 


Voy.  plus  loin,  chap,  XIX ,  %  h, 
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parfaitement  guéri  et  ne  tarda  pas  à  retourner  en  Amérique  (1). 

Il  est  difficile,  au  milieu  de  ce  traitement  complexe,  de  dire 
quel  a  été  l'agent  de  la  gucrison;  le  mérite  de  la  cure  doit-il  être 
rapporté  à  la  compression  directe  ou  à  la  compression  indirecte? 
Cette  question  reste  indécise  pour  moi. 

Il  s'agit  maintenant  de  faire  un  choix  parmi  les  nombreux 
moyens  que  je  viens  de  passer  eh  revue.  On  n'a  pas  oublié  que 
les  anévrysmes  du  jarret  sont  ceux  qui  récidivent  le  plus  souvent 
après  la  ligature  ;  celle-ci  est  presque  toujours  appliquée  au  som- 
met du  triangle  inguinal  ;  l'artère  reste  perméable  dans  l'aine  ;  elle 
est  perméable  encore  au  niveau  du  troisième  adducteur,  et  la  com- 
pression exercée  sur  l'un  ou  l'autre  de  ces  points  arrête,  où  au 
moins  diminue  beaucoup  les  battements  de  la  tumeur.  Ces  con- 
ditions sont  très-favorables  à  l'emploi  delà  compression  indirecte, 
exercée  alternativement,  au  moyen  de  deux  pelotes,  sur  la  partie 
supérieure  et  sur  la  partie  inférieure  de  l'artère  fémorale.  C'est 
par  là  qu'il  faut  commencer,  et  je  suis  convaincu  que  ce  moyen , 
convenablement  manié  et  employé  avec  assez  de  persévérance, 
est  appelé  à  guérir  la  plupart  des  anévrysmes  récidivés. 

Si  au  bout  de  3  ou  U  mois,  la  compression  indirecte  se  montre 
tout  à  fait  inefficace,  ou  encore  si  elle  est  intolérable,  ou  enfin  si 
le  siège  de  l'anévrysme  ne  permet  pas  de  l'appliquer,  il  faut 
avoir  recours  à  la  compression  directe  qui  a  guéri  au  moins  quatre 
malades,  mais  qui  ne  met  pas  à  l'abri  d'une  récidive  nouvelle. 

Que  faire  maintenant  si  les  deux  méthodes  compressives  restent 
sans  efficacité?  Les  réfrigérants,  la  méthode  de  Valsalva,  sont  des 
ressources  trop  incertaines,  l'extirpation  est  trop  dangereuse  et 
trop  difficile,  l'amputation  trop  barbare.  Restent  la  méthode  an- 
cienne et  l'apphcation  d'une  nouvelle  ligature  au-dessus  et  au- 
dessous  de  la  première. 

Les  faits  ne  permettent  pas  de  juger  la  méthode  ancienne,  qui 
n'a  pas  été  appliquée  jusqu'ici  au  traitement  des  récidives  pro- 
prement dites;  mais  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  l'ouverture  du 
sac  soit  moins  grave  ici  que  dans  les  cas  ordinaires.  Si  l'ané- 
vrysme est  situé  au  cou ,  ù  l'aisselle,  à  l'aine ,  le  malade  est 

(I)  VExpcriciicc ,  25  nov.  1841 ,  T.  VIII ,  p.  257.  On  trouvera  aussi  quelques  détails  sur  CO 
fait  dans  Roux,  Quarante,  années  (le  ■pratique  chirurgicale,  T.  II,  p.  180, 
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exposé  h  mourir  pendant  l'opdration.  Si  la  lumour  occupe  la 
cuisse  ou  le  jarret,  le  danger  immédiat  est  moindre,  mais  les 
suites  de  l'opération  sont  à  peine  moins  périlleuses  que  celles  de 
l'amputation  de  la  cuisse. 

Roux  préférait  la  méthode  ancienne  à  la  ligature  dans  le  traite- 
ment des  anévrysmesrécidivés,  parce  qu'il  pensait  qu'une  liga- 
ture nouvelle  serait  aussi  impuissante  que  la  première  (1).  L'ob- 
..orvation  de  M.  Letenneur  prouve  que  cette  crainte  n'est  pas 
chimérique,  mais  celle  de  Br.  Cooper  montre  qu'elle  est  exa- 
:  gérée.  Pour  ma  part,  je  pense  que  la  hgature  est  une  ressource 
précieuse  lorsque  la  compression  indirecte  et  la  compression 
^  directe  sont  restées  sans  effet;  mais  cette  nouvelle  opération  doit 
lêtre  pratiquée  autrement  qu'on  ne  l'a  fait  jusqu'ici.  On  n'a  pas 
'  oubhé  que  la  récidive  est  im  inconvénient  qui  appartient  à  peu 
i  près  exclusivement  au  procédé  de  Hunter.  Lorsque  le  procédé  de 
'Hunter  se  montre  impuissant ,  il  faut  recourir  au  procédé  d'Anel, 
c'est-à-dire  lier  l'artère  immédiatement  au-dessus  de  l'anévrysme' 
Pom-  l'anévrysme  poplité,  par  exemple,  il  ne  suffit  pas,  lorsque 
la  ligature  de  la  fémorale  au  miheu  de  la  cuisse  a  été  inefficace , 
de  lier  de  nouveau  ce  vaisseau  à  l'anneau  du  troisième  adducteur.' 
En  agissant  ainsi,  on  n'exerce  presque  aucune  action  sur  l'ané- 
Trysme,  parce  cjue  la  plupart  des  collatérales  que  la  première 
opération  a  fait  dUater  viennent  s'aboucher  dans  le  tronc  même 
idelapopHtée.  Br.  Cooper  vit,  en  effet,  les  pulsations  persister 
idans  le  sac  malgré  la  nouvelle  ligature  qu'il  avait  appliquée  sur 
l'extrémité  inférieure  de  lafémorale;  cela  n'empêcha  pas,  il  estvrai, 
la  lumeiu-  de  s'oblitérer  définitivement  trois  jours  plus  tard,  mais 
le  malade  avait  couru  de  grandes  chances  de  récidive.  Je  rejette 
donc  le  précepte  que  Br.  Cooper  a  suivi,  et  je  rejette  à  plus  forte 
raison  l'apphcalion  d'une  deuxième  ligature  au-dessus  de  la 
première,  pratique  dont  jusqu'ici  les  résultats  ont  été  désas- 
treux: deux  tentatives  seulement  ont  été  faites,  un  malade  est 
mort,  l'autre  a  eu  une  nouvelle  récidive. 

Je  donne  donc  la  préférence  au  procédé  d'Anel.  Lorsque  l'ané- 
vrysme occupe  l'artère  poplitée ,  on  doit  pratiquer  l'incision  à  la 
partie  supérieure  du  jarret,  et  hcr  le  vaisseau  au-dessous  de  la 

(1)  RODX.  Quarante  années  cln  vratique  cldvitvQicalc,  1855,  T.  H,  p.  181, 
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naissance  des  articulaires  supérieures;  si  ces  collatérales  naissent 
trop  près  du  sac ,  on  les  liera  en  même  temps  que  la  poplitée. 
Cette  opération  est  difficile,  elle  n'est  pas  sans  dangers,  mais  elle 
me  parait  moins  grave  et  infiniment  plus  certaine  que  la  ligature 
de  l'iliaque  externe. 

On  peut  se  demander  maintenant  si ,  avant  d'en  venir  à  une 
opération  sanglante,  il  ne  serait  pas  permis  d'essayer  la  galvano- 
puncture,  ou  les  injections  coagulantes.  Si  l'anévrysme  n'était 
pas  volumineux,  je  n'hésiterais  pas  à  y  pousser  une  injection  de 
perchlorure.  Rationnellement,  cette  méthode  me  paraît  préférable 
à  la  ligature;  mais  l'expérience  n'a  pas  encore  prononcé.  Si  les 
dimensions  de  l'anévrysme  étaient  considérables ,  je  n'oserais  pas 
recourir  au  perchlorure  de  fer;  mais  avant  d'appliquer  le  procédé 
d'Anel,  je  ferais  quelques  tentatives  au  moyen  de  la  galvano- 
puncture. 

J'ai  accordé  quelque  attention  à  l'étude  des  récidives  parce  que 
jusqu'ici  cette  étude  a  été  à  peu  près  complètement  négligée.  On  a 
présenté  la  récidive  comme  une  éventualité  trop  rare  pour  qu'fi 
fût  besoin  d'en  tenir  compte.  Les  nombreux  exemples  que  j'ai  ras- 
semblés ne  permettront  plus  à  l'avenir  de  se  débarrasser  de  cette 
question  avec  tant  de  légèreté.  Loin  de  voir  dans  la  récidive  une 
objection  contre  la  ligature ,  on  en  tire  un  argument  en  faveur  de 
cette  méthode.  Quel  est,  dit-on,  le  traitement  qui  peut  se  flatter 
de  maîtriser  la  circulation  avec  une  plus  grande  efficacité  ?  Un 
anévrysme  qui  récidive  après  la  ligature  n'aurait-il  pas  récidivé 
à  plus  forte  raison  si  on  avait  employé  une  méthode  moins  éner- 
gique? Ce  raisonnement  est  parfaitement  faux.  C'est  précisément 
parce  que  la  ligature  agit  avec  trop  de  violence,  parce  qu'elle  op- 
pose à  la  circulation  un  obstacle  trop  brutal,  qu'elle  produit  des 
caillots  passifs,  lesquels  à  leur  tour  donnent  prise  à  la  récidive. 

§  VI.  EFFETS  ET  MODE  d'ACTION  DË  LA  WÉTUODE  D'ANEL  SUR  LES 
ANÉVaySMES  ARTÉRIO-VEINEUX. 

Dans  le  traitement  des  anévrysmes  artériels;  la  ligature,  comme 
on  vient  de  le  voir,  a  de  nombreux  inconvénients,  mais  elle  a  du 
moins  l'avantage  de  conduire  à  laguérisonla  plupart  des  malades 
qu'elle  ne  tue  pas.  Cet  avantage  n'existe  plus  lorsqu'on  applique 
la  méthode  d'Anel  au  traitement  des  anévrysmes  artério-veincux. 
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L'opération ,  pratiquée  dans  ce  dernier  cas ,  n'est  pas  seulement 
lieaucoup  plus  grave  que  dans  les  cas  ordinaires;  elle  a  de  plus 
Je  défaut  capital  de  laisser  la  plupart  des  malades  qui  survivent 
dans  le  même  état  qu'auparavant.  Ajoutons  à  cela  que  l'anévrysme 
artério-veineux ,  n'étant  presque  jamais  une  aflfection  menaçante, 
ne  doit  et  ne  peut  comporter  aucune  opération  dangereuse ,  et 
nous  comprendrons  tout  de  suite  pourquoi  les  chirurgiens  mo- 
dernes ont  renoncé  à  traiter  cette  variété  d'anévrysme  par  la 
méthode  d'Anel. 

Il  serait  superflu  d'invoquer  de  nombreux  exemples  à  l'appui 
d'une  doctrine  qui  n'est  aujourd'hui  l'objet  d'aucune  contestation. 
Je  procéderai  donc  d'une  manière  purement  dogmatique,  sans 
citer  les  observations,  ce  qui  me  permettra  d'abréger  beaucoup 
la  longueur  de  ce  paragraphe. 

Les  effets  de  la  méthode  d'Anel,  appHquée  au  traitement  de 
l'anévrysme  artério-veineux ,  sont  encore  ici  de  trois  ordres.  Ils 
sont  relatifs  aux  phénomènes  qui  se  produisent  :  1°  au  niveau 
de  la  ligatm-e;  2°  dans  la  circulation  générale  du  membre; 
3°  dans  la  tumeur  anévrysmale. 

Il  semble  que  l'action  directe  de  la  ligature  sur  l'artère  devrait 
être  la  même  ici  que  dans  tous  les  autres  cas.  Il  n'en  est  rien  ce- 
pendant; les  troubles  circulatoires,  qui  sont  les  conséquences  de 
la  phlébartérie,  entraînent  à  la  longue  des  modifications  désavan- 
î  tageuses  dans  la  constitution  de  l'artère  qui  aboutit  à  la  tmneur. 
I  Cette  artère  se  dilate  en  même  temps  que  ses  parois  s'amincissent, 
t  et  cela  favorise  beaucoup  la  production  des  hémorrhagies  consé- 
icutives.  L'expérience  a  bien  des  fois  démontré  ce  fait  que  tous  les 
I  chirurgiens  connaissent  aujourd'hui.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  fâcheux, 
t  c'est  que  les  modifications  des  parois  artérielles  s'étendent  très- 
I haut  du  côté  du  cœur,  et  qu'une  seconde  ligature,  apphquée  à 
quelque  distance  au-dessus  de  la  première  pour  réprimer  l'hé- 
moiThagie  consécutive,  a  beaucoup  de  chances  de  donner  à  son 
tour  naissance  aux  mêmes  accidents. 

Les  troubles  qui  surviennent  dans  la  circulation  générale  du 
membre  sont  ici  beaucoup  plus  graves  que  dans  le  cas  où  il 
s'agit  d'un  anévrysme  simplement  artériel.  Dupuytrcn  et  Breschet 
ont  constaté  la  fréquence  toute  particulière  de  la  gangrène  ,  dans 
le  cas  qui  nous  occupe.  Cetaccident,  déjà  Irès-conmiunloruqu'on 
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traite  par  la  méthode  d'Anelles  anévrysmesarlério-veineux.dupli 
du  coude,  devient  beaucoup  plus  commun  encore  lorsque  l'artère 
liée  offre  un  calibre  considérable;  sur  cinq  malades  qui  figurent 
dans  le  relevé  de  M.  Norris,  et  qui  ont  subi  la  ligature  de  l'artère 
fémorale  pour  des  anévrysmes  variqueux,  trois  ont  eu  la  gan- 
grène (n°  6/i ,  n"  94 ,  n°  lû8),  et  un  quatrième  (n°  136)  a  succombé 
le  sixième  jour,  de  sorte  qu'on  ne  peut  savoir  si  la  circulation  se 
serait  convenablement  rétablie  dans  son  membre  (1).  Je  trouve 
dans  une  seconde  statistique  de  M.  Norris  sm-  les  résultats  de  la 
ligature  de  l'iliaque  externe,  trois  autres  cas  d'anévrysme  vari- 
queux de  la  fémorale,  traités  par  la  méthode  d'Anel  (2).  Le  n°  79 
mort  d'hémorrhagiele  cinquième  jour  nepeutpas  entrer  enligne  de 
compte.  Len°79  est  mort  de  gangrène.  Cet  accident  n'est  pas  indiqué 
pour  le  n°  90  qui  est  porté  comme  mort  d'hémorrhagie;  mais  en 
consultant  l'observation  originale,  jeme  suis  assuré  que,  huitjom's 
après  l'opération ,  plusieurs  plaques  gangréneuses  se  montrèrent 
sur  la  jambe  (3)  ;  ainsi,  on  peut  dire  que  la  gangrène  est  presque 
inévitable  lorsqu'on  traite  par  la  hgature  les  anévrysmes  vari- 
queux de  l'artère  fémorale.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable ,  c'est  que 
l'opération  par  l'ouverture  du  sac ,  appliquée  au  traitement  de 
ces  anévrysmes,  expose  incomparablement  moins  à  la  gangrène 
que  la  simple  ligature. 

On  peut  déjà  conclure  de  là  que  la  méthode  d'Anel  exerce  une 
action  toute  spéciale  et  des  plus  nuisibles  sm^  la  circulation  des 
membres  atteints  d'anévrysmes  variqueux.  On  conçoit  en  effet 
que  l'existence  d'une  phlébartérie  soit  de  natm-e  à  faire  subir  au 
com^s  du  sang  mie  perturbation  profonde.  En  quoi  consiste  cette 
perturbation?  Question  bien  difficile  à  résoudre  et  que  personne 
encore  n'a  abordée.  L'observation  directe  fait  ici  complètement 
défaut.  L'opacité  des  tissus  ne  permet  pas  d'apprécier  la  direc- 
tion et  la  nature  des  courants  sanguins  qui  s'étabUssent  dans  le 
membre  après  la  ligature.  Je  suis  donc  réduit  à  me  servir  du 
raisonnement  pour  résoudre  ce  proljlème  ;  j'en  demande  pardon 
au  lecteur,  et  je  réclame  son  indulgence. 

(1)  Norris.  Slatislics  of  tlie  Ligature  of  tlic  Fémoral  Artery,  dans  Avierican  Journal 
ofMcd.  Se,  IBM,  vol.  XVni,  p.  313. 

(2)  Atneric.  Journ.,  18ti7,  vol.  XIII,  p.  13. 

(3)  Cas  de  Baroni  ,  Àrcli,  gènér,  de  médecine,  1840,  T.  VIII ,  p.  100. 
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On  n'a  pas  oublié  qu'aprùs  toiile  ligature  d'artère  la  circula- 
lioii  continue  au  moyen  de  deux  ordres  d'anastomoses,  les  anas- 
lonioses  artérielles  ou  collatérales  proprement  ditC)?,  et  les  anasto- 
moses capillaires.  L'existence  d'une  plilébartérie  située  au-dessous 
(le  la  ligature  ne  modifie  en  rien  ce  premier  travail  de  réparation. 

Si  la  circulation  supplémentaire  était  réduite  au  jeu  des  col- 
latérales artérielles,  voici  ce  qui  se  passerait  :  le  sang,  ramené 
en  petite  quantité,,  sans  saccades,  et  avec  une,  faible  impulsion 
dans  le  tronc  de  J'artère  au-dessous  de  la  ligature,  trouverait 
moins  de  résistance  au  niveau  de  la  plilébartérie  qu'au  niveau 
des  capillaires  ;  il  s'engagerait  donc  dans  l'ouverture  artério-yei- 
neuse,  pénétrerait  directement  dans  la  veine,  et  reviendrait  au 
cœur  sans  avoir  accompli  son  circuit  à  travers- les  capillaires. 
Dans  de  pareilles  conditions  la  gangrène  serait  à  peu  près  inévi- 
table, et  elle  ne,  ferait  défaut  que  si  les  collatérales  ramenaient 
très-promptement  une  quantité  de  sang  supérieure  à  celle  qui 
peut  traverser  l'ouverture  de  commmiication. 

Dans  l'hypothèse  où  je  viens  de  me  placer,  le  sang,  au  niveau 
de  la  plilébartérie,  conserverait  la  même  direction  qu'avant  la 
ligature,  c'est-à-dire  qu'il  pénétrerait  continuellement  de  l'artère 
dans  la  veine.  Il  n'y  am^ait  aucune  raison,  en  effet,  pour  qu'il  se 
fît  un  reflux  en  sens  inverse.  Voilà  ce  qui  aurait  heu  si  le  sang 
ne  revenait  que  par  les  collatérales  artérielles;  mais  il  revient 
aussi  par  les  anastomoses  capillaires,  et  ce  nouvel  élément  com- 
plique singulièrement  la  question. 

Les  anastomoses  capillaires,  après  avoir  conduit  le  sang  dans 
les  tissus,  le  versent  dajis  les  veines  sans  V intermédiaire  cles  ar- 
tères. Le  système  veineux  du  membre  opéré  ramène  donc  au  cœur 
une  quantité  de  sang  supérieure  à  celle  qui  circule  dans  la  partie 
correspondante  du  système  artériel. 

Il  s'agit  maintenant  de  savoir  quel  est  celui  de  ces  deux  sys- 
tèmes où  la  pression  du  liquide  intériem-  est  la  plus  forte.  Dans  les 
deux  systèmes  cette  pression  est  moindre  qu'elle  ne  l'était  avant 
l'opération,  et  elle  a  subi  une  diminution  plus  considérable  dans 
l'artère  que  dans  la  veine  ;  mais  la  force  de  la  colonne  artérielle 
étant  naturellement  bien  supérieure  à  celle  de  la  colonne  vchieuse, 
il..scrait  possi])le  que  l'expansion  du  sang  artériel,  bien  qu'ayant 
subi  l'atteinte  la  plus  grave,  restât  encore  supérieure  en  énergie 
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à  celle  du  sang  qui  traverse  la  veine.  On  voit  que  la  question  est 
des  plus  épineuses,  et,  ce  qui  l'obscurcit  encore,  c'est  que  le  jeu 
respectif  des  collatérales  proprement  dites  et  des  anastomoses 
capillaires  subit  en  quelques  jours  des  changements  considé- 
rables. 

Au  moment  de  la  ligature,  la  pression  étant  subitement  ré- 
duite presque  à  zéro  dans  le  système  artériel  du  membre,  l'ané- 
vrysme  se  vide  dans  l'artère,  où  pénètre  également  une  partie  '| 
du  sang  qui  distendait  les  veines  avant  l'opération. 

Aussitôt  les  deux  ordres  d'anastomose  entrent  en  jeu.  Plus  les 
collatérales  proprement  dites  sont  étroites,  et  plus  est  active  la 
part  que  les  communications  capillaires  prennent  à  cette  cir- 
culation supplémentaire. 

Pendant  les  premières  heures,  pendant  les  premiers  jours,  les 
collatérales  artérielles  fournissent  peu  de  sang  ;  les  communica-  • 
tiens  capillaires  en  fournissent  beaucoup,  et,  la  pression  se  trou-  i- 
vaut  moindre  dans  l'artère  qu'elle  ne  l'est  dans  la  veine,  le  sang  ;i 
reflue  du  vaisseau  le  plus  tendu  vers  le  vaisseau  le  moins  tendu,  i, 
c'est-à-dire  de  la  veine  dans  l'artère.  \ 

Bientôt  cependant  les  collatérales  se  dilatent.  Le  cornas  du  sang 
artériel,  qui  était  d'abord  continu,  redevient  saccadé.  Gela  a  lieu  : 
au  bout  de  un  ou  plusieurs  jours ,  et  c'est  alors  que  les  batte- 
ments reparaissent  dans  l'anévrysme.  Comme  conséquence  de  la 
dilatation  des  collatérales  proprement  dites ,  le  jeu  des  anasto- 
moses capillaires  décroît  d'une  manière  graduelle.  Ainsi,  d'une 
part ,  les  artères  reçoivent  une  plus  grande  quantité  de  sang  et 
recommencent  à  subir  l'action  directe  du  cœur;  d'une  autre 
part,  le  supplément  du  sang  que  les  veines  reçoivent  directement  1 
de  la  circulation  collatérale  capillaire,  va  toujours  en  diminuant. 
La  colonne  artérielle  finit  donc  tôt  ou  tard  par  reprendre  le  ■ 
dessus  sur  la  colonne  veineuse,  et  la  circulation,  au  niveau  de  la 
phlébartérie,  recouvre  ses  caractères  primitifs,  c'est-à-dire  qu'elle  i 
redevient  continue  et  saccadée,  et  qu'elle  s'effectue  continuelle-  ' 
ment  de  l'artère  vers  la  veine. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  qu'il  y  a  une  première  période  où  ! 
le  sang  passe  de  la  veine  dans  l'artère,  et  une  dernière  période  j 
où  il  suit  une  marche  inverse.  Mais  le  raisonnement  indique  que  i 
la  circulation  pe  peut  pas  ainsi  se  renverser  tout  à  coup.  11  doit  j 
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y  avoir  une  époque  intermédiaire  où  la  transfusion  n'est  pas  con- 
tinue. L'arlère,  au  moment  où  les  pulsations  y  reparaissent,  ne 
subit  que  faiblement  l'action  lointaine  du  cœur;  néanmoins  elle 
est  le  siège  d'une  diastole  et  d'une  systole  croissantes  ;  la  pres- 
sion intérieure  du  sang  y  présente  donc  des  augmentations  et  des 
diminutions  alternatives.  C'est  dans  cet  état  que  la  colonne  arté- 
rielle se  trouve  aux  prises  avec  la  colonne  veineuse  au  niveau  de 
le  phlébartérie.  Vaincue  pendant  la  systole,  elle  reprend  l'avan- 
tage, le  cœur  aidant,  pendant  la  diastole.  Il  se  produit  donc  là  un 
phénomène  comparable  à  celui  que  Breschet  a  décrit  comme  le 
caractère  constant  de  la  varice  anévrysmale;  c'est-à-dire  que  le 
sang  passe  alternativement  de  l'artère  dans  la  veine,  et  de  la 
veine  dans  l'artère.  Seulement  Breschet  a  cru  que  la  transfusion 
artério-veineuse  s'effectuait  pendant  la  systole,  et  réciproque- 
ment ,  ce  qui  est  absolument  impossible  en  tout  état  de  choses , 
et  il  a  eu ,  en  outre ,  le  tort  de  considérer  comme  permanents  et 
naturels  un  flux  et  un  reflux  qui  très-évidemment  ne  peuvent  se 
produire  que  momentanément  et  lorsque  l'artère  malade  est 
en  partie  soustraite ,  par  une  ligature ,  à  l'action  puissante  du 
cœur  (1). 

J'admets  donc  que  la  circulation  phlébartérique  présente  suc- 
cessivement, à  la  suite  de  la  ligature,  les  trois  phases  suivantes  : 
1°  transfusion  veino-artérielle  continue,  sans  saccades;  2°  trans- 
fusion intermittente  et  saccadée,  veino-artérielle  pendant  la  sys- 
tole de  l'artère,  artério-veineuse  pendant  la  diastole;  3°  transfu- 
sion artério-veineuse  saccadée  et  continue. 

Pendant  la  première  période,  la  tumeur  anévrysmale  n'est  le 
siège  d'aucun  battement;  pendant  la  seconde  période  elle  pré- 
sente des  battements  légers  qui  deviennent  beaucoup  plus  forts 
pendant  la  troisième  période. 

Ce  n'est  pas  sans  hésitation  que  je  me  suis  décidé  à  exposer 
cette  théorie  qui  ne  repose  que  sur  des  inductions.  J'en  ferais 
bon  marché  si  elle  n'avait  l'avantage  d'expUquer  d'une  manière 
satisfaisante  les  effets  de  la  méthode  d'Anel  sur  les  anévrysmes 
variqueux. 

Nous  pouvons  maintenant  comprendre  pourquoi  la  gangrène 


(1)    f  oy.  plus  haut ,  p.  70. 
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est  si  lï-équenle  en  pareil  cas.  Pendant  la  première  et  même  pen- 
dant la  seconde  période,  le  membre,  dont  la  vie  est  déjà  menacée 
par  la  présence  de  la  ligature,  reçoit  par  son  artère  principale  un 
mélange  de  sang  artériel  et  de  sang  veineux;  ce  sang  mixte,  déjà 
moins  propre  à  la  nutrition  que  le  sang  ordinaire,  traverse  les 
capillaires ,  revient  dans  la  veine  et,  parvenu  au  niveau  de  l'ori- 
fice de  communication,  se  divise  en  deux  parties  dont  l'une  gagne 
le  cœur  et  le  poumon,  tandis  que  l'autre  rentre  dans  l'artère, 
pour  s'y  comporter  comme  la  première  fois.  Il  y  a  donc  là  un 
cercle  complet  où  le  sang  ne  se  renouvelle  jamais  entièrement, 
certains  globules  passant  et  repassant  plusieurs  fois  dans  les 
mêmes  vaisseaux  avant  de  gagner  le  cœur.  Je  ne  partage  pas 
l'opinion  de  Bichat  sur  les  propriétés  nuisibles  du  sang  veineux  ; 
je  sais  même  que  ce  sang  n'est  pas  tout  à  fait  impropre  à  la  nu- 
trition, mais  je  sais  aussi  qu'il  est,  sous  ce  rapport,  bien  inférieur 
au  sang  rouge.  Puis ,  cette  circonstance  que  le  même  sang  tourne 
plusiem^s  fois  dans  le  même  membre ,  au-dessous  de  la  pblébar- 
térie,  et  que,  comme  cela  a  lieu  dans  la  cyanose  cardiaque,  il  tra- 
verse les  capillaires  généraux  plusieurs  fois  de  suite  sans  subii' 
l'hématose  pulmonaire,  cette  circonstance,  dis-je,  est  de  natm-e 
à  entraver  encore  le  travail  de  la  nutrition.  Il  y  a  autre  chose 
encore,  c'est  que  l'introduction  d'une  certaine  quantité  de  sang  i 
veineux  dans  le  système  artériel  augmente  la  tension  intérieure 
de  ce  dernier  système,  et  retarde,  par  conséquent,  la  dilatation 
des  collatérales  proprement  dites.  On  sait,  en  effet,  que  les  col- 
latérales se  dilatent,  toutes  choses  égales  d'aillem's,  avec  une 
rapidité  proportionnelle  à  la  rapidité  du  sang  qui  les  traverse, 
et  que  celle-ci,  à  son  tour,  est  d'autant  plus  grande  que  la  ten- 
sion intérieure  est  moins  considérable  dans  les  vaisseaux  où  les 
collatérales  vont  aboutir.  C'est  un  phénomène  de  pure  hydrosta- 
tique. Ces  conditions  réunies  compromettent  la  nutrition  du 
membre  pendant  les  premiers  temps  et  expliquent  déjà  en  partie 
la  fréquence  de  la  gangrène. 

Mais  voici  la  cause  principale  de  ce  funeste  accident  :  à  la  suite 
des  ligatures  ordinaires,  la  circulation  languit  pendant  quelque 
temps,  puis,  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  moment  de  l'opération 
et  que  les  collatérales  se  dilatent,  les  conditions  de  la  cù'culatiou 
s'améliorent  déplus  en  plus.  Ici,  au  contraire,  les  efforts  de  l'orga- 
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nisme  sont,  poui"  ainsi  dire,  paralysés  par  la  présence  delà 
phlébarlérie.  Dès  que  les  collatérales  ramènent  dans  le  membre 
une  corlaine  quantité  de  sang,  celui-ci,  au  lieu  de  se  distribuer 
régulièrement  et  d'être  utilisé  pour  la;  nutrition,  s'écoule  en 
grande  partie  par  l'ouverture  phlébartérique,  et  revient  au  cœur 
sans  avoir  traversé  les  capillaires.  Les  tissus  sont  capables  de  vivre 
pendant  quelque  temps  avec  une  circulation  languissante  ;  mais 
cela  a  une  limite  qui  ne  peut  être  dépassée  sans  péril.  L'existence 
de  la  communication  artério-veineuse  recule  considérablement 
cette  limite,  et  les  effets  désastreux  de  la  méthode  d'Anel  sur 
les  membres  atteints  d'anévrysmes  variqueux,  se  comprennent 
dès  lors  sans  difficulté. 

Si ,  au  lieu  de  lier  simplement  l'artère  au-dessus  de  la  tumeur, 
on  la  liait  en  deux  points,  immédiatement  au-dessus  et  immédia- 
tement au-dessous  du  sac,  les  condi  tions  seraient  tout  à  fait  chan- 
gées, le  système  artériel  cesserait  de  communiquer  directement 
avec  le  système  veineux,  et  les  chances  de  la  gangrène  redevien- 
draient ce  qu'elles  sont  dans  les  autres  cas  de  ligature  artérielle. 
C'est  ce  que  l'expérience  a  clairement  démontré. 

Voyons  maintenant  ce  que  devient  la  tumeur  anévrysmale  elle- 
même,  et  quel  est  le  bénéfice  réservé  aux  malades  qui  ont  le 
bonheur  d'échapper  à  la  gangrène,  aux  .hémorrhagies  consécu- 
tives et  aux  autres  causes  de  mort. 

Il  n'est  pas  absolument  impossible  que  l'anévrysme  se  soH- 
difie,  et  que  la  phlébartérie  disparaisse;  en  d'autres  termes,  la 
méthode  d'Anel  peut,  à  la  rigueur,  guérir  l'anévrysme  variqueux 
d'une  manière  complète.  Mais  sur  le  très-grand  nombre  de  ma- 
lades qui  ont  été  traités  par  cette  méthode,  je  n'en  connais  que 
deiLX  qui  aient  eu  un  pareil  bonheur.  Dans  les  deux  cas,  l'ané- 
vrysme variqueux  occupait  le  pU  du  coude,  et  avait  succédé  à 
une  saignée.  Dans  le  cas  de  Lallemand ,  la  guérison  fut  chère- 
ment achetée  ;  il  fallut  her  une  seconde  fois  l'artère  humérale, 
pour  réprimer  une  hémorrhagie  consécutive  qui  se  reproduisit 
néanmoins  à  deux  reprises  différentes  (1).  L'opéré  de  M.  Porta 

(1)  Gaz.  méd.  de  Paris ,  1837,  p.  zm.  Ce  fmt  a  ét(i  publiû  par  M.  Alquic-,  do  Monlpdlier, 
qui  a  recueilli  l'observation.  Une  faute  d'impression  a  tranafoniid  ce  nom  en  celui  OCAliqui.  11 
en  est  rûsultO  que  cette  observation  porte  tantôt  le  nom  de  Lallemand ,  tantôt  celui  d'AlquiC' , 
et  presque  toujours  celui  d'Aliqui.  Je  pourrais  citer  des  auteurs  qui  s'y  sont  laissé  Iprendre  et 
qui  ont  dédoublé  ce  fait  unique. 
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(  c'était  un  étudiant  en  médecine,  nommé  Prina)  n'éprouva  pas 
cet  accident,  mais  il  garda  un  membre  atrophié  et  impuissant, 
quoique  le  pouls  eût  reparu  dans  l'artère  radiale  (1). 

M.  Sédillot  a  rapporté  un  troisième  fait  qui  ne  me  paraît  pas 
concluant.  Ce  chirurgien  avait  négligé  de  Uer  l'artère  tibiale  anté- 
rieure dans  le  moignon  d'un  amputation  de  jambe.  Une  tumeur 
anévrysmale  grosse  comme  un  œuf  de  pigeon  se  forma  à  l'extré- 
mité de  ce  vaisseau.  On  lia  alors  la  fémorale,  et  le  malade  guérit 
sans  accidents.  M.  Sédillot  pense  que  cet  anévrysme  était  arlério- 
veineux;  mais  les  signes  qu'il  indique  ne  me  semblent  pas  suffi- 
sants pour  justifier  ce  diagnostic.  Peut-être  changerais-je  d'opi- 
nion si  j'avais  sous  les  yeux  l'observation  détaillée.  D'ici  là  je 
dois  rester  dans  le  doute  (2). 

Dans  tous  les  autres  cas  qui  sont  venus  à  ma  connaissance, 
la  phlébartérie  a  persisté  malgré  la  ligature.  Quelquefois  cepen- 
dant la  tumeur  anévrysmale  reste  moins  volumineuse  qu'aupa- 
ravant, et  Roux  a  même  vu  cette  tumeur  disparaître  tout  à  fait, 
laissant  une  phlébartérie  simple  à  la  place  de  l'anévrysme  vari- 
queux (3).—  Une  transformation  semblable  s'est  effectuée,  suivant 
M.  Demarquay ,  chez  un  malade  à  qui  M.  Lesauvage  avait  lié  la 
fémorale  pour  un  anévrysme  variqueux  de  la  cuisse  {li).  —  On 
dit  partout  que  chez  un  opéré  de  M.  Nott  les  battements  dispa- 
rurent spontanément  après  avoir  reparu  malgré  la  ligature,  et 
persisté  pendant  plus  de  cinq  mois  ;  mais  j'ai  déjà  eu  l'occasion 
de  dire  qu'il  s'agissait  d'un  anévrysme  artériel  (5).  Ce  fait,  par 
conséquent,  n'a  aucune  valeur. 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  peut  dire,  en  thèse  générale,  que  la  mé- 
thode d'Anel  n'exerce  aucune  action  durable  sur  les  anévrysmes 
compliqués  de  phlébartérie. 

Lorsqu'on  met  ce  résultat  en  parallèle  avec  ceux  que  fournit  la 
ligature  appliquée  au  traitement  des  anévrysmes  artériels,  on  est 

(!)  Ldigi  Porta.  Délie  allerazioni  patologiclie  clellc  artcrie.  Milano,  18/id,  in -fol., 
p.  S90.  On  pourrait  Cue  tenté  de  joindre  à  ce  fait  l'observation  d'un  malade  nommé  Ballerini, 
opéré  par  M.  Porta,  en  1827  (/oe.  cit.,  p.  389)  ;  mais  M.  Porta  se  contente  de  dire  que  le 
malade  survécut  à  l'opération  ,  en  conservant  une  paralysie  incomplète  du  bras.  Il  ne  dit  pas 
expressément  que  l'anévrysme  variqueux  fût  oblitéré. 

(2)  SÉDILLOT.  Méd.  opératoire.  Paris,  1853,  in-12,  T.  I,  p.  220. 

(3)  Roux.  Quarante  années  de  pratique  chirurgicale.  Paris,  1855,  in-8°,  T.  II ,  p.  289. 
(û)  Bulletins  de  la  Soc.  de  clw-urgic  ,  1855  ,  T.  V,  p.  252. 

(5)  Foy,  plus  haut,  p.  82, 
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obligé  de  reconnaître  que  la  présence  de  la  communication  arlé- 
rio-veineuse  est  la  seule  cause  qui  s'oppose  h  la  coagulation  du 
sang.  Mais  en  quoi  consiste  cet  obstacle?  C'est  ce  qu'il  est  moins 
facile  de  déterminer. 

On  dit  généralement  que  le  défaut  de  coagulation  est  la  consé- 
quence du  défaut  d'immobilité  du  sang;  que  la  veine  ramène  trop 
promptement  le  sang  dans  l'anévrysme ,  et  que  ce  liquide ,  inces- 
samment renouvelé,  n'a  pas  le  temps  de  déposer  des  caillots. 
Cela  explique  l'absence  de  coagulation  passive  dans  les  ané- 
vrysmes  variqueux,  et  il  est  certain,  en  effet,  que  ces  anévrysmes, 
traités  ou  non  par  la  méthode  d'Anel,  ne  deviennent  jamais  le 
siège  des  accidents  auxquels  expose  l'oblitération  par  des  caillots 
passifs. 

Mais  si  le  défaut  d'immobilité  qui  résulte  de  la  présence  de  la 
phlébartérie  suffit  pour  empêcher  la  coagulation  passive ,  il  est 
incapable  d'expliquer  l'absence  totale  de  dépôts  fibrineux  dans  les 
anévrysmes  variqueux  traités  par  la  ligature.  Bien  que  supérieure 
en  énergie  à  la  circulation  artérielle,  au  moins  pendant  les  pre- 
miers jours ,  la  circulation  veineuse  d'un  membre  dont  l'artère 
principale  a  été  récemment  Hée ,  est  toujours  bien  moins  active 
cfu'elle  ne  l'est  à  l'état  normal.  Le  mouvement  du  sang  dans  l'ané- 
vrysme variqueux  descend  infailliblement,  et  reste  pendant  plu- 
sieurs jours  bien  au-dessous  de  la  hmite  où  commence  la  coagu- 
lation active  du  sang  artériel.  Si  donc,  après  l'apphcation  de  la 
ligature,  les  anévrysmes  variqueux  ne  différaient  des  anévrysmes 
artériels  que  par  une  moindre  stagnation  du  sang,  cette  différence 
serait  extrêmement  favorable ,  puisqu'elle  s'opposerait  à  la  coa- 
gulation passive ,  et  assurerait  l'oblitération  si  désirable  du  sac 
par  des  caillots  fibrineiLx.  11  n'en  est  rien.  Les  caillots  fibrineux  ne 
se  forment  jamais ,  ou  presque  jamais,  quelle  que  soit  la  situation 
de  la  poche  anévrysmale  par  rapport  à  l'ouverture  de  communica- 
tion, 

La  véritable  cause  de  cette  particularité  me  semble  située  en 
dehors  des  conditions  mécaniques  de  la  circulation,  et  je  n'hésite 
pas  à  l'attribuer  à  l'influence  spéciale  du  sang  veineux.  On  n'a  pas 
oubUé  que  le  sang  veineux  est  beaucoup  plus  réfractaire  que  le 
sang  artériel  à  la  coagulation  fibrineuse;  qu'un  fil  laissé  à  de- 
meure dans  une  veine  ne  se  recouvre  jamais  de  fibrine,  tandis 
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que  la  mùme  expérience,  répétée  sur  une  artère  du  même  animal,  a 
pour  résultat  constan  t  la  formation  d'un  caillot  actif  trôs-résistanl; 
que  les  dilatations  variqueuses  les  plus  considérables,  abandon- 
nées à  elles-mêmes  ou  traitées  par  la  ligature,  la  compression,  la 
cautérisation,  l'amputation,  etc.,  ne  se  remplissent  jamais  de 
fibrine  pure  (1)  ;  que  le  sang  veineux ,  par  conséquent ,  est  peu 
apte  à  accomplir  le  travail  d'oblitération  fîbrineuse  à  la  faveur 
duquel  les  anévrysmes  doivent  guérir.  Or,  le  résultat  de  la 
ligature  est  de  donner  accès  au  sang  veineux  dans  le  système 
artériel.  L'ouverture  ou  le  canal  de  communication  se  trouve, 
ainsi  que  le  sac  anévrysmal ,  traversé  par  un  courant  continu  de 
sang  noir.  Cela  persiste  jusqu'à  ce  que  le  cours  du  sang  artériel 
ait  repris  quelque  énergie ,  grâce  à  la  dilatation  des  collatérales  , 
puis,  pendant  quelque  temps  encore,  le  sang  veineux  continue  à 
s'introduire  dans  les  vaisseaux  à  sang  rouge  pendant  la  systole 
artérielle.  Aussi  longtemps  que  dure  la  transfusion  continue  ou 
intermittente  du  sang  veineux  dans  l'artère,  la  coagulation  active 
est  à  peu  près  impossible.  11  arrive  pourtant  un  moment  où  la 
circulation  plilébartérique  reprend  sa  direction  et  son  type  primitif, 
et  où  l'accès  de  l'artère  est  de  nouveau  interdit  au  sang  veineux. 
A  partir  de  cet  instant,  la  coagulation  active  redevient,  à  la  rigueur, 
possible;  mais  le  moment  favorable  est  passé;  désormais  le  cours 
du  sang  est  trop  rapide.  Pendant  que  le  passage  du  sang  veineux 
soustrayait  l'anévrysme  à  l'action  curative  de  la  méthode  d'Anel, 
les  collatérales  artérielles  se  développaient;  et  lorsque  la  circula- 
tion, ainsi  rétablie,  est  devenue  assez  énergique  pour  reprendre 
le  dessus  sur  la  circulation  veineuse ,  il  s'est  trouvé  qu'elle  était 
trop  rapide  pour  permettre  à  la  fibrine  de  se  déposer.  Dans  quel- 
ques cas  exceptionnels ,  chez  des  individus  dont  le  sang  est  très- 
plastique,  des  caillots  actifs  peuvent  se  former  à  cette  époque 
tardive;  c'est  ce  que  démontrent  les  observations  de  Lallemand 
et  de  M.  Porta;  c'est  ce  que  démontrent  encore  les  deux  cas  où 
on  a  vu  l'anévrysme  variqueux  se  transformer  en  simple  varice 

(1)  Voy.  plus  haut ,  p.  Iû7-lii8.  J'ai  refusé  (l'attribuer  à  l'action  du  sang  noir  le  défaut  de 
coagulation  active  spontanée  dans  les  anévrysmes  artério-vcineux,  parce  que  beaucoup 
d'entre  eux  ne  reçoivent  que  du  sang  rouge.  Mais  la  ligature  change  les  conditions  de  la  circu- 
lation ,  permet  au  sang  veineux  de  parcourir  la  tumeur,  et,  tant  que  cela  dure,  la  coagulation 
active  est  à  peu  près  impossible. 
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anévrysmale.  Mais,  dans  la  très-grande  majorilë  des  cas,  la  coa- 
gulation fait  complètement  défaut,  et  les  malades,  après  avoir 
couru  d'énormes  dangers,  restent  exactement  dans  le  même  état 
qu'avant  l'opération. 

C'est  donc  à  très-juste  titre  que  la  méthode  d'Anel  est  aujour- 
d'hui bannie  du  traitement  de  l'anévrysme  artério-veineux.  Je 
n'en  dirai  pas  davantage  ici,  ;me  réservant  de  formuler  le  traite- 
ment de  cette  variété  d'anévrysmes  dans  le  chapitre  qui  terminera 
cet  ouvrage. 

§  VII.  BÉSULTATS  GÉNÉRAUX  DE  LA  MÉTHODE  d'ANEL. 

Le  triomphe  de  la  méthode  d'Anel  a  été  l'un  des  plus  remar- 
quables progrès  de  la  chirurgie.  La  méthode  des  anciens,  appli- 
quée aux  traitements  des  grands  anévrysmes,  était  d'une  exécution 
tellement  effrayante,  que  les  opérateurs  les  plus  hardis  osaient 
seuls  l'entreprendre,  et  elle  fournissait  des  résultats  tellement  dé- 
sastreux que  beaucoup  de  praticiens  éminents  avaient  fini  par 
renoncer  à  cette  opération  aussi  difficile  que  meurtrière,  et  par 
donner  la  préférence  à  l'amputation. 

Lorsque ,  à  la  place  de  cette  méthode  cruelle ,  John  Hunter  eut 
fait  triompher  l'opération  si  facile,  si  séduisante  et  relativement  si 
in  offensive  de  la  ligature  simple,  ceux  qui  assistèrent  sans  pré- 
vention à  la  réalisation  de  cet  immense  progrès,  purent  croire 
un  instant  que  la  chirurgie  des  anévrysmes ,  était  enfin  arrivée  à 
un  degré  voisin  de  la  perfection. 

La  méthode  moderne,  —  tel  fut  le  nom  qu'on  donna  pen- 
dant longtemps  à  la  découverte  d'Anel,  —  la  méthode  moderne 
n'avait  pas  seulement  réussi  à  faciliter  l'opération  de  l'ané- 
vrysme et  à  en  diminuer  la  gravité;  elle  avait  de  plus  l'avan- 
tage de  rendre  curables  certains  anévrysmes  devant  lesquels  la 
méthode  ancienne  avait  dû  reculer.  Les  anévrysmes  inguinaux 
ou  iliaque,  ceux  de  la  carotide,  ceux  de  la  sous-clavière  et  de 
l'axillaire ,  avaient  été  jusqu'alors  considérés  comme  incurables. 
Personne  n'était  tenté  d'imiter  la  conduite  de  Morel,  chirurgien 
de  la  Charité  de  Paris,  qui,  à  la  fin  du  xvir  siècle,  avait  osé 
opérer  un  anévrysme  delà  carotide,  et  qui  avait  eu  la  douleur 
de  voir  mourir  son  malade  d'hémorrhagie  avant  la  fin  de  l'opé- 
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ration  (1).  On  savait  qu'un  malheur  semblable  était  arrivé  à 
Desault,  qui  se  repentit  un  peu  tard  d'avoir  entrepris  la  cure 
d'un  anévrysme  axillaire.  Ces  faits  étaient  décourageants,  et  on 
ne  citait  qu'avec  une  sorte  d'eflfroi  l'histoire  de  cet  orfèvre  que 
Maximin  opéra  involontairement  d'un  anévrysme  inguinal,  et 
qui  guérit  contre  toute  attente  (2).  La  chirurgie  avait  donc  fini 
par  renoncer  au  traitement  des  tumeurs  anévrysmales  du  cou 
et  de  la  racine  des  membres ,  lorsque  la  ligature  vint  offrir  une 
ressource  précieuse  contre  ces  terribles  affections. 

Ainsi  la  nouvelle  méthode  élargissait  subitement  le  domaine 
de  la  médecine  opératoire  ;  elle  offrait  d'heureuses  chances  de 
guérisons  dans  des  cas  jusqu'alors  désespérés.  —  D'un  autre 
côté,  grâce  aux  progrès  rapides  de  l'anatomie  des  rapports, 
l'exécution  des  ligatures  ne  tarda  pas  à  acquérir  une  admirable 
précision,  et  une  brillante  rapidité.  Le  légitime  amour-propre 
des  chirurgiens  se  joignit  donc  à  l'intérêt  réel  des  malades  pour 
assurer  le  règne  de  la  méthode  d'Anel ,  et  telle  fut  l'importance 
attachée  par  tous  à  cette  méthode,  que  la  France  et  l'Angleterre 
se  disputèrent  l'honneur  de  lui  avoir  donné  le  jour. 

11  ne  faut  pas  méconnaître  les  services  immenses  que  la  liga- 
tm^e  a  rendus  à  l'humanité  depuis  la  fin  du  dernier  siècle;  mais, 
après  lui  avoir  accordé  ce  juste  tribut  d'éloges,  il  est  bon  de  sa- 
voir à  quoi  s'en  tenir  sur  les  résultats  qu'elle  a  fournis.  Il  ne 
s'agit  pas  aujourd'hui  de  savoir  si  elle  est  supérieure  à  la  mé- 
thode ancienne  ;  c'est  une  question  jugée  ;  il  s'agit  de  savoir  ce 
qu'elle  vaut  en  elle-même. 

Les  premiers  qui  ont  voulu  y  regarder  ont  été  bien  étonnés 
de  trouver  que  cette  ligature  si  vantée  était  encore  une  des  opé- 
rations les  plus  sérieuses  de  la  chirurgie.  L'admiration  s'est  sin- 
gulièrement refroidie  en  présence  de  l'inflexible  brutalité  des 
chiffres. 

M.  Benjamin  Phillips  ,  compatriote  de  John  Hunter,  a  rassem- 
blé 389  cas  d'anévrysmes  traités  par  Vopération  huntérienne, 
c'est-à-dire  par  la  méthode  d'Anel;  sur  ce  nombre  ,  il  y  a  eu  112 
cas  de  mort,  ce  qui  représente  une  moyenne  de  28%  (3). 

(1)  Jac.  IlARDEn.  Apuiriuvu  Bàlc,  aC87,  in-W,  p.  32«i,obs.  86,  —  (2)  Voy.  plus  haut,  p.  214. 
13)  Cité  par  Arnott ,  dans  llunterian  Oration,  feb.  l'itli,  I8Û3,  Loncion  Médical  Gazette, 
ser.  U ,  18112-3 ,  vol.  I ,  p.  V\% 
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A  Côté  de  celte  statistique,  je  placerai  celle  que  M.  Porta  a  pu- 
bliée dans  son  bel  ouvrage  sur  les  altérations  pathologiques  des 
artères  ,  et  qui  repose  sur  des  bases  un  peu  différentes.  M.  Phil- 
lips avait  rassemblé  de  préférence  les  observations  recueillies  en 
Angleterre  et  en  Amérique.  M.  Porta  n'a  pu  se  procurer  tous  les 
recueils  anglais,  mais  il  a  dépouillé  très -complètement  les  col- 
lections italiennes,  sans  négliger  les  faits  observés  en  France, 
en  Allemagne  et  même  en  Russie.  Malgré  cette  différence,  il 
est  arrivé  à  des  résultats  qui  s'accordent  parfaitement  avec 
ceux  de  M.  Phillips;  600  ligatures  d'artères  figurent  sur  son  re- 
levé; sur  ce  nombre  il  y  a  418  cas  d'anévrysmes  artériels 
qui  ont  fourni  117  cas  de  mort,  c'est-à-dire  encore  environ 
28%  (1). 

Le  chiffre  de  la  mortalité  a  été  à  peu  près  le  même  sur  les  182 
autres  cas  de  ligature  ;  le  nombre  des  morts  dans  celte  catégorie 
s'est  élevé  à  50,  c'est-à-dire  à  environ  27  %. 

D'un  autre  côté  en  dépouillant  le  tableau  de  Lisfranc,  je  trouve 
que  125  anévrysmes  artériels  traités  par  la  méthode  d'Anel,  ont 
donné  38  morts ,  ce  qui  fait  plus  de  30  %  (2). 

II  est  vrai  que  Roux,  ayant  fait  à  la  fin  de  sa  longue  carrière  le 
relevé  de  tous  les  cas  d'anévrysmes  artériels  qu'il  avait  traités  par 
la  méthode  d'Anel ,  a  cru  avoir  guéri  28  malades  sur  38 ,  ce  qui 
1  réduirait  la  mortalité  à  26  %  (3)  ;  mais  il  s'était  glissé ,  comme  on 
1  le  verra  tout  à  l'heure,  une  grave  erreur  dans  le  relevé  de  Roux, 
I  qui  s'était  fait  illusion  sur  le  nombre  de  ses  opérations  d'ané- 
'Trysmes,  et  qui,  en  réaUté,  avait  perdu  plus  du  tiers  de  ses 
opérés. 

Il  est  clair  que  ces  statistiques,  embrassant  à  la  fois  les  ané- 
vrysmes de  toutes  les  artères  chirurgicales ,  pourraient  conduire 
à  des  appréciations  erronées.  Pour  éviter  toute  confusion ,  con- 

(1)  Ldioi  Porta.  Délie  alterazioni  patologiche  délie  arterie  pet-  la  legatuva  c  la  tor- 
«One.  Milano,  1845,  in-fol.,  p.  /i0û-û05. 

(î)  Lisfranc.  De,  di„ersM  mâHiodes  pour  l' oblitération  des  artères.  Paris,  1834. 
ih.  de  concours,  p.  130  à  149.  J'inviic  le  lecteur  qui  voudrait  prendre  la  peine  de  vériner  ce 
reiCTé  sur  le  tableau  de  Lisfranc,  à  se  méHer  des  doubles  emplois  et  des  feules  d'impression. 
Hus>eurs  faits  relatifs  à  la  méthode  d'Anel  sont  consignés  dans  le  tableau  .le  la  méti.odc  an- 
c'enne,et  réciproquement.  Un  fait  de  Roux  est  reproduit  deux  fois.  Un  malade  de  iVl.  Moit  est 
porté  4  la  fois  comme  mort  d'hémorrliagie  le  dixième  jour,  et  comme  sorti  plus  lard  en  voie 
de  guérison ,  etc. 

(5)  Bulletins  de  la  Soc.  de  chirurgie  de  Paris,  T.  Ill,  p.  00  (1852-1853). 
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sidérons  en  pnrticnlior  les  ligatures  pralique'es  sur  les  princi- 
pales artères ,  dans  les  régions  oit  les  anévrysmcs  sont  le  plus 
fréquents. 

M.  Norrls,  de  Philadelphie,  à  qui  la  science  doit  des  relevés  si 
importants  sur  les  résultats  de  la  chirurgie  ,  a  dressé  plusieurs 
tableaux  destinés  à  mettre  en  évidence  les  effets  de  la  ligature  de 
la  fémorale,  de  l'iliaque  externe ,  de  la  carotide ,  de  la  sous-cla- 
vière  (1). 

Sur  20k  individus  qui  ont  subi  la  ligature  de  la  fémorale ,  il 
n'en  est  pas  mort  moins  de  50,  Dix-sept  fois  la  ligature  avait  été 
pratiquée  pour  des  causes  autres  que  l'anévrysme  (plaies  ,  frac- 
tures compliquées,  tumeurs,  etc.).  Les  187  autres  opérés  avaient 
des  anévrysmes  de  la  cuisse,  du  jarret  ou  de  la  jambe  (entre 
autres  156  anévrysmes  poplités);  et /i6  d'entre  eux  ont  siic- 
combé  (2).  La  mortalité  a  donc  été  de  2U  l  "/o.  Cent  fleuf  ma- 
lades ont  survécu,  mais  6  d'entre  eux  sont  restés  mutilés  par  une 
amputation  de  cuisse  que  la  gangrène  avait  rendue  indispen- 
sable. Je  fais  abstraction  de  plusieurs  malades  qui  n'ont  eu  cpie 
des  gangrènes  partielles  et  qui  ont  pu  conserver  la  plus  gi'andè 
partie  de  leur  membre  ;  je  les  laisse  sur  la  liste  des  succès.  Mais 
en  bonne  logique ,  les  amputés  doivent  figurer  au  passif  de  la  li- 
gature ,  car  il  est  présumable  que  les  chirurgiens  ne  se  sont  dé- 
cidés à  pratiquer  l'amputation  que  pour  éviter  une  mort  im- 
minente. La  ligature  a  donc  échoué  52  fois  sm'  487 ,  c'est-à-dire 
tout  près  de  28  fois  Sur  100  (8). 

Le  tableau  de  M.  Benj.  Phillips  est  plus  sombre  encore ,  car  sur 
113  individus  qui  ont  subi  la  ligature  de  la  fémorale  pour  des 
anévrysmes ,  il  n'en  est  pas  mort  moins  de  36 ,  ce  qui  fait  31  "/□. 

Le  tableau  de  Lisfranc  renferme  Al  cas  de  ligatui-e  du  mêmé 
vaisseau  dans  les  mômes  circonstances.  Neuf  décès ,  plus  uiî 
malade  amputé  consécutivement ,  et  dont  le  sort  n'est  pas  indi- 
qué ,  cela  fait  dix  insuccès  sur  M  ;  plus  de  24  Vo. 

(1)  NORRis,  Oans  American  Journal  of  Med.  Sciences,  Philadelpliia  ,  in-S",  vol.  X,  p. 
(18Ù5)  ;  vol.  XIII ,  p.  13  (  iSUn  )  ;  vol.  XIV,  p.  13  (  1817  )  ;  vol.  XVIII ,  p.  313  (  18il9  ). 

(2)  M.  Noriis  [compte  188  anévrysmes,  mais  son  ii°  9,  relatif  à  une  plaie  de  la  fémorâle,- 
datant  de  trois  jours  ,  ne  doit  pas  rentrer  dans  la  catégorie  des  anévrysmes;  voy.  d'ailleurs' 
plus  liant  la  note  de  la  page  ft87. 

(3)  Georgi;  Nonnis.  Slaiistics  of  the  Mortaliiy  folloiving  thc  Opération  of  Tying  tli» 
Fémoral  Artery,  dans  Amer.  Jown.  Philad.,  18(19,  vol.  XVIII,  p,  32fi. 
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M.  Porta  nM  pas  distingiid  pour  l'artère  fémorale  le^  ligatures 
prntiqudes  pour  cause  d'andvrysme,  do  celles  qui  ont  d(é  faites  pour 
toute  autre  cause.  Il  n'est  cependant  pas  sans  intérêt  de  dire  que, 
sur  196  cas  de  ligature  de  l'arlôre  fémorale  ,  11  a  trouvé  53  cas 
de  mort,  c'est-à-diré  27  "/o. 

Afin  d'apprécier  par  lui-même  le  degré  de  gravité  de  l'opéi-a- 
tion  de  l'anévrysme  poplité,  Roux,  pendant  toute  sa  vie ,  s'atta- 
cha h  opérer  cet  anévrysme  suivant  un  procédé  uniforme.  II  suivit 
les  préceptes  de  Scarpa ,  c'est-à-dire  qu'il  lia  dans  tous  les  cas 
l'artère  fémorale  au  sommet  du  triangle  inguinal ,  et  qu'au  lieu 
d'étreindre  le  vaisseau  avec  une  ligature  ronde,  il  le  compri- 
ma au  moyen  de  deux  ligatures  plates  nouées  sûr  un  petit  cy- 
lindre de  sparadrap.  On  trouverait  difficilement  dans  la  science 
une  série  de  faits  plus  homogènes ,  plus  uniformes  que  cetix-lA. 
Convaincu  de  la  supériorité  du  procédé  de  Scarpa ,  et  de  l'eScel- 
îence  de  la  méthode  d'Anel,  Kôux  aimait  à  citer  les  résultats  qu'il 
avait,  ou  plutôt  qu'il  croyait  avoir  obtenus.  Pendant  les  dernières 
années  de  sa  vie,  il  reproduisit  bien  des  fois  dans  ses  leçons, 
dans  les  Sociétés  savantes,  la  statistique  de  ses  opérations  d'ané- 
iTj-sme,  et  il  là  consigna  encore  dans  l'ouvrage  dont  la  publica- 
tion n'a  pli  être  faite  qu'après  sa  mort.  Il  annonçait  que  sur  26 
cas  d'anévrysmes  poplités  traités  suivant  la  méthode  d'Anel ,  il 
avait  obtenu  18  guérisons,  et  considérait  le  résultat  comme  fort 
encourageant  (1). 

.  Roux  ,  qui  avait  assisté  aux  derniers  désastres  de  la  méthode 
âhcienne,  pouvait  se  montrer  satisfait  de  n'avoir  perdu  que  8  ma- 
lades sur  26.  Cela  faisait  près  de  31  %,  mais  c'était  moins  triste 
assurément  que  les  résultats  de  l'opération  par  l'ouverture  du 
sac.  Pour  nous ,  qui  sommes  venus  à  une  épocïlie  où  la  ligature 
était  sans  rivale,  et  qui  n'avons  pas  eu  à  la  comparer  avec  la 
méthode  des  anciens ,  ces  chiffres  sont  loin  d'être  rassurants.  Et 
pourtant  ils  ne  disent  encore  qu'une  partie  de  la  vérité.  Une  er- 
reur grave  s'eét  glissée  dans  la  statistique  précédente.  Roux  est 
mort  avant  d'avoir  pu  la  corriger ,  ce  qu'il  n'eût  certainement  pas 
manqué  de  faire ,  avec  cette  loyauté  dont  il  a  donné  tant  d'exem- 
ples pendant  sa  vie.  En  publiant  le  manuscrit  inachevé  laissé  par 

p.  228''"'  "'°'''  '^'""'""'^  (le  pvatiquc  chirurgme.  Paris,  1855,  iii-8",  T.  u, 

38. 
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cet  illustre  chirurgien ,  une  commission  prise  dans  le  sein  de 
la  Société  de  cliirurgie  n'a  pas  tardé  à  reconnaître  que  Roux 
avait  commis  une  erreur  d'addition  dont  il  se  fût  certainement 
aperçu  s'il  lui  eût  été  donné  de  mettre  la  dernière  main  à  son 
livre.  En  dépouillant  laborieusement  tous  les  papiers  du  défunt , 
toutes  les  thèses ,  tous  les  journaux  du  temps ,  ainsi  que  les  re- 
gistres de  l'Hôtcl-Dieu  et  de  la  Charité ,  la  commission  s'est  as- 
surée que  Roux  a  opéré  par  la  méthode  d'Anel  non  pas  26,  mais 
seulement  18  anévrysmes  poplilés.  Elle  a  même  trouvé  dans 
les  notes  manuscrites  et  dans  les  relevés  partiels  que  Roux  avait 
faits  à  diverses  époques ,  la  cause  de  la  grave  confusion  qui  s'é- 
tait glissée  dans  le  relevé  général  (1).  Ce  qui ,  malheureusement , 
est  très-exact,  c'est  le  chiffre  des  morts.  Sur  les  18  anévrysmes 
poplités  que  Roux  a  opérés  suivant  la  méthode  d'Anel ,  il  y  a  eu 
seulement  9  cas  de  guérison ,  puis  un  cas  de  récidive ,  et  8  cas 
de  mort ,  ce  qui  élève  la  mortahté  au  delà  du  chiffre  énorme 
de  kk  "lo  ! 

Je  veux  bien  que  ce  résultat  désastreux  puisse  être  attribué  en 
partie  à  l'imperfection  du  procédé  de  ligature  auquel  Roux  avait 
donné  la  préférence;  mais  le  procédé  de  Scarpa  n'a  d'autre  désa- 
vantage que  de  favoriser  la  production  des  hémorrhagies  consé- 
cutives ,  et  deux  malades  seulement ,  parmi  ceux  qui  sont  morts 
à  la  suite  de  l'opération  de  l'anévrysme  popiité,  ont  été  victimes 
de  cet  accident  :  ce  sont  les  sujets  des  observations  xxiv  et  xxx. 
Laissons  de  côté  si  on  veut  ces  deux  cas  défavorables.  Supposons 
que  Roux  n'ait  opéré  que  16  anévrysmes  poplités,  qu'il  n'ait 
ainsi  perdu  que  6  malades,  et,  abstraction  faite  de  toute  influence 
de  procédé  ,  nous  trouverons  encore  que  la  mortalité  est  repré- 
sentée par  un  chiffre  supérieur  à  37  %  (6  sur  16). 

On  s'étonne  peut-être  de  voir  la  pratique  d'un  chirurgien  émi- 
nent  fournir  des  résultats  plus  désavantageux  que  la  pratique 
commune  ;  mais  il  faut  bien  se  garder  de  juger  de  cette  dernière 
d'après  les  statistiques  même  les  plus  complètes.  Roux  a  fait  con- 
naître tous  ses  cas  malheureux.  Tous  les  chirurgiens  ont-ils  eu  la 
même  bonne  foi  ?  Je  lis  par  exemple  dans  le  Traité  de  médecine 


{{)  Voy,  pour  plus  île  «léiails,  Hoix,  Qmircmtc  ojijkVs  de  pratique  cliirwg. ,  T.  H. 
Averiisscment  de  la  Comviission  sur  la  lettre  VI,  p.  20a  et  surtout  p.  210- 
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Opératoire  de  M.  Velpeau,  publié  en  1839,  que  l'opération  de  l'ané- 
>  vrysme  poplité  a  été  pratiquée  7  fois  en  1837  et  1838  dans  les  hô- 
'!  pitaux  de  Paris,  et  qu'elle  a  tué  3  malades  (1).  M.  Velpeau,  par  un 
Il  louable  scrupule,  n'a  pas  voulu  nommer  des  chirurgiens  dont  il 
ne  lui  appartenait  pas  de  publier  les  insuccès.  J'ai  dépouillé  les 
journaux  du  temps,  j'y  ai  trouvé  l'histoire  des  k  opérés  qui  ont 
■  survécu,  et  dont  un  a  été  plus  tard  atteint  de  récidive;  mais  deux 
s  des  trois  autres  cas  n'ont  laissé  dans  la  science  aucune  trace, 
s  Pour  quiconque  sait  avec  quel  empressement  on  publie  les 
il  succès ,  avec  quelle  facilité  on  oublie  les  revers ,  il  est  évident 
1-  que  l'apparence  reste  au-dessous  de  la  réalité,  que  les  chif- 
,  fres  de  27  et  de  28  %  n'expriment  pas  la  vérité  tout  entière ,  et 
s  que  le  nécrologe  de  la  ligature ,  dans  le  cas  d'anévrysme  de 
I  la  cuisse  ou  du  jarret,  s'étend  peut-être  au  delà  du  tiers  des 
s  opérés. 

e      On  dit  généralement  que  les  résultats  de  la  ligature  sont  un 
1  peu  moins  mauvais  pour  l'iliaque  externe  que  pour  la  fémorale.  La 
1  I  mortalité  n'est  effectivement  que  de  23  %  (22  cas  sur  96)  sur  le 
I  I  relevé  de  M.  Porta,  qui  comprend  indistinctement  les  anévrysmes, 
.  Iles  plaies,  les  hémorrhagies,  etc.;  elle  descend  même  au  chiffre 
(de  21  y  %  (19  cas  sur  79)  sur  le  relevé  de  M.  Phillips,  qui  n'em- 
1  brasse  que  les  cas  d'anévrysmes  ;  mais  le  relevé  plus  étendu  de 
Norris  est  beaucoup  plus  inquiétant  (2)  :  sur  108  cas  de  liga- 
1  tares  de  toutes  sortes  appliquées  sur  l'ihaque  externe,  il  y  a  eu 
!33  cas  de  mort,  c'est-à-dire  28  %,  et  en  outre  trois  des  malades 
:qui  ont  survécu  ont  dû  être  amputés  pour  cause  de  gangrène.  La 
ligature  a  été  pratiquée  97  fois  pour  des  anévrysmes  artériels,  et 
la  donné  27  cas  de  mort,  c'est-à-dire  28  "/„ ,  et  de  plus  l'un  des 
imalades  qui  ont  guéri  a  dû  subir  préalablement  l'amputation  de 
lia  cuisse. 

On  lit  dans  le  môme  article  de  M.  Norris  que  la  ligature  de 
l'iliaque  interne,  pratiquée  pour  des  anévrysmes,  a  donné  3  morts 
»pour  4  guérisons  (3) ,  et  plus  loin  que  dix  malades  sur  seize  ont 
'Succombé  à  la  suite  de  la  ligature  de  l'iliaque  immitive;  mais  je 

(1)  Velpead.  Médecine  opératoire.  Paris,  1839,  iii-8",  T.  H,  p.  lUk. 

(2)  G.  Norris.  On  Tying  tlic  liiac  Arleries,  dans  AmericanJouni.  of  ited.  Se.,  1847, 
'*ot.XJIl,p.  20. 

(8)  Loc.  cil.,  p.  23. 
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dois  ajouter  que,  sur  ce  dernier  nombre,  il  y  a  seulement  10 'cas  i 
d'anévrysmes,  dont  5  ont  abouti  à  la  guérison  (1).  ' 

Je  ne  parlerai  pas  de  la  ligature  de  Vaorte,  cette  erreur  du  ' 
grand  A.  Gooper.  Il  n'y  a  que  les  chiens  qui  en  réchappent.  Tous 
les  hommes  a  qui  on  l'a  infligée  jusqu'ici  ont  promplement  suc- 
combé, et  il  serait  temps  qu'on  y  renonçât. 

Si  nous  passons  maintenant  aux  artères  de  la  partie  supé- 
rieure du  corps,  nous  trouvons  que  la  ligatm-e  de  la  carotide  a 
donné  lieu  à  des  statistiques  fort  contradictoires.  D'une  part , 
M.  Porta,  qui  ne  sépare  pas.  la  méthode  d'Anel  de  la  méthode  i 
de  Brasdor,  et  qui  fait  entrer  dans  un  seul  et  môme  relevé  les 
anévrysmes,  les  plaies,  les  tumeurs  fongueuses  sanguines,  etc., 
M.  Porta,  dis-je,  compte  35  cas  de  mort  sur  132  cas  de  ligaturç 
4e  la  carotide.  Cela  fait  un  peu  plus  de  26  %.  M.  Thomas  Inmau 
a  compté  11  cas  de  mort  sur  40  ligatures,  c'est-à-dire  27  i  %  (2). 
M.  Phillips,  ne  tenant  compte  que  des  anévrysmes  traités  par  la 
méthode  d'Anel,  trouve  15  cas  de  mort  sur  74,  ce  qui  ne  fait  que 
20  7o.  Ce  dernier  résultat,  je  l'avoue,  m'a  surpris.  J'ai  relevé  sur  le 
tableau  de  Lisfranc  les  cas  d'anévrysmes  traités  par  la  ligature  de 
la  carotide  suivant  la  méthode  d'Anel;  j'en  ai  trouvé  11,  et  sur  ce 
nombre  k  cas  de  mort,  soit  36  %•  Je  reconnais  que  ces  chiffi-es  ne 
sont  pas  assez  élevés;  mais  le  tableau  de  M.  Norris,  quoique  plus 
étendu,  m'a  fourni  un  résultat  plus  triste  encore  (3).  J'ai  d'abord 
mis  de  côté  k  cas  étrangers  à  la  question  et  indiqués  sous  le  titre 
de  supposed  aneurisms.  La  méthode  d'Anel  n'est  évidemment 
pas  responsable  des  erreurs  de  diagnostic.  J'ai  également  mis  de 
côté  un  anévrysme  artério-veineux  de  la  carotide,  qu'on  aurait, 
bien  dû  laisser  en  repos.  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  la  hga- , 
ture  tua  ce  malade  ;  il  ne  lui  fallut  pour  cela  que  24  heures  (n"  26 
de  Norris).  Après  les  éliminations  faites,  il  reste  sur  le  tableau  de 
M.  Norris  33  anévrysmes  artériels  traités  suivant  la  méthode 
d'Anel:  sur  ce  nombre  il  y  a  eu  14  morts,  c'est-à-dire  42  %,  ef.., 
l'un  des  malades  qui  ont  survécu  en  a  été  quitte  pour  une  ré--| 
cidive  (4). 

(1)  Loc.  cit.,  p.  2!>.  M.  Norris  annonce  seulement  15  faits,  niais  il  en  rapporte  16. 

(2)  Loitdoa  Médical  Gazette,  31ili.  oct.  1845,  p.  1150,  et  Tlie  Lancct,  5tli.  oct.  18ii3. 

(3)  G.  Norris.  On  Tying  tlie  Caroiid  Artevies,  dans  Amer.  Jour n.,  18!i7,  vol.  XIV,  p.  lft._ 

(4)  C'est  le  n"  23,  opérû  par  J).  Green.  11  est  porté  au  tableau  couimc  rccovcrcd,  ce  qi^  \ 
veut  (lire  qu'il  ne  mourut  pas  (}cla  ligature,  ■  : 
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Je  ne  sais  comment  concilier  ce  résultat  avec  celui  que  M.  Phil- 
lips a  publié.  Le  relevé  de  î\I.  Velpeau  semble  plus  embarrassant 
encore ,  puisqu'on  y  lit  que  sur  h'i  malades  opérés  pour  des 
anévrysmcs,  7  seulement  sont  morts  (l);  mais,  d'une  part', 
il  est  permis  d'éliminer  un  cas  où  Liston  lia  la  carotide  pour 
guérir  un  anévrysmc  qui  existait  sm^  la  sous-clavière.  Liston 
croyait  que  l'anévrysme  occupait  la  carotide;  il  voulut  appliquer 
la  méQiode  de  Brasdor  ;  il  se  trouva  qu'il  fit  une  opération  inutile 
et  que  le  malade  n'en  mourut  pas;  mais  ce  cas  ne  peut  figurer  au 
nombre  des  succès  de  la  méthode  d'Anel.  Cela  réduit  déjà  le  relevé 
de  M.  Velpeau  au  chiflre  de  U2.  Je  demande  encore  la  permission 
de  supprimer  une  ligne  et  de  supprimer  du  même  coup  15  autres 
cas.  Cette  ligne  est  amsi  conçue  ; 

Warren,  45  cas,  guérison.  Communication  privée. 

Or,  je  me  méfie  un  peu  d'une  indication  aussi  sommaires., 
M.  Warren  a  pu  dire  en  particulier  à  M.  Velpeau  des  choses  qu'il' 
n'aurait  pas  publiées  —  et  qu'il  n'a  efl'ectivement  publiées  nullg 
part.  Quand  je  songe  que,  sur  la  terre  classique  des  anévi'ysmes, 
A.  Cooper,  qui  a  été  pendant  longtemps  le  plus  célèbre  chirur-r 
gien  de  la  Grande-Bretagne,  n'a  opéré  que  trois  anévrysmes  de  la 
carotide  ,  qu'il  n'a  pratiqué  que  ti^ois  fois  cette  opération,  dont 
l'invention  était  pourtant  son  plus  beau  titre  de  gloire,  je  me  de- 
mande par  quelle  fortune  singulière  M.  Warren  a  pu  rencontrer 
sur  son  passage  quinze  anévrysmes  ;de  la  carotide ,  le§  opérer 
tous  les  quinze  par  la  méthode  d'Anel  et  les  guérir  tous  sans  la 
moindre  exception!  Le  hasard  est  grand,  mais  il  a  des  limites,  et 
sans  pousser  plus  loin  cette  critique,  je  crois  prudent  d'attendre 
que  M.  Warren  ait  publié  ses  quinze  faits  précieux. 

Débarrassée  du  fait  de  M.  Liston  et  des  quinze  assertions  de 
M.  Warren,  la  statistique  de  M.  Velpeau  se  réduit  à  une  Us  te  de 
27  cas  dont  7  se  sont  terminés  par  la  mort  des  opérés  •  mortalité 
26%. 

La  ligature  de  la  sous-clavière  est  plus  grave  encore  que  celle 
de  la  carotide.  M.  Porta  trouve  2/t  cas  de  mort  sur  7/i,  ou  36  1/2  -/„, 
M.  Phillips  34  morts  sur  80,  ou  h2  1/2  "/o;  le  tableau  de  Lisfran°c 


(1)  Velpeau.  McU.  opératoire.  Paris,  1830,  T.  II,  p.  232. 
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renferme  31  cas  de  ligature  de  l'axillaire  ou  de  la  sous-clavière 
pour  des  anévrysmes  ;  morts,  14;  en  d'autres  termes,  li5  %. 

Enfin  M.  Norris  a  rassemblé  69  cas  de  ligature  de  la  sous-cla- 
vière,  qui  ont  fourni  33  cas  de  mort,  c'est-à-dire  tout  près  de  /i8  "U. 
Mais  sur  ce  nombre  total,  il  n'y  avait  que  56  cas  d'anévrysme, 
et  en  dépouillant  le  tableau  qui  accompagne  le  relevé,  je  trouve 
que  parmi  les  malades  de  cette  catégorie  25  ont  succombé,  ce 
qui  fait  seulement  UU  %.  Il  est  vrai  que  l'un  des  31  malades  qui 
ont  guéri  a  dû  subir  la  désarticulation  de  l'épaule  rendue  néces- 
saire par  une  hémorrhagie  consécutive  à  la  rupture  du  sac  (1). 

Quant  au  tronc  brachio-céphalique ,  tous  les  vrais  chirur- 
giens ont  aujourd'hui  renoncé  à  le  lier.  Déjà  M.  Velpeau,  en 
1839 ,  avait  rassemblé  6  cas  de  ligature  de  cette  artère  (2)  ; 
MM.  Beistegui  et  Guettet,  dans  leurs  thèses  inaugurales  ,  en  ont 
fait  connaître  quatre  autres  (3).  Enfin  M.  Norris  qui  n'a  pas  connu 
tous  les  faits  précédents ,  en  a  cité  trois  qui  avaient  été  négligés 
jusqu'alors  (U).  S'il  n'y  a  pas  eu  d'erreur  dans  ces  divers  relevés, 
la  ligature  du  tronc  innominé  a  donc  été  pratiquée  jusqu'ici 
treize  fois,  en  y  comprenant  deux  cas  où  on  lia  simultanément 
la  carotide  primitive  et  la  sous-clavière  au  niveau  même  de  leur 
origine.  Treize  opérations ,  treize  morts  (5).  J'espère  qu'on  en 
restera  là,  et  que  ce  chiffre  malheureux  servira  d'avertissement. 
Que  si  un  chirurgien  entreprenait  à  l'avenir  de  lier  le  tronc  bra- 
chio-céphalique, il  ferait  bien  d'imiter  la  conduite  de  MM.  Porter, 
Key  et  Post ,  de  New-York ,  lesquels ,  après  avoir  mis  le  vaisseau 

(1)  Norris.  On  Tying  tlie  Subclavian  Artery,  dans  American  Journal  of  Med.  Sciences, 
1845,  vol.  X,  p.  14. 
[2]  Velpeau.  Méd.  opérât.,  T.  II ,  p.  246. 

(3)  Mathias  Beistegui,  ili.  inaug.  Paris,  1841,  p.  107.  —  Guettet,  ih.  inaug.  Paris,  1844, 
p.  151. 

(4)  American  Journal,  vol.  XIV,  p.  38. 

(5)  Cas  de  Val.  Mott,  GR^rE,  Hall,  Norman,  Bland,  Lizars,  IIuti.v,  arendt.  Liston, 
Kdul,  un  fait  observé  à  Paris  et  cité  par  Dupuytreii,  et  deux  faits  tirds  de  la  pratique  de 
M.  Bugalsky.  Cela  faltl3  cas.  J'en  connais  un  quatorzième  qui  apparlient  à  Liston,  et  qui,  selon 
toutes  probabilités,  n'a  pas  été  plus  heureux  que  les  autres.  U  est  arrivé  deux  fois  à  Liston  de 
lier  simultanément  la  sous-claviÈre  et  la  carotide  à  leur  origine.  On  sait  positivement  que  l'un 
des  malades  est  mort.  L'autre  vivait  encore  le  23  juillet  1838  quand  le  fait  fut  publié,  mais 
l'opOration  avait  été  faite  seulement  quatre  jours  auparavant.  L'observation  ne  fut  pas  com- 
plétée et  j'ose  dire  que  cela  ne  présage  rien  de  bon.  L'année  suivante  Liston,  au  momcnl  de 
recommencer  sur  un  autre  malade.'nnnonga  qu'il  avait  déjà  fait  la  même  opération,  mais  se 
garda  bien  de  dire  ce  que  l'opéré  élait  devenu.  Cette  fois  l'observation  fut  publiée  troU  jours 
aprts  l'opération.  Le  malade  allait  au  mieux,  mais  il  est  avéré  qu'il  ne  tarda  pas  à  succomber 
[ThcLmcet,  1837-1838,  vol.  li,  p.  008,  et  The  Luncet,  1830-184U,  vol.  I,  p.  37). 
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à  nu  et  consciencieusement  examiné  l'état  des  choses  (M.  Key 
n'y  resta  pas  moins  d'une  lieure) ,  renoncèrent  à  la  ligature ,  et 
toute  réflexion  faite,  renvoyèrent  les  malades    leur  lit  (1). 

Passons  d'un  extrême  ù  l'autre,  et  pour  en  finir  avec  la  gra- 
vité relative  de  la  méthode  d'Anel  appKquée  sur  les  diverses  ar- 
tères, parlons  des  résultais  de  la  ligature  de  l'artère  humérale. 
Presque  tous  les  anévrysmes  pour  lesquels  on  lie  ce  vaisseau 
sont  traumatiques  et  occupent  le  pli  du  coude.  Ici  enfin  nous 
trouvons  des  faits  avouables.  Il  ne  s'agit  bien  entendu  que  des 
anévrysmes  artériels;  pour  les  anévrysmes  artério-veineux ,  c'est 
autre  chose. 

Roux  a  opéré  par  la  méthode  d'Anel  huit  anévrysmes  trauma- 
tiques du  pli  du  coude  (2)  et  un  anévrysme  spontané  de  la  partie 
supérieure  de  l'avant-bras  (3).  Le  sujet  de  cette  dernière  observa- 
tion a  succombé,  tous  les  autres  ont  guéri.  Qu'on  compare  ces  ré- 
sultats avec  ceux  que  le  même  chirurgien  a  obtenus  dans  le  traite- 
ment de  l'anévrysme  poplité.  —Le  tableau  de  Lisfranc  ne  renferme 
que  sept  cas  de  ligature  de  l'humérale  pour  anévrysmes  artériels  : 
sept  succès.  Ce  sont  des  séries  heureuses.  Cette  opération,  sans 
être  bien  dangereuse  ,  est  ordinairement  plus  grave .  M.  Porta  a 
trouvé  10  cas  de  mort  sur  68  ligatures  de  l'humérale;  mais  ce 
relevé  comprend  les  cas  de  varice  anévrysmale ,  ce  qui  est  de 
nature  à  augmenter  beaucoup  la  proportion  des  décès.  J'en  dirai 
autant  de  la  statistique  de  M.  Phillips  :  30  ligatures  de  l'humérale, 
6  morts;  cela  fait  20  %.  C'est  précisément  là  le  chiffre  qui  ex- 
prime la  léthalité  de  la  ligature  de  la  carotide ,  suivant  le  même 
M.  Phillips.  .le  ne  puis  admettre  ce  rapprochement.  • 

Au  surplus,  les  statistiques  un  peu  étendues  font  ici  complète- 
ment défaut. 

Je  ne  pense  donc  pas  qu'il  soit  possible  d'émettre  une  affirma- 
tion précise  sur  le  degré  de  gravité  de  la  méthode  d'Anel  appli- 

(1)  NonRis,  toc.  cit.,  p.  39  et  UO.  M.  Crisp,  qui  parle  aussi  de  ces  deux  faits,  nous  apprend, 
chose  bien  remarquable,  que  dans  le  cas  de  M.  Porter  cette  simple  incision,  sans  ligature  et 
sans  action  directe  sur  le  sac,  suflit  pour  amener  la  gu^rison  complfcie  rte  l'anévrysme  par 
suite  sans  doute  de  l'innammation.  Dans  le  cas  de  M.  Key  le  nialartc  niournl  le  vingt-troisième 
Jour,  et  on  trouva  que  la  timieur  était  presque  oblitérée  (Crisp,  On  Structure,  Viscoses  and 
Injuries  of  Blood-Vessels,  Lond.,  18a7,  in-8",  p.  206). 

(2)  Roux.  Quarante  années,  etc.,  T.  JI,  p.  248.  L'auteur  parle  de  dix  opérations,  mais  deux 
malades  ont  été  opérés  par  l'ouverture  du  sac  (observ.  ix,  p.  77,  cl  obscrv.  xxxi?,  p.  200), 

(3)  Loc.  c».,  observ.  xxvi,  p.  160. 
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quée  sur  l'artôre  du  bras.  Tout  ce  qu'on  peut  dire,  c'est  que ,  dç 
toutes  celles  dont  il  vient  d'être  question,  cette  ligature  est  à  peu 
près  la  seule  dont  les  résultats  ne  soient  pas  désastreux. 

La  ligature  de  la  fémorale,  celle  de  l'iliaque  externe  et  celle  de 
la  carotide,  se  ressemblent  beaucoup  sous  le  rapport  de  la  gra- 
Tité;  la  mortalité  flotte  entre  le  tiers  et  le  quart  des  opérés.  Elle 
s'élève  au-dessus  du  tiers  à  la  suite  de  la  ligature  de  la  sous-cla- 
vière ,  et  atteint  la  moitié  à  la  suite  de  la  ligatiu-e  de  l'iliaque  pri- 
mitive et  de  l'iliaque  interne.  Enfin ,  la  ligature  de  l'aorte  et  celle 
du  tronc  bracliio-céplialique  ne  pardonnent  jamais. 

Il  ne  sera  pas  sans  intérêt,  maintenant,  de  chercher  dans  les 
relevés  statistiques  les  causes  qui  font  succomber  un  si  grand 
nombre  de  malades  opérés  suivant  la  méthode  d'Anel,  et  d'appré- 
cier le  degré  de  fréquence  des  accidents ,  tels  que  les  hémorrba- 
gies  gpngécutives,  la  gangrène,  et  l'inflammation  consécutive  du 
sac. 

Voici  d'abord  le  tableau  de  M.  Porta.  On  n'y  trouve  pas  d'in- 
dication bien  précise ,  parce  que  l'auteur  y  a  rassemblé  des  faits 
très-disparates,  confondant  dans  un  même  relevé  les  ligatures  de 
toutes  les  artères,  la  méthode  de  Brasdor  et  la  méthode  d'Anel, 
les  cas  d'anévrysmes  artériels,  les  cas  d'anévrysmes  artério-vei- 
neux ,  les  cas  de  plaies,  de  tumeurs,  etc.  Malgré  ces  incertitudes, 
le  tableau  de  M.  Porta  est  assez  instructif  pour  être  reproduit  ici  (1). 

Les  600  ligatures  qui  composent  ce  tableau  sont  ainsi  répar- 
tig,5  ;  aorte,  k;  —  tronc  brachio-céphalique,  8;  —  carotide,  132; 
—  sous-clavière,  74  ;  —  humérale,  68  ;  —  iliaque  primitive,  11;  — 
ihaque  interne,  12;  —  iliaque  externe,  96;  —  fémorale,  196. 
On  voit  que  la  hgature  des  artères  de  troisième  ordre ,  telles  que 
celles  de  la  jambe  et  de  l'avant-bras,  ne  figuro  pas  sur  ce  tableau. 

Soixante-dix-neuf  malades  ont  présenté  des  accidents  géné- 
raux ou  viscéraux  que  je  n'énumérerai  pas.  Je  me  bornerai  à 
dire  qu'il  y  a  eu  vingt-deux  cas  d'inflammation  thoracique,  dont 
une  bonne  partie  sans  doute  étaient  dus  à  l'iDfoction  purulente.  Je 
fais  cette  remarque,  parce  que  la  phlébite  et  l'infection  purulente 
ne  figurent  pas  autrement  sur  le  tableau  de  M.  Porta. 

(1)  LuiGi  PORTA.  DeUe  çUtcramiii  patologiclie  clelle  arterie  per  la  legatura,  etc.  Milaiio 
18ii5 ,  ia-ful.,  p.  m. 
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Dans  la  catégorie  des  accidents  locaux,  M.  Porta  range  tous 
les  accidents  qui  se  sont  montrés  sur  les  membres  opérés.  Ce 
sont  : 

Héinorrjiagies  consécutives  au  niveau  de  la  ligalurc. , .    76  cas. 
Suppuration  ou  gangrène  de  l'anévrysmc ,  suppuration 


au  niveau  de  la  tumeur  ou  do  la  lésion  primitive   40 

llécidive  de  l'anévrysmc  opéré   25 

Gangrène  du  membre. .,.  ,i.    49 

Paralysie  et  atrophie  permanentes  du  membre    14 

l'hlegmon  ou  abcès  local   13 


11  est  fâcheux  que  M.  Porta  n'ait  pas  dressé  un  tableau  spécial 
pour  les  accidents  qui  se  sont  produits  dans  les  cas  d'anévrijsmes 
artériels.  Ainsi,  les  25  cas  de  récidives  ont  sans  doute  été  obser- 
vés en  grande  partie  sur  les  malades  affectés  d'anévrysmes  vari- 
queux ;  tandis  que  les  cas  de  suppuration  et  de  gangrène  de  la 
tumem-  doivent  s'être  montrés  gurtout  chez  les  individus  atteint? 
d'anévrysmes  artériels.  Quant  à  la  gangrène  du  membre ,  il  est 
permis  d' affirmer  qu'elle  s'est  manifestée  surtout  à  la  suite  des 
opérations  pratiquées  pour  des  anévrysmes.  M.  Porta  dit  ailleurs 
que  la  gangrène  s'est  montrée  7  fois  sur  les  membres  supérieurs, 
et  42  fois  siu"  les  membres  inférieurs  (1).  Or,  en  laissant  de  côté 
les  ligatm-es  de  l'aorte,  du  tronc brachio-céphalique  et  de  l'iliaque 
interne,  qui  jusqu'ici  n'ont  jamais  produit  la  gangrène,  nous 
trouvons  que  la  circulation  a  été  interceptée  142  fois  dans  les 
artères  du  membre  thoracique  depuis  l'origine  de  la  sous-clavières 
jusqu'à  la  bifurcation  de  l'humérale,  —  et  303  fois  dans  les  artères 
du  membre  abdominal,  depuis  l'iliaque  primitive  jusqu'à  l'anneau 
du  troisième  adducteur.  Les  142  premières  hgatures  ont  fourni 
seulement  7  cas  de  gangrène,  ce  qui  fait  environ  5  %.  Les  303  li- 
gatures du  membre  abdominal  ont  donné  42  cas  de  gangrène,  ce 
qui  fait  environ  14  7o.  On  remarquera  d'ailleurs  que  trente  liga- 
tures ont  été  faites  pour  des  anévrysmes  artério-veineux,  lesquels, 
pour  la  plupart ,  occupaient  le  pli  du  coude ,  et  la  fréquence  de 
la  gangrène,  à  la  suite  des  ligatures  faites  en  pareil  cas,  est  assez 
connue  pour  qu'il  soit  raisonnablement  permis  d'attribuer  à  ces 
trente  applications  de  la  méthode  d'Anel  une  partie  des  cas  de 
gangrène  du  membre  thoracique.  De  tout  cela,  nous  pouvons  con- 

(1}  Loc,  cit.,  p,  391, 
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dure  que  la  gangrène  est  peu  à  craindre  lorsqu'on  applique  la  mé- 
thode d'Anel  au  traitement  des  anévrysmes  artériels  du  membre 
supérieur,  et  que  cette  sécurité  i-elalive  doit  faire  place  à  des  crain- 
tes sérieuses  lorsqu'ils'agit  d'un  anévrysme  dumembreabdominal. 

On  vient  de  voir  que  sur  les  600  opérés ,  75  ont  eu  des  hémor- 
rhagies  consécutives  par  la  plaie  de  la  ligature.  Cela  fait  une  pro- 
portion de  12  i7o,  ou  de  1  sur  8.  Mais  un  autre  tableau  de 
M.  Porta  nous  fournit  des  renseignements  précis  sur  la  fré- 
quence relative  des  hémorrhagies  à  la  suite  des  divers  procédés 
de  ligature  (1).  Ainsi  il  y  a  eu  39  hémorrhagies  sur  356  cas  de 
ligature  ordinaire,  soit  11%  environ  ;  tandis  que  99  cas  de  li- 
gature médiate,  appliquée  suivant  le  procédé  de  Scarpa,  ont 
fourni  15  cas  d'hémorrhagie,  plus  de  15  7„.  Le  procédé  de  Scarpa 
(ligatures  plates  nouées  sur  un  cylindre  de  sparadrap)  est  donc 
inférieur  au  procédé  des  ligatures  rondes. 

La  répartition  des  hémorrhagies  consécutives  sur  les  diverses 
artères  a  été  étudiée  avec  soin  par  M.  Porta  qui  a  dressé  le  ta- 
bleau suivant  : 


4  cas. 

Hémorrhagie.  .   0  cas 

Tronc  brachio-céphalique  .  . 

50  V„ 

6i 

12 

6 

11    .  . 

27 

17 

SG    .  . 

 6  .  .  .  . 

(i 

Fémorale  au-dessus  de  la  pro- 

ÔG 

Fémorale  au-dessous  de  la 

180    .  . 

 27  

Les  malades  à  qui  on  a  lié  l'aorte ,  étant  toujours  morts  très- 
promptement,  n'ont  pas  eu  le  temps  d'arriver  à  l'époque  où  se 
produisent  le  plus  ordinairement  les  hémorrhagies  consécutives; 
j'en  dirai  autant  des  quatre  individus  qui  n'ont  pas  eu  d'hémorrha- 
gie après  la  ligature  du  tronc  innominé.  Toutes  les  analogies  per- 
mettent de  croire  que  la  ligature  de  ces  deux  énormes  artères  serait 
presque  infailliblement  suivie  d'hémorrhagie  si  les  malades  vi- 


(1)  Loc.  cit.,  p.  133. 
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yaient  assez  longtemps.  Pour  ce  qui  concerne  les  autres  artères , 
nous  trouvons  que  l'innocuité  relative  de  la  ligature  de  l'humé- 
rale  est  due  au  petit  volume  de  ce  vaisseau ,  et  au  peu  d'impor- 
tance des  collatérales  qu'il  émet  au  voisinage  du  point  où  on 
applique  le  plus  habituellement  la  ligature.  La  carotide  et  l'ilia- 
que externe,  malgré  leur  calibre  considérable,  fournissent  peu 
d'hémorrhagies,  et  diffèrent  à  peine  de  l'iiumérale,  ce  qui  est  dû 
bien  certainement,  cette  fois,  à  l'absence  de  collatérales  au  voi- 
sinage du  point  où  il  est  d'usage  de  placer  le  fil.  Mais  ce  qui  res- 
sort surtout  de  ce  tableau ,  c'est  le  danger  vraiment  effrayant  de 
l'hémorrhagie  à  la  suite  de  la  ligature  de  la  fémorale  commune, 
c'est-à-dire  de  la  fémorale  entre  l'arcade  crurale  et  l'origine  de 
la  fémorale  profonde;  il  n'en  faut  pas  davantage,  je  pense,  pour 
faire  renoncer  complètement  à  cette  ligature,  qu'on  doit  rempla- 
cer par  la  ligature  de  l'iliaque  externe. 

Les  tableaux  de  M.  Norris  sont  bien  plus  instructifs  pour  nous 
que  celui  de  M.  Porta.  Non-seulement  M.  Norris  a  dressé  des  ta- 
bleaux distincts  pour  chacune  des  principales  artères,  mais  encore 
il  y  a  joint  l'analyse  succincte  de  chaque  observation,  ce  qui  m'a 
permis  de  pousser  plus  loin  qu'il  ne  l'a  fait  l'étude  des  acci- 
dents de  la  ligature ,  et  de  concentrer  toute  mon  attention  sur  les 
anévrysmes  artériels.  Malheureusement,  il  n'a  pas  distingué  les 
hémorrhagies  qui  s'effectuent  au  niveau  de  la  ligature ,  de  celles 
qui  ont  lieu  au  niveau  de  l'anévrysme ,  après  l'inflammation  con- 
sécutive et  la  rupture  du  sac. 

Les  38  cas  de  ligature  de  la  carotide  ont  fourni  7  cas  d'hémor- 
rhagie;  sur  ce  nombre ,  deux  malades  ont  guéri,  les  cinq  autres 
sont  morts.  La  proportion  des  hémorrhagies  consécutives  est  ici 
bien  plus  forte  que  dans  le  tableau  de  M.  Porta ,  puisqu'elle  s'é- 
lève à  18  7„,  mais  deux  malades  au  moins  (n"»  8  etn°  28  du  ta- 
bleau de  Norris),  ont  eu  leur  hémorrhagie  par  le  sac  anévrysmal 
enflammé  et  ouvert;  l'hémorrhagie  parla  ligature  s'est  donc  pro- 
duite au  plus  5  fois  sur  38,  ce  qui  représente  un  chiffre  de  W/o. 

Les  118  cas  de  ligature  de  l'iliaque  externe  ont  donné  15  cas 
d'hémorrhagie,  dont  8  morts  et  7  guérisons  (1),  total,  plus  de  12  7,. 


(1)  M.  Norris  dit  Ift  cas,  dont  7  morts  et  7  guérisons.  Mais  il  cile  immédiatement  ks  faits 
qui  sont  au  nombre  de  15,  dont  8  morts  et  7  guérisons. 
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Mais  la  proportion  diminiiG  notablement,  si  nous  tenons  compte 
seulement  des  cas  où  la  ligaturé  a  616  faite  pour  un  andvrysmo 
artériel  ;  97  malades  ont  été  ainsi  opérés ,  ef  8  seulement  ont 
eu  des  hémorrhagies  consécutives,  c'est  uii  peu  plus  de  87o. 
Trois  d'entré  étix  ont  guéri,  les  autres  sôiit  morts. 

Les  204  ligatures  de  la  fémorale  ont  donné  2U  cas  d'hémor- 
riiagiè,  dont  12  niiorts  et  autant  de  guérisons;  et  les  187  ané- 
vî'ysm es  n'ont  donné  que  19  cas  d'iïémorrliagie ,  dont  9  morts, 
9  guérisons ,  et  Un  dixième  cas  de  guérison  après  une  ampu- 
tation rendue  indispensable  par  la  continuation  de  l'hémor- 
rbagie.  La  proportion  des  héliiorrb agios  consécutives  â  donc  été 
délOVo  seulement,  chiifre  beaucoup  moins  élevé  que  celui  dé 
M.  Porta,  ici  nous  ne  pouvons  étudier  à  parties  cas  où  la  ligature 
à  été  appliquée  sur  la  fémorale  commune,  M.  Nôrris  n'ayant  pas 
pris  la  précaution  de  dire  sur  qiielle  partie  de  la  fémorale  les  liga- 
tttres  ont  été  appliquées. 

■'  L'inflammation  consécutive  du  sac  joue  un  rôle  iinportànt  dans 
les  tableaux  de  M.  Norris.  Ôîi  sait  q;tiè  cet  accident  fié  survient 
que  dans  les  ahévrysmes  artérièls.  Je  mettrai  donc  de  côté  les 
anévrysmes  variqueux. 

Sur  les  97  cas  d'anévrysmes  artériels  traités  par  la  ligature  de 
i'iliaque  externe,  l'inflammation  et  la  suppuration  consécutives 
tîti  sac  ont  été  notées  10  fois.  M.  Norris,  qui  n'entre  pas  dans  les 
détails,  se  contente  de  dire  que  ces  10  malades  ont  guéri;  mais 
en  parcourant  son  tableau,  j'ai  trouvé  trois  autres  observations 
que  je  connaissais  déjà.  Ce  sont  celles  d'Abernethy,  dcToddetde 
Monod  (n"  2,  40,  et  8"8)  i  or,  les  3  malades  dont  il  s'agit  sont  morts 
par  suite  de  l'inflammation  ét  de  la  rupture  du  sac.  J'ai  lieu  de 
croire  par  conséquent  que  M.  Norris  n'a  relevé  que  les  cas  heu- 
reux ,  et  a  négligé  d'y  joindre  la  liste  des  cas  malheureux.  Ces 
derniers  sont  au  moins  au  nombre  de  3.  Cela  porte  au  delà  dé 
13  "/oie  chiffre  des  inflammations  du  sac  consécutives  à  laligalure 
de  l'iliaque  externe. 

■  L'inflammation  consécutive  du  sac  s'est  présentée  au  moins  6 
fois  sur  les  33  cas  d'anévrysmes  artériels  de  la  carotide  traités 
par  la  méthode  d'Anel.  Je  dis  au  moins  6  fois,  parce  que  M.  Nor- 
ris parle  seulement  des  cas  oîi  la  tumeur  après  avoir  suppuré , 
s'est  rompue  ou  a  été  incisée.  Il  ne  tient  pas  compte  des  malades 
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qui,  comme  le  li"^  1  (A.  Cooper),  sont  morts  d'inflamma  tion  du  sac 
avant  l'ouvcrtui-c  de  la  tumeur.  Ses  chiffres  restent  donc  au- 
dessous  de  la  vérité. 

Quoi  qu'il  en  soit,  6  cas  sur  33,  cela  ferait  déjh  une  proportion 
de  18%,  chiffre  vraiment  effrayant,  si  on  songe  surtout  que  /r 
de  ces  malades  ont  succombé. 

Les  anévrysmes  artériels  traités  par  la  ligature  de  la  fémorale 
ont  fourni  une  moindre  proportion  d'inflammations  consécutives. 
Sur  183  cas,  cet  accident  est  noté  seulement  16  fois,  c'est-à-diré 
environ  8  {  %.  Je  crois  môme  devoir  retranclier  de  ce  relevé  le 
n»  81  et  le  n»  155;  dans  le  premier  cas,  l'ànévrysme  était  déjà 
menacé  de  gangrène,  quand  Travers  lia  la  fémorale.  Dans  lé 
deuxième  cas ,  l'inflammation  ne  fut  pas  consécutive  à  la  ligature. 
M.  Lenoir  avait  lié  la  fémorale  ;  l'ànévrysme  poplité  récidiva  au 
bout  de  9  mois;  le  malade  fut  alors  soumis  à  la  compression  gé- 
nérale du  membre ,  mais  il  se  lassa  bientôt  de  ce  traitement,  re- 
prit sa  profession  de  palefrenier,  et  fit  de  telles  imprudences' que 
sa  tumeur  s'enflamma,  suppura  et  s'ouvrit  plus  de  8  mois  après  la 
récidive,  et  près  de  18  mois  après  la  ligature.  Il  est  clair  que 
cette  inflammation  ne  doit  pas  être  mise  sur  le  compte  de  la  li- 
gature. En  réalité  ,  par  conséquent ,  nous  ne  devons  compter  que 
cas  d'inflammation  consécutive,  c'est-à-dire  8%.  Sur  ces  Ui 
cas,  il  y  a  eu  6  morts  et  8  guérisons,  ce  qui  suffît  amplement 
pour  démontrer  la  gravité  de  cet  accident. 

Ainsi  l'inflammation  du  sac,  consécutive  à  la  méthode  d'Anel,  est 
plus  commune  après  la  ligature  de  la  carotide  qu'après  celle  de 
l'iliaque  externe,  et  surtout  qu'après  celle  de  la  fémorale.  La  cause 
de  cette  particularité  dépend  principalement  de  la  nature  du  pro- 
cédé qu'on  emploie,  ou  si  l'on  veut  delà  distance  qu'on  laisse  entre 
le  sac  et  la  ligature.  Les  anévrysmes  carotidiens  sont  traités  sui- 
vant le  procédé  d'Anel,  et  subissent  l'inflammation  consécutive  en- 
viron 18  fois  sur  cent.  La  ligature  de  l'iliaque  externe,  pratiquée  le 
plus  souvent  pour  des  anévrysmes  dupli  de  l'aine,  laisse  persister 
deux  collatérales  au-dessus  du  sac.  Cela  suffit  pour  réduire  à  10  7„ 
les  chances  de  l'inflammation  consécutive;  les  chances  descen- 
dent à  8  »/o  à  la  suite  de  la  ligature  de  la  fémorale,  ligature  qui  est 
presque  toujours  placée  à  une  grande  distance  du  sac  anévrysmal 
Ces  chiffres  confirment,  comme  on  le  voit,  ce  qui  a  été  dit  plus 
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haut  sur  le  mode  d'action  du  procédé  d'Anel,  et  du  procédé  de 
Hunter, 

Les  tableaux  de  M.  Norris  nous  permettent  de  nous  faire  une 
idée  de  la  fréquence  de  la  gangrène.  Je  laisserai  de  côté  les  effets 
de  la  ligature  de  la  carotide  sur  la  nutrition  du  cerveau.  On  a 
rapporté  à  la  gangrène  certaines  lésions  de  cet  organe.  Je  me 
sens  peu  disposé  à  accepter  cette  interprétation;  mais  c'est  là 
une  question  spéciale  qu'il  serait  trop  long  de  discuter.  J'arrive 
donc  tout  de  suite  à  la  gangrène  consécutive  à  la  ligature  de 
l'iliaque  externe  et  de  la  fémorale,  et  tout  d'abord  je  mets  de 
côté  les  cas  où  la  méthode  d'Anel  a  été  exécutée  pour  des  ané- 
vrysmes  variqueux.  Il  ne  faut  pas  apprécier  la  gravité  d'une 
méthode  d'après  les  cas  où  elle  est  appliquée  d'une  manière  in- 
tempestive. 

Quatre-vingt-dix-sept  malades  ont  subi  la  ligature  de  l'iliaque 
externe  pour  des  anévrysmes  artériels.  Onze  d'entre  eux  ont  été 
consécutivement  atteints  de  gangrène  ;  c'est  une  proportion  de 
plus  de  11  °lo.  Dix  malades  ont  succombé,  le  onzième  a  été  guéri 
par  l'amputation  de  la  cuisse.  Pratiquée  presque  toujours  pour 
des  anévrysmes  inguinaux,  la  ligature  de  l'iliaque  externe  est  en 
général  appliquée  à  peu  de  distance  du  sac  ;  son  action  sur  la 
circulation  est  donc  comparable  à  celle  du  procédé  d'Anel.  Mal- 
gré cette  circonstance  favorable,  nous  trouvons  que  la  gangi'ène 
est  encore  assez  commune;  mais  il  faut  tenir  compte  aussi  du 
volume  et  de  l'importance  de  l'artère  liée. 

Les  effets  de  la  ligature  de  la  fémorale  sont  beaucoup  plus 
instructifs.  J'ai  déjà  eu  l'occasion  de  dire  que,  en  dehors  des  cas 
d'anévrysmes,  cette  opération  ne  produit  presque  jamais  la  gan- 
grène, et  que,  dans  les  cas  d'anévrysmes  artériels,  elle  donne  des 
résultats  bien  différents  suivant  qu'on  se  rapproche  du  procédé 
d'Anel,  ou  qu'on  appUque  rigoureusement  le  procédé  de  John 
Hunter.  On  va  voir  que  cette  opinion ,  déjà  établie  par  la  physio- 
logie pathologique,  est  pleinement  confirmée  par  les  faits  de 
M.  Norris. 

Sur  20i  cas  de  ligature  de  la  fémorale,  la  gangrène  du  membre 
est  survenue  trente-une  fois,  ce  qui  fait  15  "/o.  Tel  est  le  résultat 
énoncé  par  M.  Norris  ;  mais  l'analyse  des  observations  nous  per- 
met de  spécifier  davantage. 
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Ces  204  cas  de  ligature  et  ces  31  cas  de  gangrène  se  répartis- 
sent de  la  manière  suivante  (1)  : 

Anévrysmes  artériels  poplités 
(dont  un  fémoro-poplité). .    156  cas.      Gangrène. . . .  28  cas  ou  plus  de  18  "/«v 

Anévrysmes  artériels  fémo- 
raux  20  —  0  —  0%.: 

Anévrysmes  des  artères  de  la 
jambe   6  —  0  —       G  %. 

Anévrysmes  variqueux   5  —  3  —      60  "/„. 

Affections  autres  que  l'ané- 
vrysme   17  —         o  —       o  %. 

Total....    204  31 

Je  ne  dirai  rien  des  anévrysmes  variqueux  dont  j'ai  parlé  dans 
le  paragraphe  précédent.  En  faisant  abstraction  de  cette  première 
catégorie  de  faits,  nous  trouvons  que  la  gangrène  a  fait  défaut 
dans  tous  les  cas  où  il  n'y  avait  pas  d'anévrysme ,  dans  tous 
ceux  où  l'anévrysme  était  fémoral ,  dans  tous  ceux  enfin  où  il 
occupait  les  artères  de  la  jambe. 

Les  anévrysmes  poplités  ont  fourni  à  eux  seuls  tous  les  cas  de 
gangi-ène,  dans  l'effrayante  proportion  de  lS°/o.  L'un  des  mala- 
des n'a  eu  qu'une  gangrène  partielle  du  pied  ,  et  a  guéri  sans 
amputation  (n"  16).  Un  autre  (ir  97),  après  avoir  subi  la  ligature 
de  la  fémorale,  avait  déjà  le  pied  en  gangrène ,  et  il  aurait  peut- 
être  pu  guérir,  si  le  chirurgien,  M.  Macfarlane,  n'avait  pas  cru  de- 
voir lier  l'artère  fémorale  du  côté  opposé  pour  guérir  un  deuxième 
anévrysme  poplité.  Cette  deuxième  opération,  pratiquée  46  jours 
seulement  après  la  première ,  fut  également  suivie  de  sphacèle , 
puis  d'amputation,  et  enfin  de  mort.  Six  autres  malades  ont  été 
amputés  sans  succès;  6  fois  l'amputation  consécutive  a  été  suivie 
de  guérison,  et  iU  fois  enfin  les  malades  sont  morts  sans  ampu- 

^  (1)  Je  rappellerai  que  j'ai  dû  faire  subir  de  liigtres  modifications  aux  cliiCfres  de  M.  Norris. 
J'ai  compté  vingt  anévrysmes  fémoraux  au  lieu  de  vingt-deux,  parce  que  le  n°  9  du  tableau 
est  un  cas  de  plaie  ricciilc,  et  ne  rentre  pas  dans  La  catégorie  des  anévrysmes,  tandis  que  le 
n»  91  est  un  cas  d'anévi  ysnie  fémoro-poplité  que  j'ai  cru  devoir  réunir  h  la  liste  des  anévrysmes 
poplités.  La  tendance  à  la  gangrtne  étant  proportionnelle  à  la  distance  qui  sépare  les  deux 
oblitérations  superposées,  les  anévrysmes  fémoro- poplités,  qu'on  traite  par  la  ligature  de  la 
fémorale  au  sommet  du  triangle  inguinal,  se  rapprochent  beaucoup  plus  des  anévrysmes  po- 
plités que  des  anévrysmes  fémoraux. 

Par  suite  de  ce  double  cliangement,  j'ai  porté  de  16  à  17  le  nombre  des  cas  oit  la  ligature  a 
été  faite  pour  des  affections  autres  que  l'anévrysme,  et  de  155  h  15(3  le  nombre  des  anévrysmes 
poplués.  [Voy.  plus  liaut,  p.  ii87,  en  note,  et  p.  525.) 
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talion.  En  réalité,  par  conséquent,  sur  28  cas  de  gangrène,  il  y  a 
eu  7  guérisons  dont  6  ont  été  achetées  au  ]}rix  de  l'amputation  du 
membre. 

Cette  fréquence  de  la  gangrène  dans  les  cas  d'anévrysme  po- 
plité  se  conçoit  aisément.  La  tendance  à  la  mortification  résulte 
de  la  production  successive  de  deux  oblitérations  superposées 
et  de  l'obstacle  que  rencontre  la  formation  du  deuxième  cercle 
de  collatérales,  lorsque  la  deuxième  oblitération  Tient  à  s'établir 
au-dessous  de  la  première.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  d'anévrysme,  il  ne 
se  produit  qu'une  seule  oblitération  et  un  seul  cercle  anastomo- 
tique;  la  gangrène  est  très-rare.  Sur  17  cas,  un  accident  n'est 
pas  survenu  une  seule  fois.  Les  anévrysmes  des  artères  de  la 
jambe  exposent  également  très-peu  à  la  gangrène  (G  cas  sur  6), 
parce  que  la  deuxième  oblitération  atteint  seulement  une  artère 
de  troisième  ordre,  et  ne  gêne  que  modérément  le  cours  du  sang. 
Pourquoi  maintenant  les  anévrysmes  fémoraux  sont-il  si  rare- 
ment suivis  de  gangrène  (0  cas  sur  20)  ?  C'est  parce  que  la  ligature, 
appliquée  à  peu  de  distance  du  sac ,  ne  laisse  au-dessus  de  la  tu- 
meur que  des  collatérales  peu  nombreuses  et  peu  importantes  ; 
la  circulation  anastomotique  qui  commence  à  s'établir  immédiate- 
mentaprès  l'opération,  va  donc  aboutir  presque  en  totalité  dans  le 
tronc  de  l'artère,  au-dessous  del'anévrysme,  et  l'oblitéra  tion  consé- 
cutive de  ce  vaisseau  au  niveau  de  la  tumeur,  n'exerce  sur  le  cours 
du  sang  qu'une  faible  influence.  En  d'autres  termes,  le  procédé 
qu'on  emploie  dans  le  traitement  des  anévrysmes  fémoraux  se 
rapproche  beaucoup  du  procédé  d'Ancl ,  et  en  partage  l'inno- 
.cuité  sous  le  rapport  de  la  gangi^ène.  On  applique  au  contraire 
le  procédé  de  Hunter  dans  toute  sa  pureté  lorsqu'on  opère  les 
anévrysmes  du  jarret,  et  c'est  alors  qu'on  voit  le  sphacèle  sur- 
venir plus  de  18  fois  sur  100. 

Je  n'ai  pas  pu  faire  intervenir  dans  ce  relevé  les  cas  de  réci- 
dive dont  la  proportion  relative  m'est  inconnue.  Je  nie  bornerai 
à  rappeler  que  j'ai  pu  rassembler  22  cas  d'anévrysmcs  artériels 
récidivés  après  la  ligature. 

Tels  sont  les  résultats  de  la  méthode  d'Anel  appliquée  au  trai- 
tement des  anévrysmes  artériels.  Les  chiffres  seraient  beaucoup 
plus  effrayants  encore  si  on  réunissait  dans  un  même  groupe  les 
anévrysmes  artériels  et  les  anévrysmes  artério-veineux.  Je  n'ai 
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pas  cru  devoir  le  faire,  parce  que  personne  aujourd'hui  n'appli- 
que la  mdlliode  d'Ancl  au  trailement  de  celte  dernière  espèce 
d'anévrysmes.  J'ai  donc  mis  les  anévrysmes  artériels  en  dehors 
du  voisinage  compromettant  des  anévrysmes  variqueux  ;  malgré 
I  cette  précaution,  je  n'ai  eu  à  enregistrer  que  des  résultats  dé- 
courageants. 

Si  maintenant  nous  considérons  la  fréquence  et  la  gravité  des 
accidents  provoqués  directement  par  l'appUcation  de  la  ligature, 
—  tels  que  la  phléhite,  l'iiémorrhagie  consécutive  et  le  sphacèle 
du  membre,  —  accidents  qui  en  font  une  des  opérations  les  plus 
meurtrières  de  la  chirurgie  ;  si  nous  songeons  que  cette  opéra- 
tion chanceuse  n'a  même  pas  l'avantage  d'agir  convenablement 
sur  les  anévrysmes,  et  que,  inférieure  sous  ce  rapport  à  plusieurs 
autres  méthodes,  elle  fait  très-fréquemment  déposer  dans  le  sac 
des  caillots  passifs,  suivis  d'inflammation,  de  suppuration,  de 
rupture,  d'hémorrhagies  formidables;  si  nous  nous  souvenons 
qu'elle  expose  à  l'atrophie,  à  la  paralysie,  à  la  rétraction  du 
mcmhre  les  opérés  qu'elle  ne  tue  pas  ;  si  nous  ajoutons  enfin 
que ,  parmi  les  succès  qu'on  hii  attribue  ,  figurent  beaucoup  de 
malades  mutilés  par  l'amputation  consécutive,  et  beaucoup  d'au- 
tres qui,  après  avoir  traversé  tant  de  chances  périlleuses,  ont  eu 
I  la  douleur  de  voir  leur  mal  récidiver,  —  nous  arrivons  à  cette 
>  conclusion  que  la  méthode  d'Anel  est  dangereuse,  incertaine,  dé- 
1  fectueuse,  et  que,  loin  de  constituer  le  beau  idéal  du  traitement 
i  des  anévrysmes,  elle  ne  doit  rester  dans  la  chirurgie  que  comme 
\  une  sorte  de  pis-aller. 

I    Ce  long  plaidoyer  pourrait  faire  croire  que  je  cherche  à  pros- 
!-  crire  la  ligature  :  cela  est  pourtant  bien  loin  de  ma  pensée.  Je  con- 
'  sidère  au  contraire  la  méthode  d'Anel  comme  une  ressource  pré- 
cieuse, qui  a  l'avantage  d'être  applicahle  à  tous  les  anévrysmes 
chirurgicaux,  et  qui  est  appHcable  encore  lorsque  les  autres  mé- 
thodes ont  échoué.  En  d'autres  termes,  la  ligature,  qui,  depuis  la 
fin  du  dernier  siècle,  a  occupé  le  premier  rang  dans  la  thérapeu- 
tique des  anévrysmes,  doit  se  contenter  à  l'avenir  d'un  rôle  plus 
modeste.  Je  n'en  pourrais  dire  ici  plus  long  sans  anticiper  sur 
■  un  parallèle  qui  trouvera  mieux  sa  place  à  la  fin  de  cet  ouvrage. 
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CHAPITRE  XVIIl. 

méthode    de  Krasdor 

(ligature  au-dessous  du  sac). 

La  méthode  de  Brasdor  consiste  dans  l'application  d'une 
ligature  sur  l'artère  anévrysmatique  entre  la  tumeui'  et  les  ca- 
pillaires. 

On  n'a  peut-être  pas  oublié  qu'en  1781  Spezzani,  de  Modène, 
sans  le  vouloir,  sans  le  savoir,  et  en  vertu  d'une  théorie  fort 
étrange  ,  devança  Desault  et  Hunter ,  et  guérit  un  anévrysme  po- 
plité  en  liant  l'artère  au-dessus  du  sac  (1).  Cette  ligature  fut 
pratiquée  en  présence  d'Assalini,  qui  nous  en  a  fait  connaître  les 
résultats.  Il  se  trouve ,  par  un  hasard  singuUer,  que  la  même  an- 
née précisément,  le  même  Assalini  assista  à  une  opération  touti 
aussi  excentrique ,  que  nous  devons  aujourd'hui  rattacher  àlai 
méthode  de  Brasdor,  comme  nous  rattachons  à  la  méthode? 
d'Anel  l'opération  de  Spezzani. 

a  Dans  un  cas  d'anévrysme  poplité  sans  complication ,  dit  Assalini,  j'ai  vU; 
«  en  1781  lo  célèbre  Pinchienati,  de  Turin,  faire  l'amputation  de  la  jambe, 
a  de  préférence  à  celle  de  la  cuisse,  afin  de  conserver  le  genou,  pour  adap-- 
«  ter  ensuite  une  jambe  de  bois.  La  ligature  de  l'artère  au-dessous  du  saci 
«  anévrysmal,  en  interceptant  le  passage  du  sang,  fit  que  la  lumeur  durcit, 
«  cessa  de  battre,  et  diminua  considérablement  de  volume,  de  manière  ài 
«  laisser  à  l'amputé  l'usage  du  genou  pour  servir  d'appui  à  une  jambe  ar- 
«  tificielle  (2).  » 

Cette  observation  n'a  été  écrite  et  publiée  qu'en  1811  lorsque  , 
depuis  longtemps  déjà ,  la  chirurgie  était  en  possession  de  la  mé- 
thode de  Brasdor.  Assalini  attribue  avec  raison  la  guérison  de 
l'anévrysme  à  la  ligature  des  artères  du  moignon  ,  ligature  qui 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  û!i8.  j 

(2)  Assalini.  Manuale  cli  cidrurgia,  Napoli,  1819,  iii-8°,  p.  201. 1,n  prcmiÈre  édilioii  est  ^ 
(lu  Milan,  1811. 
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fut  pratiquée  au-dessous  du  sac,  niais  il  ne  donne  pas  celte  expli- 
cation comme  venant  de  Pinchienali.  Tout  permet  de  croire,  au 
contraire,  que  Pincliienati  agit  sans  savoir  ce  qu'il  faisait,  car, 
si  son  intention  eût  clé  de  lier  l'artère  au-dessous  du  sac  pour 
guérir  l'anévrysme,  il  est  probable  qu'il  eût  trouvé  moyen  de 
la  ire  cette  ligature  sans  pratiquer  une  amputation  tout  à  fait  inex- 
cusable. Assalini  lui-même  resta  longtemps  sans  se  faire  une  opi- 
uion  sur  ce  fait  étrange  qui  lui  paraissait  en  dehors  de  toutes  les 
llK'ories,  et  il  est  digne  de  remarque  qu'il  n'y  fit  pas  même  al- 
lusion, en  1787,  dans  son  Essai  médical  su7'  les  vaisseaux  lym- 
phatiques, oîi  le  traitement  chirurgical  des  anévrysmes  occupe 
pourtant  une  si  large  place,  et  où  la  ligature  inférieure  se  trouve 

imème  indiquée  pour  la  première  fois. 

Il  est  difficile  de  savoir  si  l'idée  de  guérir  les  anévrysmes  en  liant 

ll'artère  au-dessous  du  sac  appartient  à  Brasdor  ou  àDesault,  qui, 
tous  deux ,  à  peu  près  à  la  môme  époque ,  en  ont  parlé  dans  leur 
com's,  mais  qui  n'ont  rien  écrit  ni  l'un  ni  l'autre  sur  cette  mé- 
thode. Il  est  permis  de  se  demander  quel  est  celui  des  deux  qui  a 
devancé  l'autre.  Le  plus  ancien  des  documents  écrits  dépose  en 

1  faveur  de  Desault.  Assalini ,  dans  son  Essai  médical  sur  les  vais- 

^seaux  lymphatiques,  publié  à  Turin  en  1787,  s'exprime  delama- 

1  nière  suivante  : 

«  M.  Desault,  ayant  vu  dans  des  cadavres  des  oblitérations  d'arteres  au-des- 
i«  sous  et  au-dessus  du  sac  anevrismalique ,  qui  étoit  lui-même  oblitéré, 

•  H  jugea  que  cette  oblitération  avoit  été  la  cause  de  celle  de  la  portion  supé- 
««  rieure  et  inférieure  de  l'artère,  en  ce  qu'elle  avoit  empêché  le  sang  de 
>«  circuler,  comme  on  voit  tous  les  canaux  artériels  s'affaisser  et  s'oblitérer 
'«  lorsqu'il  n'y  passe  plus  de  sang;  c'est  pour  cela  que  dans  les  anevrismes 
'«  vrais  des  gros  vaisseaux,  il  ne  pratique  pas  deux  ligatures,  et  qu'il  ne  fait 
i«  pas  non  plus  l'ouverture  du  sac  anevrismatique  ;  il  se  contente  d'en  faire 
i«  une  seule  au-dessus  du  sac,  si  cela  est  possible,  ou  bien  au-dessous,  si  la 

«  disposition  des  parties  le  demande.  Par  cette  ligature  simple,  il  empêche 

•  a  le  sang  de  se  porter  dans  le  sac,  et  do  circuler  dans  les  vaisseaux  dilatés  ; 
'  «  il  tâche  de  faciliter  l'oblitération  et  l'affaissement  du  sac  par  une  compres- 

•  «  sien  graduée  (1).  » 

(1)  ASSAMNI.  Essai  médical  sur  les  vaisseaux  lympliatiques,  Turin,  1787,  in-12,  p.  103. 
Je  ne  connaissais  jusqu'ici  cet  ouvrage  que  d'après  une  Iraduclion  allemande ,  puliliée  eu  1792 
I  dans  un  recueil  de  Leipsick.  Tout  récemment,  M.  OiraUlts  a  bien  voulu  incUre  à  ma  disposition 
'  le  texte  original,  aujourd'hui  fort  rare,  de  V Essai  d'Assalini. 
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Ce  passage  remarquable  est  tiré  des  leçons  que  Desault  fit  à 
riIôtel-DIeu,  en  1785,  à  l'occasion  du  malade  sur  lecpiel  il  lin 
pour  la  première  fois  l'artère  popUtée  au-dessus  d'un  anévrysinc 
du  jarret.  Ainsi,  il  est  parfaitement  certain  qu'en  1785  Desault 
conseillait  de  lier  l'artère  "au-dessous  du  sac,  lorsqu'il  n'était  pas 
possible  de  la  lier  au-dessus.  C'est  aussi  là  ce  que  Brasdor  en- 
seignait, en  ajoutant  que  la  ligature  placée  au  delà  de  la  tu- 
meur était  applicable  surtout  aux  anévrysmes  de  la  partie  infé- 
rieure de  la  carotide  primitive  (1)  ;  Assalini  ne  parle  cependant 
pas  de  Brasdor.  Cela  suffit-il  pour  établir  la  priorité  de  Desault? 
Je  ne  le  pense  pas.  Assalini,  étranger  à  Paris  où  il  ne  resta 
qu'une  année ,  pouvait  très-bien  ne  pas  connaître  les  opinions 
de  Brasdor  sur  le  traitement  des  anévrysmes.  Le  fait  est  que, 
d'un  accord  unanime ,  tous  les  chirurgiens  qui  ont  vécu  à  celte 
époque  ont  attribué  à  Brasdor  le  mérite  de  l'invention. 

Ce  n'est  pourtant  pas  l'opinion  de  M.  Gutbrie  qui  a  fait  valoir 
les  droits  de  Desault,  croyant  peut-être  réparer  ainsi  l'injustice 
qu'il  avait  commise  envers  lui  à  propos  de  la  méthode  d'Anel. 
«Brasdor,  dit-il,  survécut  à  Desault  qui  était  mort  en  1795 
»  et  assista  à  la  première  opération  de  ce  genre,  pratiquée  par 
»  Deschamps,  lequel  en  a  toujours  rapporté  l'idée  à  Desault  et 
«  non  à  Brasdor  (2).  »  Ce  passage  renferme  deux  erreurs.  C'est  à 
Brasdor  et  non  à  Desault  que  Deschamps  attribue  l'invention  de 
la  nouvelle  méthode,  et  Brasdor  n'a  pas  pu  assister  à  l'opération 
de  Deschamps  parla  raison  toute  simple  qu'il  était  déjà  mort  de- 
puis un  an  (3).  Suivant  M.  Guthrie ,  on  ne  pourrait  invoquer  en 
faveur  de  Brasdor  qu'un  passage  du  livre  de  Boyer,  publié  en 
1814  (4).  Ce  serait  déjà  beaucoup,  car  Boyer,  élève  et  admu-atem' 
de  Desault ,  avait  été  témoin  oculaire  de  la  première  opération  , 

(1)  Journal  de  Scclillot ,  an  VIII,  T.  VIII,  p.  ii57. 

(2)  Gdthrie.  On  Viseases  and  Injuries  ofAriertes,  Lond.,  1830,  in-8°,  p.  187.  M.  Guthrie 
ne  connaissait  pas  le  passage  d' Assalini,  qui  aurait  pu  lui  fournir  un  meilleur  argument. 

(3)  L'opération  de  Dcscliamps  fut  pratiquée  le  14  vendémiaire  an  VII  (6  octobre  1798), 
Brasdor  était  mort  le  16  vendémiaire  an  VI  (8  octobre  1797  ),  et  son  éloge  avait  été  prononcé 
devant  la  Sociéié  de  médecine  le  22  prairial  an  VI  (  10  mars  1798).  On  ne  le  désignait  plus  que 
sous  le  nom  de  feu  Brasdor,  pour  le  distinguer  d'un  autre  Brasdor  qui  était  probablement 
sou  fils,  qui  assista  effectivement  à  l'opération  de  Descbamps  et  qui  vivait  encore  au  mois 
d'avril  180li.  J'insiste  sur  ce  détail  parce  qu'on  ignore  généralement  qu'il  y  a  en  deux  chirur- 
giens du  nom  de  Brasdor,  Voy.  Journal  de  Sédillot,  T.  V,  p.  189  ;  —  T.  VIII)  p.  'l'iS  et  p.  ftCO; 
—  T.  XVII,  p.  loa. 

(1)  BoïEB.  Malad,  chirurgicales.  Paris,  ISlft,  lii-8°,  T.  II,  p.  149. 


HISTORIQUE.  6'15 

i  i  aliqucc  en  1798  suivant  la  méthode  de  Brasdor.  Mais,  puisque 

i.  Gutln'ie  invoque  le  témoignage  de  Deschamps,  je  citerai  tex- 
iiuilcment,  sans  égard  pour  la  grammaire,  un  passage  de  l'ob- 

i  valion  que  ce  chirurgien  communiqua  à  la  Société  de  médecine, 
i.'  12  brumaire  an  vu  (3  novemijre  1798),  treize  mois  après  la 
mort  de  Brasdor  :  ((  Je  suis  le  premier  qui  ait  eu  le  courage  de 
«  tenter  cette  opération,  mais  elle  n'est  point  de  mon  invention. 
«  Il  y  a  long-temps  déjà  qu'elle  avoitété  proposée  verbalement  par 
«  feu  Brasdor.  On  y  fit  peu  d'attention.  Notre  collègue  Gorvisart, 
«  dans  la  consultation,  nous  assura  queDesault  en  avoit présenté 
«  le  succès  ;  on  sait  que  ce  chirurgien  en  parloit  dans  ses  le- 
«  çons  (1) .»  Je  pourrais  citer  plusieurs  autres  écrits  contemporains  ; 
mais  cela  n'est  pas  nécessaire.  C'est  sous  le  nom  de  Brasdor 
que  celte  méthode  est  entrée  dans  la  pratique;  rien  ne  nous 
autorise  à  nous  croire  mieux  renseigné  sur  ce  point  que  ne  le 
furent  Deschamps  et  neuf  autres  praticiens  choisis  parmi  les  plus 
I  célèbres,  et  réunis  par  lui  auprès  de  son  opéré. 

Vernet ,  chirurgien  en  chef  des  armées  de  la  Bépublique,  tenta 
le  premier  de  mettre  en  pratique  les  préceptes  de  Brasdor.  N'osant 
recourir  à  la  ligature,  il  se  contenta  de  comprimer  la  fémorale 
au-dessous  d'un  anévrysme  inguinal  ;  mais  il  fut  obligé  d'y  re- 
noncer parce  que  la  tumeur  faisait  des  progrès  rapides  (2). 

Les  choses  en  étaient  là,  lorsqu'un  homme  de  lettrés,  âgé  de 
•  60  ans,  entra,  le  10  vendémiaire  an  vu,  à  l'hôpital  de  la  Charité, 
pour  un  énorme  anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  la  cuisse 
:  gauche.  Deschanips,  chirurgien  en  chef  de  cet  hôpital,  réunit  en 
consultation,  le  lU  vendémiaire,  les  citoyens  Allan,  Brasdor 
(le  second), jBoyer,  Corvisart,  Cullerier,  Marigues,  Pelletan,  Percy 
et  Thouret.  Sept  voix  contre  trois  se  prononcèrent  pour  la  ligature 
de  l'artère  au-dessous  de  la  tumeur.  Séance  tenante.  Deschamps 
procéda  à  cette  opération  qui  dura  près  d'une  heure  et  qui  eut 
un  résultat  fâcheux.  La  veine  fémorale  et  une  partie  du  muscle 
grand  adducteur  furent  Uées  avec  l'artère.  Le  membre  s'engor- 
gea; la  tumeur  s'accrut  et  devint  douloureuse;  quatre  jours  plus 
tard,  le  18  vendémiaire,  Deschamps  se  décida  à  ouvrir  le  sac 


(1)  Journal  de  SMillol,  Paris,  an  Vll,  iii-S",  T.  V,  p.  201. 

(2)  Celte  observation  sera  reproduite  plus  loin  dans  le  chapitre  XIX,  §  1, 2'i"=  observ. 
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suivant  la  méthode  ancienne.  Il  y  eut  une  hémorrhagie  formidable 
pendant  cette  deuxième  opération ,  et  le  malade  mourut  au  bout 
de  huit  heures  (1). 

Après  avoir  ouvert  le  sac  et  lié  le  bout  supérieur  de  l'artère 
on  avait  reconnu  que  le  sang  continuait  à  couler  par  le  bout  in- 
férieur, et  il  est  permis  d'en  conclure  que  la  première  opération 
avait  laissé  persister  quelcpies  collatérales  entre  la  ligature  et 
le  sac. 

Ce  résultat  était  peu  encourageant.  La  tumeur,  malgré  la  liga- 
ture ,  avait  continué  à  s'accroître  ;  le  sang  ne  s'y  était  pas  coa- 
gulé, et,  quoique  certains  accidents  fussent  imputables  à  la  ma- 
ladresse de  l'opérateur,  les  chirurgiens  français  parurent  pou 
disposés  à  tenter  de  nouveau  l'appUcation  de  la  méthode  deBras- 
dor.  Mais ,  en  Angleterre ,  A.  Cooper  rencontra  plus  tard  un  cas 
où  cette  méthode  lui  parut  être  l'unique  planche  de  salut.  Il  s'agis- 
sait d'un  anévi-ysme  de  la  fosse  iliaque.  La  tumeur  remontait  si 
haut  que  la  hgature  de  l'artère  ihaque  externe  au-dessus  de  la 
tumeur  fut  jugée  impraticable.  Quant  à  la  ligature  de  l'iliaque 
primitive,  il  n'en  était  pas  encore  question.  L'anévi-ysme  cepen- 
dant faisait  des  progrès  rapides ,  et  A.  Cooper  se  décida  à  herla 
fémorale  sur  le  pubis ,  entre  l'origine  de;  l'épigastrique  et  ceUe 
de  la  crurale  profonde.  Les  pulsations  persistèrent ,  mais  la  tu- 
meur n'augmenta  pas  de  volume  après  l'opération.  Les  hgatures  se 
séparèrent  sans  accident,  et  l'anévrysme  diminua  tellement  qu'on 
espéra  bientôt  que,  si  les  choses  continuaient  ainsi,  il  deviendrait 
possible  de  lier  l'artère  iliaque  externe  au-dessus  du  sac.  Toute- 
fois, avant  d'en  venir  à  une  nouvelle  opération ,  on  envoya  le 
malade  à  la  campagne  pour  rétablir  sa  santé  générale ,  et  il  y 
était  déjà  depuis  quelque  temps ,  lorsqu'il  mourut  presque  subi- 
tement par  suite  de  la  rupture  de  l'anévrysme  dans  le  péritoine  et 
dans  le  tissu  cellulaire  du  bassin.  L'autopsie  ne  fut  pas  faite  (2). 
^  Peut-être  cet  accident  ne  serait-il  pas  arrivé,  si  l'opéré,  au 
lieu  d'aller  à  la  campagne ,  eût  gardé  le  repos  au  lit  sous  la  sur- 
veillance d'A.  Cooper;  en  tout  cas,  on  peut  dire  que  la  méthode 
de  Brasdor  avait  commencé  par  améUorer  beaucoup  la  position 


(1)  Journal  de  Sédillot.l'.  V,  p.  189.  Paris,  an  VU,  iii-8". 

(2)  JlODGSON.  Maladies  des  artères,  tr.  fraiiç.  Paris,  1S19,  in-8",  T.  1,  p.  ft02. 
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(lu  malade,  et  n'avait  pas  donné  lieu  aux  awidents  que  l'on  crai- 
•^imW.  La  tumeur,  au  lieu  de  s'accroître,  connue  dans  le  cas  de 
DescUamps,  avait  subi  au  contraire  une  diminution  considéra- 
ble. Il  ne  fallait  donc  pas  perdre  toute  espérance  ,  d'autant  mieux 
([ue  jusqu'alors  les  préceptes  de  Brasdor  n'avaient  pas  encore  été 
I  igoureusement  suivis.  Descliamps  et  A.  Cooper  avaient  laissé 
des  collatérales  entre  la  tumeur  et  la  ligature;  que  fût-il  arrivé 
sans  celte  circonstance  qui  laissait  persister  la  circulation  dans 
le  sac?  On  ne  pouvait  encore  le  savoir. 

Brasdor,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut,  avait  annoncé  que  sa 
méthode  était  surtout  applicable  aux  anévrysmes  de  l'extrémité 
inférieure  de  la  carotide.  M.  Wardrop,  sans  doute,  connaissait 
déjà  cette  particidarité ,  lorsqu'on  1825  une  femme  Agée  de 
75  ans,  et  atteinte  d'anévrysme  carotidien,  vint  se  confier  à  ses 
soins.  La  tumeur,  qui  était  énorme,  descendait  jusqu'à  la  clavi- 
cule ;  la  méthode  d'Anel  n'était  pas  applicable,  et  cependant  il 
fallait  agir,  car  l'anévrysme  paraissait  devoir  bientôt  se  rompre. 
M.  Wardrop  se  décida  à  pratiquer  l'opération  de  Brasdor,  et  lia 
la  carotide  entre  le  sac  et  les  capillaires.  Pendant  les  quatre 
premiers  jours  la  tumeur  diminua  du  tiers  environ  de  son  vo- 
lume; le  cinquième  et  le  sixième  jour  elle  devint  plus  pulsatile 
qu'auparavant,  puis  elle  s'oblitéra, et  diminua  de  nouveau  à  partir 
du  huitième  jour.  Le  quatorzième  jour,  elle  était  réduite  à  la  moitié 
de  son  volume  primitif.  Mais  il  paraît  que  le  sac  était  rempli  de  cail- 
lots passifs,  car  il  s'enflamma,  suppura  et  se  vida.  Il  n'y  eut  au- 
cune hémorrhagie  et  l'opérée  guérit  malgré  son  grand  âge  (1).  Cinq 
ans  après,  quand  M.  Guthrie  publia  son  ouvrage,  la  guérison  ne 
s'était  pas  démentie  (2). 

Ce  succès ,  qui  sanctionnait  pour  la  première  fois  les  idées  de 
Brasdor,  fut  bientôt  suivi  de  nouvelles  tentatives.  Le  10  dé- 
cembre 1826,  M.  Wardrop  s'elTorça  de  guérir  un  second  ané- 
vrysme  de  la  carotide ,  par  l'opération  qui  lui  avait  déjà  si  bien 
réussi.  Ce  nouveau  fait,  qui  a  été  pubhé  comme  un  demi-suc- 
cès, a  été  trop  légèrement  accepté;  pour  ma  part,  je  dois  avouer 

(1)  Wardrop.  On  Aneurism  ami  Us  Cure  by  a  vciv  Opération.  UnU.,  1828,  in-8",  p.  2£i  et 
pl.  IV.  Les  lecteurs  français  IrouvcroiU  une  traduction  do  la  partie  In  plus  i.i.portanle  de  c  l 
ouvrage  dans  les  Transacliom  médicales.  Paris,  1830,  in-8",  T.  1,  p.  355. 

(2)  GDTHRiE.  On  Diseases  and  Injuries  of  Arteries.  Lond.,  1830,  in-8",  p.  173. 
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qu'il  m'inspire  bien  des  doutes.  M.  Wardrop  raconte  qu'après 
l'opération,  la  tumeur,  qui  occupait  l'extrémité  inférieure  de 
la  carotide  droite ,  et  qui  avait  deux  pouces  et  demi  de  large , 
s'affaissa  graduellement  sans  pour  cela  cesser  débattre,  et  que 
trois  mois  après  elle  élait  réduite  au  volume  d'une  amande. 
Mais  par  malheur  la  malade ,  qui  avait  une  hypertrophie  du 
cœur,  succomba  à  cette  époque,  et  à  l'autopsie  on  trouva  que 
la  carotide  éiait  pet'inéable  clans  toute  son  étendue  (1).  Ce  vaisseau 
par  conséquent  n'avait  pas  été  lié.  Il  y  aurait  de  longs  commen- 
taires à  faire  sur  cette  observation.  Quoi  qu'il  en  soit ,  on  s'ima- 
gina que  la  méthode  de  Brasdor  comptait  presque  un  deuxième 
succès,  et  cette  erreur  eut  du  moins  l'avantage  d'encourager  les 
chirurgiens.  Peu  de  temps  après  (1827),  M.  Lambert  fit  une  nou- 
velle tentative  ;  cette  fois  la  carotide  fut  réellement  liée  ;  le  sac 
anévrysmal  se  remplit  de  feuillets  fibrineux  ;  un  caillot  soUde 
oblitéra  la  partie  inférieure  du  tronc  de  la  carotide,  et  la  malade 
était  sur  le  point  de  guérir,  lorsque  plusieurs  hémorrhagies  four- 
nies parle  bout  supérieur  ou  périphérique  de  l'artère  liée,  déter- 
minèrent la  mort  plus  de  six  semaines  après  l'opération  (2) .  Ce 
fait,  quoique  malheureux  dans  ses  résultats  définitifs,  était  encou- 
rageant, puisqu'il  prouvait  au  moins  l'efficacité  de  la  méthode  de 
Brasdor.  Une  autre  opération  pratiquée  quelques  mois  après  par 
M.  Busk,  de  New-York,  donna  un  succès  complet.  La  tumeur  était 
énorme;  elle  s'étendait  de  la  clavicule  à  l'os  hyoïde,  et  compri- 
mait si  bien  la  trachée  et  l'œsophage  que  la  déglutition  et  la  res- 
piration étaient  presque  suspendues  {sic).  La  mort  paraissait 
prochaine  et  inévitable.  M.  Busk  lia  la  carotide  au-dessus  du 
sac.  Chose  très-remarquable ,  la  tumeur  s'affaissa  un  peu  immé- 
diatement après,  et  la  malade,  qui  n'avait  rien  avalé  depuis  neuf 
jours,  put  boire  aussitôt  environ  dix  onces  de  liquide.  Les  jours 
suivants  les  pulsations  s'affaiblirent,  le  vingt-septième  jour,  la 
plaie  était  cicatrisée,  la  tumeur,  devenue  solide  et  sans  pulsation, 
était  réduite  à  la  moitié  de  son  volume,  et  six  mois  après  elle 
avait  à  peu  près  disparu  (3). 
Il  fut  dès  lors  prouve  que  la  méthode  de  Brasdor,  appliquée 


(1)  Wakdrop.  On  Aneurism,  etc.,  p.  29  à  35. 

(2)  Loc.  cit.,  p.  36. 

(3)  Loc.  cit.,  p.  ii9. 


! 


rnOCÉDÉ  DE  WAUDllOP.  619 

au  traitement  des  anéviysmes  delà  carotide  primitive,  avait  mie 
efficacité  réelle.  Cette  méthode  n'était  plus,  comme  l'avait  pré- 
tendu Allan  Bm-ns,  aussi  absurde  en  théorie  que  funeste  en  pra- 
lique.  Elle  avait  fourni  au  moins  deux  succès  complets  dans  des 
cas  désespérés,  et  depuis  lors  il  est  bien  démontré  que  la  ligature 
placée  au  delà  de  la  tumeur  peut  guérir  les  anévrysmcs,  lorsqu'à 
ne  nait  aucune  branche  artérielle  entre  le  sac  et  le  point  où  on 
applique  le  fil  constricteur. 

M.  Wardrop,  qui  avait  le  premier  fourni  la  démonstration  ex- 
périmentale de  ce  fait  important,  ne  tarda  pas  à  aller  plus  loin 
dans  la  même  voie.  Convaincu  que,  pour  provoquer  l'oblitération 
des  anévrysmes ,  il  suffit  de  diminuer  le  volume  de  la  colonne 
sanguine  qui  les  traverse ,  il  fit  subir  à  la  méthode  de  Brasdor 
une  modification  remarquable,  qui  en  agrandit  subitement  le  do- 
maine. La  persistance  d'une  collatérale,  ou  même  de  plusieurs 
branches  volumineuses  entre  le  sac  etlahgature,  ne  lui  parut  pas 
de  nature  à  empêcher  la  coagulation  du  sang  dans  le  sac.  La 
quantité  de  sang  qui  continuerait ,  après  une  opération  de  ce 
genre,  à  traverser  l'anévrysme,  serait  toujours  bien  inférieure  à 
celle  qui  le  traversait  auparavant,  et  la  tumeur  se  trouverait 
ainsi  dans  des  conditions  comparables  à  celles  que  fait  naître  le 
procédé  de  Hunter  apphqué  au  traitement  des  anévrysmes  po- 
pUtés.  Tel  fut  le  raisonnement  de  M.  Wardrop,  et  l'expérience 
ne  tarda  pas  à  donner  à  cette  théorie  une  confu-mation  éclatante. 

45"  Observation  (Wardrop).  —  ^neurî/sme  du  tronc  brachio-céphalique.— 
Ligature  de  la  sous-clavière.  —  Guérison  pendant  dix-sept  mois. 
—  Formation  d'un  nouvel  anévrysme  au-dessous  du  premier.  — 
Mort.  —  Autopsie, 

Une  dame  âgée  de  45  ans,  mistriss  Denmark,  était  menacée  d'une  mort 
I  prociiaiue  par  un  volumineux  anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique.  La  tu- 
meur descendait  derrière  le  sternum,  faisait  saillie  à  la  base  du  cou,  au  bord 
interne  du  sterno-mastoïdien ,  comprimait  la  trachée,  et  donnait  lieu  à  une 
dyspnée  excessive.  On  essaya  d'abord  de  diminuer  le  passage  du  sang  dans 
l'anévrysme  en  comprimant  l'artère  liumérale  ;  mais  la  malade  ne  put  jamais 
supporter  cette  compression  au  delà  de  quelques  instants.  Le  C  juillet  mi, 
'M.  Wardrop  se  décida  à  lier  la  sous-clavière  en  dehors  des  scalônes  {\).  Im- 

(1)  Le  point  of.  la  ligature  fut  appliquée  n'est  pas  indiqué  d'une  inaniÈre  précise  ;  mais  les 
sou's^-'daWère  '"""'■""^'^^  ""^  P"^"^"'  conduire  que  sur  rcxtrémilû  externe  de  l'arlùre 
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médiatement  la  reppiration  devint  plus  libre,  et  la  tumeur,  sans  s'affaisser 
d'une  manière  appréciable,  parut  battre  avec  moins  de  force.  La  ligature 
tomba  le  vingt-deuxième  jour  ;  la  plaie  se  cicatrisa,  et,  au  bout  d'un  mois,  la 
malade  put  quitter  Londres  pour  aller  se  rétablir  à  la  campagne.  La  tumeur, 
réduite  alors  à  un  moindre  volume,  ne  faisait  au-dessus  du  sternum  qu'une 
saillie  peu  prononcée,  et  ne  présentait  plus  que  des  pulsations  à  peine  sen- 
sibles. Mais  il  restait  encore  une  dyspnée  assez  considérable.  A  la  fin  d'août, 
deux  mois  environ  après  l'opération,  la  tumeur  extérieure  avait  presque  dis- 
paru ;  la  dyspnée  était  légère,  et  la  malade  pouvait  aisément  monter  un  esca- 
lier. Mais,  vers  le  milieu  de  septembre,  il  survint  une  bronchite  qui  fit  repa- 
raître la  dyspnée,  et  qui  nécessita  plusieurs  évacuations  sanguines.  Six 
semaines  plus  tard,  une  nouvelle  bronchite,  beaucoup  plus  violente  que  la 
première,  fit  courir  à  la  malade  les  plus  grands  dangers,  et  ne  céda  qu'au 
bout  de  deux  mois,  grâce  à  un  traitement  très-énergique.  —  Le  8  août  1828, 
mistriss  Denmark  avait  repris  de  l'embonpoint;  la  dyspnée  avait  diminué  au 
point  que  la  malade  pouvait  dormir  dans  la  position  horizontale  ;  à  la  place 
de  l'anévrysme,  existait,  à  la  base  du  cou,  immédiatement  au-dessous  du  ster- 
num, une  masse  solide  et  dure  qu'on  ne  trouvait  que  par  le  toucher.  L'état 
général  était  excellent,  et  le  9  septembre  1828,  quatorze  mois  après  l'opéra- 
tion, la  malade,  retirée  à  la  campagne,  écrivit  à  M.  Wardrop  qu'elle  jouissait 
de  la  santé  la  plus  satisfaisante  (1). 

•  Ce  fut  alors  que  l'observation  de  mistriss  Denmark  fut  publiée.  Il  était 
permis  d'espérer  que  celle  guérison  serait  durable.  Mais  trois  mois  après,  une 
petite  tumeur  pulratile  parut  au-dessus  de  la  fourchette  sternale,  sur  la  ligne 
médiane,  et  un  peu  plus  tard  on  vit  naître  une  deuxième  tumeur  qui  semblait 
correspondre  à  l'origine  de  la  carotide  droite.  Ces  deux  tumeurs  nouvelles  se 
confondaient  à  leur  base  avecles  restes  indurés  de  l'ancien  anévrysme.  M.  War- 
drop se  proposait  de  lier  l'artère  carotide;  mais  à  partir  de  janvier  1829, 
celle  tumeur  devint  stationnaire  ;  néanmoins,  la  déglutition  et  la  respiration 
restèrent  gênées.  En  juillet,  il  survint  de  l'anasarque,  puis  les  forces  diminuè- 
rent, et  la  malade  succomba  le  13  septembre  1829  (2). 

A  l'autopsie,  on  trouva  que  la  tumeur  occupait  l'intervalle  qui  sépare  les 
insertions  sternales  des  deux  sterno-mastoïdiens.  Celte  tumeur,  plus  grosse 
qu'un  œuf  de  dinde,  adhérait  au  sternum,  dont  le  tissu  était  en  partie  absorbé, 
t  se  composait  pour  ainsi  dire  de  trois  lobes,  l'un  inférieur  ou  slernal,  l'autre 
upérieur,  remontant  le  long  de  la  trachée,  le  troisième  externe,  situé  derrière 
la  clavicule.  Elle  était  ferme  et  presque  entièrement  solide.  Le  lobe  trachéal 
et  le  lobe  claviculaire  étaient  complètement  remplis  par  un  caillot  résistant, 

(1)  Wardrop.  Oit  Ancurism,  etc.,  p.  8G  à  82. 

(2)  The  Lancet,  1828-29,  vol.  II,  p.  ISS. 
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feuilleté  et  décoloré,  c'est-à-dire  fibrineux.  Lo  lobe  sternal,  seul  perméable  au 
sang,  renfermait  aussi  d'épaisses  couches  fibrineuses;  mais  on  trouvait,  en 
outre,  à  sa  partie  centrale,  une  cavité  anévrysmale  pleine  de  sang  artériel,  et 
communiquant  avec  l'aorte  et  avec  l'artère  carotide;  les  parois  de  l'aorte 
étaient  plus  jaunes,  plus  épaisses  qu'à  l'état  normal,  et  étaient  le  siège  de 
plusieurs  petits  dépôts  calcaires.  L'artère  carotide  droite  était  saine  et  per- 
méable. 

Bien  que  cette  autopsie  ait  été  faite  avec  une  véritable  légèreté, 
elle  montre  que  l'anévrysme  occupait  primitivement  l'extrémité 
supérieure  du  tronc  brachio-céphalique ,  et  qu'il  était  fusiforme; 
la  ligature  de  la  sous-clavière  a  eu  pour  conséquence  de  faire 
solidifier  et  rétrograder  celte  tumeur;  les  caiJlots  fibrineux  ont 
obturé  l'origine  de  la  sous-clavière  et  rempli  toute  la  poche, 
à  l'exception  d'un  canal  qui  a  continué  à  conduire  le  sang  dans 
l'artère  carotide ,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  la  guérison  spon- 
tanée des  anévrysmes  fusiformes  de  l'aorte;  enfin,  dix-sept  mois 
après  l'opération,  l'extrémité  inférieure  du  tronc  brachio-cépha- 
lique s'est  dilatée  à  son  tour ,  et  la  malade  a  succombé  à  cette 
récidive.  Il  est  regrettable  que  M.  Wardrop  n'ait  pas  mis  à  exécu- 
tion son  projet  de  lier  alors  l'artère  carotide.  Il  aurait  pu  obtenir 
un  succès  complet  et  définitif.  Malgré  cela,  on  peut  dire  que  la 
méthode  de  Brasdor,  modifiée  par  M.  Wardrop,  a  prolongé  pen- 
dant plus  de  deux  ans  la  vie  de  l'opérée.  M.  Guthrie,  ne  voulant 
pas  croire  à  l'efficacité  de  cette  méthode,  a  ingénieusement  passé 
sous  silence  la  date  de  l'opération  et  celle  de  la  mort,  laissant 
croire  au  lecteur  que  la  ligature  de  la  sous-clavière  n'avait  pro- 
duit dans  le  volume  de  la  tumeur  qu'une  diminution  de  très- 
courte  durée.  D'autres  ont  cité  l'observation  de  mistriss  Denmark 
comme  un  succès  définitif.  Pour  rectifier  cette  double  erreur,  j'ai 
dû  rassembler  les  deux  parties  de  1  observation. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  fait  de  M.  Wardrop  fut  publié  à  une  épo- 
que où  la  malade  semblait  définitivement  rétablie,  et  la  possibi- 
lité de  guérir  les  anévrysmes  du  tronc  brachio-céphalique  par  la 
ligature  d'une  des  deux  branches  de  ce  vaisseau  parut  démon- 
trée. Aussi  M.  Evans,  de  Bclper,  n'hésita-t-il  pas  à  mettre  une 
deuxième  fois  à  exécution  l'idée  de  M.  Wardi'op. 
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16*  OBSEnvATioN  (Evans)  —  Aiiévrysme  du  tronc  innommé  et  de  la 
carotide.  —  Ligature  de  la  carotide  au  delà  de  la  tumeur.  — 
Guérison. 

L'anévrysme  occupait  à  la  fois  l'extrémité  supérieure  du  tronc  brachio- 
céplialique  et  le  Ironc  do  l'artère  carotide  ;  il  remontait  jusqu'au  niveau  du 
cartilage  cricoïde,  et  gênait  la  respiration  et  la  déglutition.  Le  22  juillet  1828, 
M.  Evans  lia  l'artère  carotide  à  sa  partie  supérieure.  Pendant  les  premiers 
temps,  la  tumeur,  loin  de  s'affaisser,  battit  avec  plus  de  force  qu'aupara- 
vant ;  mais  le  1 5  août  les  pulsations  diminuèrent  ;  le  23  août  elles  étaient 
à  peine  perceptibles,  puis  elles  disparurent  tout  à  fait,  et  cinq  semaines  après 
l'opération  le  malade  était  assez  fort  pour  faire  des  promenades  en  voiture  et 
même  achevai.  Ce  qu'il  y  eut  de  plus  remarquable,  c'est  que  les  artères  du 
membre  thoracique  droit,  qui  avaient  présenté  des  pulsations  exagérées  pen- 
dant les  premiers  jours  après  l'opération,  cessèrent  de  battre  le  huitième  jour. 
L'artère  brachiale  était  oblitérée  et  transformée  en  un  cordon  solide.  Le  mem- 
bre correspondant  était  impuissant,  atrophié,  et  à  demi  paralysé  du  senti- 
ment ;  ce  ne  fut  qu'au  bout  de  trois  semaines  que  la  circulation  commença  à 
se  rétablir  au  moyen  de  collatérales  qu'on  sentait  battre  à  la  partie  postérieure 
du  bras.  La  paralysie  du  membre  n'était  pas  encore  complètement  dissipée 
le  19  octobre,  près  de  trois  mois  après  l'opération.  Il  est  certain  que  la  liga- 
ture de  la  carotide  avait  eu  pour  conséquence  de  faire  oblitérer  la  sous-cla- 
vière,  et  cela  prouve  que  l'anévrysme  occupait  réellement  l'extrémité  supé- 
rieure du  tronc  brachio-céphalique. 

La  suite  de  l'observation  a  été  communiquée  à  M.Guthrie  par  M.  Evans  (2). 
La  tumeur ,  désormais  privée  de  pulsations ,  resta  stationnaire  jusqu'au 
27  août  1 829  :  le  malade  avait  repris  sa  vie  active  et  ses  habitudes  d'intempé- 
rance. Il  courait  les  foires  et  les  marchés  de  sa  province  et  s'enivrait  fré- 
quemment. Un  jour  il  fit  une  chute  de  cheval  :  malgré  cela,  l'anévrysme  ne 
récidiva  point  ;  mais  la  tumeur,  qui  avait  conservé  son  premier  volume,  et 
qui  était  sans  doute  oblitérée  par  des  caillots  passifs,  commença  à  se  ramollir 
treize  mois  après  l'opération.  Elle  s'accrut  beaucoup  et  devint  fluctuante  ;  elle 
ressemblait  tout  à  fait  à  un  vaste  abcès.  On  n'y  percevait  ni  la  moindre 
pulsation  ni  le  moindre  bruit  de  souffle.  La  santé  générale  restait  excellente, 
et  le  malade  pouvait  supporter  sans  peine  de  grandes  fatigues.  M.  Evans 
s'imagina  que  le  nouvel  accroissement  de  la  tumeur  était  dû  à  la  formation 
d'un  second  anévrysme  sur  l'extrémité  inférieure  du  tronc  innominé  et  sur 
l'aorte  elle-même.  Mais  aujourd'hui  que  nous  connaissons  la  physiologie  des 

(1)  Wardrop.  On  Aneurism,  etc.  Lond.,  1828,  iii-S",  Appendix ,  p.  96. 

(2)  GimiRiE.  On  Discasesand  Imries  of  Arlcrics.  l.oiid.,  1830,  iii-8°,p.  175. 
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caillots  passifs,  nous  pouvons  rejeter  cetlo  supposition,  et  rapporter  au  ra- 
mollissement do  ces  caillots  l'accident  tout  local  qui  survint  treize  mois  après 
l'opération  chez  le  malade  de  M.  Evans.  D'ailleurs,  l'idée  d'une  récidive  dut  être 
écartée  au  bout  de  quelques  mois.  La  tumeur,  toujours  privée  de  pulsations, 
continua  à  s'accroître,  et  le  24  août  1830  elle  finit  par  se  rompre,  laissant 
écouler  24  onces  de  pus.  Je  passe  sous  silence  quelques  particularités  au 
moins  singulières.  A  la  fin  de  novembre,  la  cicatrisation  était  complète  ;  le 
46  mai  1831,  le  malade,  jouissant  d'une  santé  parfaite,  ne  conservait  plus 
aucune  trace  de  son  ancienne  tumeur  (4),  et  M.  Wardrop,  dans  une  publication 
ultérieure,  put  annoncer  que,  neuf  ans  après  l'opération,  la  guérison  ne 
s'était  pas  démentie  (2). 

Cette  observation  remarquable  peut  servir  de  pendant  à  l'his- 
toire de  mistriss  Denmark.  Dans  les  deux  cas,  il  s'agissait  d'un 
anévrysme  de  l'artère  bracbio-céphalique.  M.  Wardrop  ne  lia  que 
la  sous-clavière,  M.  Evans  ne  lia  que  la  carotide,  et  chez  les  deux 
malades  il  suffit  de  diminuer  de  moitié  le  volume  de  la  colonne 
de  sang  qui  traversait  l'artère  anévrysmatique  pour  amener  l'obli- 
tération de  la  tumeur.  Ainsi  se  trouvait  confirmée  la  doctrine  de 
M.  Wardrop.  Mais  l'expérience  ne  tarda  pas  à  démontrer  que,  le 
plus  souvent,  un  courant  sanguin  considérable  continue  à  traver- 
ser l'anévrysme,  se  réserve  un  passage  définitif  à  travers  les  cail- 
lots et  gagne  les  collatérales  qui  n'ont  pas  été  liées  ;  de  là  résulte 
la  possibilité  d'une  récidive.  Déjà  cet  accident  s'était  produit  sur 
l'opérée  de  M.  Wardrop:  la  carotide  et  l'artère  brachio-cépha- 
lique  étaient  restées  perméables,  et  nn  nouvel  anévrysme  se 

I  forma  au  bout  de  dix-sept  mois.  Comment  prévenir  cet  accident? 
M.  Wardrop  avait  songé  à  lier  consécutivement  la  carotide,  mais 

II  ne  mit  pas  ce  projet  à  exécution ,  et  ce  fut  M.  Fearn  qui  eut  le 
mérite  de  faire  pénétrer  cette  idée  dans  la  pratique. 

li)  Let(redeM.Evans  à  M.  Vilardebo,  dans  Vir.ARDEDO,  Th.  inaug.  Da  VopûmHon  de 
l  aynjsmc  suivant  la  métUode  de  Srasdor.  Paris,  1831,  p.  58.  Les  nouveaux  d^^^T  on 
ZTT  """"'^  ^'o^-'^^^-^ion  de  M.  Evans  fort  cn.barrassantre  pcuve^  .^^^^^^ 

P'ancr  quelcrues  doutes  sur  l'exactitude  du  diagnostic.  Mois  il  n,e  sembi  nue  1  Jb  é  a  ion 

e  r,rLr;"'^''"        "--ique.  survenue  buit /ouT  ;-a- 

^(2Urt.AiVEunisM,  dans  Cyclopedia  of  Practical  Surgery.  Lond.,  mi,  in-s-,  vol.  I, 
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47*  Obseuvatiois  (Fearn). —  Anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique.  — 
Ligature  de  la  carotide.  —  Guérison  pendant  deux  ans.  —  Nouveaux 
accidents.  —  Ligature  de  la  sous-clavière  en  dehors  des  scalènes.  — 
Nouvelle  guérison.  —  Pleurésie  mortelle  trois  mois  plus  tard.  — 
Autopsie. 

M.  Fearn  avait  lié,  le  30  août  4836,  l'artère  carotide  dans  un  cas  d' anévrysme 
du  tronc  brachio-céphalique.  La  tumeur,  au  bout  de  dix  jours,  avait  commencé 
à  diminuer;  vingt  jours  plus  tard,  elle  ne  présentait  plus  que  d'obscurs  bat- 
tements (1).  La  malade,  grandement  soulagée,  retourna  à  la  campagne; 
mais  pendant  les  deux  années  suivantes,  elle  éprouva  de  fréquentes  attaques 
de  bronchite.  Ces  accidents  paraissaient  provoqués  par  la  présence  de  la  tu- 
meur qui  n'avait  pas  entièrement  disparu ,  et  qui  comprimait  les  voies 
aériennes.  Le  28  juillet  4  838,  elle  rentra  à  l'hôpital  (2).  Il  n'y  avait  plus  de 
tumeur  à  la  place  de  l'ancien  anévrysme,  mais  en  enfonçant  les  doigts  der- 
rière l'articulation  sterno-claviculaire  droite,  on  sentait  des  pulsations ,  et 
l'auscultation  révélait  à  ce  niveau  l'existence  d'un  bruit  de  souffle  qui  se 
prolongeait  dans  le  creux  sous-claviculaire.  La  dyspnée  avait  reparu,  et  fai- 
sait des  progrès  inquiétants. 

Il  était  clair  que  l'anévrysme,  quoique  grandement  amélioré  par  suite  de 
la  ligature  de  la  carotide,  était  encore  perméable.  M.  Fearn  se  décida  donc  à 
lier  l'artère  sous-clavière  en  dehors  des  scalènes.  L'opération  fut  pratiquée  le 
2  août  4  838.  Le  quatrième  jour,  le  bruit  de  souffle  avait  disparu  ;  le  onzième 
jour  la  dyspnée  disparut  à  son  tour  ;  la  ligature  tomba  le  quinzième  jour,  et 
la  plaie  ne  tarda  pas  [à  se  cicatriser.  Au  bout  de  cinq  semaines,  la  malade 
allait  fort  bien,  ne  souffrait  plus  de  la  présence  de  sa  tumeur  et  se  promenait 
sans  essoufflement  (3).  Les  accidents  qu'elle  avait  éprouvés  jusqu'alors  ne 
reparurent  plus,  mais  elle  mourut  de  pleurésie  le  27  novembre  4  838.  A  l'au- 
topsie on  trouva  que  le  tronc  innominé  était  bien  le  siège  de  l'ancien  ané- 
vrysme, et  que  le  sac  était  rempli  de  caillots  fibrineux  très-denses,  à  l'exception 
d'un  canal  qui  conduisait  le  sang  dans  la  sous-clavière.  Celle-ci  était  perméable 
depuis  son  origine  jusqu'au  niveau  des  scalènes,  et  ses  branches  étaient  per- 
méables aussi.  La  carotide  était  oblitérée  dans  toute  sa  longueur,  excepté  à 
son  extrémité  inférieure,  où  le  sang  refluait  dans  une  étendue  de  4  centi- 
mètre (4). 

La  métliode  suivie  par  M.  Fearu  n'est  évidemment  que  le  com- 
plément de  celle  de  M.  Wardrop.  Elle  repose  sur  le  même  priu- 


(1)  Tlte  Lancel,  )83G-7,  vol.  I,  p.  129. 
t2)  The  Lancet ,  1837-8,  vol.  II,  p.  783.. 
(3)  The  Lancet,  1838-39,  vol.  I,  p.  33. 
(a)  The  Lancel ,  1838-39  ,  vol.  1 ,  p.  fti?. 
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cipe;  mais  elle  possède  une  plus  grande  efficacité,  puisqu'elle 
:  permet,  par  des  opérations  successives,  de  porter  à  la  circulation 
(   anévrysmale  une  atteinte  plus  profonde, 

M.  Laugier  est  allé  jusqu'au  bout  dans  la  voie  ouverte  par 
M.  Wardrop  et  élargie  par  M.  Fearn.  Il  s'est  demandé  si  les  ané- 
yrysmes  de  l'aorte  abdominale  ne  pourraient  pas  eux-mêmes  se 
])rêter  à  l'application  de  la  mé  thode  de  Brasdor,  et  la  ligature  suc- 
cessive des  deux  artères  iliaques  externes  lui  a  paru  de  nature  à 
faire  déposer  dans  ces  anévrysmes  des  caillots  solides  (1).  Du 
reste,  il  n'a  émis  cette  idée  qu'avec  réserve,  et  ne  l'a  point  mise 
à  exécution.  11  est  certain  qu'après  la  ligature  de  l'iliaque  externe 
une  partie  du  sang  qui  parvient  au  membre  abdominal  est  fournie 
par  diverses  branches  émanées  de  l'aorte  thoracique,  et  que  la  co- 
lonne sanguine  qui  traverse  l'aorte  abdominale  se  trouve  diminuée 
d'autant.  Mais  il  est  douteiLx  que  cette  diminution  puisse  suffire 
pour  amener  des  changements  avantageux  dans  les  anévrysmes 
I  de  ce  dernier  vaisseau.  Pour  obtenir  une  modification  réellement 
I  efficace ,  il  faudrait  pouvoir  lier  l'une  après  l'autre  les  deux  iha- 
(  ques  primitives  ;  mais  ce  serait  tellement  grave,  qu'on  ose  à  peine 
;  y  songer. 

Pour  en  finir  avec  les  modifications  qu'on  a  fait  subir  à  la  méthode 
(de  Brasdor,  je  rappellerai  que  Everard  Home,  M.  O'Shaugnessy 
eet  M.  Pétrequin  ont  tenté  de  combiner  cette  méthode  avec  l'une 
(  de  celles  qui  agissent  en  provoquant  directement  la  coagulation 
i  du  sang  dans  le  sac.  Everard  Home  eut  recours  à  l'application  de 
lia  chaleur;  j'ai  déjà  reproduit  celte  observation,  et  je  n'y  revien- 
cdrai  pas  (2).  M.  O'Shaugnessy  chercha  à  remplir  la  même  indica- 
llion  au  moyen  de  l'électro-puncture.  Ce  chirurgien,  croyant  avoir 
:  affaire  à  un  anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique,  commença 
par  lier  la  carotide;  puis,  voyant  que  la  tumeur  continuait  à 
battre  comme  auparavant,  il  y  enfonça  deux  aiguilles  qu'il  mit  en 
communication  avec  une  batterie  électrique.  Ce  fait  a  déjà  été 
mentionné  dans  le  chapitre  de  la  galvano-puncture  ;  on  a  vu  que 
le  malade  ne  tarda  pas  à  succomber.  M.  O'Shaugnessy  avait  com- 
mis une  erreur  de  diagnostic;  l'anévrysme  occupait  la  crosse  de 


1)  LAtîoiRn.  ÈuUcliii  chirurgical,  T.  M  ,  p.  80,  n»  3,  oct.  1840. 
(2)  Voy.  plu»  haut,  p.  2W. 
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l'aorte,  et  non  le  tronc  innominé  (1).  Mais  un  malheur  ne  doit 
pas  faire  oublier  une  idée  :  celle  de  M.  O'Shaugnessy  mérilc  peut- 
être  quelque  attention. 

M.  Pétrequin,  enfin,  réalisant  un  projet  de  Monteggia,  a  injecté 
8  gouttes  de  perclilorure  de  fer  dans  un  anévrysme  de  la  sous- 
clavière,  traité  quarante-huit  heures  auparavant  par  la  méthode 
de  Brasdor.  Deux  jours  plus  tard  la  tumeur  cessa  de  battre,  et  on 
concevait  déjà  les  plus  belles  espérances,  lorsque  le  malade  suc- 
comba à  des  hémorrhagies  répétées  fournies  probablement  par 
le  bout  inférieur  de  l'artère  liée  (2).  Cet  insuccès  n'est  nullement 
propre  à  décourager  les  praticiens,  et,  pour  ma  part,  j'espère  que 
l'association  de  la  méthode  de  Brasdor  avec  les  injections  coagu^'. 
lantes  est  de  nature  à  rendre  quelques  services. 

En  résumé ,  Brasdor  a  institué  une  grande  méthode ,  qui  con- 
siste à  appUquer  la  ligature  entre  l'anévrysmc  et  les  capillaires; 
Deschàmps  a  osé  le  premier  mettre  cette  idée  à  exécution.- 
M.  Wardrop  a  le  double  mérite  d'avoir  obtenu  le  premier  succès 
et  d'avoir  créé  un  procédé  nouveau  qui,  en  étendant  la  sphère 
d'application  de  la  méthode  de  Brasdof,  a  reculé  les  limites  de 
la  médecine  opératoire.  M.  Fearn,  enfin,  a  donné  une  nouvelle 
extension  et  une  efficacité  plus  grande  an  procédé  de  M.  War- 
drop. 

Je  ne  pousserai  pas  plus  loin  ces  remarques  historiques.  On 
trouvera  de  plus  amples  détails  et  des  observations  plus- nom-  ! 
breuses  et  plus  complètes  dans  plusieurs  monographies  auxquelles 
je  me  contenterai  de  renvoyer  (3). 

La  méthode  de  Brasdor,  comme  la  méthode  d'Anel ,  peut  être 
appliquée  suivant  deux  procédés  différents,  selon  qu'il  naît,  ou. 

(1)  Voy.  plus  haut ,  p.  30li-305. 

(2)  Voij.  plus  haut,  p.  Ù19. 

(3)  DiEULAFOY.  Essai  sw  l'application  rie  la  mciliodc  de  Brasdor,  th.  inaug.  Paris,  1829,  . 
n°  im.  —  VjLAiiDEBO.  Uc  l'upiraiion  de  l'ancvnjsme  suivant  la  méthode  de  Brasdor,  ili.. . 
inaug.  Paris,  1831,  n"  158  (imporlanle).  —  Iîeisïeguj.  Sur  les  aiicv.  du  tronc  bracUio-cèplià-  4 
lique,  th.  inaug.  Paris,  1841,  n"  ;i9,  p.  15  à- 107.  —  Alpii.  RobeHï.  Des  nnêvrymcs  de  ta  ràjion  ^ 
sus-clauiciiliiire,  lli.  de  concours,  Paris,  18-'i2.  —  Guettet.  Sur  Us  anévrysmcs  du  troue  a 
bracitio-ccphaiique,  Ih.  inaug.  Paris,  isiit\,  n"  252  ,  p.  1  à  19îi.  —  Of-TnEZ.  i'c  lalitjalure< 
des  iirtércs  d'après  la  mùtliode  de  Brasdor,  ih.  Inaug.  Paris,  18'i0.  —  l'oy.  tncoro  l';iiliclc 
AriEl  r.LSM  (le  ftl.  Wardrop  dans  Cyclopcdiaof  Practical  Surgcry,  conduclcil  hy  Costdlo.  l.o  .d., 
ISdl,  vol.  I,  p.  222-239,  cl  l'article  AMîviiys.me  de  M,  P.  BOrard  dans  le  Victwil.  de  médecine  . 
eu  30  \uUiiues.  Paris,  1833,  iu-8",  T.  m,  p.  59  cl  72. 
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qu'il  ne  naît  pas,  de  collatérales  perméables  entre  le  sac  et  la  li- 
gature. 

Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  collatérales  intermédiaires,  l'artère  ané- 
vrysmatique  se  termine  pour  ainsi  dire  en  cul-de-sac  au  niveau 
de  la  ligature  ;  la  circulation  proprement  dite  y  est  interrompue , 
et  le  sang  ne  s'y  meut  que  par  une  sorte  de  flux  et  de  reflux. 
Lorsque,  au  contraire,  une  ou  plusieurs  collatérales  naissent 
entre  l'anévrysme  et  la  ligature ,  la  circulation  n'est  pas  sus- 
pendue dans  l'artère,  elle  n'est  que  diminuée  d'une  quantité 
proportionnelle  au  volume  du  vaisseau  lié. 

Ces  deux  procédés  sont  assez  distincts  l'un  de  l'autre  pour  qu'il 
soit  utile  de  lem-  donner  des  noms  différents. 

Je  désignerai  le  premier  sous  le  nom  de  procédé  de  Brasdor. 
On  sait,  en  effet,  que  Brasdor  conseillait  surtout  d'appliquer  sa 
méthode  au  traitement  des  anévrysmes  de  l'extrémité  inférieure 
de  la  carotide  primitive.  Il  désirait,  par  conséquent ,  qu'il  n'y  eût 
aucune  collatérale  entre  le  sac  et  la  ligature. 

Le  deuxième  procédé  portera  naturellement  le  nom  de  procédé 
de  Wardrop. 

Si  nous  comparons  les  deux  procédés  de  la  méthode  de  Brasdor 
aux  deux  procédés  de  la  méthode  d'Anel ,  nous  trouvons  que  le 
procédé  de  Brasdor  est  l'analogue  du  procédé  d'Anel,  et  que  le 
procédé  de  Wardrop  est  l'analogue  du  procédé  de  Ilunter. 

Étudions  maintenant  les  effets  de  la  méthode  de  Brasdor. 

Les  phénomènes  qui  résultent  de  l'action  de  la  hgature  sur  l'ar- 
tère et  sur  la  circulation,  ressemblent  à  beaucoup  d'égards  à 
ceux  que  nous  avons  étudiés  à  propos  de  la  méthode  d'Anel.  Il  y 
a  cependant  quelque  chose  de  particulier  pour  ce  qui  concerne  la 
gangrène  et  les  hémorrhagies  consécutives.  Tout  permet  de  croire 
que  ces  deux  accidents  sont  moins  fréquents  à  la  suite  de  la  mé- 
thode de  Brasdor  qu'à  la  suite  de  la  méthode  d'Anel. 
'  En  effet,  dans  la  méthode  d'Anel ,  l'hémorrhagie  consécutive 
peut  être  fournie  par  le  bout  inférieur  ou  périphérique,  mais  elle 
provient  le  plus  souvent  du  bout  supérieur  ou  cardiaque,  et  beau- 
coup de  malades,  dont  l'anévrysme  est  déjà  complètement  obli- 
téré, succombent  à  cet  accident.  Dans  la  méthode  de  Brasdor, 
au  contraire,  le  sang,  avant  d'atteindre  le  bout  cardiaque  de 
l'artère  liée ,  est  obligé  de  traverser  l'anévrysme ,  ou  au  moins 
io. 
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de  passer  au-devant  de  l'orifice  du  sac.  Or,  la  coagulation  a  sou- 
vent le  temps  de  s'elTecluer  et  d'intercepter  plus  ou  moins  com- 
plètement le  cours  du  sang  dans  l'arlère  anévrysmalique  avant 
l'époque  où  les  hémorrhagies  consécutives  surviennent  le  plus 
habituellement.  Voilà  pourquoi  les  opérations  pratiquées  suivant 
la  méthode  de  Brasdor,  quoique  intéressant  toujours  des  artères 
très-volumineuses,  se  compliquent  moins  souvent  que  les  autres 
d'hémorrhagie  consécutive.  Je  viens  de  relever  29  observations 
d'anévrysmes  traités  par  la  méthode  de  Brasdor,  ce  qui  repré- 
sente en  réalité  33  cas  de  ligature,  puisque  sur  quatre  malades 
on  a  lié  successivement  ou  simultanément  la  carotide  et  la  sous- 
clavière(l).  La  ligature,  constamment  appliquée  sur  de  très- 
grosses  artères  ,  a  été  suivie  trois  fois  d'hémorrhagie  légère  et 
trois  fois  seulement  d'hémorrhagies  graves.  Il  est  assez  probable 
que  les  hémorrhagies  légères  venaient  du  bout  périphérique  de 
l'artère  liée  (2).  Les  trois  cas,  où l'hémorrhagie  a  été  funeste,  ap- 
partiennent à  MM.  Lambert,  Roux  et  Pétrequin.  L'opéré  de 
M.  Lambert  mourut  d'hémorrhagie  plus  de  six  semaines  après 
l'opération;  l'autopsie  montra  que  l'extrémité  cardiaque  de  la 
carotide  était,  ainsi  que  la  poche  anévrysmale,  complètement  et 
solidement  oblitérée ,  de  sorte  que  l'hémorrhagie  avait  été  positi- 
vement fournie  par  le  bout  périphérique  de  ce  vaisseau  (3).  Le 
malade  de  M.  Pétrequin  (anévrysme  de  la  sous-clavière,  ligature  de 
la  sous-clavière,  en  dehors  des  scalènes)  mourut  d'hémorrhagie 
le  treizième  jour,  et  il  est,  sinon  démontré,  du  moins  très-probable 

(1)  J'ai  eu  soin  de  ne  pas  faire  figurer  sur  mon  relevé  la  deuxième  observation  de  M.  War* 
drop,  parce  qu'il  me  paraît  démontré  que  dans  ce  cas  le  cliirurgien  n'a  lié  aucune  artère.  J'ai 
aussi  laissé  de  côté  quatre  cas  qu'on  fait  tigurer  généralement  sur  les  tableaux  de  la  méthode 
de  Brasdor,  mais  qui  sont  relatifs  à  des  anévrysmes  de  la  crosse  de  l'aorie  pris  pour  des  ané- 
vrysmes  de  la  carotide  ou  du  ironc  brachio-cépbalique,  et  traités  comme  tels  par  la  ligature 
de  la  carotide.  La  méthode  de  Brasdor  ne  doit  pas  Cire  responsable  de  ces  erreurs  de  diagnostic, 
excusables  du  reste  pour  la  plupart. 

(2)  Cas  de  Dupuytren  (auév.  de  la  sous-clavière.  Ligat.  de  Paxillaire.  Suintement  de  sang 
du  cinquième  au  huitième  jour),  dans  Dieulafoï,  Essai  sur  l'application  de  la  mélliocie 
de  Brasdor,  th.  inaug.  Paris,  1829,  p.  32.  —  Cas  de  LaugIer  (ligat.  de  l'axillaire  dans  un  cas 
d'anévrysme  du  tronc  brachio-céplialiquc;  légères  hémorrhagies  du  cinquième  au  huiliènii» 
jour;  elles  sont  si  peu  abundaïues  qu'on  est  porté  àcioire  qu'elles  sont  fournies  par  une  veine), 
dans  le  Bulletin  de  la  Société  anatomiciiie,  1830,  p.  51.  —  Cas  de  Montgomerï  (anévrysme  de 
la  carotide,  ligature  de  la  carotide  ;  héiuorrhagie  lu  douzième  jour  ;  elle  revient  h  trois  reprises 
différentes,  maison  l'arrête  aisément),  dans  Guthiue,  On  Diteascs  and  Injxirics  of  Arteries, 
Lond.,  1830,  in-8",  p.  193. 

(3)  Foy.  plus  haut,  p.  618,  ' 
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que  le  sang  venait  du  bout  périphérique,  puisque  l'anëvrysme 
avait  été  oblitéré  au  moyen  d'une  injection  coagulante  pratiquée 
quarante-huit  heures  après  la  ligature.  Le  texte  de  l'observation 
permet  de  croire  que  le  tronc  de  la  sous-clavière  avait  été  oblitéré 
en  môme  temps  que  l'anévrysme  (1).  Le  dernier  cas  d'hémorrha- 
gie  grave  s'est  présenté  à  l'IIôtel-Dieu ,  sur  un  opéré  de  Roux , 
et  pendant  la  vie  on  a  pu  croire  que  le  sang  venait  par  le  bout 
supérieur  de  l'artère  liée;  mais  l'autopsie  a  démontré  qu'il  n'en 
était  rien.  Voici  le  fait,  tel  qu'il  a  été  présenté  à  la  Société  anato- 
mique  par  M.  Figuière ,  interne  du  service  : 

Le  29  mars  1843,  Roux  lia  la  fémorale  entre  un  anévrysme 
inguinal  et  un  anévrysme  poplité ,  espérant  guérir  à  la  fois  l'ané- 
vrysme inférieur  par  la  méthode  d'Anel,  et  l'anévrysme  supérieur 
par  la  méthode  de  Brasdor.  Son  attente  fut  trompée  :  l'anévrysme 
inguinal  s'accrut,  et  finit  même  par  se  rompre  sous  les  téguments. 
Cette  rupture  permit  au  sang  de  s'infiltrer  de  proche  en  proche 
jusqu'à  la  plaie  de  la  cuisse;  le  18  mai,  c'est-à-dire  cinquante 
jours  après  la  ligature,  une  faible  hémorrhagie  se  déclara,  et  se 
changea  bientôt  en  un  simple  suintement  sanguinolent.  Le  23  mai, 
la  tumeur  de  l'aine,  devenue  diffuse,  avait  fait  des  progrès  inquié- 
tants ,  et  Roux  lia  l'artère  iliaque  externe.  Malgré  cela ,  une  hé- 
morrhagie considérable  se  fit  jour,  le  29  mai,  à  travers  la  plaie  de 
la  première  ligature;  le  lendemain.  Roux  prolongea  cette  incision 
en  haut  jusqu'au  ph  de  l'aine,  et  opéra  l'anévrysme  inguinal  par 
la  méthode  ancienne,  en  appliquant  deux  ligatures  nouvelles,  l'une 
au-dessus ,  l'autre  au-dessous  de  l'origine  de  la  fémorale  pro- 
fonde. L'hémorrhagie  ne  revint  pas  ;  mais  le  malade  succomba 
dans  la  journée.  —  A  l'autopsie,  on  trouva  que  le  sac  de  l'ané- 
vrysme inguinal  s'était  rompu  dans  le  tissu  cellulaire,  et  avait 
fourni  le  sang  des  hémorrhagies.  La  plus  inférieure  des  deux  liga- 
tures qui  avaient  été  appliquées  le  jour  de  la  mort  du  malade,  avait 
été  placée  au-dessous  de  l'origine  de  la  fémorale  profonde.  «  Elle 
«  a  bien  embrassé  ce  qui  pouvait  être  l'artère,  mais  ce  n'était 
«  qu'un  tissu  compacte,  sans  apparence  d'aucun  canal  sanguin; 
«  de  ce  point  jusqu'au-dessous  de  la  première  Mgature,  c'est-à-dire 
«  jusqu'à  la  partie  moyenne  de  la  cuisse,  l'artère  est  convertie  en 


(1)  Foy.  plus  haut,  p.  «il9. 


630  MÉTHODE  DE  BRASDOR. 

«  un  tissu  grisâtre,  dur,  criant  sous  le  scalpel,  et  parsemé  de 
«  points  osseux.  On  voit  très-bien  la  place  où.  ont  été  posés  les 
«  deux  fils  pour  la  ligature  de  l'artère,  au  bas  du  triangle  inguinal, 
((  et  c'est  dans  ce  poi7it  qu'elle  est  le  mieux  oblUérée.  »  Ainsi,  le 
bout  supérieur  de  la  plus  ancienne  ligature  était  solidement  et 
depuis  longtemps  oblitéré  lorsque  les  hémorrhagies  survinrent  ; 
celles-ci  ne  venaient  donc  pas  de  l'artère,  mais  du  sac  rompu  de 
l'anévrysme  inguinal.  Les  pièces  furent  présentées  à  la  Société 
anatomique  et  décrites  dans  le  Bulletin  (1).  Dix  ans  plus  tard.  Roux 
rédigea  à  son  tour  cette  observation  d'après  ses  souvenirs,  et  se 
laissa  aller  à  croire  que  l'hémorrbagie  avait  été  fournie  par  le  bout 
supérieur,  non  oblitéré,  de  l'artère  crurale  (2)  ;  mais  cette  asser- 
tion est  en  contradiction  avec  la  description  précise  et  très-au- 
thentique des  pièces  que  M.  Figuière  montra  à  la  Société  anato- 
mique :  c'est  ce  qui  m'a  décidé  à  donner  ici  quelques  détails  sur 
ce  fait  singulier. 

Je  puis  donc  dire  que  je  ne  connais  aucun  cas  où  l'hémorrbagie, 
consécutive  à  la  ligature  pratiquée  suivant  la  méthode  de  Bras- 
dor,  ait  été  positivement  fournie  par  le  bout  supérieur  ou  cardiaque 
de  l'artère,  |et  je  crois  pouvoir  en  conclure  que  les  hémorrhagies 
par  le  bout  cardiaque  sont  plus  rares  à  la  suite  de  cette  méthode 
qu'à  la  suite  de  la  méthode  d'Anel. 

Les  chances  de  la  gangrène  se  réduisent  également  à  fort  peu 
de  chose.  Sur  les  trente-trois  cas  de  ligature  qui  composent  mon 
relevé ,  il  n'y  a  pas  eu  un  seul  cas  de  gangrène.  Il  est  vrai  que 
dix-huit  fois  la  Ugature  a  été  appliquée  sur  la  carotide ,  chxons- 
tance  très-favorable  au  maintien  de  la  circulation  ;  mais  la  gan- 
grène ne  s'est  pas  manifestée  non  plus  dans  les  quinze  cas  où  la 
ligature  a  été  placée  sur  la  sous-clavière ,  l'axillaire  ou  la  fé-* 
morale. 

Cette  innocuité  sous  le  rapport  de  la  gangrène  s'explique  aisé- 
ment. Si  la  Ugature  est  pratiquée  suivant  le  procédé  de  Brasdor, 
elle  ne  produit  qu'une  seule' oblitération,  et  le  sang,  pour  revenir 
dans  le  membre,  ne  parcom't  qu'un  seul  cercle  de  collatérales. 
Dans  le  procédé  de  Wardrop ,  il  peut  se  faire  qu'une  deuxième 


(1)  Bulletin  de  la  Société  anatomique,  1813,  p.  211-222. 

(2)  Roux.  Quarante  années  de  ■pratique  chirurgicaLe.  Paris,  1855 ,  in-8°,  T.  II ,  p.  188. 
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obliteralion  se  produise  conséculiveiiieiiL  au  niveau  de  l'aiié- 
vrysme;  il  l'aiit^alors  qu'une  deuxième  circulation  collatérale  s'é- 
tablisse, comme  cela  a  lieu  dans  le  procédé  liuntérien  de  la  mé- 
lliode  d'Anel;  mais  cette  deuxième  circulation  est  située  au-dessus, 
et  non  au-dessous  de  la  première,  et  le  sang  qui  est  appelé  à  di- 
later de  nouvelles  collatérales  possède  encore  toute  sa  force  d'im- 
l)ulsion.  La  cause  qui  rend  la  gangrène  si  fréquente  à  la  suite  du 
|)rocédé  de  Hunter,  n'existe  donc  pas  ici. 

Rappelons  pourtant  que  la  vitalité  du  membre  tlioracique  a  été 
menacée  dans  le  cas  de  M.  Evans.  L'anévrysme  occupait  la 
partie  inférieure  de  la  carotide  et  le  tronc  de  l'innominée.  On  lia 
la  carotide ,  et  le  huitième  jour  le  sang  cessa  de  traverser  la  sous- 
clavière.  Le  membre  supérieur  continua  à  vivi^e,  mais  d'une  vie 
imparfaite,  et  neuf  ans  plus  tard  il  n'avait  pas  encore  recouvré 
toute  sa  force  (1). 

La  ligature  de  la  carotide,  appliquée  suivant  la  méthode  de 
Brasdor,  compromet  quelquefois  la  circulation  cérébrale  à  un 
haut  degré ,  parce  que  l'affection  pour  laquelle  on  la  pratique  est 
souvent  comphquée  d'une  lésion  plus  ou  moins  grave  de  l'autre 
carotide  et  de  l'une  des  vertébrales.  Par  exemple,  l'opéré  de 
M.  Rossi  succomba  le  sixième  jour.  L'anévrysme  occupait  le  tronc 
innominé ,  et  on  avait  lié  à  la  fois  la  carotide  et  la  sous-clavière  à 
leur  origine.  A  l'autopsie,  on  trouva  que  la  carotide  gauche  était 
oblitérée  aussi  à  son  origine ,  de  sorte  ;  que  la  vertébrale  gauche 
restait  seule  chargée  de  la  circulation  cérébrale  (2).  M.  Key  fut 
plus  malheureux  encore.  Sa  malade  avait  un  anévrysme  de  l'in- 
nominée. Les  deux  vertébrales  étaient  très-rétrécies,  et  la  carotide 
gauche  était  presque  complètement  oblitérée;  M.  Key  Ha  la  caro- 
tide droite  ;  une  heure  et  demie  après ,  l'opérée  tomba  dans  le 
coma,  et  mourut  sans  se  réveiller  quelques  heures  plus  tard  (3). 

Lorsque  la  carotide  et  la  vertébrale  du  côté  opposé  sont  saines, 
les  chances  d'accidents  cérébraux  sont  beaucoup  moins  grandes  ; 
mais  elles  sont  loin  de  disparaître  complètement;  elles  deviennent 
égales  à  celles  qui  accompagnent  la  ligature  de  la  carotide  prati- 

(1)  The  Cyclopedia  ofPractical  Surgery,  Lond,,  iSUi,  in-8°,  art.  A.-sedrism,  vol.  I,  p.  233. 

(2)  Cas  (le  Uossi,  dans  Gazelle  médicale  de  Paris,  18'i'4,"p.  r)S. 

(3)  Cas  de  Kev,  dans  la  lUèse  de  Viuruebo.  Paris,  1831,  p.  72-73, 
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quée  suivant  la  méthode  d'Anel  (1).  Par  exemple,  M,  Dohlhoff 
lia  la  carotide  primitive  droite,  le  13  juin  1837,  pour  guérir  un  ané- 
vrysme  du  tronc  brachio-cépiialique  ;  la  tumeur  s'améliora  rapi- 
dement ,  et  s'oblitéra  en  grande  partie  par  des  caillots  flbrineuï  ; 
mais  de  graves  accidents  cérébraux  débutèrent  le  16  juin,  et  le 
malade  succomba  deux  jours  plus  tard  (2). 

Voyons  maintenant  quel  est  le  mode  d'action  de  la  méthode  de 
Brasdor  sur  les  tumeurs  anévrysmales. 

On  est  porté  à  croire  au  premier  abord  que  l'application  d'une 
ligature  entre  l'anévrysme  et  les  capillaires  doit  forcer  le  sang  à 
s'accumuler  dans  le  sac,  et  faire  accroître  à  la  fois  le  volume  de 
la  tumeur  et  la  force  des  pulsations.  Cette  idée  préconçue  parut 
confirmée  par  la  première  opération  de  Deschamps  et  ne  contri- 
bua pas  peu  à  retarder  les  progrès  de  la  méthode  de  Brasdor. 

Mais  des  faits  nombreux ,  recueillis  depuis  cette  époque ,  ont 
démontré  que  le  plus  souvent  la  tumeur  s'affaisse,  soit  immédia- 
tement après  l'opération,  soit  au  bout  de  quelques  heures  ou  de 
quelques  jours.  L'affaissement  immédiat  a  été  constaté  entre 
autres  sur  les  deux  malades  de  M.  Wardrop,  sur  ceux  de  MM.  Lam- 
bert, Bush  et  Key,  dont  il  a  été  question  plus  haut.  M.  Wickbam 
ayant ,  à  l'exemple  de  M.  Fearn ,  lié  successivement  la  carotide 
et  la  sous-clavière  pour  un  anévrysme  de  l'innominée,  vit,  après 
chaque  opération,  la  tumeur  diminuer  immédiatement  de  vo- 
lume (3) ,  et  le  même  phénomène  se  produisit  dans  deux  ané- 
vrysmes  du  tronc  innominé  que  MM.  Hutton  et  Fergusson  trai- 
tèrent par  la  ligature  de  la  carotide  primitive  (k). 

D'autres  fois ,  la  diminution  de  la  tumeur  ne  se  manifeste  que 
plusieurs  heures  après  l'opération  :  quatre  heures  dans  le  cas  de 
James  (5),  quelques  heures  dans  le  cas  de  M.  Montgomery,  le  len- 
demain chez  les  opérés  de  Dupuytren  et  de  M.  Laugier,  etc. 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  50a. 

(2)  Cas  de  Dohluoff  ,  dans  Rust's  Magaziii  fûr  die  gesammte  Heitkunde ,  Bd.  51 , 
s.  529-536.  Berlin  ,  1838  ,  in-8°. 

(3)  Cas  de  Wickham.  Tlic  Laiicet,  1839-riO,  vol.  H,  p.  378,  et  pour  robserr.  complète  dans 
Med.  Cliirurg.  Transactions,  ser.  II,  vol.  V,  p.  UOh  (1840). 

(£i)  Cas  de  Hutton  dans  Dublin  Journal,  vol.  25,  p.  ù99  [Patliol.  Soc.  of  Dublin,  lOlh.  déc 
18/12). —  Cas  de  Fekgusson  dans  Lond.  and  Edinburgli  MontIUy  Journal,  mi,  vol.  I, 
p.  786. 

(5)  Cas  de  James,  d'Exeler  (anév.  iliaque,  ligature  de  la  fémorale,  la  tumeur  diminue  pen- 
dant dix  jours,  puis  s'accroît  de  nouveau.  Ligature  de  l'aorte  le  vingt-troisième  jour,  mort 
trois  heures  et  demie  après),  dans  llled,  Cliirurg.  Transact,  1830,  vol.  XVI,  p.  1. 
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A  côté  de  ces  cas  relativement  heureux  il  y  en  a  d'autres  où 
l'application  de  la  méthode  deBrasdor  a  pour  effet  immédiat,  ou 
presque  immédiat,  de  faire  accroître  l'anévrysme.  C'est  ce  qui  eut 
lieu  sur  le  malade  de  Deschamps,  et  on  n'a  pas  oublié  que  l'ac- 
croissement de  la  tumeur  continua  les  jours  suivants,  de  sorte  que 
le  chirurgien  se  crut  ohHgé,  au  bout  de  quatre  jours,  de  pratiquer 
l'opération  par  l'ouverture  du  sac.  Dans  le  cas  de  Roux ,  le  petit 
anévrysme  inguinal  augmenta  un  peu  de  volume  immédiatement 
après  la  ligature  de  la  fémorale  (1) ,  et  se  rompit  sous  les  tégu- 
ments environ  cinquante  jours  plus  tard.  Le  malade  déjà  cité  de 
M.  Evans  et  celui  de  M.  Morrisson ,  de  Buenos-Ayres  (2) ,  furent 
plus  heureux.  La  tumeur,,  qui,  dans  les  deux  cas,  occupait  à  la 
fois  le  tronc  innominé  et  l'origine  delà  carotide,  commença,  il  est 
vrai ,  par  s'accroître,  mais  au  bout  de  quelques  jours  elle  devint 
plus  ferme ,  plus  pulsatile  et  moins  volumineuse  ;  enfin ,  il  y  a 
quelques  malades  chez  lesquels  la  méthode  de  Brasdor  ne  pro- 
duit dans  la  tumem^  aucun  changement  immédiat.  L'opéré  de 
M.  Valentine  Mott  resta  ainsi  dans  le  statu  quo  pendant  six  jours 
après  la  ligature  de  la  carotide.  L'anévrysme,  qui  occupait  le  tronc 
innominé,  commença  alors  à  décroître,  et  le  vingtième  jour  les 
pulsations  avaient  presque  disparu  (3). 

Somme  toute ,  il  arrive  le  plus  souvent  que  l'appUcation  d'une 
ligature  entre  l'anévrysme  et  les  capillaires  est  suivie  immédiate- 
ment, ou  au  bout  de  quelques  heures,  d'une  diminution  notable 
de  la  tumeur,  et  il  y  a  ceci  de  remarquable  que  les  pulsations 
conservent  néanmoins  une  grande  énergie.  Ce  n'est  en  général 
qu'au  bout  de  quelques  jours  que  les  battements  s'affaiblissent  à 
leur  tour. 

Comment  expliquer  l'affaissement  immédiat  des  anévrysmes 
traités  par  la  méthode  de  Brasdor 7  Et  comment  concilier  ce  ré- 
sultat avec  celui  qu'on  constate  dans  les  cas  moins  communs  où 
la  tumeur  s'accroît  au  contraire?  Cela  dépendrait-il  du  siège  de 
l'anévrysme  ?  Non ,  car  on  a  observé  ces  deux  phénomènes  con- 
tradictoires dans  des  cas  où  les  tumeurs  occupaient  exactement  la 

(1)  Bull.  Soc.  anal.,  18(i5,  p.  215. 

(2)  Cas  de  MonnissoN,  dans  American  Journal  ofMed.  Se,  febr.  18S7,  toI.  19,  p.  329. 

(S)  Cas  de  Vai,.  Mott,  dans  American  Journal  of  Med.  Se,  1830,  vol.  V,  p.  297,  et  vol.  VI,. 
I  Pi  532  pour  la  ûn  de  l'observation. 
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môme  partie  du  système  ai  léiiel.  —  Cela  dépendrait-il  du  procédé 
employé,  et  le  procédé  de  Wardrop  diiïérerait-il  sous  ce  rapport 
de  celui  de  Brasdor?  Cette  explication  est  aussi  bien  que  l'autre 
en  opposition  avec  les  faits.  Il  y  a  donc  là  quelque  chose  qui  nous 
échappe.  —  Des  observations  ultériem-es  permettront  peut-êti-e 
de  résoudre  ce  curieux  problème  de  physiologie  pathologique. 
Les  faits  publés  jusqu'ici  ne  sont  pas  assez  nombreux,  et  beau- 
coup d'entre  eux ,  du  reste ,  manquent  de  détails  suffisamment 
précis  sur  l'état  des  tumeurs  immédiatement  après,  l'opération  et 
pendant  les  premiers  jours. 

Avant  les  travaux  de  M.  Wardrop ,  on  pensait  que  la  colonne 
sangume ,  arrêtée  par  la  ligature,  devait  refluer  dans  l'anévrysme 
avec  plus  de  force ,  et  exercer  sur  les  parois  du  sac  une  pression 
plus  énergique  qu'auparavant  :  c'est  ce  qui  faisait  du-e  à  Allan 
Burns  que  la  méthode  de  Brasdor  était  absurde  en  théorie. 
M.  Wardrop  répondit  que  cet  accroissement  d'impulsion  ne  pouvait 
être  que  de  très-courte  durée ,  attendu  que  le  sang  se  frayait 
promptement  mi  passage  à  travers  les  collatérales.  Les  Uquides, 
détournés  de  leur  direction  primitive,  devaient  se  porter  aussitôt 
vers  les  nouvelles  voies  et  affluer  dans  l'anévrysme  avec  moins  de 
violence (1).  Je  reconnais,  en  effet,  que,  la  circulation  collatérale 
une  fois  librement  établie ,  l'expHcation  de  M.  Wardrop  n'est  pas 
dénuée  de  fondement  ;  mais  M.  Wardrop  lui-même  avoue  que  la 
dilatation  des  collatérales  ne  devient  suffisante  qu'au  bout  de 
quelques  heures  {in  a  feio  hours) ,  tandis  que  la  tumeur  s'affaisse 
déjà  au  bout  de  quelques  minutes  (m  a  feiv  minutes).  L'explica- 
tion de  M.  Wardrop  ne  saurait  donc  être  acceptée,  et  je  dois  an- 
noncer que  je  ne  connais  aucune  théorie  capable  d'exphquer 
pom-quoi  la  méthode  de  Brasdor  a  pour  effet  immédiat,  tantôt 
de  fake  accroître ,  tantôt  dé  faire  dmiinuer  le  volume  de  l'ané-r 
vrysme. 

Les  effets  consécutifs  de  la  méthode  de  Brasdor  sont  tout  aussi 
variables.  Quelquefois  la  tumeur,  affaissée  au  moment  de  l'opé-. 
ration ,  recommence  de  nouveau  à  s'accroître  au  bout  de  trois  à 
quatre  jours;  d'autres  fois,  au  contraire,  après  s'être  accrue  pen- 
dant les  premières  heures  ou  pendant  les  premiers  jom's,  elle  rétro- 


(1)  WArduop.  On  Aneuri3m>,elc,  Lond.,  1828,  in-8",  p,  19-20, 
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grade  ensuite  gracliiellement.  On  a  yu  ranévrysme,  réprimé  ou 
non  au  moment  de  la  ligature,  faire  en  peu  de  jours  des  pro- 
grès rapides ,  et  fmir  môme  par  se  rompre.  Mais  le  plus  sou- 
vent les  choses  se  passent  d'une  manière  plus  favorable  :  le  sac 
se  rétracte  progressivement,  et  tous  les  symptômes  s'amen- 
dent, de  sorte  que,  trois  ou  quatre  semaines  après  l'opération,  la 
guérison  paraît  assurée.  Que  le  chirurgien  se  garde  bien  alors  de 
concevoir  de  trop  belles  espérances,  et  surtout  de  pubher  trop 
lot  l'observation.  La  hgature  est  tombée,  la' plaie  est  cicatrisée, 
lo  malade  se  croit  guéri  ;  mais  quelques  semaines,  quelques  mois 
plus  tard,  la  tumeurfait  de  nouveaux  progrès.  Quelques  exemples 
leront  mieux  comprendre  lescaprices  de  la  méthode  de  Brasdor,  et 
les  déceptions  qu'elle  prépare.  Le  2  juin  1829 ,  James ,  d'Exeter, 
he  la  crurale  dans  l'aine  pour  un  anévrysme  iliaque.  La  tumeur 
diminue  pendant  les  premiers  jours;  le  12  juin,  elle  recom- 
mence à  s'accroître;  le  2U,  elle  est  plus  volumineuse  qu'aupara- 
vant, et  semble  sur  le  point  de  se  rompre.  Le  5  juillet ,  James  se 
décide  à  lier  l'aorte.  L'opéré  succombe  trois  heures  et  demie 
après  (1).  —  M.  Wickham  lie  la  carotide,  le  25  septembre  1839, 
sur  un  homme  atteint  d'anévrysme  de  l'innominée;  soulage- 
ment immédiat.  Trois  semaines  après,  la  tumeur  est  considéra- 
blement réduite,  et  le  malade  sort  de  l'hôpital.  Mais  bientôt 
l'anévrysme  s'accroît  de  nouveau,  et  devient  deux  fois  plus  volu- 
mineux qu'auparavant.  Le  3  décembre  1839,  on  Ue  la  sous-cla- 
vière  en  dehors  des  scalènes;  l'anévrysme  s'affaisse  encore;  grand 
soulagement.  Quatre  jours  après  la  tumeur  s'accroît,  puis  dimi- 
nue ensuite,  et  le  malade,  soulagé,  sort  de  l'hôpital  le  5  fé- 
vrier 1840.  Mais  l'anévrysme  fait  promptement  de  nouveaux  pro- 
grès, et  se  rompt  à  l'extérieur  le  16  février,  en  donnant  lieu  aus- 
sitôt à  une  hémorrhagie  mortelle  (2). 

Les  changements  qui  surviennent  dans  le  volume  de  la  tumeur 
ne  jettent  donc  sur  le  pronostic  qu'une  luem^  fort  douteuse.  Les 
renseignements  que  fournit  l'état  des  pulsations  ne  sont  pas  beau- 
coup plus  précis.  En  général,  les  pulsations  s'aiï'aibhssent  à  me- 
sure que  la  tumeur  diminue;  mais  quelquefois  elles  gardent 

(1)  Med.  Chirurgical  Transacliom,  1830,  vol.  XVJ,  p.  1. 

(2)  Tlic  Lanccl ,  1839-18(i0,  vol.  il,  p.  378.  —  L'observation  pluâ  complète  se  trouve  dans 
Med.cnirurg.  Transaclioiis,  ser.  U,  vol.  V,  p.Wi  (ISftO). 
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toute  leur  force,  malgré  la  rétraction  de  l'anévrysine.  Celte  cir- 
constance doit  faire  craindre  pour  l'avenir. 

Tandis  que  dans  la  plupart  des  autres  méthodes  la  diminution 
graduelle  de  la  tumeur  est  l'indice  d'une  oblitération  plus  ou 
moins  complète  du  sac  anévrysmal,  —  dans  la  méthode  de  Bras- 
dor,  au  contraire,  la  poche  peut  se  rétracter,  quoique  le  contenu 
reste  entièrement  liquide.  Il  est  difficile  de  rendre  compte  de  ce 
fait. 

Ceci  me  cooduit  à  étudier  les  modifications  que  subit  le  sang 
dans  les  anévrysmes  traités  suivant  la  méthode  de  Brasdor. 

1°  Lorsqu'il  ne  reste  aucune  collatérale  entre  le  sac  et  la  liga- 
ture, c'est-à-dire  lorsqu'on  applique  le  procédé  de  Brasdor  dans 
toute  sa  pureté ,  le  sang  qui  remplit  l'artère  anévrysmatique  se 
trouve  pour  ainsi  dire  dans  une  impasse,  et  ne  peut  se  mouvoir 
que  par  une  sorte  de  flux  et  de  reflux.  Supposons,  par  exemple, 
qu'on  ait  lié  la  carotide  gauche  à  sa  partie  supérieure,  pour  un 
anévrysme  de  la  moitié  inférieure  de  ce  vaisseau.  Entre  l'origine 
de  la  carotide  et  la  ligature,  y  compris  la  poche  anévrysmale,  le 
sang,  ne  trouvant  aucune  voie  collatérale,  ne  pourra  subir  qu'un 
mouvement  de  va-et-vient.  Chaque  diastole  aortique  poussera 
dans  cette  impasse  une  quantité  de  sang  proportionnelle  à  la  di- 
latabilité de  l'artère  et  de  l'anévrysme,  puis,  pendant  la  systole 
suivante,  une  quantité  de  sang  égale  à  la  précédente  refluera  dans 
l'aorte.  Le  sang  n'est  donc  pas  immobile,  comme  ont  paru  le 
croire  ceux  qui  nous  ont  transmis  les  leçons  de  Brasdor;  mais  il 
faut  reconnaître ,  du  moins,  qu'il  se  meut  beaucoup  plus  lente- 
ment que  dans  les  autres  vaisseaux.  Cette  stagnation  relative, 
déjà  très-prononcée  dans  l'artère,  l'est  bien  plus  encore  dans 
l'anévrysme,  et  il  n'en  faut  pas  davantage  pour  prévoir  que  le 
procédé  de  Brasdor  doit  quelquefois  faire  déposer  dans  le  sac  des 
caillots  passifs. 

Plusieurs  circonstances,  au  surplus,  peuvent  faire  varier  le 
mode  d'action  de  ce  procédé.  Ainsi ,  plus  l'orifice  du  sac  sera 
éloigné  de  l'origine  de  la  carotide,  et  plus  le  flux  et  le  reflux  du 
sang  dans  la  tumeur  seront  faibles  ;  si  l'anévrysme  est  sacci- 
forme,  l'orifice  étroit,  le  sang  s'y  renouvellera  beaucoup  moins 
que  si  l'orifice  est  large,  ou  le  sac  fusiforme.  Enfin,  les  variations 
individuelles  de  la  coagulabilité  du  sang  se  joignent  à  ces  deux 
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causes  pour  faire  varier  les  effets  du  procédé  de  Brasdor.  Tantôt 
le  sang  ne  se  coagule  point  du  tout  dans  la  poche  anévrysmale, 
tantôt  il  y  dépose  des  couches  de  fibrine ,  et  enfin ,  dans  les  cas 
les  plus  ordinaires,  il  s'y  précipite  sous  forme  de  caillots  passifs. 

Lorsque  la  coagulation  fait  défaut,  le  but  de  l'opération  n'est 
pas  toujours  pour  cela  complètement  manqué.  La  tumeur,  sans 
durcir  et  sans  cesser  de  battre,  peut  rétrograder,  descendre 
;"i  un  volume  peu  considérable,  et,  devenue  inofî"ensive,  rester 
ensuite  définitivement  stationnaire.  C'est  ce  qui  eut  lieu  sur  une 
femme  opérée  par  M.  Colson ,  de  Noyon ,  pour  un  anévrysme  de 
la  carotide  primitive  gauche ,  au  commencement  de  1 840.  Vers  la 
fin  de  cette  même  année,  lorsque  l'observation  fut  communiquée 
à  l'Académie  (1),  la  tumeur,  réduite  à  un  petit  volume,  continuait 
toujours  à  battre,  et  dix-huit  mois  plus  tard,  au  mois  de  juin  1842, 
près  de  trente  mois  après  l'opération ,  M.  Colson  écrivit  à  M.  Ro- 
bert que  la  tumeur  n'avait  pas  fait  de  nouveaux  progrès,  et  que 
l'opérée  avait  repris  depuis  longtemps  ses  occupations  habi- 
laelles  (2). 

L'état  stationnaire  de  la  tumeur  anévrysmale  s'explique ,  en 
pareil  cas,  par  la  distance  qui  existe  entre  l'orifice  du  sac  et  le 
courant  artériel;  mais  cette  condition  ne  suffit  pas  toujours  pour 
enrayer  les  progrès  de  l'anévrysme.  On  a  vu  plus  d'une  fois  des 
tumeurs ,  placées  dans  des  conditions  exactement  semblables  à 
celles  que  fait  naître  le  procédé  de  Brasdor,  continuer  à  s'ac- 
croître et  finir  même  par  se  rompre.  Les  anévijsmes  secondaires 
qui  se  développent  au-dessus  des  ligatures ,  soit  dans  les  moi- 
gnons d'amputation ,  soit  dans  la  continuité  des  membres  (3)  le 
prouvent  suffisamment.  Donald  Monro  a  cité  deux  faits  qui  dé- 
posent dans  le  même  sens.  Dans  le  premier  cas,  un  anévrysme 
spontané  et  sacciforme  de  l'extrémité  inférieure  de  l'axillaire  ou 
supérieure  de  l'humérale  fit  des  progrès  incessants,  descendit 
jusqu'à  la  partie  inférieure  du  bras,  et  finalement  se  rompit  en 

(1)  Cas  (le  Colson,  dons  Bull.  Acad.  de  vxid.,  septembre  1840,  T.  Vl,  p,  8, 

(2)  Robert.  Des  anéerysmcg  stis-claviculaircs,  ili.  de  concour».  Paris,  1  juin  1842,  p.  dlô. 
(S)  Voy.  plus  haut,  p.  38  à  42.  Je  suis  disposé  à  rapprocher  de  ces  faits  une  observation  que 

M.  SOdillot  a  consignée  en  abrégé  dans  son  Traite  de  médecmc  opératoire.  Paris,  1853,  in-12, 
T.  I,  p.  229.  J'ai  déjà  parlé  de  ce  fait  ([iie  M.  Sédillot  a  donné  comme  un  exemple  (l'anévrysme 
artério-vcmeui,  mais  qui  me  paraît  rentrer  plutôt  dans  la  catégorie  de»  anévrysmos  artériels, 
yoy.  plus  haut,  p.  588. 
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donnant  lieu  à  une  hémorrhàgie  niorlello.  L'autopsie  prouva  que 
riiumérale,  immédiatement  au-dessous  de  l'orifice  du  sac,  élaii 
solidement  oblitérée  dans  une  étendue  d'un  pouce  et  demi,  ci, 
que  l'artère  axillaire  venait,  pour  ainsi  dire,  se  terminer  en  cul- 
de-sac  dans  l'anévrysme  (1).  Dans  le  second  cas  de  Donald  Monro, 
le  malade  mourut  également  par  suite  de  la  rupture  d'un  ané- 
vrysme  inguinal  gros  comme  la  tête  d'un  enfant  de  trois  ans. 
A  l'autopsie,  on  trouva  que  l'anévrysme  était  diffus  consécutif, 
que  le  bout  supérieur  de  l'artère  était  seul  perméable,  et  que, 
immédiatement  au-dessous  de  l'orifice  du  sac,  commençait  une 
oblitération  artérielle  solide  qui  descendait  jusqu'à  l'anneau  du 
troisième  adducteur  (2). 

Des  faits  de  ce  genre  ont  été  observés  aussi  sur  les  grosses 
artères  du  cou.  M.  Mackelkan  a  trouvé  l'artère  carotide  droite 
spontanément  oblitérée  au-dessus  d'un  énorme  anévrysme  bra- 
cbio-céphalique,  qui  avait  continué  à  s'accroître  jusqu'à  la  mort 
du  malade  (-3).  M.  Deville  a  fait  avec  M.  Bérard  une  autopsie  plus 
curieuse  encore.  Un  malade  atteint  d'anévrysme  de  l'artère  sous- 
clavière  succomba,  en  18^3,  aux  progrès  de  cette  affection.  La 
dissection  montra  pourtant  que  le  tronc  de  la  sous-clavière  était 
oblitéré  en  debors  des  scalènes ,  que  toutes  les  branches  de  cette 
artère,  sans  exception,  étaient  imperméables  ainsi  que  les  deux 
carotides,  et  cependant  l'anévrysme  ne  s'était  pas  oblitéré.  Il  fal- 
lait que  chez  cet  individu  le  sang  fût  bien  peu  disposé  à  se  coa- 
guler {h). 

Ces  faits  sont  plus  probants  que  ceux  qui  ont  été  cités  par 
Hodgson,  et  qu'il  devient  dès  lors  inutile  de  discuter:  ils  per- 
mettent de  prévoir  que  le  procédé  de  Brasdor  doit  être  quelque- 
fois tout  à  fait  inefficace ,  chose  qui  du  reste  n'est  pas  en  con- 
testation. Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  ce  procédé  réussit 
très-souvent  à  faire  oblitérer  les  poches  anévrysmales. 

Cette  oblitération  est  quelquefois  constituée  par  des  caillots 
passifs.  Plusieurs  exemples  le  démontrent  clairement.  Chez  la 
première  opérée  de  M.  Wardrop ,  l'anévrysme,  qui  occupait  l'ex- 

(1)  Essays  and  Obsevvalions  Physical  and  Litcranj.  Edinburgli,  ITii,  vol.  III,  p.  197 

(2)  Ibid.,  p.  nu. 

(3)  GuTiiRiE.  On  Discascs  and  riijiiriex  of  yivlerics.  Lond.  18S0,  in-8°,  p.  203. 
CO  Bull,  de  la  Soc,  onat.,  18ii7,  T.  XXJI,  p.  ;i05. 
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rrémiW  inférieure  de  la  carotide  primitive,  s'oblitéra  complélemenL 
et  cessa  de  battre  le  quatorzième  jour,  puis  il  s'enflamma,  sup- 
pura et  s'ouvrit.  Des  caillots  sanguins  mêlés  de  pus  s'échappèrent 
par  cette  ouverture,  il  n'y  eut  aucune  hémorrhagie,  et  la  malade 
guérit  sans  autre  accident  (1).  Dans  le  cas  de  M.  Montgomery, 
la  tumeur  s'oblitéra  au  bout  de  trois  jours.  Le  huitième  jour, 
les  battements  reparurent;  ils  étaient  assez  forts  le  treizième 
jour,  et  disparurent  définitivement  trois  jours  plus  tard.  Le  vingt- 
huitième  jour,  la  tumeur  oblitérée  s'enflamma,  puis  elle  s'accrut 
graduellement  et  s'ouvrit  enfin  le  soixante-neuvième  jom%  lais- 
sant échapper  huit  onces  d'un  liquide  semblable  à  du  chocolat. 
Le  lendemain,  M.  Monigomery  agrandit  l'ouvertm^e,  donna  issue 
à  huit  onces  de  la  môme  matière,  et  retira  avec  le  doigt  une 
grande  quantité  de  caillots  infects.  Vingt  jours  plus  tard,  la  cica- 
trisation était  complète  et  l'opéré  avait  déjà  quitté  l'hôpital.  Mais 
de  nouveaux  accidents  survinrent  près  de  quatre  mois  après 
l'opération;  le  malade  rendit  à  plusieurs  reprises,  par  les  bron- 
ches, une  quantité  notable  de  sang  artériel  et  ne  tarda  pas  à 
succomber.  A  l'autopsie,  on  trouva  que  la  carotide  gauche  était 
oblitérée  dans  toute  son  étendue,  et  qu'il  ne  restait  aucun  vestige 
de  l'ancien  sac  anévrysmal.  La  mort  avait  été  la  conséquence 
d'un  second  anévrysme,  gros  comme  une  orange,  qui  naissait  de 
la  crosse  de  l'aorte ,  immédiatement  au-devant  dé  la  trachée  (2). 

Tout  le  monde  a  déjà  reconnu,  dans  les  deux  observations  qui 
précèdent,  les  efl'ets  de  l'obUtération  du  sac  par  des  caillots  pas- 
sifs. Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  le  procédé  de  Brasdor 
agisse  toujours  d'une  manière  aussi  défectueuse.  Il  est  certain 
au  contraire  que  ce  procédé  fait  quelquefois  déposer  dans  le 
sac  des  couches  fibrineuses  jusqu'à  complète  oblitération.  J'ai 
déjà  parlé  de  la  malade  de  M.  Lambert,  qui  succomba,  cinq  se- 

(1)  Wardrop.  On  Aneurism,  etc.,  p.  28-29. 

(2)  GUTiiniE.  On  Diseascs  and  Injuries  ofArlcries.  Lond.  1830,  iii-S»,  p.  100.  Le  texte  de 
l'observaiion  est  ambigu,  et  l'a.itopsie  est  fort  abrégée.  Je  m'explique  ainsi  comment  M.  Giuhrie 
a  été  conduit  à  admettre  qu'il  n'y  avait  point  eu  d'anévrysme  caroLidicn,  et  que,  dès  l'orisinc, 
le  malade  avait  simplement  un  anévrysme:  de  raoric.  Apiès  avoir  relu  plusieurs  fois  celle 
obscrMt.on,  ni  en  icnant  compte  surtout  de  la  rupture  du  sac  et  de  l'issue  des  caillois  passifs 
soixante-neuf  jours  après  la  ligature,  il  m'a  été  impossible  d'accepter  l'interprétation  de 
M.  Giithnp.  Je  pense  donc  (jne  l'opéré  de  M.  Monigomery,  après  avoir  été  guéri  de  son  ané- 
vrysme carotidicn  par  la  mélbode  de  lîrasdor,  a  succombé  aux  progrès  d'un  anévrysme  de  la 
crosse  de  l'aorte, 
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maines  après  la  ligature  de  la  carotide,  à  une  hémorrhagîe  fournie 
par  le  bout  supérieur  de  ce  vaisseau  :  à  l'autopsie  on  trouva  que 
le  tronc  de  la  carotide  était  parfaitement  oblitéré,  et  que  le  sac 
était  entièrement  rempli  de  feuillets  fibrineux.  Dans  le  cas  de 
M.  Morrisson  de  Buenos-Ayres,  la  tumeur,  qui  s'était  accrue  le  soir 
de  l'opération,  commença  à  diminuer  et  à  durcir  au  bout  de  dix 
jours,  et  ne  tarda  pas  à  s'oblitérer  tout  à  fait.  Vingt  mois  après 
la  ligature,  le  malade,  qui  avait  repris  la  profession  pénible  de 
charbonnier  dans  les  bois,  mourut  subitement;  à  l'autopsie  on 
trouva  que  la  carotide  droite ,  sur  laquelle  l'opération  avait  été 
pratiquée,  était  dilatée  en  forme  de  sac,  et  complètement  rem- 
plie d'un  dépôt  fibrineux  résistant.  «  Il  est  impossible  de  voir  un 
((  type  plus  parfait  des  procédés  que  la  nature,  assistée  par  l'art , 
«  emploie  pour  la  guérison  de  cette  formidable  maladie.  »  —  Le 
tronc  brachio-céphalique  et  la  crosse  de  l'aorte  étaient  plus  larges 
que  d'habitude ,  leurs  parois  étaient  le  siège  de  dépôts  calcaires 
fort  abondants ,  mais  ces  vaisseaux  n'étaient  point  anévrysma- 
tiques  (1). 

Ainsi  le  procédé  de  Brasdor  peut  faire  oblitérer  les  anévrysmes, 
soit  par  des  caillots  passifs ,  soit  par  des  caillots  actifs. 

2°  Étudions  maintenant  le  mode  d'action  du  procédé  de  War- 
drop.  Ici  les  collatérales  situées  entre  le  sac  et  la  ligature  con- 
tinuent à  entretenir  dans  l'artère  anévrysmatique  une  véritable 
circulation;  seulement  celle-ci  est  beaucoup  moins  rapide  qu'au- 
paravant. Elle  a  subi  dans  son  intensité  une  diminution  propor- 
tionnelle au  calibre  de  l'artère  liée.  Si,  par  exemple,  dans  le  cas 
d'anévrysme  de  l'artère  innominée  ,  on  lie  l'artère  carotide ,  ou 
l'artère  sous-clavière  très-près  de  son  origine,  l'activité  de  la 
circulation  est  réduite  à  peu  près  de  moitié;  elle  n'est  réduite 
que  d'un  tiers  environ  si,  dans  un  cas  semblable,  on  lie  seulement 
la  sous-clavière  en  dehors  des  scalènes,  ou  l'axillaire  immédia- 
tement au-dessous  de  la  clavicule. 

Le  vaisseau  anévrysmatique  par  conséquent  se  trouve  dans  dea 
conditions  propres  à  favoriser  la  coagulation  fibrineuse  du  sang, 
et  effectivement  à  l'autopsie  des  individus  qui  survivent  quelque 
temps  au  procédé  de  Wardrop ,  on  trouve  en  général  à  la  sur- 


(1)  Cas  de  MonnissON.  Àmefican  Journal  ofMed.  Science»,  vol.  XlX,  p.  $29,  fcb.  ISS?. 
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face  interne  du  sac  une  couche  plus  ou  moins  épaisse  de  caillots 
fibrineux.  Le  malade  à  qui  M.  Fergusson  lia  la  carotide  pour  un 
anév]-ysme  du  tronc  bracliio-céphalique  et  de  la  sous-clavière 
droite,  succomba  le  septième  jour,  et  on  trouva  à  l'autopsie  que 
la  Vaste  poche  anévrysmale  était  presque  entièrement  remplie  de 
librine.  M.  Vilardebo  lia  la  carotide  primitive  droite  d'un  nègre 
âgé  de  70  ans,  qui  présentait  les  signes  d'un  anévrysme  du  tronc 
innominé,  et  qui  succomba  le  vingt-et-unième  jour;  à  l'autopsie 
on  trouva  qu'il  y  avait  deux  anévrysmes,  l'un  sur  l'extrémité  infé- 
rieure de  la  carotide  primitive  droite,  l'autre  sur  le  tronc  brachio- 
céphalique.  La  tumeur  du  cou  était  très-volumineuse;  elle  était  ta- 
pissée de  couches  fibrineuses  stratifiées  et  très-solides;  le  centre 
de  la  poche  renfermait  une  faible  quantité  de  sang  noirâtre  et 
visqueux.  La  tumeur  inférieure  était  plus  petite  ;  elle  naissait 
surtout  de  la  partie  postérieure  du  tronc  brachio-céphalique,  et 
était  remplie  presque  entièrement  de  concrétions  fibrineuses  qui 
laissaient  seulement  un  conduit  central  très-étroit  pour  le  pas- 
sage du  sang  (1).  Dans  le  cas  de  M.  Dohlhoff,  l'opérée  succomba 
à  des  accidents  cérébraux  six  jours  après  la  ligature  de  la  caro- 
tide droite;  les  signes  de  l'anévrysme  s'étaient  déjà  amendés  d'une 
manière  notable  :  à  l'autopsie  on  trouva  que  la  tumeur  était  un 
anévrysme  sacciforme,  gros  comme  le  poing,  implanté  sur  la 
paroi  externe  du  tronc  innominé,  au  niveau  de  sa  bifurcation. 
Ce  tronc  avait  du  reste  conservé  son  calibre  normal  ;  la  carotide 
et  la  sous-clavière  n'étaient  pas  dilatées  non  plus.  La  tumeur  ren- 
fermait une  grande  quantité  de  caillots  solides,  rougeâtres,  pa- 
raissant composés  d'une  solide  substance  fibreuse  {[est  Fasers- 
toff) ,  et  constituant  une  couche  d'un  pouce  d'épaisseur.  Au  centre, 
existait  une  cavité  renfermant  des  caillots  passifs  ;  ceux-ci ,  selon 
toute  probabilité  s'étaient  formés  après  la  mort  (2).  —  Dans  tous 
ces  cas,  l'application  du  procédé  de  Wardrop  a  eu  pour  consé- 
quence de  faire  déposer  dans  le  sac  des  caillots  actifs.  J'ai  cité 
plus  haut  deux  autopsies  beaucoup  plus  tardives  qui  déposent 
dans  le  même  sens  :  c'étaient  encore  des  caillots  fibrineux  denses 
et  stratifiés  qui  oblitéraient  la  tumeur  chez  mistriss  Denmark, 
opérée  par  M.  Wardrop  plus  de  deux  ans  auparavant,  et  chez  la 

(1)  Cas  de  Vilardf.bo,  dans  les  ArcUivcs  générales  de  Méd.,mi,  T.  XIII,  p.  5(i7. 

(2)  Cas  (In  Dniii.iioFF,  dans  Hii.K's  Mag^iziii  flir  die  ycsammtc  Uc\(k)iiHU\  M.  51,  s.  530. 
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îrtaladeâ  qui  M.  Fearh  avait  lié  successivement  la  carotide  et  la 
sous-Clavière  à  deux  années  d'intervalle  (1).  Au  reste,  dans  les 
deux  cas ,  et  quoique  le  travail  de  coagulation  flbrineuse  fût  de- 
puis longtemps  achevé ,  l'autopsie  démontra  que  l'artère  inno- 
minée  était  restée  perméable  au  sang.  Ce  mode  de  guéri  son  sans 
oblitération  du  vaisseau  anévrysmatique ,  si  exceptionnel  à  la 
suite  du  procédé  de  Hunter  (méthode  d'Anel),  semble  au  con- 
traire le  plus  ordinaire  à  la  suite  du  procédé  de  Wardrop  (mé- 
thode de  Brasdor).  Cela  tient  à  plusieurs  conditions  particuhères. 
D'abord  le  procédé  de  Wardrop  n'est  appliqué  en  général  que 
sur  des  artères  très-voluinineuses,  car  la  sphère  d'application  de 
ce  pi'océdé  semble  devoir  se  restreindre  au  traitement  des  ané- 
vrysmes  du  tronc  bracliio-céphalique.  La  largeur  de  ce  vaisseau, 
que  le  sang  continue  â  traverser,  est  déjà  peu  favorable  à  la 
formation  du  bouchon  obturateur.  En  second  lieu ,  les  anévrys- 
mes  de  l'innominée  sont  très-souvent  fiisiformes,  et  on  sait  que 
les  anévrysmes  de  ce  genre  sont  plus  disposés  que  les  autres  à 
guérir  sans  oblitération  de  l'artère.  Enfin ,  et  surtout  la  pression 
et  la  rapidité  de  la  colonne  sanguine ,  sont  plus  considérables  ici 
que  dans  le  procédé  de  Hunter.  Le  jour  de  l'opération  l'énergie  de 
la  circulation  n'est  diminuée  que  de  moitié  ou  d'un  tiers  dans  l'ar- 
tère anévrysmatique;  les  jours  suivants  le  courant  sanguin  devient 
déplus  en  plus  rapide  par  suite  de  la  dilatation  des  collatérales  qui 
naissent  entre  le  sac  et  la  ligature  ;  les  conditions  deviennent  donc 
chaque  jour  moins  favorables  à  la  coagulation  fibrineuse  et  on 
Cônçoit  que  cette  coagulation  puisse  s'arrêter  lorsque  le  calibre 
du  Vaisseau ,  graduellement  réduit,  est  devenu  proportionnel  à 
la  quantité  de  sang  qui  y  passe. 

La  conservation  de  la  perméabilité  de  l'artère  anévrysmatique 
expose  peu  à  la  récidive,  lorsque  le  vaisseau  est  peu  volumineux 
et  très-éloigné  du  cœur,  et  surtout  lorsqu'une  ligature,  placée 
plus  haut  suivant  le  procédé  de  Hunter,  atténue  la  force  d'impul- 
sion de  la  colonne  sanguine;  mais  il  n'en  est  plus  de  même  à  la. 
suite  du  procédé  de  Wardrop ,  toujours  appliqué  très-près  du  i 
cœuf  sur  une  grosse  artère,  et  laissant  l'artère  malade  exposée: 
à  toute  la  violence  du  torrent  circulatoire.  Ajoutons  à  cela  que  ! 


(1)  roi/.  1  lus  haut ,  p.  619  et  02'i, 
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Jes  aiiëvrysmes  traités  par  ce  procédé  occupent  presque  toujours 
le  tronc  bracliio-céphalique;  or,  tandis  que  dans  les  anévr^^smes 
des  membres  l'artère  est  en  général  saine  au-dessus  et  au-dessous 
de  la  tumeur,  ici,  au  contraire,  les  tuniques  artérielles  sont  à  peu 
près  constamment  malades  dans  une  grande  étendue  au  delà  des 
limites  du  sac  proprement  dit,  notamment  du  côté  du  cœur.  Il  en 
résulte  que  les  guérisons  obtenues  au  moyen  du  procédé  de  War- 
drop  ont  quelque  chance  de  ne  pas  être  durables,  un  nouvel  ané- 
vrysme  pouvant  toujours  se  produire  immédiatement  au-dessous 
du  premier,  ou  sur  la  partie  adjacente  de  l'aorte. 
^  C'est  ainsi  que  mistriss  Denmark ,  guérie  pendant  deux  ans 
d'un  anévrysme  qui  occupait  la  partie  supérieure  du  tronc  bra- 
cliio-cépbalique,  succomba  à  un  nouvel  anévrysme  qui  s'était 
formé  au-dessous  du  premier,  sur  le  même  tronc  artériel.  La  ré- 
cidive se  produisit  parmi  autre  mécanisme  sur  l'opéré  de  M.  Mal- 
gaigne.  Cet  homme  avait  un  anévrysme  de  la  partie  supérieure 
de  l'innominée.  Au  mois  de  mars  1845,  M.  Malgaigne  ha  la  caro- 
tide droite.  La  tiuneur,  qui  était  grosse  comme  un  œuf  de  poule, 
diminua,  les  symptômes  s'amendèrent;  au  bout  d'un  mois  la 
place  était  cicatrisée,  et  on  ne  put  empêcher  le  malade  de  retour- 
ner à  ses  travaux  et  à  ses  plaisirs  (il  était  menuisier  et  s'enivrait 
fréquemment).  Mais,  au  mois  de  juillet,  la  tmrieur  s'accrut  de 
nouveau  et  présenta  une  bosselure  moUe,  plus  pulsatile  que  le 
reste.  Le  17  octobre,  M.  Malgaigne,  suivant  le  procédé  de  M.  Fearn, 
se  décida  à  apphquer  une  deiLxième  ligature.  Il  ha  l'artère  axil- 
laire  au-dessous  de  la  clavicule.  Le  quatrième  jour,  la  tumeur 
commença  à  s'accroître  rapidement,  la  tuméfaction  devint  dif- 
fuse, et  le  malade  mourut  le  7  novembre.  A  l'autopsie,  on  ne  put 
disséquer  le  sac  qui  était  confondu  avec  les  muscles  (c'est-à-dire 
que  l'anévrysme  était  dilTus).  La  cavité  sanguine  était  pleine  de 
caihots  semblables  à  delà  gelée  de  groseille;  au  milieu  d'eux  on 
trouva  une  masse  fibrineuse,  ovoïde ,  grosse  comme  un  œuf  de 
poule,  disposée  en  feuillets  concentriques,  et  creusée  dans  toute 
sa  longueur  d'une  cavité  qui  faisait  suite  à  celle  du  tronc  brachio- 
céphahque  (1).  lime  parait  certain  que  la  première  hgature  avait 

(1)  Cm  ,Ie  Malgaigne  dans  nuUclin  de  la  Soc.  anat.,  im,  T.  XXIII,  p.  201.  La  situation  do 
eue  masse  l.bri.icuse  rappelle  la  disposition  que  M.  Cloqueta  lencontrùe  dans  un  cas  d'aiiû- 
»r)3inc  de  1  aorte  [Voy.  plus  liaui,  p.  121,  eu  iioie.  Voy,  encore  p.  l'Jl,  le  cas  de  Savimd). 
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eu  pour  résultai  de  faire  déposer  dans  le  sac  une  couche  épaisse 
de  caillots  actifs;  que  l'anévrysme  était  fiisiforme,  et  avait  guéri 
avec  conservation  d'un  canal  ceniral;  que  plus  lard,  par  suile 
de  l'indocilité  et  de  l'imprudence  du  malade,  le  sang  avait  dé- 
collé la  masse  fibrineuse,  que  l'anévrysme  s'était  reproduit  et 
était  devenu  diffus;  qu'enfin,  la  deuxième  ligature  avait  eu  pour 
conséquence  de  faire  accroître  rapidement  cet  anévrysme  diffus. 
—  Il  est  clair,  en  effet,  que  les  anévrysmes  circonscrits  sont 
seuls  susceptibles  de  guérir  par  la  méthode  de  Brasdor. 

Les  faits  qui  précèdent  permettent  de  dire  que  le  procédé  de 
Wardrop  agit  sur  les  anévrysmes  circonscrits  en  y  faisant  déposer 
des  caillots  flbrineux.  La  circulation  conserve  une  énergie  suffi- 
sante pour  empêcher  la  coagulation  passive.  Il  peut  même  se 
faire  que  le  cours  du  sang  soit  assez  rapide  pour  s'opposer  à  toute 
coagulation ,  et  que  la  tumeur,  simplement  retardée  dans  son 
développement,  fasse  ensuite  de  nouveaux  progrès.  C'est  ce  qui 
eut  lieu  chez  le  malade  de  M.  Wickham  après  la  deuxième  liga- 
ture ,  appliquée  sur  la  sous-clavière ,  en-dehors  des  scalènes. 
Les  opérés  de  James  et  de  A.  Cooper  ne  furent  pas  plus  heureux. 
Ces  deux  chirurgiens,  en  réalité,  avaient  appUqué  le  procédé  de 
Wardrop  puisqu'ils  avaient  lié  la  fémorale  dans  l'aine ,  et  que  la 
circonflexe  et  l'épigastrique  naissaient  entre  l'anévrysme  et  la 
ligature.  On  n'a  pas  oublié  que,  dans  le  cas  de  A.  Cooper,  la  tu- 
meur, d'abord  grandement  améliorée ,  s'accrut  ensuite,  puisse 
rompit  dans  le  péritoine,  et  que,  pour  prévenir  un  semblable 
malheur,  James,  au  bout  d'un  mois,  se  crut  obligé  de  lier' 
l'aorte. 

On  juge  d'après  cela  que  les  anévrysmes  traités  par  le  procédé' 
de  Wardrop,  doivent  bien  rarement  se  remplir  de  caillots  passifs. 
On  cite  pourtant  trois taits  qui  semblent  indiquer  la  possibilité  de; 
ce  mode  d'oblitération.  Mais,  de  ces  trois  faits,  l'un  est  con-- 
trouvé  ,  le  second  ne  prouve  absolument  rien,  le  troisième  seuil 
est  embarrassant. 

M.  While  traita  par  la  méthode  de  Brasdor  un  anévrysme  de  la' 
fosse  iliaque,  gros  comme  un  petit  melon.  La  ligature  fut  appli-| 
quée  sur  la  fémorale  au-dessous  de  la  fémorale  prol'onde  (1).| 

(1)  Cas  de  White.  Celte  observation  n'a  été  publiée  qu'en  abrégé,  cl  les  déiails  de  l'opira-i 
lion  ne  sont  pas  indiqués.  11  est  certain  pourtant  que  la  ligature  fut  placée  au-dessous  de  rori-i 
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Suivant  M.  Guthrie ,  le  malade  mourut  bientôt  par  suite  de 
l'inflammation  et  de  la  gangrène  du  sac  anévrysmal  (1).  Cela 
semblerait  indiquer  la  présence  des  caillots  passifs.  Mais  M.  White 
raconte  autrement  la  chose  :  «  La  fièvre  d'irritation  qui  suivit 
«  la  ligature  se  compliqua  d'un  érysipèle,  développé  d'abord 
«  aiLx  environs  de  la  plaie  et  qui  envahit  graduellement  la  cuisse 
«  et  une  partie  de  l'abdomen.  Le  malade  succomba  bientôt 
«  après  (2).  » 

Le  second  fait  est  celui  de  M.  Evans.  La  ligature  avait  été  appli- 
quée sur  la  carotide  dans  un  cas  où  l'anévrysme  occupait  à  la  fois 
l'extrémité  inférieure  de  ce  vaisseau  et  la  partie  supérieure  du  tronc 
brachio-céphaUque.  Il  faut  croire  que  le  sang  déposa  d'abord  dans 
la  poche  quelques  caillots  flbrineux,  car  le  huitième  jour  lasous- 
clavière,  qui  n'avait  pas  été  liée,  s'oblitéra.  Cette  oblitération  fut 
rendue  manifeste  par  la  disparition  brusque,  complète,  et  très- 
prolongée  des  battements  dans  toutes  les  artères  du  membre 
thoracique  droit.  Dès  lors,  l'anévrysme,  le  tronc brachio-cépha- 
lique  et  les  carotides  se  trouvèrent  transformés  en  un  véritable 
cul-de-sac.  Du  même  coup ,  le  procédé  de  Wardrop  se  trouva 
transformé  en  procédé  de  Brasdor,  et  l'oblitération  eut  lieu  par 
des  caillots  passifs.  C'est  pourquoi  la  tumeur,  au  bout  de  plus 
d'une  année,  se  ramollit,  devint  fluctuante,  suppura  et  finit  par 
s'ouvrir  (3). 

Le  troisième  fait,  qui  seul  est  embarrassant,  appartient  à 
M.  Hutton.  Un  anévrysme  de  l'artère  innominée,  traité  par  la 
ligature  de  la  carotide  droite,  s'enflamma  et  suppura.  Le  malade 
mourut  le  cinquante-sixième  jour.  A  l'autopsie  on  trouva  que  la 
tumeur,  pleine  de  pus  et  de  sang  grumeleux,  s'était  ouverte  dans 
la  trachée  par  un  petit  pertuis.  Il  y  avait  dans  la  sous-clavière  un 
caillot  fibrineux,  mais  perméable  (4).  Pour  expUquer  dans  ce  cas 

giiie  de  la  fémorale  profonde,  car  M.  White  dit,  dans  une  lettre  Écrite  en  1831  à  M.  Vilavdebo  : 
«  Ce  cas  sert  i  prouver  que  lorsqu'un  gros  vaisseau,  comme  la  profonde,  est  en  couuiiuiiica- 
«  lion  trts-rapprochée  et  Irès-inimOdiate  avec  l'antWrysuie.Jl  y  a  moins  de  probabilité  d'obtiiiir 
«  la  coagulation.  »  Thèse  de  Vilardcbo,  p.  30.  M.  While  avait  donc  appliqué  malgré  lui,  pen- 
dant l'hiver  de  182'7,  le  procédé  que  M.  Wardrop  appliqua  sciemment  au  mois  de  juillet  suivant. 
Mais  c;  procédé  n'iMi  mérite  pas  moins  de  conserver  le  nom  du  M.  Wardrop. 

(1)  CvinniE.  Ou  Diseuses  and  Injuries  ofArleries,  p.  90  et  172. 

(2)  yoy.  la  lettre  de  M.  White,  dans  la  titcse  de  Vilardcbo,  p.  30. 

(3)  f'oi/.  plus  haut,  p.  622,  obs.  16». 

W  Cas  de  Hutton  ,  dans  Dublin  Journal  of  Med.  Se,  vol.  XXV,  p.  m. 
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l'oblitéralion  passive  et  l'inflammalion  consécuUve  de  l'ané- 
vrysme,  je  suis  disposé  à  croire  que  l'inflammation  traumalique, 
provoquée  par  la  ligature,  s'était  propagée  jusqu'au  sac  ané- 
vrysmal;  cette  hypothèse  est  très-admissible.  M.  Gulhrie  pense 
môme  que  la  méthode  de  Brasdor  ne  peut  jamais  agir  autre- 
ment (1),  mais  c'est  une  exagération  évidente. 

En  résumé  ,  les  effets  de  la  méthode  de  Brasdor  sont  toujours 
incertains.  Quel  que  soit  le  procédé  qu'on  emploie,  la  tumeur  peut 
continuer  à  s'accroître  ,  ou  rétrograder  pendant  quelque  temps 
pour  reprendre  ensuite  sa  marche  menaçante.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas,  le  sang  ne  se  coagule  pas;  le  sac  ne  s'oblitère  pas.  D'autres 
fois  le  sac  se  remplit  plus  ou  moins  complètement  de  caillots.  Si 
l'opération  a  été  faite  suivant  le  procédé  de  Brasdor ,  les  caillots 
sont  tantôt  actifs  et  tantôt  passifs.  Dans  le  procédé  de  Wardrop, 
les  caillots  lorsqu'ils  se  forment  sont  toujours  ou  presque  tou- 
jours fibrineux;  mais  en  général  ils  laissent  persister  un  canal 
perméable  dans  l'artère  anévrysmatique,  et  un  nouvel  anévrysme 
peut  se  former  à  côté  des  restes  de  l'ancienne  tumeur. 

Certes ,  ces  résultats  sont  loin  d'être  brillants ,  aussi  la  mé- 
thode de  Brasdor  n'a-t-elle  point  la  prétention  d'entrer  en  paral- 
lèle général  avec  les  autres  méthodes.  Elle  se  présente  seulement 
comme  une  ressource  applicable  dans  des  cas  qui  sans  elle  se- 
raient à  peu  près  désespérés. 

Considérée  sous  le  rapport  de  l'opération,  la  méthode  de 
Brasdor  n'offre  que  la  gravité  inséparable  de  la  ligature  d'une 
grosse  artère.  On  peut  même  dire  que,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  elle  expose  moins  aux  hémorrhagies  consécutives 
et  à  la  gangrène  que  le  procédé  de  Hunter.  La  seule  chose  qui 
dépose  réellement  contre  cette  opération,  c'est  l'incertitude  de 
son  action  sur  la  tumeur  anévrysmale ,  incertitude  qui  dépend 
en  grande  partie  de  la  plasticité  individuelle  du  sang.  Mais  si  on 
considère  que  la  méthode  de  Brasdor  a  guéri  radicalement  plu- 
sieurs malades  voués  sans  elle  à  une  mort  certaine ,  qu'elle  a 
amélioré  l'état  de  plusieurs  autres  et  prolongé  leur  vie  pendant 
quelque  temps ,  on  est  conduit  à  la  considérer  comme  une  dé- 
couverte utile. 


(1)  GUTUniE.  On  Viscases  and  Injuries  ofArteries,  Loud.,  1830,  in-8°,  p.  207. 
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IVous  ne  pouvons  nous  contenter  de  cette  appréciation  gêné-» 
raie,  il  importe  de  préciser  davantage  les  indications. 

La  méthode  de  Brasdor  a  été  appliquée  six  fois  au  traitement 
des  anévrysmes  de  l'iliaque  externe  ou  de  la  partie  supérieure  de 
la  fémorale.  Aucun  malade  n'a  été  guéri.  Les  opérés  de  Pes- 
champs,  d'A.  Cooper,  de  White,  de  James,  de  Roux,  ont  succombé 
au  bout  de  peu  de  temps  et  celui  d'Everard  Home  n'a  survécu 
que  quatre-vingt-dix  jours.  Il  est  vrai  que  dans  ce  dernier  cas  la 
méthode  de  Brasdor  ne  fut  pas  employée  seule;  ce  fut  sur  ce 
malade  que  Home  essaya,  vingt-huit  jours  après  la  ligature,  de 
faire  coaguler  le  sang  par  l'action  directe  de  la  chaleur, 

Quoi  qu'il  en  soit ,  six  tentatives  n'ont  pas  donné  rm  seul  suc- 
cès ,  et  si  on  considère  que,  dans  presque  tous  ces  cas,  il  était 
possible  de  lier  l'iliaque  externe  ou  l'ihaque  primitive ,  opérations 
qui  sont  aujourd'hui  devenues  usuelles on  arrive  à  cette  con- 
clusion que  la  méthode  de  Brasdor  ne  doit  pas  être  appliquée  au 
traitement  des  anévrysmes  iliaques  ou  inguinaux. 

Le  seul  cas  où  on  pourrait  y  songer ,  serait  celui  d'un  ané- 
vrysme  de  l'artère  iliaque  primitive,  respectant  l'aorte,  mais  re- 
montant trop  haut  pour  se  prêter  à  l'application  de  la  méthode 
d'Anel.  Peut-être  alors  la  ligature  de  l'ihaque  externe  ouvrirait- 
elle  quelques  chances  de  guérison.  Cette  opération  en  tout  cas 
serait  plus  acceptable  que  la  ligature  de  l'aorte. 

Je  rappellerai  pour  mémoire  qu'un  anévrysme  poplité ,  traité 
par  l'amputation  de  la  jambe ,  a  guéri  suivant  un  mécanisme  tout 
à  fait  semblable  à  celui  du  procédé  de  Brasdor;  mais  personne 
sans  doute  ne  sera  tenté  d'imiter  la  conduite  de  Pinchienati  (1). 

Jusqu'ici,  la  méthode  de  Brasdor  n'a  été  employée  avec  succès 
que  dans  le  traitement  des  anévrysmes  situés  à  la  racine  du  cou, 
au-dessus  de  la  fourchette  sternale  ,  et  dans  le  creux  sus-clavicur 
laire.  Vingt-deux  opérations  de  ce  genre  figurent  sur  le  tableau 
que  j'ai  dressé.  A  l'exemple  de  M.  Vilardebo  et  de  ses  succes- 
seurs ,  je  les  diviserai  en  plusieurs  catégories. 

Une  première  catégorie  comprend  les  cas,  au  nombre  de  6, 
où  la  carotide  a  été  hée  au-dessus  d'un  anévrysme  carotidien. 
U  y  a  eu  cinq  guérisons  (Wardrop,  Bush,  Montgomery,  Morrisson, 


(1)  Foi/,  plus  haut,  p.  612. 
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Colson).  Le  malade  de  Lambert  a  seul  succombé.  Ce  résultat  n'a 
pas  besoin  de  commenlaires.  Les  anévrysmes  de  l'extrémité  in- 
férieure de  la  carotide  doivent  par  conséquent  être  traités  suivant 
le  procédé  de  Brasdor. 

Ce  procédé  a  été  appliqué  une  fois  au  traitement  d'un  ané- 
vrysme  de  l'artère  innominée,  par  M.  Rossi,  qui  lia  simultanément 
la  carotide  et  la  sous-clavière  immédiatement  au-dessus  de  leur 
origine.  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  le  malade  mourut.  Cette 
opération  égale  en  gravité  la  ligature  du  tronc  brachio-céphalique, 
c'est-à-dire  qu'elle  est  constamment  mortelle  (1). 

Tous  les  autres  cas  d'anévrysme  de  l'innominée  ont  été  traités 
suivant  le  procédé  de  Wardrop.  En  y  joignant  l'observation  de 
Dupuytren  ,  qui  lia  l'axillaire  au-dessous  de  la  clavicule  pour  un 
anévrysme  de  l'extrémité  interne  de  la  sous-clavière ,  et  celle  de 
M.  Pétrequin  qui ,  dans  un  cas  semblable ,  lia  la  sous-clavière  en 
dehors  des  scalènes  ,  je  trouve  un  chiffre  de  18  opérations  prati- 
quées sur  15  malades. 

Huit  fois  on  a  lié  la  carotide  seule.  Six  malades  sont  morts  de 
l'opération  [cas  de  Key,  Fergusson,  Dohlhoff,  Vilardebo,  Hutton, 
Porta  (2)  ].  L'opéré  de  M.  Valentine  Mott  fut  grandement  soulagé 
et  parut  même  guéri  pendant  plusieurs  mois,  puis  sa  maladie  fit  de 
nouveaux  progrès  du  côté  de  la  cavité  tboracique,  et  il  succomba 
au  bout  de  sept  mois.  Seul,  le  malade  de  M.  Evans  a  été  défini- 
tivement guéri  :  neuf  ans  après ,  la  guérison  ne  s'était  pas  dé- 
mentie. 

Quatre  fois  on  a  lié  seulement  la  sous-clavière  ou  l'axillaire. 
Les  malades  de  Dupuytren,  de  M.  Laugier  et  de  M.  Pétrequin  sont 
morts  de  l'opération.  Mistriss  Denmark ,  opérée  par  M.  Wardrop, 
a  été  presque  guérie;  on  peut  même  dire  sans  exagération  qu'elle 
l'a  été  tout  à  fait  pendant  quelque  temps.  Mais  un  nouvel  ané- 
vrysme, développé  au-dessous  du  premier  sur  la  partie  inférieure 
du  tronc  innominé,  a  déterminé  la  mort  vingt-six  mois  après 
l'opération. 

(1)  Foy.  plus  liaui,  p.  COO. 

(2)  Tous  cps  faits  oiu  dcjh  i!lt;  incnlioiiiiiis,  à  l'exception  tie  celui  de  M.  Porta.  Dans  ce  der- 
nier cas  le  malade  mourut  au  liinit  de  ipuir.uite  licuies,  et  l'autopsie  montra  qu'il  s'agissait 
d'une  dilataiion  artérielle  de  l'iuiiuiniuOe  et  de  ses  deux  branelies,sans  anévrysme  véritable.  — 
l'oiiTA.  Délie  alicrazioni_patulugicliC  dclle  arleric.  iMilano,  ISftô,  iii-fol.,  p.  35. 
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Trois  fois,  enfin,  on  a  lié  successivement  la  carotide  et  la  sous- 
clavière  suivant  le  procédé  de  M.  Fearn.  —  La  malade  de  M.  Fearn 
a  guéri.  —  L'opéré  de  M.  Wickham  survécut  aux  deux  ligatures, 
mais  son  anévrysme  s'accrut  ensuite  et  se  rompit  avec  liémor- 
rhagie  mortelle  soixante-treize  jours  après  la  deuxième  opération. 
—  Le  malade  de  M.  Malgaigne  mourut  de  la  deuxième  ligature, 
pratiquée  sept  mois  après  la  première  opération. 

Ainsi,  sur  15  malades  soumis  au  procédé  de  Wardrop,  9  sont 
morts  des  suites  de  l'opération;  sur  les  six  autres  il  y  a  eu  deux 
guérisons ,  une  troisième  guérison  suivie  de  récidive  au  bout  de 
deux  ans,  et  trois  cas  enfin  où  la  ligature  n'a  pas  empêché  la  tu- 
meur, momentanément  améliorée,  de  faire  ensuite  de  nouveaux 
progrès.  On  peut  dire,  par  conséquent,  que  sur  15  malades, 
3  seulement  ont  retiré  du  procédé  de  Wardrop  un  résultat  réelle- 
ment avantageux. 

Ce  procédé  est  donc  fort  dangereux  et  fort  incertain ,  et  je  con- 
çois sans  peine  que  beaucoup  de  chirurgiens  aient  été  conduits  à 
le  proscrire  d'une  manière  absolue.  Cependant ,  si  on  considère 
que  les  cas  où  on  l'appUque  sont  désespérés,  que  les  malades  sont 
voués,  si  on  ne  les  opère  pas,  à  une  mort  prochaine  et  à  peu  près 
inévitable,  on  arrive  à  cette  conclusion  qu'il  y  a  lieu  d'applit^uer 
le  procédé  de  Wardrop  au  traitement  des  anévrysmes  du  tronc 
innominé  et  de  l'extrémité  interne  de  la  sous-clavière. 

Pour  les  anévrysmes  de  l'extrémité  interne  de  la  sous-clavière, 
on  liera  cette  artère  en  dehors  des  scalènes ,  ou  l'axillaire  au- 
dessous  de  la  clavicule. 

Pour  les  anévrysmes  du  tronc  brachio-céphaUque ,  on  liera 
d'abord  la  carotide;  si  cela  suffit,  on  en  restera  là.  Si  au  bout  de 
quelque  temps,  la  tumeur- continue  à  faire  des  progrès,  on  placera 
une  deuxième  ligature  sur  la  sous-clavière ,  en  dehors  des  sca- 
lènes, suivant  le  précepte  de  M.  Fearn.  Au  heu  de  lier  ces  deux 
artères  à  quelques  mois  d'intervalles,  M.  Diday  a  proposé  de  les 
lier  le  même  jour,  aflu  d'immobiliser  davantage  le  sang  dans  la 
tumeur  (1).  Le  travail  de  M.  Diday  fut  lu  le  13  septembre  18;i2 
à  l'Académie  de  médecine,  où  im  rapport  favorable  de  Blandin 
souleva  peu  de  temps  après  une  discussion  importante.  A  l'appui 


(1)  Ciiz,  mèa.  lie  Paris.  ISW,  p.  115. 
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du  précepte  de  M.  Diday,  Blandin  cita  un  succès  attribué  à  Liston 
par  un  journal  de  Paris  (1)  ;  mais  M.  Velpeau  prouva  aisément  que 
cette  citation  était  inexacte.  Liston  a  effectivement  lié  le  même 
jour  la  carotide  et  la  sous-clavière,  mais  il  s'agissait  d'un  anévrysme 
de  la  sous-clavière,  et  non  d'un  anévrysme  du  tronc  brachio-cér 
phalique,—  de  la  méthode  d' Anel,  et  non  de  la  méthode  de  Brasdor. 
—D'ailleurs,  son  opéré  a  succombé  (2) .  Le  précepte  de  M.  Diday  n'a 
été  appliqué  qu'une  seule  fois,  par  M.  Rossi,  et  le  malade  est  mort 
au  bout  de  six  jours.  Ce  fait  isolé  ne  prouverait  pas  grand'chose, 
mais  on  n'a  pas  oublié  que  la  ligature  simultanée  de  la  caro- 
tide et  de  la  sous-clavière  a  été  exécutée  plusieurs  fois  suivant 
la  méthode  d'Anel,  et  qu'elle  a  été  constamment  suivie  de  mort. 
Enfin,  l'expérience  a  prouvé  qu'une  seule  ligature  pouvait  suffire. 
—  C'est  donc  par  là  qu'il  faut  commencer. 

Les  effets  de  la  méthode  de  Brasdor  sont  trop  incertains,  et  les 
anévrysmes  auxquels  elle  s'adresse  sont  trop  graves,  pour  que  le 
chirurgien  doive  se  contenter  de  la  seule  hgature.  La  méthode  de 
Valsalva  devra  marcher  de  front  avec  celle  de  Brasdor.  Le  repos 
le  plus  absolu ,  un  régime  sévère .  et  des  saignées  répétées  seront 
nécessaires  pendant  les  premiers  temps.  Après  la  chute  du  fil  et 
la  cîtatrisation  de  la  plaie,  on  pourra  permettre  au  malade  de  se 
lever  et  de  satisfaire  son  appétit  avec  modération,  mais  on  devra 
le  tenir  longtemps  en  exacte  surveillance,  et  le  soumetti-e  encore 
de  temps  en  temps  à  la  saignée.  Si  ces  préceptes  avaient  été 
suivis,  il  est  permis  de  crou-e  que  plusieurs  opérés ,  qui  ont  fini 
par  succomber,  auraient  pu  être  définitivement  guéris. 

L'expérience  n'a  pas  encore  prononcé  sur  la  valeur  du  procédé 
que  M.  Pétrequin  a  mis  en  usage  une  seule  fois ,  et  qui  consiste  à 
pousser  dans  le  sac  une  injection  coagulante,  après  avoir  dimi- 
nué l'activité  de  la  circulation  anévrysmale  au  moyen  de  la  mé- 
thode de  Brasdor.  Le  malade  de  M.  Pétrequin  est  mort  d'hémor- 
rhagie ,  accident  tout  à  fait  indépendant  de  l'injection  qui  avait  été 
pratiquée  douze  jours  auparavant,  et  qui  avait  eu  pour  résultat 
de  faire  oblitérer  complètement  la  tumeur.  Je  pense,  d'après  cela, 
qu'il  sera  permis  de  renouveler  cette  tentative,  mais  il  ne  faudrait 

(1)  Bulletin  de  l'Acad.  deméd,,  T.  VUI,  p.  965. 

(2)  Foy.  plus  haut,  p.  600,  en  note. 
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n"  V  décider  qu'après  avoir  attendu  quelque  temps,  et  si  la  méthode 
,  (lo  Brasdor  paraissait  sans  efficacité. 

L'application  de  la  méthode  de  Brasdor  présente  dans  la  pra- 
tique des  difficultés  sérieuses,  à  cause  de  l'incertitude  du  diagnos- 
tic. Les  anévrysmes  de  la  crosse  de  l'aorte  viennent  quelquefois 
I  faire  saillie  à  la  base  du  cou,  et  simulent  exactement  les  tumeurs 
i  du  tronc  brachio-céphalique,  ou  de  la  partie  inférieure  de  la  ca- 
rotide et  de  la  sous-clavière  gauches.  Quatre  fois  au  moins,  dans 
des  cas  de  ce  genre,  on  a  lié  la  carotide,  et  on  a  reconnu  plus 
tard,  à  l'autopsie,  que  l'anévrysme  occupait  la  crosse  de  l'aorte, 
i  Chose  vi-aiment  très-remarquable,  deux  de  ces  opérations  intem- 
;pestives  ont  été  suivies  cependant  d'une  améUoration  considé- 
rable. Ces  deux  faits  se  sont  produits  en  Hollande.  «  M.  Tillanus, 
«  croyant  à  un  anévrysme  de  la  carotide  gauche,  lia  la  partie  su- 
ce périeure  de  ce  vaisseau.  Le  malade  guérit.  Cinq  mois  après,  il 
«mourut  subitement.  L'anévrysme,  qui  occupait  la  crosse  de 
«  l'aorte ,  était  rempli  d'un  caillot  blanc.  Une  opération  exacte- 
.«ment  semblable  fut  pratiquée  le  21  février  1829,  par  M.  Rigen, 
a(  d'Amsterdam.  Les  accidents  graves  disparurent,  et  le  volume 
i«de  la  tumeur  diminua  considérablement.  Il  fallut  opérer  cet 
«  homme  d'une  hernie  étranglée  le  9  mai  suivant.  Mais  il  mourut 
(«le  13  juin,  avec  des  accidents  de  spasme  ou  d'asthme.  L'au- 
<  «  topsie  démontra  que  le  sac  anévrysmal  occupait  la  crosse  de 
<«  l'aorte,  entre  la  carotide  gauche  et  le  tronc  innominé.  Comme 
(«  dans  le  cas  de  M.  Tillanus,  il  était  rempli  d'un  caillot  blanc,  et 
«  considérablement  diminué  (1).  » 

L'oblitération  fibrineuse  de  ces  deux  anévrysmes  aortiques  sous 
l'influence  de  la  ligature  de  la  carotide  primitive  est  très-difficile 
à  comprendre.  L'anévrysme  occupait  la  crosse  de  l'aorte  avant 
l'origine  de  la  carotide  gauche,  et  la  Ugature  a  été  appliquée  dans 
les  deux  cas  sur  ce  dernier  vaisseau;  on  peut  donc  être  tenté  de 
faire  rentrer  cette  opération  dans  le  procédé  de  Wardrop.  Le  sang 
it destiné  à  la  carotide  gaiiche  ayant  été  obligé,  pour  parvenir  à  la 
■  tête,  de  passer  à  travers  le  tronc  brachio-céphalique,  il  est  clair 

(1)  VELPr.AU.  Miderinc  opératoire.  Paris,  1830,  in-8°,  T.  ]I,  p.  21ii.  Une  erreur  semblable  a 
m  commise  par  MM.  O'Shaugnessy  et  Campbell.  Dans  ces  deux  cas  la  ligature  de  la  caroUde  a 
w  suivie  de  mort  (cas  d'O'snAUGNESSY,  voy.  pins  haut,  p.  305,  et  p,  625.  -  Cas  de  Campbell 
American  JounuU  of  McU.  Se,  vo\.  XIV,  p.  22).  '  " 
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que  l'énergie  de  la  circulalion  a  dû  être  un  peu  alïaiblie  dans  la 
partie  de  l'aorte  située  au  delà  de  ce  tronc;  mais  cette  diminution 
a  dû  être  bien  minime,  eu  égard  au  calibre  total  de  l'aorte,  et  j'ai 
peine  à  croire  qu'elle  ait  pu  suffire  à  déterminer  la  coagula  lion 
flbrineuse  dans  le  sac  de  l'anévrysme  aortique.  Je  suis  donc  tenté 
de  rapporter  à  une  pure  coïncidence  le  résultat  qui  a  été  constaté 
par  MM.  Rigen  et  Tillanus. 


CHAPITRE  XIX. 

Compression  indirecte. 

Étudions  maintenant  la  dernière  des  méthodes  indirectes  qui 
agissent  sur  les  anévrysmes  en  y  diminuant  l'énergie  de  la  circu- 
lation, et  en  y  favorisant  la  coagulation  spontanée  du  sang.  Je 
crois  avoir  démontré  que  la  méthode  d'Anel  a  l'inconvénient  de 
porter  une  atteinte  trop  brusque  à  la  circulation,  si  brusque 
même  que  très-souvent  les  caillots  actifs  n'ont  pas  le  temps  de  se 
former.  J'ai  adressé  à  la  méthode  de  Valsalva  un  reproche  in- 
verse. Celle-ci  ne  diminue  pas  assez  le  passage  du  sang  ;  la  liga-- 
ture  le  diminue  trop.  S'il  y  avait  une  méthode  intermédiaire  entre' 
ces  deux  méthodes  extrêmes,  elle  devrait  recevoir  la  préférence. 
—  Or,  cette  méthode  existe  :  c'est  la  compression  indirecte. 
La  compression  indirecte  consiste  dans  l'application  d'un  ap-- 

pareil  mécanique,  destiné  à  comprimer  l'artère,  soit  en  dessus,, 

soit  en  dessous  de  la  tumeur  anévrysmale. 
A  proprement  parler,  cette  méthode  doit,  comme  la  ligature,  \ 

se  diviser  en  deux  méthodes  secondaires,  dont  l'une,  agissant; 

au-dessus  du  sac,  est  l'analogue  de  la  méthode  d'Anel,  et  dont 

l'autre,  agissant  au-dessous  du  sac,  représente  la  méthode  de 

Brasdor.  Mais  la  compression  au-dessous  du  sac  n'est  vraiment, 

pas  assez  importante  pour  mériter  d'être  étudiée  à  pari.  Mon  in-i; 

tention  n'est  pourtant  pas  de  la  passer  entièrement  sous  silence.'! 

J'aurai  soin  d'indiquer  chemin  faisant  les  quelques  faits  qui  s'y' 

rattachent. 
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La  compression  indirecte  a  acquis  depuis  douze  ans  une  im- 
portance considérable  :  ce  sera  mon  excuse  pour  la  longueur  de 
ce  chapitre. 

Avant  d'atteindre  le  degré  de  perfection  où  elle  est  aujourd'hui 
parvenue,  la  compression  indirecte  a  subi  plus  d'une  transfor- 
mation. Il  importe  donc  de  chercher  dans  l'histoire  de  l'art  l'ori- 
gine des  principes  sur  lesquels  elle  repose. 

Ces  principes  peuvent  être  ramenés  à  quatre  principaux  : 

1°  La  compression  indirecte  favorise  la  coagulation  spontanée 
du  sang  dans  les  poches  anévrysmales  ; 

2°  Elle  n'a  pas  besoin,  pour  être  efficace,  de  supprimer  le  pas- 
sage du  sang;  il  suftit  qu'elle  diminue  la  force  du  courant  san- 
guin ;  dès  lors  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  soit  très-énergique, 
et  elle  peut  être  exécutée  sans  compromettre  la  vitalité  de  la  peau; 

3°  L'artère  ne  s'oblitère  pas  au  niveau  du  point  comprimé; 

4°  Enfin,  la  compression  indirecte  peut  être  le  plus  souvent 
supportée  sans  interruption,  lorsqu'on  dispose  le  long  de  l'artère 
plusieurs  appareils  destinés  à  être  serrés  et  relâchés  alternative- 
ment. 

§  I.  HISTORIQUE. 

La  première  origine  de  la  compression  indirecte  est  passable- 
ment obscure  ;  plusieurs  causes  contribuent  à  jeter  de  la  confu- 
sion sur  ce  sujet. 

L'idée  de  guérir  les  anévrysmes  proprement  dits  en  compri- 
mant purement  et  simplement  l'artère  au-dessus  du  sac  ne  re- 
monte qu'à  la  fin  du  dernier  siècle ,  et  j'ai  lieu  de  croire  qu'elle 
appartient  à  Desault.  Mais  avant  cette  époque  il  y  avait  déjà , 
dans  la  science  et  dans  la  pratique ,  des  éléments  précieux  dont 
l'histoire  doit  tenir  compte.  La  compression  avait  été  appliquée 
de  bien  des  manières  au  traitement  des  anévrysmes,  qu'on  con- 
fondait toujours  avec  les  plaies  artérielles.  On  avait  eu  recours 
à  la  compression  médiate  et  à  la  compression  immédiate ,  à  la 
compression  directe  exercée  sur  la  tumeur,  et  à  la  compression 
générale  exercée  sur  toute  la  surface  du  membre  ;  on  avait  tenté 
décomprimer  à  la  fois  la  tumeur  et  l'artère;  on  avait  proposé 
d'employer  la  compression  indirecte  comme  moyen  prépara- 
toire à  l'opération  de  l'anévrysme.  Ces  applications  muUiples 
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des  moyens  compressifs  portaient  toutes  le  nom  de  traitement 
par  la  compression  (1). 

La  confusion  du  langage  conduit  à  la  confusion  des  idées  et  on 
peut  déjà  prévoir  qu'il  doit  être  bien  difficile  de  trouver,  dans  l'his- 
toire de  l'art,  l'origine  du  traitement  des  anévrysmes  proprement 
dits  par  la  compression  indirecte  proprement  dite.  M.  Bellinghaiii, 
de  Dublin  ,  auteur  d'un  ouvrage  très-important  sur  le  traitement 
des  anévrysmes  par  la  compression  (2),  a  évité  une  partie  de  ces 
difficultés  en  embrassant  à  la  fois,  dans  le  même  historique ,  la 
compression  médiate  et  la  compression  immédiate ,  la  compres- 
sion directe  sur  la  tumeur ,  et  la  compression  indirecte  sur  le 
tronc  artériel ,  etc. ,  en  tout  sept  méthodes  différentes ,  comme  il 
le  reconnaît  lui-même  (3).  Il  en  est  résulté  que ,  tout  en  consa- 
crant les  trois  quarts  de  son  livre  à  des  considérations  histo- 
riques ,  le  professeur  de  D.ublin  a  passé  sous  silence  une  foule  de 
documents  d'une  importance  majeure,  et  qu'il  a  groupé  les 
autres  d'une  manière  assez  confuse.  Malgré  ces  imperfections , 
qui  lui  étaient  imposées  par  la  nature  même  du  cadre  qu'il  s'était 
tracé  ,  M.  Bellingham  a  réussi  à  écrire  un  livre  à  la  fois  intéres- 
sant et  utile  qui  a  exercé  une  légitime  influence  sur  les  récents 
développements  de  la  méthode  compressive. 

Je  me  restreindrai  donc,  pour  simplifier  la  question  autant  que 
possible  ,  à  l'histoire  de  la  compression  indirecte ,  qu'on  exerce 
sur  l'artère  sans  toucher  à  la  tumeur;  et  s'il  m'arrive  parfois  de 
parler  de  la  compression  immédiate ,  ou  du  traitement  des  plaies 
artérielles  récentes ,  je  ne  le  ferai  qu'en  passant ,  pom'  ne  pas 
méconnaître  la  véritable  origine  d'une  idée,  et  je  m'efforcerai  de 
ne  jamais  perdre  de  vue  le  but  que  je  me  suis  tracé. 

Après  ces  réserves  faites ,  je  diviserai  l'histoire  de  la  compres- 
sion en  trois  périodes  :  1°  une  période  préparatoire ,  où  la  com- 
pression indirecte  a  été  employée  sans  but  bien  déterminé ,  et 
seulement  comme  moyen  adjuvant  dans  le  traitement  de  l'ané- 
vrysme.  C'est  la  période  italienne.  Elle  s'étend  jusque  vers  la 
fin  du  xviir-  siècle.  2°  Une  période  de  création,  où  la  compres- 

(1)  Pour  la  (lislinction  (les  diverses  métliodes  comprcssives,  voy.  plus  haut,  p.  267-269. 

(2)  O'Bryem  Dellingham.  Obseruaiimia  ou  Anewism  and  ils  ïreament  by  Compression, 
London,  18U1,  pelit  iii-8». 

(3)  Z-oc.  cit.,  p.  2  Cl  3. 
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sion  indirecte  a  été  soumise  à  une  ëlude  scientifique  et  raisonnëe, 
où  l'on  a  nettement  ëtabli  les  indications  et  le  mode  d'action  de 
ce  moyen  thérapeutique,  et  où  enfin  la  compression ,  employée 
seule,  a  obtenu  un  grand  nombre  de  succès,  môles  d'insuccès 
plus  nombreux  encore.  C'est  la  période  française  ;  elle  s'étend 
jusqu'à  l'année  18Zi2.  3°  Enfin,  une  j^mocle  cl'appiication,  où  nous 
verrons  d'habiles  chirurgiens ,  avec  une  ingénieuse  patience , 
mettre  en  pratique  les  principes  établis  pendant  la  deuxième  pé- 
riode, et  obtenir  à  force  de  soins  et  de  persévérance  des  succès 
qui  ont  fait  pâlir  ceux  de  la  hgature.  Cette  troisième  période,  qui 
s'étend  jusqu'à  .l'époque  actuelle  et  qui  a  vu  réaliser  d'utie  ma- 
nière définitive  un  progrès  cherché  depuis  si  longtemps ,  mérite 
à  tous  égards  le  nom  de  période  irlandaise. 

\°  Période  préparatoire  ou  période  italienne. 

Guattani  a  été  le  véritable  précurseur  de  la  méthode  qui  nous 
occupe.  C'est  lui  qui  a  appliqué  pour  la  première  fois  la  compres- 
sion indirecte  au  traitement  des  tumeurs  anévrysmales  ;  mais 
avant  lui  déjà  ce  moyen  thérapeutique  avait  été  employé  dans  un 
autre  but. 

Je  ne  citerai  que  pour  mémoire  la  pratique  de  Galien  qui,  pour 
remédier  aux  hémorrhagies  des  membres,  appliquait  d'abord 
trois  ou  quatre  tours  de  bande  sur  la  plaie,  puis  faisait  remonter 
le  reste  de  son  bandage  jusqu'à  la  racine  du  membre  (1).  Les 
idées  inexactes  qui  régnaient  alors  sur  la  direction  des  courants 
sanguins  avaient  même  conduit  GaUen  à  adopter  ce  bandage  pour 
les  plaies  des  veines,  tout  aussi  bien  que  pour  les  plaies  des  ar- 
tères. La  constriction  circulaire  exercée  uniformément  sur  les 
parties  mohes,  entre  la  blessure  et  la  racine  du  membre,  se  trans- 
mettait immédiatement  à  l'artère  blessée ,  et  contribuait  ainsi  à 
maîtriser  l'hémorrhagie.  Reproduit  çà  et  là  par  quelques  com- 
pilateurs, défiguré  par  Guy  de  Chauhac,  indiqué  de  nouveau  par 
Fabrice  d'Aquapendente,  ce  précepte  de  Galien  n'avait  jamais  pris 
place  dans  la  pratique  ordinaire;  et  il  est  vraisemblable  qu'on 
n'y  avait  renoncé  qu'après  en  avoir  reconnu  les  inconvénients. 


(1)  Galien.  Mellioclus  medendl,  liv.  V,  cap.  3  et  ^i.  -  Edii.  Frobcii,  Diilc,  15^(9,  in-fol.  T.  VI. 
col,  H8,  C. 
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Rien  n'était  plus  propre,  en  effet,  que  cette  constriction  circulaire, 
à  faire  gonfler  l'extrémité  du  membre  et  à  entraver  la  cicatrisa- 
tion de  la  plaie. 

Mais  au  xvir  siècle,  Bernard  Genga,  appliquant  à  la  pratique 
chirurgicale  les  notions  récemment  acquises  sur  la  circulation  , 
reprit  l'idée  de  Galien  et  la  développa.  Cette  étude  le  conduisit  à 
imaginer,  pour  les  plaies  de  l'artère  humérale  au  pli  du  coude , 
un  bandage  qui  a  joui  d'une  grande  célébrité.  Genga  commen- 
çait par  entourer  isolément  chaque  doigt  d'une  petite  bande  rou- 
lée. Puis,  lorsqu'il  avait  terminé  ce  gantelet,  dont  les  modernes 
ont  attribué  l'invention  h  Tbeden,  il  enroulait  de  bas  en  hautunç 
longue  bande  sur  l'avant-bras  jusqu'au  coude.  Là,  le  bandage 
reposait,  au  niveau  de  la  plaie,  sur  un  gros  tampon  de  linge  des- 
tiné à  comprimer  l'artère  dans  le  point  blessé.  Enfin  ,  un  mor- 
ceau de  bois  cylindrique,  de  la  grosseur  du  doigt,  delà  longueur 
d'une  demi-palme ,  était  appliqué  sur  le  trajet  de  l'artère  humé- 
rale jusqu'au-dessous  de  l'aisselle,  et  solidement  fixé  par  le  reste 
de  la  bande,  comme  les  attelles  qui  maintiennent  les  os  fracturés. 

—  La  partie  inférieure  de  ce  bandage  était  destinée  à  empêcher 
le  gonflement  de  la  main  et  de  l'avant-bras  ;  la  partie  moyenne 
exerçait  sur  la  plaie  une  compression  directe;  quant  à  la  partie 
supérieure  ou  brachiale,  elle  avait  pour  but  de  modérer  l'impé- 
tuosité du  sang  dans  'artère  blessée  (1).  Genga  guérit  ainsi,  en 
1673,  un  homme  qui  avait  eu  l'artère  humérale  ouverte  dans  une 
saignée,  et  qui  survécut  onze  ans  sans  aucun  accident  ultérieur. 

(1)  Behn.  GE^GA.  Ânatomia  cMrurgica  o  istoria  anatomica  deW  ossi  e  muscoli  del  corpo  > 
vmano,  colla  clesciHzionc  de'  vasi.  Ronia,  1615,  iii-S".  Cet  ouvrage  célèbre  manque  dans  toiucs  > 
les  bibliothèques  de  Paris.  Scarpa,  qui  a  reproduit  textuellement  le  passage  de  Genga,  renvoie  • 
&  la  page  219  du  volume.  Il  n'indique  pas  l'édition.  Murray,  dans  sa  Dissertation  sur  l'ont-  - 
vrysme  ^collecl.  de  Laulb,  in-îi",  p.  511),  renvoie  à  une  édition  de  Bologne,  1739.  lib.  ]I,  p.  213. 

—  Enfm,  Hlorgagni  {De  sedibiis,  Episl.  XVU,  §  30  à  la  fin)  renvoie  au  môme  ouvrage,  lib.  H, 
cap.  24.  —  J'indique  toutes  ces  sources  parce  que  Sabalicr  raconte  qu'ayant  voulu  véridcr,  !; 
dans  le  livre  de  Genga,  la  citation  de  Morgagni,  il  n'y  a  rien  trouvé  qui  eftt  rapport  i  celte  :1 
question  (Sabatier,  Sied,  opératoire,  2'  édit.  Paris,  1810,  in-8°,  T.  I,  p.  363).  Il  m'a  paru,  J 
en  premier  lieu,  que  Sabatier  s'était  mépris  sur  le  sens  du  texte  de  Morgagni,  chose  excusable  I 
du  reste  à  cause  du  peu  de  netteté  de  la  rédaction.  Mais  il  m'a  paru ,  en  outre,  que  Sabaiier,  i 
très-peu  versé  dans  la  langue  ilalicune ,  avait  fort  bien  pu  laisser  échapper  le  passnge  qu'il 
cherchait  dans  l'ouvrage  de  Genga.  —  Pour  établir  cette  dernière  assertion,  il  me  suffira  de  dire 
que  Sabaiier  ,fut  le  premier  à  dénaturer  le  nom  du  chirurgien  italien  en  écrivaiit  Cenglia.  Or,  , 
ceci  n'est  pas  seulement  une  faute  d'orthographe,  c'est  une  faute  d'italien,  la  syllabe  glia  u'exis-. 
tant  pas  dans  celte  langue.  L'erreur  de  Sabatier  vient  de  ce  qu'on  a  fait  un  adjectif  avec  le  ■ 
nom  de  Genga,  et  que,  pour  conserver  au  g  sa  dureté,  on  a  elTeciivcmcnt  ajouté  un  li.  Ainsi,* 
pour  indiquer  le  bandage  de  Genga,  on  écrit  :  Fascia  gcnglnuna.  '  I 
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L'idée  de  Genga  semble  avoir  été  introduite  en  France  par 
Joseph  Lacharrière,  d'Annecy  (en  Savoie),  lequel  vint  à  Paris  pour 
se  perfectionner  dans  la  pratique  chirurgicale,  etypublia,  en  1690, 
un  Traité  d'opérations.  En  parlant  des  plaies  de  l'humé'rale  pen- 
dant la  saignée ,  il  décrit  un  bandage  compressif  et  veut,  entre 
autres  choses,  qu'on  mette  «  à  la  partie  interne  du  bras,  le  long 
((  des  gros  vaisseaux,  une  compresse  longitudinale  que  l'on  as- 
<(  sure  avec  le  bandage  rampant.  Cette  compresse  modère  le 
u  cours  rapide  du  sang,  et  elle  facilite  la  reunion  de  l'artère, 
«  parce  que  l'impulsion  du  sang  ne  se  fait  sentir  que  très  foible- 
«  ment  (1).  » 

Le  précepte  de  Genga  ne. tarda  pas  à  faire  fortune  en  France. 
Quatre  ans  après  la  publication  du  livre  de  Lacharrière,  J.-B.  Ver- 
duc  publia  à  son  tour  un  Traité  d'opérations  où  il  recommanda, 
en  parlant  des  saignées  malheureuses,  de  comprimer  l'humérale 
avec  une  compresse  épaisse,  longue  et  étroite,  placée  à  la  partie 
interne  du  bras  et  fixée  par  une  bande  roulée  (2).  Jusqu'alors  la 
compression  indirecte  avait  été  employée  seulement  pour  amener 
la  guérison  des  plaies  récentes  des  artères.  Verduc  fit  une  addi- 
tion importante  :  il  proposa  d'avoir  recours  au  même  moyen  après 
l'opération  de  l'anévrysme  par  l'ouverture  du  sac  et  par  la  double 
ligature,  pour  diminuer  le  choc  du  sang  sur  la  ligature  supé- 
rieure (3).  C'était  la  première  fois  que  la  compression  indirecte 
intervenait  dans  le  traitement  de  l'anévrysme;  encore  ne  s'y  mon- 
trait-elle que  comme  un  moyen  complémentaire  et  tout  à  fait 
accessoire.  Elle  faisait  partie  du  pansement  après  l'opération , 
mais  elle  n'avait  aucune  prétention  de  guérir  la  tumeur  anévrys- 
niale,  puisque  déjà  cette  tumeur  n'existait  plus.  Ce  rôle  modeste 
de  la  compression  indirecte  va  durer  encore  près  de  trois  quarts 
de  siècle,  jusqu'à  Guattani.  Pendant  toute  cette  période,  les  au- 
teurs se  contenteront  de  reproduire  les  préceptes  donnés  par  Ver- 
duc:  témoin  La  Vauguyon,  Dionis,  Garengeot,  etc.  (4).  On  s'oc- 

(1)  Lacharrière.  Traité  des  opérations  de  la  chirurgie,  l' é^Mt.Vms,  1121,  In-12  n  280 
w  première  édition  est  de  1690.  >  • 

Inï,  T.ï"  '^'^     chirurgie,  avec  une  pathobgie.  Paris,  1694. 

(3)  Loc.  cit.,  p,  67. 

Diïï,!'*  J*^''"""'  ^^"''^  OP^r'itions  de  chirurgie.  Paris,  1698,  in-8",  p.  166.  - 

oms  Cours  d'opérations.  Bruxelles,  1708,  i,.-8»,  p.  ii80.  -  Garengeot.  Traité  des  opéra- 
'tons.  Paris,  n(.8.  3»  C-dii.,  T.  III,  p.  255.  La  première  édition  est  de  1720. 
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cupera,  ilestvrai^  avec  activité  de  la  compression  c/îVec/e  exercée 
sur  la  poche  anévrysmale,  et  on  imaginera  dans  ce  but  des  ma- 
chines plus  ou  moins  ingénieuses  ;  mais  je  ne  dois  pas  revenir  su  i' 
ces  tentatives,  dont  j'ai  déjà  parlé  dans  un  autre  chapitre. 

Toutefois,  le  traitement  des  plaies  artérielles  donna  lieu,  dès 
cette  époque,  à  l'invention  et  à  l'application  de  certains  instru- 
ments destinés  à  remplacer  l'appareil  compliqué  et  insuffisant  de 
Genga,  et  à  jouer  plus  tard  le  principal  rôle  dans  le  traitement 
des  anévrysmes  par  la  compression  indirecte. 

Déjà,  en  1674,  pendant  le  siège  de  Besançon,  Morel,  chirurgien 
français,  avait  imaginé  d'arrêter  l'hémorrhagie  pendant  la  durée 
des  amputations,  à  l'aide  d'un  instrument  désigné  alors  sous  le 
nom  de  tourniquet,  et  plus  particulièrement  connu  aujourd'hui 
sous  le  nom  de  garrot.  C'était  un  lien  circulaire  placé  sur  la  ra- 
cine du  membre;  une  cheville  de  bois  était  introduite  longitudi- 
nalement  entre  le  membre  et  le  lien ,  et  il  suffisait  de  faire  tourner 
cette  cheville  par  une  sorte  de  moulinet ,  pour  tordre  le  lien  et 
exercer  sur  les  parties  molles  une  constriction  uniforme,  suscep- 
tible d'être  graduée  à  volonté.  L'instrument  de  Morel  fut  bien  vite 
accepté  dans  la  pratique,  et  on  lui  fit  subir  promptement  des  mo- 
difications destinées  à  le  rendre  moins  douloureux  et  plus  efficace. 

Cependant  on  n'avait  recours  à  cet  appareil  que  pour  obtenir 
la  suspension  provisoire  du  cours  du  sang  pendant  la  durée  des 
opérations.  On  croit  généralement  que  le  premier  emploi  de  la 
compression  permanente  exercée  à  l'aide  du  tourniquet  sur  le 
tronc  d'une  artère  dans  un  point  où  elle  est  saine,  est  dû  à 
J.-L.  Petit,  et  l'on  cite  partout  l'histoire  du  célèbre  marquis  de 
Rothelin,  comme  le  premier  cas  de  succès  obtenu  par  ce  moyen. 
Or,  c'est  là  une  erreur,  car,  longtemps  avant  J.-L.  Petit,  de 
Gouey,  chirurgien  de  Rouen,  en  avait  obtenu  un  succès  remar- 
quable. L'importance  de  cette  observation,  que  tous  les  écrivains 
ultérieurs  ont  passée  sous  silence,  me  décide  à  la  reproduire  ici, 
à  cause  de  la  rareté  du  livre  où  elle  a  été  publiée  : 

18«  Observation  (de  Gouey)  (I).  —  Observation  d'une  Playe  à  l'Artère 

Cruralle. 

«  Un  Garçon  Armurier  de  cette  Ville  de  Roilen  reçût  deux  coups  de  ganif  .'i 

(1)  La  véritable  chirurgie  établie  sur  l'expérience  et  la  raison,  par  le  sieur  Louis  Loger  de  il 
Gouey.  Roiien,  1716,  in-8°,  p.  228.  Cet  ouvrage  manque  h  la  biblloUièque  de  h  Faculté, 
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à  la  partie  inférieure  et  interne  de  la  Cuisse  droite,  qui  lui  firent  une  Playo 
triangulaire  dans  le  corps  de  l'Artère  Cruralle  :  il  accourut  clioz  moy  pour  se 
faire  panser,  après  avoir  perdu  beaucoup  de  sang  dans  l'espace  du  lieu  où  il 
avoit  reçu  la  blessure  et  de  ma  maison ,  éloignez  l'un  de  l'autre  au  moins  de 
cent  pas.  Lorsque  le  malade  fut  arrivé ,  je  ne  trouvai  pas  de  moyen  plus  court 
que  de  prendre  une  liziere  qui  lui  servoit  de  Jarretière ,  avec  laquelle  je  lui  fis 
au-dessus  de  sa  Playe  une  forte  ligature  serrée  par  le  tourniquet  de  manière 
que  le  sang  cessa  de  couler. 

«  Lorsque  le  sang  fut  arrêté,  j'apprêtai  mon  appareil  et  lui  appliquai  sur 
la  Playe  des  compresses  graduées  et  trempées  dans  une  liqueur  Stiptique, 
composée  de  deux  onces  de  fort  Vinaigre ,  d'un  gros  de  Saffran  de  Mars, 
d'autant  de  Colcotar  et  d'une  oncejde  poudre  de  vesse  de  Loup  ;  par  dessus 
ce  remède  j'y  appliquai  un  bandage  convenable,  et  lui  laissai  le  tourniquet 
sans  le  desserrer  l'espace  de  cinq  à  six  heures ,  après  quotj  je  le  desserrai  de 
la  moitié,  en  laissant  seulement  au  sang  la  liberté  de  circuler  faiblement. 

«  Le  lendemain  j'ôtai  le  tourniquet  sans  que  le  sang  me  parut  disposé  à 
sortir  par  la  Playe  que  je  ne  découvris  que  le  troisième  jour,  sans  cependant 

'  ôter  la  première  compresse  que  j'avois  appliquée  sur  l'ouverture  du  Vaisseau  ; 

j  je  la  laissai  encore  deux  jours  sans  la  lever,  je  pensai  ensuite  la  Playe  exté- 

1  rieure  suivant  l'usage  ordinaire,  et  au  bout  de  dix  jours  elle  fut  parfaitement 

I  bien  guérie.  » 

On  notera  suitout  le  passage  que  j'ai  souligné ,  et  qui  nous 
1  montre  le  tom-niquet  relâché  à  moitié  au  bout  de  cinq  à  six 
'  I  heures,  pour  laisser  seulement  au  sang  la  liberté  de  circuler  foi- 
'  Iblement. 

'  ;  Ce  ne  fut  que  deux  ans  après,  en  1718,  que  J.-L.  Petit  substitua 
I  !au  garrot,  dont  les  inconvénients  étaient  nombreux,  le  tourniquet 
'  ;qui  porte  aujourd'hui  son  nom  (1);  mais  il  s'écoula  encore  douze 
lans  avant  que  ce  chirurgien  pensât  à  exercer  une  compression 
ipermanente  sur  le  tronc  de  l'artère  au-dessus  de  la  blessure, 
■comme  moyen  hémostatique  définitif.  Ce  fut  à  l'occasion  de 
l'amputation  de  cuisse  subie  par  le  marquis  de  Rothelin  (2).  Le 
Tingt  et  unième  jour  après  l'amputation,  une  hémorrhagie  secon- 
daire se  déclara.  Pour  y  remédier,  J.-L.  Petit  fit  construire  un 
appareil  compliqué  portant  deux  pelotes  à  vis,  dont  l'une  com- 
iprimait  directement  la  surface  du  moignon,  et  dont  l'autre  com- 

(1)  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences,  1718,  iSdit.         p.  252. 

(2)  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences,  1731,  idit.  in-n,  T,     p.  l'iS,  avec  une  planche, 
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primait  l'artère  fémorale  dans  l'aine.  Gomme  dans  le  cas  pré- 
cédent, la  compression  directe  et  la  compression  indirecte  furent 
donc  employées  simullanément,  et  la  guérison  du  malade  cou- 
ronna les  ingénieux  efforts  du  chirurgien. 

Celte  observation  eut  un  grand  retentissement.  Plusieurs  années 
après,  la  compression  indirecte  et  permanente  de  la  fémorale  fut 
employée  par  Heister  dans  un  cas  de  plaie  de  ce  vaisseau.  La 
plaie  occupait  le  tiers  inférieur  de  l'artère  crurale.  Une  compres- 
sion directe  fut  exercée  au  niveau  delà  plaie  à  l'aide  d'une  pelote, 
et  une  compression  indirecte  fut  appliquée  sur  l'artère  au  pli  de 
Faine  à  l'aide  d'un  tourniquet  (1).  Le  malade  fut  averti  de  resser- 
rer lui-même  son  tourniquet  si  l'hémorrhagie  reparaissait,  de  le 
relâcher,  au  contraire,  si  la  douleur  devenait  trop  vive.  La  guéri- 
son  fut  ainsi  obtenue  assez  promptement,  et  il  ne  se  forma  pas  de 
tumeur  anévrysmale. 

Le  tourniquet  à  demeure  fut  ensuite  employé,  en  1760,  par 
Donald  Monro ,  dans  un  cas  qui  nous  intéresse  à  plus  d'un  titre. 
Un  malade,  atteint  à  la  fois  d'anévrysme  inguinal  et  d'anévrysme 
poplité,  paraissait  voué  à  une  mort  prochaine.  L'anévrysme  po- 
plité  était  sur  le  point  de  se  rompre.  Pour  prévenir  l'hémorrhagie 
au  moment  de  la  rupture,  Monro  appliqua  un  tourniquet  à  de- 
meure sur  le  milieu  de  la  fémorale  ;  il  ne  le  serra  pas ,  mais  il 
apprit  au  malade  à  manier  la  vis ,  pour  le  mettre  en  mesure  de 
réprimer  l'hémorrhagie  au  moment  de  la  rupture.  Le  malade 
suivit  exactement  les  prescriptions  de  Monro.  La  rupture  eut 
lieu;  le  tourniquet  fut  serré,  l'hémorrhagie  fut  arrêtée.  Mais  l'a- 
névrysme inguinal  fit  bientôt  des  progrès  si  rapides ,  qu'il  paient 
nécessaire  de  relâcher  l'appareil.  L'hémorrhagie  revint,  et  le  ma- 
lade mourut  (2). 

A  peu  près  vers  la  même  époque ,  en  1761,  Kretschmer  eut  à 
traiter  une  tumeur  sanguine  résultant  d'une  plaie  de  l'artère  hu- 
mérale  par  un  coup  de  feu.  Il  exerça  une  compression  directe 
sur  la  tumeur,  puis  appliqua ,  sur  la  partie  inférieure  de  l'axil- 
laire,  un  tourniquet  qui  resta  en  place  pendant  trois  mois.  La 


(1)  Reinig.  Dissert,  inattg.  de  artcria:  cniralis  vulnere  féliciter  sanato.  Hclinsladl,  IWl* 
—  Dans  Tlicses  Cliir.  de  llallcr,  T.  V,  p.  135,  et  pl.  UO,  11g,  1  à  3. 

(2)  Essays  and  Observations  Vliysical  and  Lîterary,  Edinburgli,  1771,  m-8°,  vol.  111,  p.  18». 
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tumeur  s'allaissa,  se  résorba,  et  le  malade  guérit  complète- 
ment (1). 

Jusque-là  il  n'avait  été  question  de  la  compression  indirecte 
et  permanente  que  pour  prévenir  ou  combattre  des  hémorrha- 
gies  artérielles.  Personne  encore  n'avait  songé  à  appliquer  ce 
moyen  au  traitement  de  l'anévrysme  proprement  dil.  Guattani, 
compatriote  de  Genga,  et  l'un  de  ses  successeurs  à  l'hôpital  du 
Saint-Esprit,  à  Rome,  eut  donc  le  mérite  d'introduire  pour  la 
première  fois  cette  idée  dans  la  pratique  chirurgicale. 
•    Certes,  Guattani  était  fort  éloigné  encore  de  la  théorie  mo- 
derne, et  il  ne  se  doutait  guère  que  la  compression  indirecte , 
employée  par  lui  comme  un  moyen  très-accessoire,  fût  appelée 
plus  tard  à  devenir  le  moyen  principal  dans  le  traitement  des 
anévrysmes.  Toutefois,  comme  il  ouvrit  au  progrès  une  voie  nou- 
velle ,  il  importe  de  bien  préciser  sa  doctrine.  Voici  de  quelle  ma- 
nière il  s'exprime  à  cet  égard  : 

«  Quum  vero  ea  potissimum  Aneurysmata  inspicerem  quae  in 
(1  articulis  oboriuntur,  in  suspicionem  adductus  sum,  —  quiete 
«cubilis,  ac  extenuatione  totius  corporis,  nec  non  simul  cohi- 
«  bendo  sanguinis  cursum  in  arteria  ad  affectum  locum  tendente, 
«  ac  denique  linteorum  bénéficie  ipsummet  gradatim  comprimendo 
«  tumorem  aneurysmaticum ,  —  fîeri  posse  ut  non  saltem  illius 
«  augmentum  prohiberetur,  sed  tractu  temporis  paulatim  in  se- 
«  rum  sua  sponte  converse,  et  ad  permeandum  idoneo  reddito 
«  sanguineo  grumo ,  ipsius  quoque  tumoris  omnimoda  resolutio 
«  aliquando  contingeret  (2).  » 

J'ai  voulu  citer  textuellement  cette  phrase  remarquable ,  parce 
qu'elle  renferme  en  irésumé  toute  la  théorie  et  toute  la  pratique 
de  Guattani.  La  diète,  le  repos,  les  saignées,  n'étaient  pas  choses 
nouvelles ,  et  Valsalva  avait  depuis  longtemps  donné  son  nom  à 
cette  méthode.  La  compression  directe  était  bien  plus  ancienne 
encore.  Quant  à  l'idée  d'opposer  un  obstacle  mécanique  au  cours 
du  sang  dans  l'artère  qui  aboutit  à  l'anévrysme,  c'était  la  première 
fois  qu'elle  voyait  le  jour. 

(1)  BiLCUEn.  De  l'inutilité  de  l'amputulion  des  membres,  ir.  fr.  pnr  ïissot.  Paris,  176Û, 
«n-12,  p.  122. 

(2)  Guattani.  De  externis  Ancurysmaiibus.  —  Dans  la  Collection  de  Luutli  sur  tes  ané- 
vrysmes. Strasbourg,  1785,  In-ft»,  p.  129. 
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L'occasion  d'appliquer  ces  préceptes  se  présenta  vers  la  fin  du 
mois  d'août  1765.  Un  portefaix  nommé  Valena  entra,  à  cette  épo- 
que, à  l'hôpital  du  Saint-Esprit  pour  un  anévrysme  poplité  du  vo- 
lume d'un  œuf  d'oie.  Ce  ne  fut  qu'au  commencement  de  novembre 
que  Guattani  se  décida  à  entreprendre,  par  sa  méthode,  la  cure  de 
cet  anévrysme. 

Je  passe  sous  silence  le  traitement  médical ,  et  je  ne  décrirai 
pas  davantage  le  bandage  destiné  à  comprimer  directement  la  tu- 
meur du  jarret;  tout  ceci  ne  nous  intéresse  pas.  Mais,  ce  qu'il 
importe  de  connaître,  c'est  le  moyen  employé  par  Guattani  pour 
modérer  le  cohrs  du  sang  dans  l'artère  fémorale,  ad  cohibendum 
sanguinis  cursum  in  arleria  ad  affectum  locum  tendente. 

Ce  moyen  fut  la  compression  indirecte,  c'est-à-du^e  la  compres- 
sion exercée  sur  l'artère  fémorale.  Guattani  reproduisit  à  peu 
près  le  bandage  de  Genga.  Une  sorte  de  coussin  étroit  et  long  fut 
appUqué  sur  toute  l'étendue  du  trajet  de  l'artère  crurale  jusqu'à 
l'aine;  puis  une  bande  roulée,  partant  du  genou,  remontant  jus- 
qu'à la  hanche,  et  faisant  même  deux  fois  le  tour  du  corps, 
comprima  la  cuisse  dans  toute  sa  circonférence,  mais  principa- 
lement au  niveau  du  coussin  longitudinal,  c'est-à-dire  au  niveau 
de  l'artère  fémorale.  Ce  vaisseau ,  ainsi  aplati  dans  toute  sa  lon- 
gueur, donna  passage  à  une  moindre  quantité  de  sang,  et  c'était 
l'indication  que  Guattani  voulait  remplir  (1). 

En  effet ,  quoique  les  mots  cohibere  sanguinis  cursum  prêtent  à 
deux  interprétations,  et  qu'ils  désignent  simplement  un  obstacle, 
sans  qu'on  puisse  savoir  s'il  s'agit  d'un  obstacle  incomplet  ou 
d'un  obstacle  absolu ,  il  est  aisé  de  démontrer  que  l'intention  de 
Guattani  n'était  pas  de  supprimer,  mais  seulement  de  diminuer 
le  cours  du  sang  dans  l'artère  principale  du  membre.  A  l'époque 
où  l'observation  précédente  fut  recueillie,  c'est-à-dire  en  1765, 
on  était  loin  d'être  éclairé  sur  le  rétabhssement  de  la  circulation 
par  les  voies  collatérales ,  après  l'oblitération  de  l'ai'tère  crurale. 
Les  belles  recherches  de  Ilaller  et  de  Winslow  sur  les  anastomoses 
artérielles  n'avaient  pas  rassuré  tous  les  chirurgiens.  En  vain 
Guénault  et  Vandenesse  (2)  avaient-ils  soutenu  que  l'artère  fémo- 

(1)  Loc.  cit.,  Histor.,  VI,  p.  131. 

(2)  Vanuenesse.  An  vulncrala  crurali  ai-tcriu  ah  amputationc  auspicdiidiim?  Thés, 
inaug.  prœs.  GucnauU.  Parisiis,  17'i2.  —  Haller.  Tlics.  CIni:,  vol.  V,  p.  155.1  ' 
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i     raie  pouvait,  sans  que  la  gangrène  s'ensuivît  nécessairement, 
êti-e  liée  à  la  partie  moyenne  de  la  cuisse;  et  que  cette  ligature 
était  dès  lors  préférable  à  l'amputation  dans  le  cas  de  plaie  arté- 
rielle. En  vain  savait-on  que,  plus  d'un  siècle  auparavant,  Marc- 
;     Aurèle  Severin  et  Jean  TruUus  avaient  lié  avec  succès  l'artère 
fémorale  au  tiers  supérieure  de  la  cuisse  (1),  et  que  Bottentuit, 
i     eu  1688 ,  avait  eu  la  même  hardiesse  et  le  môme  bonheur  (2).  En 
•    vain  possédait-on  l'observation  de  Heister,  que  j'ai  rappelée  plus 
1    haut,  et  celle  de  Gouey,  que  j'ai  textuellement  reproduite;  tous 
;     ces  faits  étaient  considérés  comme  des  exceptions  très-rares,  et 
i     Heister  lui-même  en  était  venu  à  penser,  avec  Morgagni  (3) ,  qu'une 
anomalie  artérielle,  telle  que  l'existence  de  deux  artères  crurales 
ou  de  deux  artères  humérales ,  pouvait  seule  rendre  compte  des 
cas  où  la  ligature  pratiquée  sur  l'artère  du  bras  ou  sur  celle  de  la 
i     cuisse  n'avait  pas  déterminé  la  gangrène  (4).  Sans  partager  l'er- 
reur de  Heister,  Guattani  partageait  ses  craintes  à  l'endroit  de  la 
gangrène.  Le  but  principal  de  sa  méthode  compressive,  ainsi  que 
cela  résulte  de  la  lecture  de  son  livre,  était  de  guérir  l'anévrysme 
sans  oblitérer  l'artère  malade,  afin  d'éviter  les  chances  de  mortifi- 
cation. Or,  si  l'oblitération  de  l'artère  poplitée  an  niveau  de  la  tu- 
meur anévrysmale  lui  inspirait  de  semblables  craintes,  que  n'au- 
rait-il pas  dûredouter  d'une  compression  qui  aurait  complètement 
effacé  pendant  des  mois  entiers  le  calibre  de  l'artère  crurale,  non 
plus  seulement  en  un  point,  mais  dans  toute  sa  longueur?  Il  est 
clair,  par  conséquent,  que  Guattani  ne  pouvait  songer  à  suppri- 
mer la  circulation  dans  le  vaisseau  comprimé ,  et  qu'il  se  propo- 
sait simplement  de  modérer  la  force  du  courant  sanguin. 

Ainsi,  dès  le  moment  de  sa  première  apparition ,  la  compres- 
sion indirecte,  appliquée  au  traitement  des  anévrysmes,  fut  em- 
ployée dans  le  but  de  diminuer  et  non  ùq  supprimer  le  com's  du 
sang  dans  l'artère  malade.  Cette  indication,  que  Guattani  avait 
posée,  beaucoup  d'autres  la  poursuivirent  après  lui  ;  et  si  j'ai 
insisté  sur  les  détails  qui  précèdent,  c'est  parce  que  j'ai  tenu  à 

(1)  M.-A.  Severin.  De  e/Ticaci  medicina.  —  Chirwg.  efflc.  Pars  II,  Enarratoria  de  aiigio- 
logia.  —  Francfort,  1046,  in-fol.,  p.  51,  col.  I. 

(2)  SAVUnD.  Obscrv.  chirurg.  Paris,  1702,  in-12,  p.  277.  Observ.  LXlu. 
•  (3.  AIORGAONi.  Dcscdibusetcausis  inorbonim..  Episl.  I-,'ail.  12. 

(4)  Reinio.  Diascrt.  inaug.  Ilcliiisladt,  n^it,  dans  Tlica,  cliirui;  de  Hallcr,  T.  V,  p.  i/19, 
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montrer  la  première  origine  d'une  idée  qui  a  soulevé  en  Irlande , 
il  y  a  quelques  années,  d'amères  discussions  de  priorilé. 

Guattani  guérit  son  malade,  et  ne  tarda  pas  à  trouver  une  nou- 
velle occasion  d'appliquer  sa  méthode.  Il  obtint  un  second  succi 
en  1767  (1).  Bientôt  Pierre  Javina,  son  collègue,  et  Joseph  Fla- 
jani,  son  élève,  réussirent  à  guérir  chacun  un  anévrysme  poplité 
par  le  même  moyen.  Lorsque  le  livre  de  Guattani  parut  (Rome , 
1772),  la  compression  avait  déjà  été  employée  sur  sept  malades 
pour  des  anévrysmespoplités.  L'un  d'eux  avait  refusé  de  se  prêter 
à  toutes  les  exigences  du  traitement:  il  avait  obtenu  une  amélio- 
ration marquée  ;  mais  sa  tumeur,  au  bout  de  trois  ans,  persis- 
tait encore  (2).  Un  second  malade  n'avait  supporté  la  compression 
que  pendant  quelques  jours,  au  bout  desquels  il  avait  quitté 
l'hôpital.  Il  était  allé  chez  lui,  où  son  membre  avait  fini  par  se 
gangréner  (3).  Enfin,  les  cinq  autres  malades  s'étaient  soumis  au 
traitement  avec  patience  et  docilité,  et,  sur  ce  nombre,  quatre 
avaient  été  parfaitement  guéris  :  le  cinquième  seul  était  mort.  Les 
anévrysmes  de  la  partie  supérieure  de  la  jambe  avaient  été  plus 
rebelles.  La  profondeur  des  artères  tibiales  avait  rendu  en  efl'etla 
compresssion  directe  très-peu  efficace,  et,  sur  quatre  malades, 
Guattani  n'en  avait  pas  sauvé  un  seul  (4). 

Quelque  peu  rassurants  que  fussent  ces  résultats,  ils  étaient 
bien  supérieurs  à  ceux  que  fournissait  l'opération  de  l'anévrysme 
par  l'ouverture  du  sac.  On  est  donc  tenté,  au  premier  abord,  de 
s'étonner  du  peu  d'empressement  que  mirent  les  chirurgiens  à 
adopter  la  méthode  de  Guattani.  Mais  si  l'on  réfléchit  à  la  lenteur 
extrême  du  traitement,  à  la  contrainte  excessive  imposée  aux 
malades,  qui  étaient  obligés  de  garder  le  lit,  de  subir  une  diète 
prolongée,  et  des  saignées  fréquentes;  enfin ,  et  surtout  aux  dou- 
leurs vives  que  la  compression  ainsi  pratiquée  développait  dans 
le  membre  captif,  on  s'explique  comment  le  traitement  de  Guat- 
tani fut  si  rarement  mis  en  usage.  Palletta  (5),  Flajani,  Scarpa  (6) 
furent  presque  les  seuls  chirurgiens  qui  y  eurent  recours.  Il 
est  vraisemblable  que,  malgré  ses  imperfections ,  la  méthode  de 

(1)  Guattani.  Dans  la  Collection  de  Lautli  sur  les  anévrysmes.  Hisu  Vll,  p.  133. 

(2)  Hist.  X,  p.  136.  -  (3)  Ilisl.  XI,  p.  1,(9.  _  ((,)  iof.  cU.,  p.  162. 
(i>)  Palletta.  Giornale  di  Mediciuadi  Milano,  T.  VI,  p.  183. 

(6)  Scarpa.  Observations  sttr  l'unéurysme,  tr.  fr.  par  Delpech.  Paris,  1809,  p.  371.  Obtcrv. 
(J'Aiiioiae  Galliiia,  février  1793, 
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Guattani  aurait  fini  par  supplanter  l'opération  de  l'anévrysmepar 
l'ouverture  du  sac;  mis  John  Hunter  ne  lui  en  laissa  pas  le  temps. 
En  fécondant  et  généralisant  la  méthode  d'Anel,  en  la  faisant  pé- 
nétrer dans  la  pratique,  John  Hunter  diminua  à  un  tel  point  la 
mortalité  de  l'opération  del'anévrysme,  quecette  opération  devint 
réellement  préférable,  sous  tous  les  rapports,  au  traitement  de 
Guattani. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  était  difficile,  avec  les  faits  connus,  de 
porter  un  jugement  sur  la  compression.  Fallait-il  attribuer  les 
résultats  obtenus  au  régime  débilitant  ou  à  la  compression  di- 
recte, ou  à  la  compression  indirecte?  La  réponse  était  d'autant 
plus  douteuse,  que  le  régime  seul  et  la  compression  directe  seule 
avaient  déjà  donné  des  guérisons.  Il  aurait  fallu  employer  la 
compression  indirecte  seule;  mais  l'école  italienne,  ne  l'essaya 
pas.  Sans  méconnaître,  par  conséquent,  l'importance  historique 
des  travaux  de  Guattani,  il  est  permis  de  croire  que  ces  travaux 
n'ont  exercé  qu'une  médiocre  influence  sur  l'avenir  de  la  com- 
pression indirecte. 

Je  devrais  maintenant,  suivant  l'ordre  chronologique,  passer 
à  la  période  française;  mais,  au  risque  d'anticiper  un  peu  sur  les 
dates,  je  crois  devoir  parler  ici  d'un  travail  publié,  en  1797,  par 
Brûckner,  de  Gotha ,  travail  fort  important  et  qui  ne  méritait  pas 
l'oubli  où  on  l'a  laissé  jusqu'à  ce  jour. 

Comme  les  successeurs  de  Guattani,  Brûckner  associa  la  com- 
pression à  d'autres  moyens  curatifs;  mais,  mieux  qu'eux,  il  sut 
comprendre  le  véritable  rôle  de  la  compression  indirecte.  Au  lieu 
d'en  faire  un  moyen  accessoire,  il  en  fit  au  contraire  le  moyen 
principal.  A  cette  innovation  capitale,  il  joignit  des  considérations 
très-remarquables  sur  les  conditions  propres  à  favoriser  la  gué- 
rison  des  anévrysmes.  Je  cite  d'abord  un  extrait  de  sa  très-longue 
observation  : 

19"  Observation  (Briickner)  (1).  —  Énorme  anévrysme  poplité.  —  Com- 
pression de  la  fémorale  en  deux  points  successifs.  —  Invention  du 
tourniquet  annulaire.  —  Guérison. 

Urlau,  âgé  do  41  ans,  forgeron  à  Gotha.  Vers  lo  mois  de  juin  1794,  dou- 
leurs dans  le  jarret  droit.  On  y  trouve  une  tumeur  grosse  comme  un  œuf  do 

(I)  LoDER.  Journal  far  Chirurgie  iind  Geburstliillfe.  Uns.,  1797,  ln-8»,  DU.  I.  s.  252. 
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pigeon,  pulsatile  et  réductible.  Divers  traitements  locaux  ou  généraux  soni 
vainement  employés;  la  tumeur  s'accroît  graduellement  et  atteint  un  volum 
énorme. 

Le  1 4  janvier  1795 ,  le  malade,  à  qui  tout  le  monde  avait, conseillé  l'ampi; 
tation,  réclame  les  soins  de  Briickner.  La  tumeur  remplit  tout  le  jarret;  le-, 
battements  se  sentent  dans  le  sens  longitudinal  jusqu'aux  deux  extrémités  du  , 
creux  poplité  ;  dans  le  sens  transversal ,  on  les  trouve  jusqu'à  un  pouce  des 
bords  de  la  rotule.  La  tumeur  forme  une  vaste  saillie  hémisphérique  qui  sou- 
lève fortement  la  peau.  Les  battements  sont  si  forts  qu'on  les  aperçoit  à  la 
simple  vue,  et  qu'ils  sont  capables  de  mouvoir  un  poids  de  10  livres.  En  de- 
hors ,  et  notamment  au  niveau  de  la  tête  du  péroné ,  la  peau ,  distendue  et 
amincie  ,  présente  une  coloration  d'un  bleu  foncé...  (Suivent  quelques  autres 
signes  de  l'anévrysrae.)...  Jambe  droite  affaiblie,  froide;  coude-pied  œdéma- 
teux; genou  demi-fléchi.  Le  malade  ne  peut  marcher  qu'avec  des  béquilles. 

On  voit  que  le  cas  était  grave.  Briickner  proposa  l'amputation  ;  le  malade 
s'y  refusa.  Ce  fut  alors  que  le  chirurgien  songea  à  la  méthode  de  Guatlani,  à 
laquelle  il  fit  subir  d'importantes  modifications.  «  Mon  but ,  dit-il  (1  ) ,  fut  de 
«  soutenir  à  l'extérieur  les  parois  de  l'anévrysme,  d'augmenter  leur  tonicité, 
«  et  de  diminuer  l'abord  du  sang  dans  l'intérieur  du  sac...  Je  prescrivis  le 
«  repos  horizontal ,  l'abstinence  des  boissons  spiritueuses  et  des  aliments  in- 
«  digestes.  J'évitai  àdesseiade  mettre  le  malade  à  la  diète  antiphlogistique... 
«  Sur  le  tronc  de  l'artère  crurale,  dans  la  région  de  l'aine,  je  plaçai  un  tour- 
«  niquet,  et  je  tournai  la  vis  jusqu'à  ce  que  j'eusse  constaté  une  diminution 
«  dans  les  battements  de  la  tumeur.  Une  compresse  longuette,  épaisse  de 
«  deux  travers  de  doigt,  fut  appliquée  sur  la  tumeur.  Une  mince  plaque  de 
«  plomb  fut  plus  tard  placée  dans  l'épaisseur  de  cette  compresse.  »  —  Le 
membre  tout  entier  fut  entouré  d'une  bande  roulée,  appliquée  depuis  les  or- 
teils jusqu'à  quatre  travers  de  doigt  au-dessus  du  genou.  Mais  cettel bande  ne 
fut  pas  très-serrée  ;  trois  fois  par  jour  on  la  déroulait ,  on  enlevait  la  compresse 
longuette ,  et  on  faisait  fondre  sur  la  tumeur  un  gros  morceau  de  glace. 

Le  malade  ne  put  pas  supporter  longtemps  le  tourniquet  de  l'aine.  Alors 
Briickner  fit  construire  l'appareil  suivant  :  a  Un  anneau  de  fer,  composé  de  ■ 
«  deux  moitiés  articulées,  fut  placé  un  peu  au-dessous  de  la  partie  moyenne  de  • 
«  la  cuisse.  Il  était  assez  large  pour  être  partout  séparé  de  la  surface  de  la  peau 
«  par  une  distance  d'un  travers  de  doigt.  En  dehors,  il  prenait  son  point  d'appui  i, 
«  sur  une  longue  tige  rigide  dont  l'extrémité  inférieure  reposait  sur  la  saillie  j 
«  du  genou,  et  dont  l'extrémité  supérieure  appuyait  sur  le  grand  trochan-  il 
«  ter  (2).  En  dedans,  une  forte  vis  poussait  une  plaque  de  fer-blanc  sur  une  ' 

(1)  Loc.  cit.,  s.  263.  I 

(2)  Le  grand  ti  ochanler  n'est  pas  nommé  dans  le  texte.  Il  y  est  dit  seulement  que  celle  tige  ' 
prenait  son  point  d'appui  au  niveau  du  col  du  /l'inur. 
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«  compresse  longuette  préalablement  appliquée  sur  tout  le  trajet  de  l'artère 
«  fémorale.  11  en  résultait  une  compression  qu'on  graduait  à  volonté.  Cette 
«  compression  71' arrêtait  pas  entièremeiit  les  pulsations ,  mais  du  moins  elle 
«  les  diminuait  notablement.  » 

Le  traitement  fut  commencé  le  14  janvier  1795.  Au  milieu  de  février,  il 
survint  une  fièvre  rhumatismale  et  dos  symptômes  thoraciques  qui  firent  crain- 
dre un  anévrysme  de  l'aorte.  (Traitement  antiphlogistique ,  saignées,  etc.)  On 
ne  toucha  pas  au  tourniquet,  mais  on  enleva  presque  tout  à  fait  la  compres- 
sion directe  exercée  sur  la  tumeur.  Au  bout  de  neuf  jours,  la  fièvre  céda.  On 
réappliqua  la  compression  comme  auparavant. 

Cette  maladie  incidente  parut  exercer  une  heureuse  influence  sur  la  tu- 
meur qui  diminua  et  devint  indolente.  Le  malade,  très-soulagé,  pouvait  mou- 
voir assez  librement  son  genou.  Il  fit  même  des  imprudences,  et  recommença 
à  exercer  son  métier  de  forgeron...  (Je  passe  sous  silence  un  rêve  du  malade 
et  quelques  autres  détails  non  moins  singuliers.)...  La  compression,  exécutée 
pendant  quelque  temps  d'une  manière  inexacte ,  fut  reprise  et  faite  avec  beau- 
coup de  soin  vers  Pâques  1795.  Les  battements  s'affaiblirent;  ils  devinrent 
irréguliers  ;  parfois  même  ils  disparaissaient  tout  à  fait. 

Vers  la  fin  d'août,  on  enleva  tout  appareil  compressif.  La  jambe  restait  un 
peu  engourdie  ;  la  tumeur  diminuait  toujours  ;  le  malade  recommença  à  mar- 
cher au  mois  de  septembre  1 795  ;  la  tumeur,  réduite  au  volume  d'un  œuf  de 
cane,  était  dure,  nullement  pulsatile,  et'occupait  le  centre  du  jarret.  Le  mem- 
bre avait  repris  ses  fonctions.  La  jambe,  le  pied,  n'étaient  plus  gonflés.  Sur  les 
côtés  de  la  rotule ,  on  sentait  battre  avec  force  deux  artères  collatérales  di- 
latées. 

A  la  fin  de  l'année  1796,  la  tumeur  n'avait  pas  encore  disparu  ;  elle  était 
réduite  au  volume  d'un  œuf  de  pigeon. 

En  1797,  lorsque  l'observation  fut  publiée,  la  Jambe  droite  avait  recouvré 
toutes  ses  fonctions  ;  Urleau  pouvait  marcher,  aller  à  cheval ,  et  faire  les  efforts 
les  plus  violents. 

Le  traitement  adopté  par  Brûckner  diffère  sous  plusieurs  rap- 
ports de  la  méthode  de  Guattani.  Nous  y  trouvons  de  moins  le 
régime  antiphlogistique,  et  de  plus  l'application  de  la  glace;  mais 
la  compression  elle-même  a  été  exécutée  d'une  manière  entière- 
ment nouvelle. 

La  compression  sur  la  tumeur,  qui  était  l'élément  principal 
dans  la  méthode  de  Guattani,  n'a  constitué  ici  qu'un  élément 
accessoire.  Pendant  les  premiers  temps,  on  l'enlevait  trois  fois 
par  jour,  une  demi-heure  environ  chaque  fois,  pour  appliquer 
directement  la  glace.  On  l'a  enlevée  encore  lorsque  le  malade  a 
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été  atteint  d'uae  fièvre  intercurrente.  La  compression  sur  l'ar- 
tère fémorale,  au  contraire,  a  été  maintenue  sans  aucune  inter- 
ruption. C'est  elle  qui  a  manifestement  joué  le  principal  rôle. 
Gualtani  la  pratiquait  avec  une  simple  compresse  graduée  : 
Brûckner  remplace  ce  bandage  par  les  tourniquets,  qui  sont  bien 
autrement  efficaces.  Arrive-t-il  que  le  malade  souffre  du  contact 
de  la  pelote  inguinale,  un  autre  instrument  très -ingénieux  est 
aussitôt  imaginé  pour  porter  cette  pression  sur  d'autres  points 
de  l'artère  crurale.  Brûckner  n'ignorait  pas,  par  conséquent, 
qu'on  peut  soulager  les  malades,  sans  rétablir  pour  cela  la  circu- 
lation, en  appliquant  un  nouveau  tourniquet  sur  une  autre  partie 
du  vaisseau.  Il  n'ignorait  pas  non  plus  que  la  compression  doit 
avoir  pour  but  de  diminuer  et  non  de  supprimer  la  circulation  : 
«  Il  faut,  dit-il,  que  l'abord  du  sang  dans  la  tumeur  soit  diminué 
«  par  l'application  du  tourniquet  ou  de  tout  autre  appareil  ana- 
«  logue  (1).  »  Les  chirurgiens  modernes  n'ont  dit  rien  de  plus 
explicite  que  cela.  Il  n'est  pas  jusqu'au  moyen  d'exécution  que 
Brûckner  n'ait  porté  du  premier  coup  jusqu'à  un  haut  degré  de 
perfection.  Ce  tourniquet  annulaire,  ce  ring  tourniquet,  comme 
disent  aujourd'hui  les  chirurgiens  irlandais,  n'est-il  pas  considéré 
comme  l'un  des  appareils  les  plus  commodes  et  les  plus  efficaces? 
On  peut  dire  que  rien  n'a  manqué  à  Brûckner,  ni  une  bonne 
théorie,  ni  le  génie  instrumental,  ni  la  persévérance  assidue,  ni 
le  succès,  si  cher  à  la  foule.  D'où  vient  donc  que  le  progrès 
réalisé  par  Brûkner  est  resté  si  longtemps  stérile?  D'où  vient  que 
ses  préceptes  ont  été  sans  écho ,  et  qu'on  a  oublié  jusqu'à  l'exis- 
tence de  son  observation  ? 

Un  post-scriplum  de  quelques  lignes ,  ajouté  par  Loder,  nous 
explique  en  partie  ce  fait.  Pendant  qu'on  corrigeait  les  épreuves 
de  son  mémoire,  Brûckner  était  mort  phthisique,  à  l'âge  de 
vingt-huit  ans,  emportant  avec  lui  dans  la  tombe  les  espérances 
qu'il  basait  sur  la  méthode  nouvelle,  et  qui  ne  devaient  se  réaliser 
qu'un  demi-siècle  plus  tard. 

2"  Période  de  création  ou  période  française. 

On  a  VU ,  dans  la  période  précédente,  la  compression  indirecte 
employée  dans  le  traitement  des  anévrysmes  presque  toujours 

(1)  Loc.  cit.,  s.  279. 
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comme  moyen  accessoire,  et  jamais  comme  moyen  unique.  On 
a  assisté  à  l'origine  et  au  lent  développement  des  idées  qui  con- 
duisirent pour  la  première  fois  à  agir  sur  l'artère  entre  le  cœur 
et  la  tumeur.  Les  principaux  éléments  du  problème  étaient  déjà 
découverts,  mais  on  n'en  avait  pas  encore  trouvé  la  solution  géné- 
rale. Le  sol  était  défriché,  il  n'était  pas  encore  fécondé. 

Nous  allons  entrer  maintenant  dans  une  nouvelle  ère;  la  com- 
pression indirecte,  qui  n'était  jusqu'ici  qu'une  conception  assez 
vague,  va  être  érigée  en  méthode  générale; —  on  établira  avec 
plus  ou  moins  de  bonheur  la  théorie  de  ce  moyen  thérapeutique  : 
l'empirisme  deviendra  science;  —  on  précisera  les  indications, 
on  formulera  les  principes,  on  inventera  les  appareils,  on  ima- 
ginera les  procédés;  en  un  mot,  on  créera  la  méthode  telle  que 
nous  la  connaissons  aujourd'hui,  on  l'appliquera  même,  et  l'on 
obtiendra  quelques  succès,  mais  le  nombre  des  échecs  sera  plus 
grand  encore,  parce  qu'on  manquera  de  persévérance,  et  aussi 
parce  que  l'on  aura  recours  à  des  procédés  défectueux. 

Pendant  cette  période,  qui  se  prolonge  jusqu'à  1842,  nous  ver- 
rons de  temps  en  temps  la  méthode  de  la  compression  indirecte, 
créée  par  un  chirurgien  français ,  donner  lieu,  en  Angleterre,  en 
Irlande  ou  en  ItaUe,  à  quelques  tentatives  isolées;  mais  c'est 
principalement  en  France  que  la  scène  se  passera.  C'est  en 
France  que  la  théorie  prendra  tout  son  développement,  et  que  la 
pratique  donnera  les  plus  beaux  résultats.  Voilà  pourquoi  nous 
donnons  à  cette  deuxième  période  le  nom  de  période  française. 

L'idée  capitale,  qui  distingue  avant  tout  cette  époque  de  la 
précédente  est  celle-ci  :  ne  pas  comprimer  la  tumeur,  comprimer 
seulement  l'artère  dans  un  point  où  elle  est  saine. 

Ce  n'est  pas  tout  d'un  coup  qu'on  est  arrivé  à  négliger  entière- 
ment les  moyens  appliqués  directement  sur  la  tumeur,  et  ici  en- 
core, comme  dans  la  période  précédente,  les  chirurgiens  n'ont 
fait  qu'étendre  au  traitement  de  l'anévrysme  proprement  dit  un 
principe  qui  avait  déjà  vu  le  jour  à  propos  des  plaies  des  artères. 

Genga,  de  Gouey,  J.-L.  Petit,  Heister,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus 
haut,  avaient  réprimé  des  hémorrhagies  artérielles  au  moyen 
d'une  double  compression  exercée  à  la  fois  sur  la  plaie  et  sur  le 
vaisseau,  entre  la  plaie  et  le  cœur.  Bourienne  crut  pouvoir  s'af- 
:  franchir  presque  complètement  de  la  compression  directe.  Un 
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soldat  avait  reçu  un  coup  de  baïonnette  qui  avait  pénétré  obli- 
quement dans  les  chairs  de  l'avant-bras,  et  lésé  selon  toutes  pro- 
babilités l'artère  cubitale;  une  tumeur  pulsatile  et  oblongue  se 
forma  dans  le  trajet  de  la  plaie.  Bourienne  plaça  deux  com- 
presses longuettes  sur  l'artère  humérale.  «  Le  tout  fut  soutenu 
«  par  un  bandage  propre  à  remplir  l'indication  que  je  me  pro- 
«  posois,  gwï  efoif  de  rallentir  le  cours  du  sang  successivement 
u  jusqu'à  la  tumeur,  La  plaie  fut  pansée  simplement  et  la  tumeur 
«  légèrement  comprimée  par  un  bandage.  »  Le  blessé  fut  entière- 
ment guéri  en  trois  semaines  (1). 

Bourienne  ne  s'était  servi  que  de  bandes  et  de  compresses  gra- 
duées. Peu  de  temps  après,  en  177^1,  Jussy  remplit  la  même  indi- 
cation au  moyen  d'un  tourniquet.  Un  jeune  homme  de  dix-sept 
ans  avait  eu  la  fémorale  ouverte  à  sa  partie  infériem'e  par  un 
coup  de  couteau.  Jussy  appliqua  un  tourniquet  de  J.-L.  Petit  sur 
le  trajet  de  cette  artère.  «  Le  point  d'appui  étoit  local;  la  pelotte 
«  du  tourniquet  ne  portoit  que  sur  l'ârtere ,  dont  je  n'avois  cer- 
«  tainement  pas  intercepté  toute  la  fonction.  »  Aucune  compres- 
sion ne  fut  exercée  sur  la  plaie  qui  fut  pansée  simplement  avec 
de  la  charpie  râpée.  L'appareil  resta  en  place  pendant  neuf  jours. 
Le  dixième  on  remplaça  le  tourniquet  pa:r  une  compresse  lon- 
guette, et  le  malade  guérit  sans  accidents  (2). 

Bourienne  avait  légèrement  comprimé  la  tumeur.  Jussy  ne  mit 
sur  la  plaie  qu'un  pansement  simple;  l'efficacité  plus  grande  de 
l'appareil  compressif  appliqué  sur  le  tronc  artériel  lui  permettait 
une  pareille  confiance.  Je  signale  surtout  la  phrase  où  l'auteur 
dit  que  la  pelote  doit  comprimer  seulement  l'artère  et  ne  la  com- 
primer qu.Hncomplétement.  Il  est  douteux  qu'avec  le  tourniquet 
de  J.-L.  Petit  il  ait  pu  atteindre  son  but;  mais  il  n'est  pas  sans 
intérêt  de  consigner  ici  l'idée  qu'il  poursuivait. 

Il  ne  s'agissait  plus  que  d'appliquer  à  l'anévrysme  véritable  la- 
méthode  qui  avait  si  bien  réussi  dans  le  cas  à'anévrijsme  faux 
primitif,  et  cette  idée  aurait  dû  germer  rapidement  à  une  époque 
où  les  chirurgiens  confondaient,  sous  le  môme  nom  d'anévrysme, 
les  dilatations  et  les  plaies  artérielles.  Il  n'en  fut  rien  cependant,  ' 

(1)  Journal  de  médecine,  suite  de  Vandermonde,  T.  £iO,  p.  86  (1773). 

(2)  Journal  de  médecine,  suite  de  Vandermonde,  ï,  H2,  p.  £iit2  (I77(i}, 
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elle  progrès  se  fit  attendre  pendant  vingt  années  encore.  Sue  le 
jeune  conseilla,  il  est  vrai,  de  comprimer  l'artère  pendant  quel- 
que temps  au-dessus  de  la  tumeur  avant  d'entreprendre  l'opéra- 
tion de  l'anévrysme;  mais  ce  moyen,  purement  préparatoire, 
avait  uniquement  pour  but  de  faire  dilater  les  collatérales  et  de 
diminuer  les  chances  de  la  gangrène  (1).  Personne  encore  n'avait 
songé  à  guérir  les  anévrysmes  par  la  compression  indirecte, 
lorsque  Desault,  peu  de  temps  avant  le  9  février  1785,  eut  recours 
à  cette  méthode  dans  un  cas  d'anévrysme  spontané  de  l'artère 
axillaire  : 

20*  Observation  (Desault).  —  Anévrysme  spontané  de  l'artère  axillaire. 
—  Compression  de  la  sous-clavière  au-dessus  de  la  clavicule. 

Cette  observation  importante  n'a  jamais  été  publiée  en  détail,  mais  plusieurs 
auteurs  contemporains  en  ont  fait  mention.  En  4787,  Assalini,  à  propos  des 
opérations  qu'il  avait  vu  faire  en  1785  par  Desault,  exposa  les  idées  de  ce  chi- 
rurgien sur  le  traitement  des  anévrysmes  (2),  montra  les  inconvénients  de  la 
compression  directe  remise  en  faveur  par  Guattani,  et  ajouta  :  «  II  n'en  seroit 
«  pas  de  même ,  si  l'on  pouvoit  faire  la  compression  sur  l'artère  au-dessus  do 
«  la  tumeur  anevrismatique ,  sans  comprimer  les  parties  malades  :  j'ai  vu 
«  faire  la  compression  de  l'artère  axillaire  au-dessus  de  la  clavicule ,  dans 
«  l'anevrisme  de  la  partie  inférieure  de  cette  artère,  moyennant  un  bandage 
«  particulier  (3).  »  Assalini  ne  dit  pas  quel  fut  le  résultat  de  cette  tentative,  et 
ne  dit  même  pas  quel  en  fut  l'auteur  ;  mais  tout  permet  de  croire  que  ce  fait 
est  le  même  que  celui  de  Desault. 

Voici  maintenant  des  détails  plus  précis,  fournis  par  René  Cailliot  :  «  Dans 
«  un  cas  particulier  d'anévrysme  vrai  de  l'artère  axillaire  situé  au-devant  de 
a  l'extrémité  interne  delà  clavicule,  Desault  avoit  imaginé  de  comprimer 
«  cette  artère  au-dessus  de  la  tumeur,  au  moyen  d'un  petit  bâtonnet  fixé,  par 
«  son  extrémité  supérieure,  contre  une  planche  qui  étoit  placée  horizoïitale- 
«  ment  au-dessus  du  chevet  du  lit,  et  appuyant  par  son  extrémité  inférieure 

■  «  sur  la  face  supérieure  de  la  première  côte  derrière  la  clavicule  ;  le  malade  fut 

■  «  effrayé  de  cet  appareil,  et  il  quitta  l'hôpital  de  la  Charité,  où  il  étoit  alors, 
'  «  pour  se  rendre  à  l'Hôtel-Dieu  (4).  »  Pour  plus  de  détails,  Cailliot  renvoie  au 

§  27  de  sa  thèse ,  où  on  lit  ce  qui  suit  :î«  Un  malade  qui  portoit  un  anévrysme 
•  «  de  l'artère  axillaire,  quitta  l'hospice  de  la  Charité  pour  se  rendre  à  l'Hôtel- 
<  «  Dieu ,  dont  Ferrand  étoit  alors  chirurgien  en  chef  ;  un  élève  interne,  ne 

(1)  yoy.  plus  haut,  p.  UIZ. 

\2)  J'ai  reproduit  plus  haut,  p.  013,  ce  passage  important  de  l'ouvrage  d'Assalini. 
(3)  Assalini.  Essai  médical  sur  les  vaisseaux  lymphatiques.  Turin,  1787,  in-12,  p.  10/i. 
Vi)  René  Cailliot.  Essai  sur  l'anévrysme,  tli.  in-8°.  Paris,  au  VU,  u»  û,  p.  8'i,  §  117. 
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«  voyant  dans  cette  tumeur  qu'un  abcès  ordinaire,  engagea  Perrand  à  en 
a  faire  l'ouverture  à  la  visite  du  soir.  Celui-ci,  après  avoir  hésité  un  moment, 
«  plongea  le  bistouri  dans  la  tumeur,  sans  l'avoir  à  peine  examinée  ;  le  malade 
«  mourut  en  quelques  minutes ,  malgré  tous  les  moyens  qu'on  put  imaginer 
«  pour  arrêter  l'hémorrhagie  (1).  » 

Roux  parle  de  ce  fait  d'une  manière  beaucoup  plus  sommaire  :  «  Desault 
«  avait  voulu  comprimer  l'artère  axillaire  (2)  sur  la  première  côte,  pour  un 
«  anévrysme  du  creux  de  l'aisselle  ;  les  souffrantes  qu'éprouva  le  malade, 
«  l'obligèrent  bientôt  à  renoncer  à  son  entreprise  (3).  » 

Telle  fut  la  première  application  de  la  compression  indirecte 
au  traitement  des  anévrysmes.  Le  cas  était  des  plus  défavorables  ; 
le  succès  était  à  peu  près  impossible;  mais  l'idée  n'en  était  pas 
moins  précieuse  pour  cela.  Desault  pensait  que,  pour  guérir  les 
anévrysmes ,  il  suffisait  d'intercepter  le  cours  du  sang  dans  l'ar- 
tère, entre  le  sac  et  le  cœur,  au  moyen  de  la  compression.  L'ap- 
plication pratique  a  son  mérite;  le  succès  a  aussi  le  sien;  mais 
ce  qui  importe  plus  que  tout  le  reste,  c'est  la  découverte  des 
principes.  Desault  n'a  fait  qu'une  tentative  infructueuse,  mais  ila 
découvert  le  principe  sur  lequel  repose  la  compression  indirecte. 

Il  s'agit  maintenant  de  fixer  la  date  de  cette  observation  im- 
portante. Ferrand  mourut  le  9  février  1785  (4).  La  tentative  de 
Desault  est  donc  antérieure  à  cette  époque.  —  Il  me  paraît  cer- 
tain que  le  malade  dont  parle  Assalini  est  le  même  que  celai  de 
Desault.  —  Or,  Assalini  passa  à  Londres  une  partie  de  l'année 
1784  (5)  ;  puis  il  vint  passer  une  année  à  Paris  où  il  suivit  assidû- 
ment la  pratique  de  Desault,  et  retourna  ensuite  à  Londres  où  il 
assista,  le  12  décembre  1785,  à  la  célèbre  opération  de  John 
Hunter(6).  Je  pense  donc  ne  pas  m'écarter  de  la  vérité  en  disant 
que  Desault  créa  la  méthode  de  la  compression  indirecte  vers  la 
fin  de  1784,  ou  dans  les  premiers  jours  de  1785. 

Pelletan  a  cependant  prétendu  que  cette  méthode  avait  été 
imaginée  en  1771  par  Sabatier.  Voici  ce  qu'on  lit,  en  eifet,  dans 
le  deuxième  mémoire  de  Pelletan  Sw  les  anévrysmes  externes, 

(1)  Cailliot.  Essai  SU7'  l'anôvi-ysmc,p,  18,  §  27. 

(2)  C'est  la  sous-clavitre  des  modernes. 

IS)  BOUX.  Médecine  opératoire.  Paris,  1813,  in'8,  T.  Il,  p.  54"?. 

(Il)  Vuy.  plus  haut,  p.  Ubl,  eu  note,  et  Moniteur  des  hôpitaux,  18  mars  1856,  T.  IV,  p.  258. 

(5)  Assalini.  Essai  médical  sur  les  vaisseaux  lymptiatiqucs.  Turin,  1787,  ln-12,  p.  92. 

(6)  Assalini.  Loc.  cit.,  p.  105. 
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indinoiro  d'un  ordre  très-inférieur  el,  écrit  par  un  liomme  aussi 
I  ignorant  que  partial.  Après  avoir  décrit  l'opération  de  John  Ilun- 
j  1er,  qui  avait  lié  la  fémorale  pour  guérir  un  anévrysmc  poplité, 
j  Pelletan  continue  en  ces  termes  :  a  L'opération  de  Ilunter  n'était 
((  pas  nouvelle  pour  nous.  M.  Sabatier,  aujourd'hui  mon  collègue 
a  et  toujours  mon  maître,  avait  traité,  quinze  ans  auparavant, 
((  un  anévrysme  de  l'artère  fémorale  par  une  compression  mé- 
«  thodique  exercée  sur  cette  artère ,  laquelle  compression  équi- 
«  valait  sans  doute  à  la  ligature,  et  le  malade  avait  conservé  le 
((  membre  et  la  vie  (1).  » 

Cette  assertion  est  tellement  précise  que  tous  les  modernes  l'ont 
acceptée  sans  examen.  Mais  je  dois  dire  d'abord  que  les  écrits  de 
Pelletan  sur  les  anévrysmes  ne  m'inspirent  aucune  confiance  ; 
ils  sont  pleins  de  contradictions  et  de  légèretés  inexcusables.  D'ail- 
leurs il  est  difficile  de  croire  que  Pelletan  ait  été  renseigné  sur  la 
pratique  de  Sabatier  mieux  que  ne  l'était  Sabatier  lui-même.  En 
1796,  en  1810,  dans  les  deux  éditions  de  sa  Médecine  opératoire, 
Sabatier  s'étendit  longuement  sur  le  traitement  des  anévrysmes , 
parla  même  de  la  compression  indirecte  et  garda  le  plus  complet 
ilence  sur  son  observation  prétendue.  <(  La  compression,  dit-il, 
«peut  être  faite  avec  succès  sur  les  anévrysmes,  si  au  lieu  de 
(I  l'exercer  sur  la  tumeur  même  on  la  fait  porter  sur  le  trajet  de 
«  l'artère  au-dessus  du  lieu  malade,  de  manière  k  ralentir  le  cours 
«  du  sang  qui  traverse  le  vaisseau.  Ce  moyen  a  été  employé  en 
«  Italie  avec  quelque  succès ,  mais  on  y  a  joint  la  compression 
((  directe  sur  l'anévrysme ,  de  sorte  que  l'on  ne  sait  pas  jusqu'à 
«  quel  point  on  doit  y  compter  (2).  »  Il  est  clair,  d'après  ce  passage, 
qae  Sabatier  n'avait  jamais  appliqué  ni  vu  appliquer  la  compres- 
sion indirecte.  Supposera-t-on  qu'il  eût  oublié  en  1796  le  succès 
qu'il  avait  obtenu  en  1771,  et  dont  Pelletan  prétend  s'être  souvenu 
'■n  1810  ?  Mais  il  ne  pouvait  avoir  perdu  le  souvenir  d'un  fait  aussi 
important  que  celui-Ui.  On  connaissait  si  peu  d'exemples  de  gué- 
rison  pour  les  anévrysmes  cruraux!  Sabatier  lui-même  n'a-t-il 
pas  écrit  qu'avant  lui  l'anévrysme  crural  n'avait  été  opéré  qu'une 
seule  fois,  et  que  cette  opération  unique  avait  été  faite  par  Sa- 

(1)  Pelletan.  Clinique  cMnirgic.alc.  Paris,  1810,  in-8",  T.  1,  p.  m. 

(2)  SABATIER.  HIMI.  opèl:,  1810,  T.  I,  p.  37r>.     passago  est  textiiellciticiu  1r  mOiiic  diins  l  i 
première  ddiiion  (179G). 
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viard  (1)  ?  Il  y  a  là  deux  erreurs  en  deux  lignes  (2)  ;  mais  cela 
prouve  du  moins  que  Sabalier,  considérant  la  guérison  de  l'ané- 
vrysme  crural  comme  une  chose  excessivement  extraordinaire, 
ne  pouvait  pas  oublier  les  succès  de  ce  genre  qu'il  aurait  lui- 
même  obtenus.  Ajoutons  à  ces  considérations  que  le  13  février 
1773,  il  présida  une  tlièse  sur  les  anévrysmes  du  jarret,  tlièse  où 
on  ne  trouvait  pas  la  moindre  allusion  à  la  compression  indi- 
recte (3),  —  que  plus  de  vingt  auteurs  ,  ses  contemporains ,  écri- 
virent sur  la  compression  des  artères  sans  parler  de  l'observation 
que  Pelletan  imagina  plus  tard ,  —  enfin  que  Boyer,  quatre  ans 
après  la  publication  du  livre  de  Pelletan,  s'occupa  assez  longue- 
ment de  la  compression  indirecte,  en  cita  plusieurs  observations, 
et  ne  dit  pas  un  mot  du  prétendu  fait  de  Sabatier,  prouvant  ainsi 
qu'il  n'y  croyait  guère. 

Je  déclare  donc  que  je  considère  comme  apocryphe  l'histoire 
racontée  par  Pelletan.  Séparé  par  un  intervalle  de  quarante  an- 
nées de  l'époque  où  ce  fait  est  censé  avoir  eu  lieu,  Pelletan,  qui  ne 
parlait  que  d'après  ses  souvenirs  ,  a  très-bien  pu  confondre  une 
histoire  avec  une  autre,  comme  cela  lui  est  arrivé  plus  d'une  fois, 
du  reste,  dans  son  mémoire  sur  l'anévrysme. 

Or  il  se  trouve  précisément  que  Sabatier  a  publié  une  observa- 
tion d'anévrysme  crural  qui  n'a  pas  été  sans  influence  ,  comme 
on  le  verra  plus  loin,  sur  les  progrès  de  la  méthode  qui  pous  oc- 
cupe. C'est  ce  qui  me  décide  à  en  donner  ici  un  extrait  : 

2r  Observation  (Sabatier)  (4).—  Anévrysme  faux  consécuHf  de  V artère, 
crurale.  —  Opération  par  l'ouverture  du  sac  —  Application  de  deux, 
tourniquets  alternativement  serrés  et  relâchés.  —  Guérison. 
Un  jeune  homme  de  22  ans  reçoit  un  coup  d'épée  à  la  partie  supérieure  et . 

(1)  SABATlEB.  Sléd.  opérât.,  1"  édit.  Paris,  1796,  in-8",  T.  III,  p.  194. 

(2)  L'opération  fut  faite  par  Botteiituit,  et  non  point  par  Saviard,  qui  n'a  éli  que  le  narrateur,. 
En  outre,  M.  A.  Severin  et  J.  ïrullus  avaient  fait  la  nifime  opération  avant  Boucntuit,  et  depuis 
lors,  en  1702,  Maximin  avait  opéré  par  incision  et  guéri  un  nommé  Félix  JWorcI  atteint  (l'un 
anévrysme  inguinal.  Le  fait  fut  publié  en  1772  (Gdattani.  De  exl.  Ancurysmaiibiis,  liist.  XV). 

(3)  De  poplilis  Aneurysmate,  tli.  de  Caron,  présid.  Sabalier,  13  fév.  1773. 

(fi)  Sabatier,  loc.  cit.,  1"  édit.,  t.  lU,  p.  19ii.  La  date  n'est  pas  indiquée.  Il  est  dit  seulement 
que  ce  fut  quatre-vingt-dix  ans  après  l'opération  faite  par  Saviard  (lisez  Boltentuit),  laquelle 
eut  lieu  en  1688.  Cela  correspond  conséquomnient  à  l'an  1778  ;  mais  il  est  probable  que  le  chiffre 
de  quatre-vingt-dix  ans  n'exprime  qu'une  approximation,  et  que  Sabalier  a  pratiqué  son  opé- 
ration vers  1775.  Cela  expliquerait  pourquoi,  à  la  fin  de  cette  annéc-lîi,  il  lut  à  l'Académie  de 
chirurgie  un  mémoire  sur  l'anévrysme  crural  et  sur  la  possibilité  de  le  guérir.  Fiiy.  Juiiriial 
(le  mùd.,  suite  de  Vandermonde,  1776,  T.  XLVI,  p.  UU  ,  en  noie.  Ce  travail  devait  faire  partie 
du  T.  VI  des  mémoires  de  l'AcailOniie  qui  n'a  j;inuiis  élé  publié, 
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j  interne  de  la  cuisse  droite.  Hémorriiagio  abondante.  La  plaie  se  cicatrise. 
Formation  ultérieure  d'une  tumeur  pulsatile  qui  s'accroît  sans  cesse.  On  finit 
par  se  résoudre  à  l'opération  ,  qui  est  pratiquée  suivant  la  méthode  de  l'inci- 
sion. Après  avoir  évacué  les  caillots ,  au  lieu  de  lier  l'artère  au-dessus  et 
au-dessous  de  l'ouverture  ,  on  applique  sur  celte  ouverture  une  compression 
immédiate  et  directe  avec  des  morceaux  d'agaric  recouverts  d'une  pyramide 
de  compresses. 

Jusqu'ici  l'opération  n'avait  présenté  rien  de  bien  insolite  ,  si  ce  n'est 
qu'avant  d'inciser  le  sac  ,  on  s'était  mis  en  garde  contre  l'hémorrhagie 
avec  deux  tourniquets  analogues  à  celui  de  J.-L.  Petit.  L'un  de  ces  tourni- 
quets comprimait  le  vaisseàu  dans  le  pli  de  Vaine,  et  l'autre  un  peu  au- 
dessous. 

«  Le  malade  remis  dans  son  lit ,  je  fis  relâcher  les  deux  tourniquets  avec 
«  l'mtention  d'en  conserver  un  médiocrement  serré.  Les  tourniquets  étoient 
«  relâchés  l'un  après  l'autre,  pour  que  la  compression  que  j'exerçois  sur  le 
«  trajet  de  l'artère  ne  se  fit  pas  continuellement  sur  le  même  point.  Malgré 
«  cette  attention,  il  se  forma  au-dessous  du  second  une  eschare  qui  m'obligea 
«  d'y  renoncer  de  bonne  heure.  » 

Le  malade  leut  quelques  petites  hémorrhagies ,  ce  qui  ne  l'empêcha  point 
d'être  guéri  au  bout  de  deux  mois. 

Tout  permet  de  croire  que  ce  fait,  resté  comme  un  souvenir 
confus  dans  la  mémoire  de  Pelletan,  s'y  mélangea  avec  les  sou- 
Yenu's  plus  confus  encore  qu'y  laissèrent,  quelques  années  plus 
tard,  la  compression  indirecte  et  la  ligature.  Ainsi  s'expliqueraient 
à  la  fois  l'origine  de  l'observation  que  Pelletan  attribue  à  Saba-i 
tier,  et  l'incohérence  des  réflexions  qui  l'accompagnent. 

J'ai  dû  insister  longuement  sur  cette  discussion,  afin  de  ne 
:  commettre  aucune  injustice  dans  la  recherche  d'une  priorité  qui 
'Tient  d'acquérir  depuis  quelques  années  une  grande  importance 
-Or,  la  personne  de  Sabatier  étant  mise  hors  de  cause,  Desault 
*^reste  le  légitime  inventeur  de  la  compression  indirecte  appliquée 
au  traitement  des  anévrysmes  proprement  dits. 

Plus  de  sept  mois  après  "Desault,  le  2ii  septembre  1785,  huit 
Ichirurgiens  de  Londres ,  réunis  en  consultation  par  Ford  firent 
nine  seconde  tentative  dont  j'ai  déjà  parlé  (1).  Ils  prescrivirent  la 
'Compression  de  la  fémorale  dans  l'aine,  au-dessus  d'un  anévrysme 
rcrural,  mais  ils  furent  bientôt  obligés  d'y  renoncer,  le  malade  ne 

(')  yoy.  plus  haut,  p.  t(05. 
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pouvant  la  supporter.  La  tumeur  commença  à  s'oblitc^rer  spon- 
tanément six  mois  plus  tard.  La  guérlson  fut  complète;  mais 
cet  heureux  résultat  ne  peut  être  attribué  à  la  compression. 

La  date  de  cette  observation  est  bonne  à  noter.  On  croit  géné- 
ralement que  la  compression  indirecte  est  fille  de  la  méthode 
dite  de  Hunter  :  c'est  une  erreur;  car,  en  Angleterre  comme  en 
France,  Desault  et  Hunter  ont  comprimé  l'artère  avant  de  la  lier. 
John  Hunter,  en  effet,  était  au  nombre  des  huit  consultants  réunis 
auprès  du  malade  de  Ford.  Ce  fat  seulement  en  décembre  1785, 
c'est-à-dire  environ  trois  mois  après  cette  tentative  de  compres- 
sion indirecte,  que  John  Hunter  lia  pour  la  première  fois  l'artère 
fémorale  sur  un  malade  atteint  d'anévrysme  poplité.  Jusqu'à  quel 
point  avait-il  influé  sur  la  direction  donnée  au  traitement  chez  le 
malade  de  Ford?  et  jusqu'à  quel  point  le  souvenir  de  ce  malade 
le  guida-t-il  plus  tard  dans  le  choix  de  son  procédé  ?  C'est  ce  qu'il 
est  bien  difficile  de  dire.  Quoi  qu'il  en  soit,  J.  Hunter  ne  tarda  pas 
à  trouver  une  nouvelle  occasion  d'essayer  la  compression  indi- 
recte. Un  cocher,  âgé  de  35  ans,  était  atteint  d'anéviTsme  po- 
plité. La  compression  de  l'artère  fémorale  fut  d'abord  tentée 
suivant  un  procédé  qui  n'est  pas  indiqué.  La  douleur  qui  en  ré- 
sulta fut  si  vive ,  que  la  compression  ne  put  être  continuée. 
Hunter  se  décida  alors  à  lier  l'artère  fémorale  (1). 

M.  Bellingham  prétend  (2)  que  Hunter  traita  ainsi  deux  de  ses 
opérés,  et  cite  ensuite  l'observation  de  Ford.  Il  porte  ainsi  à  trois 
le  nombre  des  malades  sur  lesquels  la  compression  indirecte  fut 
essayée  à  cette  époque  en  Angleterre  ;  mais  il  a  fait  double  em- 
ploi d'un  fait  unique.  On  n'a  pas  oublié  que  Hunter  avait  vu  le 
malade  de  Ford.  Il  est  naturel ,  par  conséquent ,  que  ce  malade 
ait  été  mentionné  par  Ev.  Home  dans  son  mémoire  sur  l'ané- 
vrysmc  poplité  (3).  Faute  d'y  avoir  regardé  d'assez  près ,  M.  Bel- 
lingham n'a  pas  reconnu  que  le  premier  cas  de  Hunter  était  le 
même  que  celui  de  Ford  ,  et  nous  devons  rendre  à  celte  obser- 
vation son  unité  et  son  indivisibilité. 

La  compression  indirecte  n'avait  eu  que  des  insuccès  en  An" 
gleterre.  Or,  précisément  à  la  môme  époque,  la  chirurgie  anglaise 


(1)  Œmvcs  de  John  Iluntcr,  tr.  fr.  Paris,  18ii3,  T.  111,  p.  6G6. 

(2)  Bellingham.  Obscrv.  on  Ancw-ism.  Loiid.  ISd"?,  p.  28. 

(3)  OEuvres  de  John  Hunter,  édit.  cit.,  T.  III,  p.  eed. 


PÉRIODE  FRANÇAISE.  —  THILLAYE.  677 

entrait  en  possession  d'une  opération  très-efficace  contre  l'ané- 
vrysme,  et  il  était  naturel  qu'on  ne  donnât  aucune  suite  à  ces 
deux  essais  infructueux.  Il  est  probable,  par  conséquent ,  que  la 
compression  eût  été  entièrement  oubliée ,  si  les  chirurgiens  fran- 
çais ne  l'eussent  étudiée ,  perfectionnée  et  érigée  en  méthode. 

Roux  nous  apprend  que  Chopart,  l'ami  et  le  collaborateur  de 
Desault ,  chercha  ù  guérir  un  anévrysme  du  membre  inférieur 
en  comprimant  la  fémorale  sur  le  pubis.  La  douleur  fut  telle  qu'il 
fallut  renoncer  à  l'usage  de  ce  moyen  (1).  La  date  n'est  pas  indi- 
quée. Chopart  mourut  en  1795,  quelques  jours  après  Desault  (2)  ; 
il  serait  donc  possible  que  ce  fait  fût  postérieur  à  celui  de 
Thillaye. 

22*  Observation  (Thillaye)  [3).  —  Anévnjsme  popUté.  —  Compression  de 
l'artère  fémorale  au  pli  de  l'aine.  —  Insuccès.  —  Guérison  spontanée 
un  an  plus  tard. 

Morel,  imprimeur,  entra  en  1793  à  Fhospico  de  l'École  de  médecine  pouï- 
un  anévrysme  vrai  de  l'artère  poplitée.  Pendant  quatre  mois,  on  se  contenta 
de  la  méthode  de  Valsalva. 

Au  bout  de  ce  temps ,  «  la  tumeur  étant  toujours  dans  le  même  état,  on 
«  tenta  la  compression  au  pli  inguinal  avec  le  tourniquet  monté  sur  un 
«  brayer.  Cette  compression  lui  occasionna  des  douleurs  si  cruelles  qu'il  ne 
«  ne  put  la  supporter.  » 

Alors  il  quitta  l'hôpital,  et  s'en  alla  chez  lui  où  il  garda  le  repos  au  lit.  Au 
bout  de  six  mois ,  les  battements  et  le  volume  de  la  tumeur  diminuèrent.  Six 
mois  plus  tard  ,  le  malade  commença  à  marcher  avec  un  bâton,  et  bientôt  il 
reprit  sa  profession  d'imprimeur  ;  il  se  porta  bien  pendant  six  ans ,  et  vécut 
jusqu'en  1799,  époque  oîi  il  succomba  à  une  fluxion  de  poitrine. 

Cette  observation  n'est  pas  sans  analogie  avec  celle  des  huit 
chirurgiens  de  Londres.  Trois  ou  quatre  ans  après,  vers  le  com- 
mencement de  1797,  un  chirurgien  inconnu  fit  k  Paris  une  nou- 
velle tentative ,  aussi  infructueuse  que  les  précédentes. 

23^  Observation  (Cailliot)  (4).—  Anévnjsme  fémoral.  —  Compression 
de  l'artère  dans  Vaine.  — Insuccès. 
«  J'ai  eu  l'occasion  de  voir  il  y  a  deux  ans  un  homme  qui  était  venu  à 

(1)  Roux,  itréd.  opérât.  Paris,  181.'5,  in-8",  T.  U,  p.  5U1. 

(2)  CiioPAnT  et  Desault.  Maladies  cliintrciicales.  Paris,  an  IV,  in-8".  Foy.  la  iioïc  du  la 
page  .5  (le  la  notice  sur  Desiiult,  placide  par  nichât  en  lôte  Uo  cet  ouvrage. 

(.•5)  IlYBonn.  Dissertation  sur  l'anéurysme  tic  L'artère  poplitée.  Paris,  an  X,  tli.  in-S",  p.  30. 
Cl)  Cailliot.  Thèse  citée,  p.  89  et  90. 


678  COMPRliSSION  INDIRECTE. 

«  Paris  pour  y  consulter  sur  une  tumeur  anévrysmale  qu'il  portait  à  la  par- 
ce tie  supérieure  et  interne  de  la  cuisse.  Cette  tumeur  commençait  à  environ 
«  quatre  à  cinq  travers  de  doigt  au-dessous  du  pubis.  Le  malade  consulta 
«  successivement  trois  praticiens  des  plus  distingués  de  la  capitale. 

«  Le  premier  conseilla  d'exercer  une  compression  continuelle  sur  la  partie 
a  supérieure  de  l'artère  fémorale,  à  l'endroit  oii  elle  appuie  sur  le  corps  du 
«  pubis.  Le  malade  suivit  ce  conseil ,  et  il  employa  pour  faire  la  compression 
«  une  espèce  de  brayer  dont  la  pelote  pouvait  être  relâchée  par  un  raéca- 
«  nisme  analogue  à  celui  du  tourniquet  ordinaire  ;  mais  il  s'en  trouva  si  in- 
«  commode  qu'il  fut  bientôt  obligé  d'y  renoncer;  il  remarqua  surtout  que  le 
«  membre  s'était  sensiblement  tuméfié  pendant  le  peu  de  temps  qu'il  en  avait 
«  fait  usage.  » 

Les  deux  autres  consultants  conseillèrent  autre  chose.  On  ne  dit  pas  ce  que 
le  malade  devint. 

La  thèse  de  Cailliot  ayant  été  soutenue  au  mois  de  février  1799, 
c'est  à  la  fin  de  1796  ou  au  commencement  de  1797  que  l'obser- 
vation précédente  paraît  avoir  été  recueillie.  Il  est  fâcheux  que 
l'auteur  ait  cru  devoir  taire  le  nom  du  chirurgien. 

On  peut  rapprocher  des  faits  qui  précèdent  une  observation 
tirée  de  la  pratique  de  Vernet ,  chirurgien-major  des  armées  de 
la  République.  On  sait  que  Brasdor  et  Desault  avaient  conseillé  , 
pour  les  anévrysmes  trop  rapprochés  du  tronc,  de  lier  l'artère 
au-dessous  de  la  tumeur.  Cette  idée  n'avait  pas  encore  été  mise  à 
exécution. 

24'  Observation  (Vernet)  (1).  —  Anévrysme  inguinal.  —  Compression  de 
la  fémorale  au-dessous  de  la  tumeur.  —  Insuccès. 
Vernet,  ayant  à  traiter  un  anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  la  cuisse, 
essaya  de  comprimer  la  fémorale  au-dessous  de  la  tumeur,  espérant  que  cet 
obstacle  empêcherait  le  sang  de  se  renouveler  dans  l'anévrysme,  et  lui  per- 
mettrait de  s'y  coaguler.  Son  attente  fut  trompée ,  la  tumeur  s'accrut  rapide- 
ment; les  battements  devinrent  plus  forts,  et  l'extrémité  inférieure  commença 
à  s'engorger.  Il  fallut  donc  renoncer  à  ce  moyen,  «  la  maladie  fut  abandonnée  à 
la  nature,  »  ce  qui  veut  dire  sans  doute  que  le  malade  mourut. 

La  date  est  encore  incertaine.  Tout  ce  que  nous  savons ,  c'est 
que  celte  tentative  fut  antérieure  h  la  première  opération  pratiquée 
par  Deschamps  suivant  la  méthode  de  Brasdor,  le  6  octobre  1798. 

(1)  Cailhot.  Essai  sur  l'anévrysme,  ih.  iii-S".  Paris,  au  VII,  ii°  ft,  p.  79,  et  BOïEn,  il/a(ad. 
ehiriirg,,  1«  éuit.  (ISlû),  T.  U,  p.  149. 
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Déjà,  comme  on  le  voit,  la  compression  indirecte  avait  la  préten- 
tion de  remplacer  la  ligature  des  artères. 

Jusqu'alors  la  compression  indirecte  avait  été  mise  au  moins 
sept  fois  en  usage  par  des  praticiens  habiles,  et  elle  ne  leur  avait 
donné  que  des  insuccès.  Ce  résultat  était  propre  à  jeter  du  dis- 
crédit sur  la  nouvelle  méthode ,  et  il  est  même  permis  de  croire 
que  les  chirm-giens  se  seraient  plus  tôt  découragés,  sans  une 
circonstance  assez  curieuse  et  qui  n'est  pas  sans  exemple  dans 
l'histoire  de  l'art.  Cette  méthode  de  la  compression  indirecte ,  à 
laquelle  la  science  n'était  arrivée  que  graduellement,  par  des 
transitions  presque  insensibles ,  une  sorte  de  hasard  la  fit  sortir 
de  toutes  pièces  de  l'imagination  empirique  d'un  malade  igno- 
rant ;  et ,  chose  plus  remarquable  encore ,  là  où  les  Desault  et 
les  Hunter  avaient  échoué ,  la  persévérance  obstinée  d'un  homme 
désireux  de  guérir  réussit  d'une  manière  complète  ,  tant  est 
grande  la  puissance  de  la  volonté  ! 

Ce  fait  d'un  nouveau  genre  ne  fut  pubhé  qu'en  1795  ;  mais  la 
plupart  des  chirurgiens  de  Paris  le  connaissaient  déjà  'depuis 
plusieurs  années.  Je  le  transcris  presque  textuellement  : 

25«  Observation  (Lassus)  (1).  —  Anévrysme  poplité.  —  Compression  de 

l'artère  fémorale.  —  Guérison. 
Un  homme  âgé  d'environ  30  ans  fut  examiné  en  -1789  par  Lassus  et  par 
\  plusieurs  de  ses  confrères ,  lesquels  trouvèrent  sur  lui ,  dans  le  creux  poplité, 
lune  tumeur  anévrysmale  très-évidente  et  grosse  comme  un  œuf  d'oie. 
«  Cet  liorame  ,  ayant  essayé  plusieurs  fois  de  faire  cesser  les  battements  de 
•  «  sa  tumeur  par  une  compression  faite  avec  la  main,  s'aperçut  que  les  pul- 
a  sations  de  l'artère  en  étaient  augmentées  le  long  de  la  cuisse,  et  il  apprit  à 
a  connaître  par  là  le  trajet  de  l'artère  fémorale  et  son  rapport  avec  la  tumeur 
«  du  jarret.  Il  conçut  de  lui-même  le  projet  de  ralentir  le  cours  du  sang  dans 
«  la  tumeur  par  une  compression  méthodique  faite  sur  un  point  de  l'artère 
«  fémorale.  Pour  cet  effet,  il  remplit  de  cendre  un  sachet  de  toile  de  la  forme 
«  d'un  carré  long,  aux  angles  duquel  étaient  cousues  quatre  bandes  de  toile. 
'  «  Cette  espèce  de  pelote  fut  appliquée  sur  l'artère  vers  la  partie  supérieure 
«  et  moyenne  de  la  cuisse,  et  retenue  par  les  bandes  qui  entouraient  plu- 
«  sieurs  fois  le  membre.  A  cette  compression,  le  malade  ajouta  l'application 
«  d'un  sachet  de  sel  marin  sur  sa  tumeur  anévrysmale.  » 
Le  malade,  grand  théoricien,  à  ce  qu'il  paraît,  attachait  sans  doute  quel- 

U)  Lassos.  Méd.  opérai.,  l"  édit.  Paris,  au  III  de  la  République,  T.  II,  p.  ft52. 
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que  importance  à  cette  application  de  sel  marin.  Déplus,  il  s'imagina  qu'il 
guérirait  mieux  en  faisant  beaucoup  d'exercice.  Après  avoir  serré  son  appa- 
reil jusqu'au  point  d'éprouver  un  léger  engourdissement  dans  le  membre ,  il  se 
mit  à  marcher  chaque  jour  bien  plus  qu'il  ne  le  faisait  avant  sa  maladie. 
«  L'événement  fut  si  heureux ,  que  le  malade  fut  radicalement  guéri  dans 
«  l'espace  de  huit  mois.  » 

Celte  guérison  fut  constatée  par  Lassus  et  plusieurs  autres  professeurs  do 
l'École.  Le  creux  poplité  était  élargi  et  excavé.  En  l'explorant  avec  le  doigt, 
on  y  rencontrait,  vers  le  milieu  du  trajet  ordinaire  de  l'artère  poplilée,  un 
noyau  très-dur,  de  la  grosseur  du  bout  du  doigt.  L'artère  poplitée  elle-même 
était  positivement  oblitérée  dans  toute  son  étendue.  La  maigreur  du  sujet  per- 
mit en  effet  de  s'assurer  qu'il  n'y  avait  dans  le  creux  du  jarret  aucun  ironc 
vasçulaire  pulsatile.  Le  malade  vécut  encore  quinze  mois,  se  livrant  impuné- 
ment aux  exercices  les  plus  pénibles.  Au  bout  de  ce  temps,  il  mourut  d'une 
autre  maladie.  L'autopsie  ne  fut  pas  faite. 

Après  avoir  cité  le  fait  qui  précède  ,  Lassus  se  demande  si  la 
guérison  a  été  due  à  la  seule  compression.  U  répond  que  cela  n'est 
nullement  probable,  et  que  ce  serait  plalôt  un  cas  de  guérison 
spontanée.  Toutefois,  il  ne  tarde  pas  à  s'apercevoir  que  cette  in- 
terprétation est  tant  soit  peu  arbitraire  ;  de  telle  sorte  qu'un  peu 
plus  loin  ,  en  résumant  le  traitement  de  l'anévrysme,  il  propose, 
avant  d'en  venir  à  l'opération  sanglante  ,  de  tenter  la  guérison 
par  le  repos ,  les  saignées  répétées  et  le  régime  antiphlogistique, 
en  ayant  soin  «  de  faire  avec  le  tourniquet,  sur  le  trajet  de  l'ar- 
tère fémorale,  une  compression  modérée,  mais  capable  de  ralen- 
tir le  cours  du  sang  (1).  » 

La  méthode  se  trouvait  ainsi  formulée  pour  la  première  fois. 
Pour  la  première  fois ,  un  auteur  didactique  conseillait  de  com-  - 
primer  avec  un  tourniquet  l'artère  au-dessus  de  l'anévrysme,, 
sans  exercer  de  compression  directe  sur  la  tumeur.  C'était  déjài 
quelque  chose;  mais  ce  qui  était  important ,  ce  qui  était  propre; 
à  faire  réfléchir ,  malgré  le  peu  de  cas  que  Lassus  avait  paru  eui 
faire,  c'était  l'exemple  à  côté  du  précepte,  et  le  fait  de  guérison j 
à  côté  de.  l'énoncé  du  traitement.  Désormais  les  chirurgiens i 
avaient  un  jalon  devant  les  yeux.  Surtout ,  ils  savaient  une  chosee 
que  la  science  n'avait  pas  devinée  et  que  la  patience  d'un  maladei 
avait  seule  mise  en  lumière;  ils  savaient  qu'il  ne  suffit  pas  de' 
comprimer  l'artère,  que  la  compression,  pour  êli'e  efficace,  doit., 

(1)  Loc,  cit.,  p.  m. 
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ûlre  employée  avec  persévérance  ,  et  que  la  guérison  peut  se  faire 
attendre  pendant  plusieurs  mois ,  sans  qu'on  doive  pour  cela 
perdre  tout  espoir. 

Les  choses  en  étaient  là  ,  lorsque ,  au  commencement  de  ce 
siècle,  un  malade  atteint  d'anévrysme  poplité  réunit  en  consul- 
tation les  principaux  chirurgiens  de  Paris  :  Deschamps,  Dubois, 
Pellelan  et  Boyer.  La  compression  de  l'artère  fémorale  fut  con- 
seillée.' Eschards ,  chirurgien  ordinaire  du  malade ,  dirigea  le 
traitement  avec  habileté,  et,  après  onze  mois  de  persévérance, 
la  guérison  fut  obtenue.  Ce  fait  eut  un  très-grand  retentissement, 
et  c'était  justice;  car  c'était  le  premier  succès  officiel  de  la  nou- 
velle méthode.  Mais  ce  qui  est  au  moins  étonnant ,  c'est  que  per- 
sonne n'ait  daigné  en  publier  l'histoire  complète.  Il  en  est  résulté 
que  tout  le  monde  en  a  parlé ,  les  uns  par  souvenir ,  les  autres  par 
ouï-dire;  qu'il  s'est  glissé  mainte  contradiction  dans  ces  narra- 
tions différentes,  et  que  nous  ne  savons  même  pas  exactement 
en  quelle  année  la  chose  a  eu  lieu.  Ces  reproches  ne  s'adres- 
sent pas  à  Eschards ,  qui  avait  donné  à  la  Société  de  médecine 
de  Paris  l'observation  détaiUée  de  son  malade.  Malheureusement 
le  comité  de  rédaction  mit  de  côté  cette  observation  précieuse, 
et  préféra  publier  à  la  place  l'analyse  plate  et  vague  qu'en  donna 
Deschamps  dans  un  rapport  dont  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  par- 
ler. Quelque  insuffisante  que  soit  cette  analyse  ,  c'est  elle  qu'on 
devra  surtout  consulter,  parce  qu'elle  a  du  moins  l'avantage 
d'avoir  été  rédigée  d'après  les  documents  écrits  et  par  un  homme 
qui  avait  lui-même  vu  le  malade  ;  mais  on  pourra  profiter  aussi 
de  quelques  renseignements  fournis  par  les  autres  auteurs.  C'est 
ce  que  je  me  suis  efforcé  de  faire,  en  puisant  à  toutes  les  sources, 
et  en  ayant  soin  d'éliminer  plusieurs  détails  évidemment  erronés. 
Je  crois  avoir  ainsi  réussi  à  rendre  cette  observation  plus  com- 
plète et  plus  exacte  qu'elle  ne  l'était  jusqu'ici. 

26^  Observation  (Eschards)  (1).  —  Anévrysme  poplité.  —  Compression 
de  la  fémorale  avec  un  tourniquet.  —  Guérison  en  onze  mois. 
Léonard,  âgé  do  38  ans,  marchand  épicier  demeurant  rue  et  île  Saint- 

(1)  Rapport  (le  Descliamps  (.Uns  le  Journal  de  Sédillot,  T.  XVI,  p.  S75  {avril  1803).  —  Piet. 
Esxai  sur  remploi  de  la  comprensioii,  etc.,  th.  inaug.  Paris,  1805,  in-8",  p.  ii2.  — RiciiEnAN». 
Nosogr.  cMruryic,  Inédit.  Paris,  1806,  T.  ni,  p.  83.  —  Pelletan.  Cliniq.  c/iirurg.,  1810, 
T.  I,  p.  115,  cil  iiolo.  —  noYt;n.  3f(il(id.  chirurij.  T.  H  (ISl'O,  p.  204.  —  DEGUISE,  JJisscrt. 
sur  l'anévrysme,  ilifcsc  de  Paris.  1"  messidor,  an  xii  (ISO'i),  iu-a",  p.  Ji5. 
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Louis,  bien  constitué  et  bien  portant.  Une  tumeur  dont  les  premiers  symp- 
tômes datent  déjà  d'un  an  ,  s'est  développée  sans  cause  connue  dans  le  cen- 
tre du  creux  popiité.  Elle  est  grosse  comme  un  petit  œuf  de  poule  ;  elle  est  io 
siège  de  fortes  pulsations  que  l'on  constate  môme  à  la  vue.  Il  n'y  a  dans  le 
membre  correspondant  ni  lassitude],  ni  douleur,  ni  gonflement  œdémateux. 

Deschamps,  Pelletan,  Dubois  et  Boycr,  appelés  en  consultation,  constatè- 
rent la  maladie  et  conseillèrent  la  compression  à  l'unanimité.  On  employa 
d'abord  le  bandage  de  Theden ,  mais  on  y  renonça  bientôt  pour  comprimer 
l'artère  fémorale  avec  un  tourniquet.  «  M.  Eschards  se  servit  à  cet  effet  d'un 
0  demi-cercle  de  fer  dont  une  des  extrémités  portait  un  coussin  destiné  à 
«  être  placé  à  la  partie  diamétralement  opposée  à  l'artère,  et  l'autre,  appli- 
«  quée  immédiatement  sur  un  point  de  l'extrémité  inférieure  de  la  crurale , 
«  était  surmontée  d'un  tourniquet  semblable  à  celui  de  J.-L.  Petit.  Ce  tour- 
«  niquet  agissait  sur  l'artère  et  la  comprimait  à  volonté  ;  cependant  la  com- 
«  pression  n'était  point  constante ,  le  malade  la  graduait  suivant  qu'il  éprou- 
«  vait  plus  ou  moins  de  douleur  et  d'engourdissement;  souvent  mémo, 
«  quand  elle  devenait  insupportable,  il  la  suspendait  entièrement  pendant 
«  quelques  minutes.  Pour  remédier  à  cette  difficulté  de  supporter  la  com- 
«  pression ,  on  tenta  d'en  changer  le  point,  et  de  la  porter  à  la  partie  supé- 
«  rieure  de  la  fémorale  ;  mais  \^  pression  au-dessus  de  la  profonde  gênant  la 
«  circulation,  on  y  renonça  aussitôt.  » 

Le  traitement  fut  constamment  dirigé  par  Eschards  :  le  malade  fut  tenu 
au  lit,  on  fit  sur  l'anévrysme  de  fréquentes  applications  froides.  —  Déguise 
vit  plusieurs  fois  le  malade  en  présence  d'Eschards  :  «  Le  tourniquet,  dit-il , 
«  ne  quittait  point  la  cuisse,  et,  plusieurs  fois  dans  la  journée,  le  malade  le 
«  serrait  assez  pour  suspendre  les  pulsations  ;  quand  l'engourdissement  deve- 
«  nait  fatigant,  il  relâchait  le  tourniquet.  »  —  Au  bout  de  onze  mois  les  pulsa- 
tions cessèrent ,  la  tumeur  commença  à  diminuer  ;  un  mois  plus  tard  elle  était 
réduite  au  volume  d'une  noisette  ;  la  guérison  fut  complète  et  se  maintint.  Les 
battements  de  l'artère  fémorale  étaient  affaiblis.  Deschamps  supposa  que  ce 
vaisseau  avait  dû  être  oblitéré  au  niveau  du  point  comprimé ,  c'est-à-dire  au 
niveau  de  l'anneau  du  troisième  adducteur. 

Deschamps  ne  donne  dans  son  rapport  aucune  indicalion 
quelconque  sur  la  date  de  cette  observation.  Tous  ses  contem- 
porains ont  gardé  la  même  réserve.  Aujourd'hui  il  n'est  possible 
d'étabUr  cette  date  qu' approximativement.  Ce  qui  est  certain, 
c'est  que  l'observation  d'Eschards  fut  déposée  à  la  Société  de  mé- 
decine au  plus  tard  le  15  floréal  an  x  (28  avril  1802),  puisqu'elle 
fut  inscrite  sous  le  n°  702  (1),  et  que  la  pièce  n"  703  fut  lue  ce 


(1)  Journal  de  Sédillot,  T.  XIV,  p.  172. 
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jour-là  par  Cadet  de  Vaux  (1).  D'un  autre  côté,  la  durée  du  trai- 
tement avait  élé  de  douze  mois.  Nous  arrivons  donc  à  cette  cer- 
titude que  la  cure  fut  entreprise  au  plus  tard  dans  le  premier 
trimestre  de  1801,  J'ai  dû  établir  cette  date,  jusqu'ici  négligée, 
parce  que  M.  Bellingham  a  donné  comme  antérieure  à  la  précé- 
dente une  observation  de  Blizard ,  qui  ne  remonte  pas  plus  haut 
que  le  mois  de  décembre  1801. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  compression  indirecte  venait  d'acquérir 
droit  de  cité  dans  la  science.  Pour  la  première  fois  elle  avait 
donné  un  succès  réellement  chirurgical.  A  partir  de  ce  moment, 
tous  ceux  qui  écrivirent  sur  l'anévrysme  firent  mention  de  cette 
méthode.  La  plupart  d'entre  eux  parlèrent  du  malade  d'Eschards. 
Seulement ,  le  vague  de  la  description  de  Deschamps  ouvrit  la 
porte  à  plus  d'une  inexactitude  et  laissa  le  champ  hbre  à  l'ima- 
gination des  chroniqueurs.  Piet  attribua  tout  le  mérite  de  la  cure 
à  Dubois,  qui ,  suivant  lui ,  proposa  la  compression ,  et  fournit 
au  malade  l'idée  du  bandage  qui  fut  mis  en  usage.  Déguise  chan- 
gea quelque  peu  la  forme  de  l'appareil ,  dont  il  fit  un  cercle  au 
lieu  d'un  demi-cercle.  Richerand  en  fit  un  ressort  élastique  ana- 
logue aux  bandages  herniaires.  Jusque-là  c'était  peu;  mais  Ri- 
cherand ne  s'arrêta  pas  en  si  beau  chemin  :  il  fit  intervenir  la 
diète  et  onze  saignées,  dont  personne  avant  lui  n'avait  parlé.  Sur- 
tout, il  prétendit  que  le  malade  s'était  guéri  lui-même  sans  le 
conseil  de  personne.  Enfin ,  la  modification  la  plus  remarquable 
que  cette  histoire  ait  subie  s'observe  dans  le  livre  de  Boyer.  Le 
fait  y  est  tellement  défiguré,  que,  si  l'on  se  contentait  de  le  com- 
parer à  l'observation  originale,  sans  en  rapprocher  les  descrip- 
Uons  intermédiaires  qui  jouent  ici  le  rôle  de  trait  d'union,  on 
croirait  qu'il  s'agit  de  deux  malades  différents. 

Boyer  commence  par  supprimer  tout  à  fait  la  personne  d'Es- 
'  chards.  Cette  élimination  une  fois  faite,  il  raconte  que,  dans  une 
1  consultation  à  laquelle  il  assista  avec  Deschamps,  Pelletan  et 
t  Dubois,  on  conseilla  au  malade  la  compression  au-dessus  de  la 
tumeur.  La  suite  de  l'observation  est  trop  précieuse  pour  être 
abrégée:  «  Le  malade,  ayant  goûté  nos  conseils,  devait  être  con- 
«flé  à  une  personne  de  l'art,  pour  mettre  à  exécution  le  plan 


.^(1)  Journal  de  SédiUot,  T.  XIV,  p.  257. 
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«  de  traitement  que  nous  venions  de  lui  donner;  mais  un  serru- 
«  rier  de  sa  connaissance  lui  ayant  fait  l'éloge  d'une  machine  que 
«  son  père  avait  imaginée  pour  lui-même  clans  un  cas  semblable, 
((  et  qui  lui  avait  parfaitement  réussi ,  il  voulut  essayer  lui-même 
«  cet  instrument,  qui  était  une  espèce  de  tourniquet  assez  ingé- 
((  nieusement  fait.  Onze  mois  de  compression  suffirent  pour  obte- 
«  nir  la  guérison  radicale...»  L'histoire  se  complique  de  plus  en 
plus  !  Il  y  a  au  moins  trois  malades  qui  ont  concouru  à  la  géné- 
ration de  cette  fable.  L'épicier  Léonard  n'a  fourni  que  son 
anévrysme.  Le  père  du  serrurier,  serrurier  lui-même  apparem- 
ment, ressemble  fort  à  ce  malade  dont  Lassus  nous  a  transmis 
l'histoire,  et  qui  inventa ,  comme  on  l'a  vu ,  la  méthode  de  la 
compression  indirecte.  Si  grande  est  la  ressemblance,  qu'on  est 
tenté  de  se  demander  si  le  malade  de  Lassus  n'aurait  pas,  par 
hasard,  été  serrurier  aussi.  Cet  homme,  qui,  en  1789,  avait  déjà 
trente  ans,  pouvait,  à  la  rigueur,  avoir  un  fils  serrurier  en  1801. 
Malheureusement,  le  sachet  de  cendres  dont  il  s'était  servi  ne 
peut  être  comparé,  ni  de  près,  ni  de  loin,  au  tourniquet  si  pieu- 
sement conservé  par  le  fils  de  son  Sosie.  En  vérité,  lorsqu'on 
cherche  parmi  les  individus  dont  les  observations  ont  été  recueil- 
lies avant  la  pubUcation  du  livre  de  Boyer,  on  n'en  trouve  qu'un 
seul  qui  oiïre  quelque  analogie  avec  l'ingénieux  serrurier  qui. 
nous  occupe:  c'est  le  forgeron  que  Bruckner  guérit  d'un  ané-- 
vrysme  poplité,  par  la  compression  exécutée  à  l'aide  d'un  tour-- 
niquet.  De  serrurier  à  forgeron  la  distance  est  moindre  que  de' 
Gotha  à  Paris,  de  l'allemand  au  français,  et  de  1797  à  1814.  Ce' 
vague  souvenir  d'une  chose  qu'on  lui  avait  racontée,  mêlé  aui 
souvenir  tout  aussi  vague  d'une  autre  histoire  qu'il  avait  lue; 
dans  Lassus,  s'était  groupé  dans  la  mémoire  de  l'honnête  Boyer,, 
autour  d'un  troisième  fait  qu'il  avait  vu  lui-même  en  passant. , 
Le  tourniquet  du  premier  malade,  appliqué  suivant  les  principes; 
du  second,  avait  guéri  l'anévrysme  du  troisième!  Si  l'on  cher-- 
chait  bien ,  on  trouverait  dans  l'histoire  de  l'art  plus  d'une  lé-- 
gende  analogue  à  celle-là. 

J'ai  dû  insister  longuement  sur  l'histoire  des  premiers  tâtonne- 
ments de  l'art  et  des  nombreux  échecs  qui  précédèren t  le  premier  ij 
succès  officiel  de  la  compression  indirecte.  Je  me  suis  eiTorcé  dei 
débrouiller  ce  que  j'appellerai  volontiers  les  temps  fabuleux  de  la; 
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méthode,  et  de  rétablir  la  vérité,  altérée  parla  tradition.  Il  était 
nécessaire,  pour  cela,  de  reproduire  les  observations,  de  discuter 
les  dates ,  et  de  soumettre  ù  une  critique  sévère  les  assertions 
contradictoires.  Cela  in'a  nécessairement  entraîné  dans  des  détails 
minutieux  et  peut-être  fatigants  ;  j'ai  lieu  d'espérer,  toutefois,  que 
cette  partie  de  mon  travail  ne  sera  pas  sans  utilité  pour  ceux  qui 
écriront  après  moi. 

Arrivé  maintenant  à  une  époque  moins  obscure,  je  pourrai  don- 
ner à  mon  récit  une  marche  plus  rapide. 

Quelques  mois  après  Eschards ,  Will.  Blizard  fit ,  à  Londres , 
une  tentative  analogue ,  mais  infructueuse.  Je  reproduis  son  ob- 
servation ,  qui  devint  le  point  de  départ  d'une  nouvelle  théorie  : 

27"  Observation  (Blizard)  (-1).  —  A7iévrysme  poplité.  —  Compression 
intolérable. —  Ligature  ultérieure.  —  Guérison. 

Edw.  Powell,  27  ans,  cordier.  Apparition  de  la  tumeur  en  novembre  1 801. 
Il  continue  à  travailler  pendant  trois  semaines.  La  tumeur  s'accroît,  devient 
pulsatile.  Le  malade  entre  alors  à  London  Hospital,  dans  le  service  de  Blizard. 

Avant  d'en  venir  à  l'opération,  Blizard  appliqua  un  appareil  ingénieux 
dans  l'espérance  d'oblitérer  l'artère  fémorale.  Cet  instrument  prenait  son  point 
d'appui  sur  le  condyle  externe  du  fémur  et  sur  le  grand  trochanter.  Une  barre 
d'acier,  étendue  de  l'une  à  l'autre  de  ces  saillies  osseuses,  supportait  à  sa  partie 
moyenne  un  demi-anneau  de  fer  qui  arrivait  jusque  sur  le  devant  de  l'artère 
fémorale,  et  qui  portait  une  pelote  à  vis.  Il  sufiBsait  de  tourner  la  vis  pour 
arrêter  les  pulsations  de  l'anévrysme  sans  gêner  le  cours  du  sang  dans  les 
vaisseaux  collatéraux. 

Quoique  le  malado  possédât  une  constance  peu  commune,  et  qu'il  méprisât 
la  douleur,  il  ne  put  supporter  la  pression  plus  de  neuf  heures,  et  quitta- 
l'hôpital.  Quelque  temps  après,  le  7  avril  1 8.02,  il  fut  admis  à  Guy's  Hospilal, 
dans  le  service  d'A.  Cooper.  La  ligature  de  la  fémorale  fut  pratiquée;  il  sur- 
vint plusieurs  accidents,  tels  qu'une  hémorrhagie  secondaire  et  la  suppura- 
tion du  sac  anévrysmal.  Finalement,  le  malade  guérit. 

Il  est  probable  c[ue  Blizard  ne  se  serait  pas  découragé  au  bout  de 
neuf  heures,  s'il  eût  connu  les  observations  de  Lassus,  de  Brûckuer 
et  d'Eschards.  Quoi  qu'il  en  soit,  j'ai  cité  cette  observation  parce 
que  l'intention  d'oblitérer  l'artère  au  niveau  du  point  comprimé 
s'y  trouve  manifestée  pour  la  première  fois. 

(1)  Tlte  3fed.  and  Physical  Journal.  Loiul.  1802,  vol.  VIll,  July  1802, p.  1.  L'observalion 
esi  rédigée  par  Asilcy  Cooper. 
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Parmi  les  chirurgiens  qui  avaient  jusqu'alors  employé  la  com- 
pression indirecte,  les  uns  ne  s'étaient  pas  expliqués  sur  le  mode 
d'action  de  ce  moyen  thérapeutique,  tous  les  autres  avaient  claire- 
ment posé  l'indication  de  ralentir  ou  de  modérer  le  cours  du  sang 
sans  l'interrompre  tout  à  fait.  Ainsi  avaient  fait  Genga,  de  Gouey, 
Guattani,  Brûckner,  Bourienne,  Jussy,  Lassus  et  Eschards.  J'ai 
eu  soin ,  en  rapportant  les  observations  de  ces  auteurs ,  de  souli- 
gner les  passages  propres  à  mettre  ce  point  en  évidence.  Per- 
sonne encore  n'avait  cherché  à  oblitérer  une  artère  saine  en  la 
comprimant  à  travers  la  peau.  Cette  prétention  en^onée  se  trouve 
exprimée  pour  la  première  fois  dans  l'observation  de  Blizard. 

Faut-il  faire  peser  sur  Blizard  lui-même  la  responsabilité  d'une 
erreur  qui  nuisit' longtemps  au  progrès?  Ou  faut-il  l'attribuer  à 
A.  Cooper,  qui  rédigea  l'observation?  Peu  nous  importe.  Il 
nous  suftit  de  savoir  que  cette  idée  inexacte  se  répandit  assez 
promptement.  Scarpa  la  développa  bientôt  dans  son  Traité  de 
l'anévrysme.  «  Pour  que  la  compression ,  dit-il ,  produise  l'adhé- 
«  si  on  mutuelle  des  parois  opposées  d'une  artère,  et  tout  à  la  fois 
«  la  cure  radicale  de  l'anévrysme ,  il  est  nécessaire  que  la  force 
«  avec  laquelle  l'artère  est  comprimée  soit  telle,  qu'elle  main- 
te tienne  les  parois  de  l'artère  dans  un  contact  étroit,  et  qu'elle 
«  excite  en  même  temps  l'inflammation  adhésive  de  ses  tuni- 
«  ques  (1).  »  Ailleurs,  Scarpa  déclare  que  l'oblitération  des  artères 
se  fait  par  une  adhésion  exactement  semblable  à  celle  que  l'in-, 
flammation  établit  entre  les  feuillets  opposés  des  séreuses  (2). 
Mais  cette  idée  de  l'oblitération  au  niveau  du  point  comprimé 
était  encore  à  l'état  d'assertion  pure  et  simple ,  et  ce  fut  Georgô 
Freer,  de  Birmingham ,  qui  se  chargea  de  l'établir  sur  des  bases 
expérimentales. 

Ce  chirurgien,  ayant  tué  un  cheval  quatre  jours  après  lui  avoir' 
appliqué  un  tourniquet  sui-  l'artère  radiale ,  trouva  le  tissu  cellu- 
laire et  les  muscles  très-enflammés  sous  la  pelote;  au  même  ni-.î 
veau  l'artère  était  très-enflammée  aussi.  Autour  d'elle ,  et  dans- 
l'épaisseur  de  ses  tuniques ,  était  épanchée  une  grande  quantité- 
de  lymphe  coagulable,  et  tel  était  le  gonflement  des  parois  arté- 
rielles, que  le  calibre  du  vaisseau  était  efl'acé  dans  l'étendue  d'un 

(1)  Scarpa.  De  l'Anévrysme,  ir.  fr.  par  Delpccli,  Paris,  1809,  in-8°,  chap.  VIII,  §  7,  p.  232. 

(2)  Idem.,  p.  231. 
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pouce  et  demi  (1).  La  même  expérience,  recommencée  quelques 
jours  après  avec  de  légères  modiflcalions,  donna  des  résultais 
analogues.  Il  est  probable  que  Freer  avait  poussé  la  compression 
bien  au  delà  du  degré  nécessaire  pour  arrêter  le  cours  du  sang, 
bien  au  delà  surtout  du  degré  où  il  est  possible  de  l'exercer  sur 
l'homme  sans  gangrener  la  peau.  Nous  connaissons  aujourd'hui 
plusieurs  observations  propres  à  démontrer  que  l'action  de  la 
pelote  peut  sphacéler  les  téguments  en  peu  de  jours  sans  que  le 
cours  du  sang  soit  pour  cela  suspendu  dans  l'artère.  En  tout  cas , 
il  est  clair  que  la  peau  molle  de  l'homme  ne  peut  supporter  la 
compression  aussi  bien  que  le  cuir  résistant  du  cheval ,  et  dés 
lors  les  deux  expériences  de  Freer,  dont  j'accepte  l'exactitude  sans 
arrière-pensée,  quoiqu'elles  n'aient  été  répétées  par  personne,  ne 
peuvent  jeter  aucun  jour  sur  les  effets  de  la  compression  des  ar- 
tères chez  l'homme. 

On  s'en  servit  pourtant  pour  édifier  une  théorie.  Ces  deux  expé- 
riences isolées,  qu'on  ne  jugea  pas  même  nécessaire  de  contrôler, 
parurent  suffisantes  pour  établir  une  conclusion  générale.  On  se 
laissa  aller  à  croire  que  la  compression  indirecte  ne  pouvait  guérir 
qu'en  provoquant,  comme  la  ligature,  l'infiammatiou  et  l'oblitéra- 
tion du  vaisseau.  Cette  opinion  régna  surtout  en  Angleterre ,  où 
'  elle  fut  propagée  quelques  années  plus  tard  par  Joseph  Hodgson. 
I  Cet  auteur,  qui  avait  assisté  aux  deux  expériences  de  Freer  son 
1  maître  et  son  ami,  s'exprima  ainsi:  «L'objet  de  la  compression 
«  exercée  au-dessus  de  l'anévrysme  est  de  placer  les  parois  op- 
'  «  posées  de  l'artère  dans  un  état  de  contact ,  et  en  même  temps 
«  d'exciter  dans  ses  membranes  un  degré  d'inflammation  tel  que 
"  leur  adhérence  en  soit  le  résultat.  Lorsque  ce  but  est  atteint,  la 
«  maladie  se  trouve  dans  la  même  condition  qu'après  l'opération 
«  moderne  de  l'anévrysme  (2).  »  Comme  conséquence  de  cette 
théorie,  il  fallait  exercer  sur  les  artères  une  compression  extrê- 
mement forte  qui  devenait  promptement  intolérable.  Hodgson  ne 
VU  appliquer  cette  méthode  qu'une  seule  fois.  Au  bout  d'une  heure 
le  malade  souffrait  tellement  qu'il  fallut  enlever  l'appareil.  Deux 

Tr  rnl  Tn"''";,     ï''"""''  Artcvic.  anU  Feins.  Loncl.,  1815,  in-S". 

ir.  rrnnç.  par  Ilreschot.  Paris,  1819,  in-8,  T.  I,  p.  2¥i. 
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autres  observalions  furent  communiquées  à  Hodgson  par  un  de 
ses  amis.  L'un  des  malades,  atteint  d'anévrysme  poplilé,  n'avait 
pu  supporter  la  compression  que  pendant  deux  heures;  l'autre  , 
atteint  d'anévrysme  du  coude,  la  conserva  jusqu'au  lendemain, 
époque  où  il  fallut  y  renoncer  (1). 

Ces  résultats  s'expliquent  par  la  défectuosité  des  appareils 
compressifs  usités  alors  en  Angleterre.  Freer  avait  conseillé  l'em- 
ploi du  compresseur  de  SenfT,  et  il  suffira  de  jeter  les  yeux  sur 
la  (ig.  16  pour  comprendre  qu'un  appareil  muni  d'une  aussi 
large  pelote  devait  nécessairement  comprimer  avec  l'artère  une 


Fig.  16. 

Compresseur  de  Scnff. 

Les  quatre  extrémités  de  Pinstriiment  donnent  attache  îi  des  courroies  qui  font 
le  tour  du  membre. 

grande  masse  de  chairs,  et  que,  pour  être  efficace,  une  semblable 
compression  devait  être  très-considérable  (2). 

Il  arrivait  même  parfois  que  les  muscles  supportaient  toute  la 
pression  et  qu'on  ne  réussissait  pas  à  effacer  le  caUbre  de  l'artère. 
C'est  ainsi,  qu'au  mois  de  février  1815,  Adrianneput  jamais 
réussu-  à  arrêter  les  battements  d'un  anévrysme  poplité  en  appli- 


(1)  Loc,  cit.,  p.  2^8  et  note  premifcre. 

(2)  La  fig.  16  représente  le  compresseur  de  Scntr,  modiné  par  Plenck,  qui  Ta  rendu  applicable 
à  la  compiession  de  la  plupart  des  artères  en  mobilisant  les  deux  brandies  croisées  eu  X  qui 
constituent  la  cliarpenle  de  l'instrument.  Cette  figure  est  extraiic  d'une  édition  italienne  de  la 
Chirurgie  de  Ricluer  (Pavie,  \19U,  in-8%  T.  l,  p.  328,  cl  pl.  IV,  tig.  1).  L'instrument  priiuiiif  de 
Senffiie  pouvait  s'appliquer  qu'au  coude,  et,  de  plus,  il  portait  une  pelote  bien  plus  grosse 
encore,  destinée  a  comprimer  directement  les  tumeurs  anévrysuiales.  Cet  appareil  est  repré- 
senté par  Zac.  Plalner  [Instit.  cliirurg.  Lipsiae,  nss,  in-8",  §  fi32,  p.  228,  lab.  11,  (Ig.  10  et 
10  fris).  Le  texte  concis  de  Platner  a  donné  lieu  à  une  étrange  erreur  :  •  Qiiam  ab  exficrixs' 
simo  Seiiffio,  Beroliiiensi  accepi,  n  avait  dit  Platner  en  rcnvoyani  ;i  la  fig.  10.  Ce  mot  Scitffîo 
ablatif  du  nom  latinisé  de  SenfT,  fut  pris  pour  un  nom  italien.  Sciiffio's  iiisinimcnt,  dit  rreer 
[loc.  cit.,  p.  112),  et  depuis  lors  on  a  altéré  de  diverses  façons  le  nom  de  l'inventeur  berlinois: 
on  en  a  luit  Seunffio,  Senne fio,  S»[fw,  sans  cesser  nn  seul  instant  de  faire  lionneur  à  l'Italie 
de  la  naissance  de  ce  personnage. 
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quant  un  appareil  compressif  sur  la  fémorale  (1).  L'impossibilité 
décomprimer  l'artère  résultait  évidemment  du  volume  trop  grand 
de  la  pelote  employée.  11  n'est  pas  étonnant  qu'avec  des  instru- 
ments construits  sur  ce  modèle,  avec  l'idée  de  suspendre  totale- 
ment le  passage  du  sang,  et  avec  la  prétention  de  faire  oblitérer 
l'artère  par  rinilammation,  il  n'est  pas  étonnant  qu'avec  une  telle 
théorie  et  une  telle  pratique  les  chirurgiens  anglais  contempo- 
rains de  Freer  et  de  Hodgson  n'aient  pu  réussir  à  maintenir  la 
compression  appliquée  au  delà  de  quelques  heures. 

11  y  avait  une  contradiction  évidente  entre  le  volume  des  pe- 
lotes employées  et  le  Lut  qu'on  se  proposait  d'atteindre.  Arch. 
Rol)erlson,  de  Greenock,  sentit  cette  contradiction,  et  s'eflforça 
de  la  faire  disparaître  en  se  servant  d'une  très-petite  pelote  plate 
pour  comprimer  la  fémorale  sur  le  pubis  (2).  L'anévrysme,  situé 
sur  l'artère  fémorale,  très-près  du  ligament  de  Fallope,  étai't  très- 
volumineux  et  donnait  lieu  à  de  très-vives  douleurs.  Robertson 
fit  construire  l'appareil  représenté  sur  la  fig.  17.  La  fesse  du  ma- 
lade reposant  sur  la  planche,  onflt  descendre  la  pelote  sur  l'artère 
i  fémorale  dans  l'aine,  c'est-à-dire  immédiatement  au-dessus  de  la 
I  tumeur. Celle-ci  cessa 
aussitôt  de  battre,  et 
la  douleur  disparut; 
mais,  au  bout  de  qua- 
rante-huit heures ,  la 
pression  exercée  par 
la  pelote  provoqua 
lune  douleur  intoléra- 
ble, et  l'on  fut  obligé  Fig.  17, 

d'enlever    l'appareil.  Appareil  de  Robertson. 

Deux  jours  plus  tard,  le  2k  juillet  1817,  Robertson  lia  l'artère 
Iliaque  externe ,  et  le  malade  guérit. 

Le  cas  était  tout  à  fait  défavorable;  l'appareil  était  des  plus  dé- 
ec tueu,,  et  cependant  le  résultat  fut  bien  supérieur  à  tous  ceux 
I>ion  avait  obtenus  en  suivant  les  indications  posées  par  Freer 
U  compression  fut  tolérée  pendant  quarante-huit  heures;  elle 

(2)  EdlnburT  r  /        1  ^^"-""OCTe.  Gentve,  182G,  in-8»,  T.  Jll,  p.  509. 
l  )  MlnOtu  au  Med.  and  Surg.  Journal,  1817,  vol.  XlJl,  p.  uoi. 
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commença  môme  par  soulager  le  malade,  et  il  n'est  pas  douteux 
que  cela  était  dft  au  peu  de  volume  de  la  pelote. 

Telles  furent  les  tentatives  faites  en  Angleterre  par  les  succes- 
seurs de  Blizard.  Dominés  par  une  théorie  erronée,  les  chirurgiens 
anglais  n'avaient  eu  que  des  insuccès.  Ils  avaient  fait  reculer 
la  question,  et  retardé  la  solution  du  problème. 

Cependant,  la  compression  indirecte  faisait  son  chemin  en 
France ,  où  on  l'appliquait  d'une  manière  moins  vicieuse ,  et  où 
elle  donnait  des  résultats  uuportants. 

On  a  vu  plus  haut  que  Boyer  n'était  pas  sans  quelque  souve- 
nance du  mémorable  succès  obtenu  par  Eschards.  Quoique  peu 
partisan  des  innovations  chirurgicales  en  général,  et  de  celles > 
qui  concernaient  en  particulier  le  traitement  de  l'anévrysme ,  le 
professeur  de  la  Charité  se  décida  pourtant  à  mettre  la  compres- 
sion indirecte  en  usage  sur  quelques  malades ,  et  les  résultats . 
qu'il  obtint  ne  sont  nullement  à  dédaigner.  Tout  le  monde  a  lu 
dans  son  hvre  l'histoire  de  son  premier  malade.  Je  la  reproduis  ■ 
cependant  en  abrégé,  parce  que  cela  me  permettra  de  la  com- 
pléter: 

28«  Observation  (Boyer)  (-1).  —  Anévrystne  poplité  droit.  —  Compression 
de  la  crurale. —  Guérison  en  vingt  et  m  mois. 

Jean-Claude  Michaud,  manœuvre.  Au  mois  d'octobre  1804,  cet  homme, 
âgé  de  39  ans  (2),  vit  survenir  dans  son  jarret  droit ,  à  la  suite  d'une  exten- 
sion forcée,  une  tumeur  pulsatile  qui  s'accrut  assez  promptement. 

Le  i\"  février  4  805,  il  entra  à  la  Charité.  Son  anévrysme  avait  le  volume, 
d'un  œuf.  Il  était  mou,  et  s'affaissait  quand  on  comprimait  la  fémorale.  La 
jambe  était  œdémateuse.  Quelques  jours  de  repos  suffirent  pour  dissiper  cet 
engorgement. 

Boyer  comprima  la  fémorale  au-dessus  de  l'anneau  du  [troisième  adduc- 
teur, à  l'aide  de  la  machine  de  IJunter  [sic),  sans  qu'on  puisse  savoir  en  quoi 
consistait  cette  machine.  On  comprima  d'abord  très-peu,  seulement  pouil 
maintenir  l'appareil  en  position.  Tous  les  deux  ou  trois  jours,  on  faisau^. 
avancer  la  vis  d'un  pas.  Au  bout  de  deux  à  trois  mois ,  la  peau  était  marbrée 
de  rouge ,  le  membre  engorgé  et  douloureux  ,  la  tumeur  ne  battait  plus.  L(, 
malade  relâcha  lui-même  son  appareil ,  et  cessa  dès  lors  de  se  soumetlm 
exactement  au  traitement.  La  vis  ayant  été  de  nouveau  serrée ,  il  lui  arrivti 

(1)  Boyer.  Malad.  cMnirg.  Paris ,  181û,  T.  Il,  p.  205. 

(2)  Boyer  (lit  quarante-quatre  ans;  mais  les  registres  tic  Bicôtre  que  j'ai  consultés,  porieivi 
que  Micliaud  est  nC  le  19  février  1700. 
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plusieurs  fois  de  la  relâcher  encore.  Bientôt  il  ne  fut  môme  plus  possible  de  lo 
tenir  au  lit.  Sa  tumeur  grossit  et  diminua  à  plusieurs  reprises.  Cependant  il 
finit  à  la  longue  par  s'habituer  à  la  compression ,  de  telle  sorte  qu'en  sep- 
tembre 1806,  époque  où  Boyer  quitta  Paris  pour  accompagner  son  empereur 
dans  la  campagne  de  Prusse ,  la  tumeur  était  plus  solide ,  moins  grosse , 
moins pulsatile.  Il  y  avait  déjà  vingt  mois  que  la  compression  avait  été  entre- 
prise. Deschamps,  qui  prit  alors  le  service  de  Boyer,  voulut  lier  la  fémorale. 
Le  malade  demanda  quelquesjours  de  répit,  quittal'hôpital,  marcha  beaucoup 
pendant  quinze  jours,  et  rentra  pour  se  faire  opérer.  Voyant  que  la  tumeur 
était  restée  stationnaire ,  Deschamps  changea  d'avis,  réappliqua  le  tourni- 
quet, et  il  eut  lieu  de  s'en  féliciter,  car  dix  jours  plus  lard  les  battements 
cessèrent.  Au  bout  de  huit  jours  encore,  on  enleva  la  compression.  Le  malade 
put  marcher  de  nouveau.  La  tumeur  durcit  de  plus  en  plus  et  diminua  rapi- 
i  dément.  Le  30  novembre  ISO 6,  après  vingt  et  un  mois  de  traitement,  la  gué- 
rison  était  parfaite.  Depuis  lors ,  elle  ne  s'est  pas  démentie.  Boyer  revit  sou- 
vent ce  malade,  qui  avait  conservé  pour  lui  une  inaltérable  reconnaissance. 

Bien  longtemps  après,  en  4844,  Michaud,  devenu  presque  octogénaire,  en- 
tra à  l'Hôlel-Dieu,  dans  le  service  de  M.  Roux,  pour  une  hydarthrose  du  ge- 
;  nou  gauche.  On  profita  de  la  circonstance  pour  chercher  dans  le  jarret  droit  les 
;  traces  de  l'anévrysme  guéri.  «  Il  reste ,  dit  M.  Figuière  (l  ),  au  centre  du  creux 
poplité,  un  petit  noyau  dur  de  la  grosseur  d'une  noisette ,  sans  aucun  bat- 
.  «  tement.  On  ne  sent  pas  distinctement  les  battements  de  la  pédieuse  et  de 
«  la  tibiale  postérieure.  Les  articulaires  du  genou  ne  donnent  même  pas  de 
«  pulsations  sensibles.  Toutes  les  veines  de  ce  membre  sont  variqueuses,  et 
«  ces  varices,  au  dire  du  malade,  n'ont  apparu  qu'à  la  suite  de  la  compres- 
<«  sion.  Les  deux  jambes  ont  un  volume  égal ,  et  jamais  le  malade  ne  s'est 
«  aperçu  que  l'une  fût  plus  faible  que  l'autre.  » 

En  1848,  Michaud  vivait  encore;  il  occupait  à  Bicêtre  le  n°  47  de  la  troi- 
sième salle  des  octogénaires.  Croyant  sa  fin  prochaine,  et  voulant  donner  au 
ifils  de  son  chirurgien  une  marque  suprême  de  sa  reconnaissance,  il  demanda 
comme  une  faveur  de  venir  mourir  à  l'Hôtel-Dieu,  dans  le  service  de  M.  Phi- 
lippe Boyer.  Les  règlements  administratifs  ne  le  permirent  pas.  J'ai  sous  les 
yeux  une  curieuse  lettre  qu'il  écrivit  à  cette  occasion  à  M.  Boyer  pour  lui  lé- 
:guer  sa  cuisse  droite.  Il  survécut  pendant  quelques  années  encore.  Il  n'est 
tmortque  le  14  juin  1853  dans  sa  quatre-vingt-huitième  année.  M.  Desprès, 
Ichirurgien  de  l'hôpital  de  Bicêtre,  a  bien  voulu  me  faire  part  des  résultats  de 
l'autopsie.  L'artère  poplitée  était  complètement  oblitérée  et  transformée  en 
un  cordon  ligamenteux  dans  une  étendue  de  plus  de  quatre  travers  de  doigt; 
I  une  petite  tumeur  très-dure,  comme  fibrineuso,  grosse  comme  une  amande, 


louiÈRE.  nccherclies  sur  l'anémjsmc  poplitc,  ili.  de  Paris,  18ii5,  p.  59. 
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el  siluée  sur  le  trajet  de  ce  cordon ,  représentait  les  restes  de  l'ancien  ané- 
vrysme,  guéri  par  la  compression  quarante-sept  ans  auparavant.  Une  énorme 
collatérale  s'était  développée  dans  l'épaisseur  du  nerf  tciatique.  La  fémorale 
était  perméable  dans  toute  sa  longueur;  chose  remarquable,  et  qu'on  n'a- 
vait point  soupçonnée  pendant  la  vie,  une  tumeur  fibrineuse  grosse  comme 
une  petite  noix,  existait  sur  la  partie  moyenne  de  ce  vaisseau.  C'était  un  ané- 
vrysme  fusiforme  guéri  spontanément  sans  oblitération  de  l'artère. 

Pendant  que  Michaud  était  en  traitement ,  Boyer  essaya  encore 
la  coinpression  sur  une  femme  atteinte  d'anévrysme  poplité  (1). 
La  machine  de  Hunier,  appliquée  à  trois  reprises  successives,  sur 
trois  points  différents  de  la  fémorale,  détermina  chaque  fois  une 
eschare  superficielle.  On  fat  obligé  d'y  renoncer.  La  tumeur  était 
déjà  améliorée  ;  mais  la  malade  ayant  menacé  de  se  suicider  si  on 
ne  l'opérait  pas,  Boyer  finit  par  pratiquer  avec  succès  l'opération 
par  l'ouverture  du  sac. 

La  même  machine  de  Hunter  fut  mise  en  usage  une  troisième 
fois,  en  février  1809,  sur  un  charretier  âgé  de  k9  ans,  atteint 
d'anévrysme  poplité  (2).  On  l'appliqua  et  on  l'enleva  plusieurs  fois 
de  suite.  Malgré  ce  défaut  de  persévérance,  la  tumem%  au  bout  de 
trois  mois,  était  fort  améliorée.  On  sentait  battre  une  collatérale 
très-dilatée  sur  le  côté  interne  du  genou.  La  jambe,  naguère  eni 
demi-flexion,  avait  recouvré  ses  mouvements.  Ces  résultats  étaient! 
favorables  ;  néanmoins ,  la  compression  fut  abandonnée,  on  ne  saiti 
pourquoi,  et  Boyer  en  vint  à  l'opération  par  l'ouverture  du  sac. 
L'opération  fut  effrayante.  On  conçoit  difficilement  qu'après  l'avoir  ! 
pratiquée  ce  chirurgien  n'ait  pas  ouvert  les  yeux  à  la  Imiiière,  et 
soit  resté  fidèle  à  la  méthode  ancienne.  Le  malade,  du  reste,  mou-- 
rut  le  cinquième  jour. 

A  ces  trois  faits  que  Boyer  a  publiés  dans  son  livre ,  on  peut  en  ^ 
ioindre  un  quatrième  qu'il  a  passé  sous  silence  et  que  je  rappor- 
terai plus  loin.  Cette  fois ,  la  compression  fut  faite  avec  si  peu  de 
ménagements  qu'tme  eschare  très-épaisse  se  forma  sous  la  pelote. 
L'artère  fémorale  ouverte  par  la  chute  de  cette  eschare  donna 
lieu  à  une  hémorrhagie  qui  se  termina  par  la  mort  (3). 
En  résumé,  sur  les  malades  traités  à  la  Charité,  la  compression 

(1)  BOYER.  Malad.  chinirg.,  T.  II,  p.  219  (1814). 

(2)  BOYER.  Loc.  cit.,  p.  236, 
(5)  Voy,  plus  loin ,  §  11 ,  obs,  16. 
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produisit  deux  fois  des  eschares  ;  peut-être  esl-il  permis  d'en  accu- 
ser les  procédés  vicieux  qui  furent  mis  en  usage.  Le  troisième 
malade  était  sur  le  point  de  guérir,  lorsqu'on  pratiqua  sur  lui  une 
opération  inopportune;  le  quatrième,  enfin,  guérit  complètement. 
On  voit  que  les  résultats  obtenus  par  Boyer,  interprétés  avec  les 
connaissances  que  nous  possédons  aujourd'hui  sur  les  effets  de 
la  compression  indirecte,  sont  loin  d'être  défavorables  à  cette 
méthode. 

L'année  1810  est  importante  pour  nous.  C'est  à  cette  année-là 
ique  se  rapportent  l'observation-d'Antoine  Dubois  et  les  premiers 
fessais  de  Viricel,  de  Lyon. 

Le  29  mars  1810 ,  Dubois  présenta  à  la  Société  de  la  Faculté  de 
médecine  un  homme  qu'il  venait  de  guérir  d'un  anévrysme  poplité 
par  la  compression  graduelle  de  la  crurale  : 

;29"  Observation  (Ant.  Dubois)  ('!).—  Anévrysme  poplité.  —  Compression 
de  la  fémorale.  —  Guérison  en  douze  jours. 

Ctiarles  Breton,  robuste  charretier,  âgé  de  27  ans ,  éprouva  dans  le  jarret 
igauclie,  vers  la  fin  de  décembre  1809,  une  douleur  légère  qui  ne  tarda  pas 
là  s'accroître.  Bientôt  (janvier  1810)  une  tumeur  parut  dans  le  creux  poplité 
■et  s'accrut  assez  rapidement.  Le  5  février,  cette  tumeur  présentait  les  carac- 
tères de  l'anévrysme  ;  elle  était  grosse  comme  un  œuf  de  pigeon,  et  était  assez 
Idouloureuse  pour  rendre  impossibles  la  station  debout  et  même  le  sommeil. 
Jusqu'au  2^  février,  on  appliqua  un  simple  «  bandage  préparatoire  qui  n'ap- 
«  porta  aucun  cliangement  dans  la  tumeur.  » 

Le  25  février,  ou  comprima  la  fémorale  avec  un  tourniquet  particulier.  «  Il 
K  consiste  en  un  demi-cercle  de  fer  dont  les  deux  extrémités  sont  terminées 
t(  par  deux  pelotes,  l'une  appuyée  sur  le  côté  externe  de  la  cuisse,  l'autre  sur 
■i  le  côté  interne  diamétralement  opposé.  A  cette  pelote,  on  adapte  une  vis 
f  de  pression  avec  laquelle  la  compression  est  exercée.  Le  reste  du  pourtour 
«  de  la  cuisse  est  libre. 

«  Le  28  février,  on  augmenta  la  pression  ;  le  2  mars ,  on  enleva  le  ban- 
«  dage  pour  mettre  sous  la  pelote  interne  une  compresse  fine  :  la  tumeur  et 
«  les  battements  étaient  notablement  diminués.  Le  7,  la  compression  était 
«  totale,  c'est-à-dire  faite  de  rtianière  à  empêcher  l'arrivée  du  sang  dans  la 
«t  tumeur.  Le  soir,  le  malade  ôta  son  bandage,  parce  qu'il  souffrait  trop  à 
«  l'endroit  de  la  compression.  Il  ne  sentit  plus  de  battements  dans  le  creux  du 
»  jarret.  On  remit  l'appareil.  Lo  12,  plus  de  battements;  la  tumeur  était  dure 


(1)  Bulletins  de  la  Faculté  de  médecine,  1810,  n»  3,  p.  U5. 
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«  et  d'un  petit  volume.  Le  18,  on  a  retiré  le  bandage  compressif,  et  l'on  a  fait 
«  garder  le  lit  encore  quelques  jours  au  malade.  Le  29  mars,  cet  homme  a  été 
«  présenté  à  la  Société  parfaitement  guéri.  » 

3'ai  transcrit  presque  textuellement  cette  belle  observation  qui 
peut  être  mise  en  parallèle  pour  la  précision  des  résultats  avec 
les  meilleures  observations  modernes.  Comme  Eschards,  comme 
Boyer,  et  beaucoup  mieux  qu'eux,  Dubois  avait  eu  pour  but  d'ar- 
rêter graduellement  le  passage  du  sang  dans  la  fémorale;  il  avait 
resserré  la  vis  le  quatrième  jour,  et  ce  fut  le  douzième  seulement 
qu'il  poussa  la  compression  jusqu'au  degré  nécessaire  pour  in- 
tercepter tout  à  fait  la  circulation.  Cette  sage 
manœuvre  fut  suivie  d'un  prompt  succès, 
puisque  dès  le  soir  môme  de  ce  jour,  le  ma- 
lade enleva  son  appareil  et  constata  que  la 
tumeur  ne  battait  plus.  Quant  à  l'instrument 
que  Dubois  mit  en  usage,  on  a  pu  voir  qu'il 
ne  différait  réellement  pas  de  celui  d'Es- 
cliards,  et  l'on  verra  tout  à  l'heure  qu'il  res- 
semblait fort  à  celui  dont  se  servit  plus  tard 
Fis  18  Dupuytren.  Pour  éviter  toute  discussion  de 

.      ,  ,        priorité  sur  l'invention  de  cet  instrument,  je 

Tourniquet  de  James      F  ' 

Moore.  roproduis  une  figure  que  j'emprunte  à  B.  Bell, 

et  qui  représente  le  tourniquet  inventé  au  xviu-^  siècle  pai'  James 
Moore  (1).  On  pourra  encore  comparer  ce  tourniquet  avec  le 
clamp  de  Robert  Hoey ,  dont  il  sera  question  plus  loin  (2). 

Les  efforts  de  Viricel  furent  bien  différents  de  ceux  de  Dubois. 
L'oblitération  de  l'artère  au  niveau  du  point  comprimé,  tel  fut  le 
but  qu'il  crut  devoir  poursuivre.  C'était  la  première  fois  que  cette 
idée  était  mise  à  exécution  par  un  chirurgien  français.  Déjà,  il 
est  vrai,  en  1804,  Déguise  avait  dit:  «La  compression  n'agit 
qu'autant  qu'elle  oppose  au  sang,  un  ohstacie  insurmontable  (3),  » 
et  il  avait  ajouté  que  la  compression  indirecte  devait  tenir  les 
parois  de  l'artère  en  contact,  jusqu'à  ce  que  l'oblitération  fût 
parfaite.  Richerand  avait  dit  en  outre  que  la  compression  serait' 

(1)  Benj.  Bell.  A  System  of  Surgenj.  Ediiibnrgh,  1788,  2lh  éd.,  vol.  VI,  p.  'i39,  plate  80. 
—  Le  tourniquet  de  Moore  était  destiné  à  coniprlnier  les  nerfs  pour  rendre  les  membres  insen- 
sibles aux  opérations  chirurgicales. 

(2)  yoy.  plus  loin  ,  p.  732,  obs.  Ii2. 

(3)  F.  DEGUISE.  Tlièse  iimug.  Paris,  an  xii,  in-û°.  Dissert,  sur  i'anôvrysme,    U3  etûS. 
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préférable  ù  la  ligature  si  elle  n'était  pas  si  douloureuse  et  si 
longue  à  oblitérer  complètement  Fartère  (1).  C'était  l'écho  de  la 
Lliéorie  de  W.  Blizard.  La  paix  d'Amiens,  en  rétablissant  pour 
quelques  mois  les  communications  entre  la  France  et  l'Angleterre, 
avait  permis  l'importation  de  cette  doctrine  erronée.  Personne, 
toutefois,  n'en  avait  encore  fait  l'application.  Viricel  l'entreprit  et 
crut  réussir;  mais,  comme  on  va  le  voir,  il  y  eut  une  étrange 
contradiction  entre  la  mauvaise  théorie  et  l'excellente  pratique 
du  chirurgien  de  Lyon. 

Les  deux  premières  observations  de  Viricel  remontent  à  1810, 
puisque  nous  savons  qu'elles  furent  adressées  à  la  Faculté  de  mé- 
decine de  Paris  le  22  novembre  de  cette  année  (2).  Elles  ne  furent 
publiées  qu'en  1812,  dans  la  thèse  de  Réné  Morel.  Les  caillots,  dit  ce 
dernier  auteur,  n'oblitèrent  jamais  les  artères  d'une  manière  défi- 
nitive. J.-L.  Petit  et  Haller  se  sont  trompés.  Pour  que  l'oblitéra- 
tion soit  complète,  il  faut  que  l'artère  se  change  en  un  cordon  li- 
gamenteux. «  Cette  conversion  est  amenée  par  une  irritation 
«  quelconque  qui  procure  l'inflammation  adhésive  de  la  surface 
«  interne  de  l'artère.  C'est  dans  le  but  d'obtenir  cette  inflamma- 
«  tion  que  M.  Viricel,  en  employant  la  compression,  fait  remar- 
((  quer  aux  élèves,  qu'il  est  impossible  d'obtenir  une  cure  solide 
«  et  vraiment  radicale  si  on  laisse  pénétrer  le  moindre  filet  de 
«  sang  dans  la  tumeur  (3).  »  Le  succès  obtenu  par  Ant.  Dubois 
ne  laissait  pas  que  d'être  embarrassant.  Le  plus  simple  était  de  le 
nier.  Ainsi  fut  fait.  «  Afin  de  me  trouver  le  plus  possible  d'accord 
((  avec  moi-même,  »  continue  l'imprudent  théoricien,  «je  me 
«  demanderai  si  l'on  doit  considérer  comme  radicale  cette 
«  prompte  guérison  {k).  » 

Telle  fut  la  doctrine,  et  il  suffit,  pour  la  renverser,  d'examiner 
les  propres  observations  de  Viricel  : 

30"=  Observation  (Viricel)  (5).  —  Anévrysme  popUté.—  Compression 
indirecte.  —  Guérison  en  trois  mois. 

Antoine  D,..,  âgée  de  i6  ans,  écuyer.  Son  anévrysme,  déjà  ancien,  est 
peu  volumineux  et  indolent.  On  décide  dans  une  grande  consultation  qu'on 

■  (1)  RiciiEnAND.  Nosog.  cliir.,  Inédit.  Paris,  1806,  T.  111,  p.  83. 
^  (2)  niill.  de  la  Faculté,  1810,  n»  10,  p.  1.Î2. 
'  (3)  Rftivf;  Morel.  Tkc.se  de  Strasbourg,  25  mars  18(i2,  p.  3'i. 
W  Idem.,  p.  40.  —  (5)  Idem.,  p.  35. 
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appliquera  des  réfrigérants  sur  la  tumeur,  et  une  pelote  compressive  sur  l'ar- 
tère. Ce  fut  à  cette  occasion  que  Viricel  imagina  sa  machine  en  forme  de  col- 
lier. «  Le  malade,  no  pouvant  continuellement  supporter  la  pression  du  collier, 
«  la  relâchait  de  temps  en  temps,  et  l'exerçait  ensuite  lui-même.  Enfin  ces 
«  moyens  furent  continués,  sans  beaucoup  de  sévérité,  depuis  le  25  juin  jus- 
«  qu'au  octobre,  époque  où  la  tumeur  cessa  complètement  de  battre... 
«  Le  malade  a  été  radicalement  guéri.  » 

31^  Observation  (Viricel).  —  Anévrysme  fémoral.  —  Compression 
indirecte.  —  Guérison. 

Jean-Claude  Vincent,  âgé  de  38  ans.  Anévrysme  faux  circonscrit,  consé- 
cutif à  une  plaie,  récent  et  peu  volumineux,  situé  un  peu  au-dessus  de  l'an- 
neau du  troisième  adducteur.  Même  traitement  que  dans  le  cas  précédent. 
Le  collier  est  appliqué  un  peu  au-dessus  de  la  tumeur.  «  Le  malade,  patient 
«  et  courageux,  supportait  pendant  plusieurs  heures  de  suite  une  forte  près- 
«  siun.  )-  Il  est  permis  d'en  conclure  qu'il  y  avait  des  moments  où  il  ne  la 
supportait  pas.  «  La  tumeur  commença  à  durcir,  les  battements  devinrent 
«  obscurs.  Enfin ,  après  vingt-quatre  jours  de  compression  ,  la  tumeur  était 
«  presque  entièrement  effacée ,  et  la  cure  complète.  » 

En  dépit  de  la  théorie,  il  avait  suiïï  sur  ces  deux  malades  d'une 
compression  fréquemment  interrompue ,  d'un  traitement  dirigé 
sans  beaucoup  de  sévérité ,  pour  obtenir  une  guérison  solide ,  ce 
qui  n'empêcha  pas  Viricel  de  dire  et  de  répandre  que  la  cure  était 
impossible  si  on  laissait  pénétrer  le  moindre  filet  de  sang  dans  la 
tumeur. 

Ce  ne  furent  pas ,  au  reste ,  les  seuls  succès  obtenus  à  l'Hôtel- 
Dieu  de  Lyon  par  la  compression  indirecte.  On  lit  dans  la  thèse 
de  René  Morel  que  vers  1811  un  malade  nommé  Fayard  fut  guéri 
en  deux  mois  d'un  anévrysme  poplité  par  l'application  du  collier. 
On  y  trouve  encore  l'observation  suivante: 

32^  Observation  (Viricel).  —  Anévrysme  poplité.  —  Compression  irrégur 
Hère  et  interrompue,  puis  compression  bien  faite  suivie  de  guérison 
en  trois  jours. 

Dolphin ,  âgé  de  64  ans,  douanier.  Anévrysme  poplité  paraissant  dû  à  un 
coup  de  poing  que  le  malade  a  reçu  dans  le  jarret  il  y  a  quelque  temps.  On  ap- 
plique le  collier  un  peu  au-dessus  de  l'anneau  du  troisième  adducteur 
(glace  sur  la  tumeur).  Quelques  jours  après,  la  tumeur  est  devenue  plus  dure 
et  moins  pulsalile;  après  quoi  elle  reste  longtemps  stationnairo.  Au  bout  de 
deux  mois,  le  malade,  impatient  de  guérir,  serre  un  jour  son  appareil  avec 
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beaucoup  de  force  pendant  plusieurs  heures.  Il  en  résulte  un  gonflement  dou- 
loureux de  tout  le  membre.  On  est  obligé  d'enlever  tout  à  fait  l'appareil.  On  le 
réapplique  plus  tard  pour  l'enlever  encore.  «  Les  choses  se  passèrent  entre  les 
i<  alternatives  de  la  compression  et  de  la  suspension ,  le  membre  s'engorgeant 
i  de  temps  en  temps.  » 

Enfin,  Viricel  pensa  que  l'appareil  était  sans  doute  insuffisant.  Après  avoir 
fait  réparer  les  pelotes,  «  il  réappliqua  le  collier,  et  le  troisième  jour  après 
«  cette  application,  le  malade  fut  radicalement  guéri.  » 

Parmi  les  observations  modernes ,  on  en  trouvera  beaucoup 
clans  lesquelles  les  choses  se  sont  passées  comme  dans  le  cas 
précédent,  et  il  arrive  en  effet  souvent  qu'une  compression 
exacte  et  complète  oblitère  en  quelques  heures  un  anévrysme , 
soumis  en  vain  depuis  longtemps  à  une  compression  imparfaite 
et  irrégulière.  Nous  dirons  plus  tard  comment  il  faut  interpréter 
de  pareils  faits. 

Enfin ,  d'après  Lisfranc ,  qui  ne  dit  pas  à  quelle  source  il  a 
puisé ,  Viricel  aurait  obtenu  une  cinquième  guérison.  Je  ne  cite 
ce  fait  qu'avec  la  plus  grande  réserve.  Il  pourrait  se  faire,  en 

■  effet ,  que  ce  fût  l'écho  de  l'une  des  observations  précédentes , 
.  altérée  par  la  tradition.  Voici  le  passage  de  Lisfranc  : 

«  Pendant  qu'il  était  chirurgien  en  chef  de  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon,  M.  Viricel 
«  vit  survenir  la  récidive  le  trentièmejour  sur  un  malade  qui  portait  un  ané- 
«  vrysme  vrai  poplité.  Les  battements  de  la  tumeur  avaient  déjà  disparu  do- 
«  puis  vingt  jours,  et  la  tumeur  avait  été  réduite  du  double  environ  de  son 
«  volume.  On  comprima  de  nouveau  pendant  cinquante  jours,  et  le  malade 

■  «  fut  parfaitement  guéri  (1).  » 

C'était  peut-être  le  souvenir  de  ce  malade  qui  avait  porté  Viricel 
;  à  penser  que  la  guérison  obtenue  par  A.  Dubois  avait  dû  n'être 
que  temporaire. 

On  trouve  dans  la  thèse  de  Floret,  soutenue  en  1828,  quelques 
détails  sur  un  anévrysme  pophté  que  Viricel  avait  guéri  et  traité 
par  la  compression  indirecte  (2).  Le  signalement  du  malade  n'est 
pas  donné ,  et  quoique  l'observation  diffère  à  quelques  égards 
des  précédentes  ,  je  n'ose  dire  qu'il  s'agisse  d'un  nouveau  fait. 
Floret  n'a  point  vu  le  malade  ;  les  détails  qu'il  publie  lui  ont  été 
•communiqués  verbalement  par  un  tiers ,  et  on  sait  qu'en  passant 

(1)  LiSFnANC.  riiésc  de  concours  sur  V obliléraiion  des  artères.  Paris,  183'i ,  p.  38. 

(2)  Pu.  Flobet.  Prop.  médico-cliir.  sur  l'anivrysme,  lli.  inaiig.  Paris,  1828,  n"  lU ,  p.  12. 
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ainsi  de  bouche  en  bouche  les  observations  s'altèrent  rapide- 
ment. 

Les  faits  qui  précèdent  sont-ils  les  seuls  qui  se  soient  produits 
dans  la  pratique  de  Viricel?  Il  est  permis  de  croire  que  non.  Cinq 
succès  sur  cinq  malades  ou,  en  mettant  les  choses  au  pire,  quatre 
succès  sur  quatre  malades  ,  c'était  un  résultat  supérieur  à  tout 
ce  qu'on  connaissait  jusqu'alors.  Pour  que  la  chirurgie  lyonnaise 
ait  malgré  cela  renoncé  à  la  compression  indirecte,  il  faut  qu'elle 
ait  été  découragée  par  des  insuccès  plus  nombreux  encore.  On 
ne  peut  comprendre  autrement  que  cette  méthode  soit  si  promp- 
tement  tombée  en  désuétude  dans  une  ville  où  pourtant  Vh-icel 
occupait  la  première  position  chirurgicale  (1). 

L'appareil  compressif  ;dont  Viricel  se  servait  a  été  décrit  de  la 
manière  suivante  par  un  de  ses  élèves  :  «  C'est  une  espèce  de 
«  collier  de  chien,  qu'on  peut  ouvrir  ou  fermer  à  volonté ,  formé 
«  par  un  cercle  de  fer  très-épais  ,  large  de  deux  ou  trois  doigts , 
«  présentant  une  circonférence  d'un  pouce  plus  large  dans  tous 
«  les  points  que  le  membre  sur  lequel  on  l'appUque.  Deux  vis 
«  mobiles  ,  montant  et  descendant  à  volonté ,  surmontées  cha- 
«  cune  d'une  pelote  de  grandeur  et  de  forme  diverses,  situées  en 
«  deux  sens  diamétralement  opposés  l'une  à  l'autre,  sont  desti- 
«  nées  à  exercer  la  compression.  La  pelote  qu'on  dirige  sur  l'ar- 
«  tère  est  convexe,  étroite  et  résistante.  L'autre ,  moins  convexe 
«  et  plus  large,  contribue  à  maintenir  le  collier  immobile  (2).  » 
Cet  appareil,  fort  efficace  dans  son  action,  présente  quelque 
analogie  avec  le  tourniquet  annulaire  de  Briiclcner ,  et  ressemble 
surtout  beaucoup  aux  compresseurs  circulaires  et  aux  ring  tour- 
niquets dont  les  chirurgiens  irlandais  se  servent  aujourd'hui. 

(1)  Monteggia  raconte  qu'au  moisde  juin  1810,  llailliard  présenta  àla  Société  de  médecinede 
Lyon  un  malade  que  la  compression  de  la  fémorale  avait  guéri  d'un  anévrysme  poplité.  Les 
battements  de  la  tumeur  avaient  cessé  le  onzième  jour.  Je  n'ai  pu  me  procurer  leComptc  rendu 
des  séances  de  la  Société  de  Lyon  pour  l'année  1810 ,  et  je  ne  connais  pas  d'autres  détails 
sur  cette  observation.  Il  ne  serait  pas  impossible  que  Railliard  eût  présenté  à  la  Société  un 
malade  guéri  par  Viricel  (iWONTEGGIA.  IstiUtzioni  chirurgiclic.  Milano,  1813,  vol.  II, 
p.  82,  §  193).  Monteggia  cite  encore  (p.  83)  un  essai  infructueux  qu'il  fit  lui-même  de  la 
compression  indirecte  dans  le  traitement  de  l'anévrysme  poplité.  De  deux  choses  Pune,  dit-il , 
ou  la  compression  était  inefficace,  ou  elle  était  intolérable  à  cause  de  la  douleur.  Assalini,  qui 
parle  du  même  fait,  en  fixe  la  date  à  1811  [.Manuale  di  cliirurgia.  Napoli,  1819,  in-8»,  p.  220). 
Il  ajoute,  p.  21Ù,  qu'il  a  vu  à  Rome  un  homme  d'environ  trente  ans  que  Sisco  avait  guéri  d  un 
anévrysme  au  moyen  de  la  compression  indirecte. 

(2)  Thèse  de  Réné  Morel ,  p.  SU. 
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C'est  par  erreur  que  Troccon  en  a  attribué  l'invention  à  Du- 
bois (1).  On  a  vu  que  le  compresseur  employé  par  Dubois  était 
très-différent  de  celui-b'i. 

Lorsque  les  faits  de  Viricel  furent  connus,  on  ne  se  demanda 
pas  s'ils  étaient  bien  d'accord  avec  sa  doctrine;  et  sans  y  regar- 
der de  plus  près ,  on  admit  qu'une  théorie  capable  de  conduire  à 
de  tels  résultats  était  nécessairement  très-bonne.  On  accepta  donc 
généralement  une  erreur  qui  se  propagea  dans  beaucoup  délivres, 
et  qui  n'est  même  pas  encore  abandonnée  par  tout  le  monde, 
savoir  :  que  la  compression  indirecte  guérit  l'anévrysme  en  obli- 
térant l'artère  au  niveau  du  point  comprimé.  Cette  erreur,  d'ori- 
gine anglaise,  avait  prospéré  en  France  ;  mais  ce  fut  en  France 
aussi  qu'elle  reçut  sa  réfutation,  ainsi  qu'on  va  le  voir. 

Un  premier  pas  fut  fait,  par  Roux,  en  1813.  Après  avoir  décrit 
d'une  manière  didactique  la  compression  indirecte  graduelle, 
telle  qu'on  la  pratiquait  alors  à  Paris,  Roux  annonce ,  conformé- 
ment aux  idées  de  l'époque,  que  ce  moyen  réussit  en  oblitérant 
complètement  le  vaisseau  depuis  le  point  comprimé  jusqu'au  ni- 
veau de  l'anévrysme,  et  même  plus  bas  encore,  jusqu'à  la  nais- 
sance des  premières  collatérales  inférieures  (2).  Mais  il  ajoute 
que  la  compression  ainsi  pratiquée  a  de  nombreux  inconvé- 
nients ,  et  il  propose  de  l'appliquer  d'une  manière  toute  diffé- 
rente : 

«  Qu'on  intercepte  subitement,  dit-il ,  le  passage  du  sang  dans  l'artère ,  et 
«  qu'on  suspende  entièrement  l'abord  de  ce  fluide  dans  la  tumeur,  ne  pourra- 
«  t-il  pas  arriver,  qu'en  vingt-quatre  ou  trente-six  heures ,  le  sang  que  la  tu- 
«  meur  contient  soit  coagulé?  Ne  pourra-t-il  pas  se  faire  que,  la  compres- 
«  sion  étant  suspendue  après  ce  laps  de  temps  très-court ,  le  sang  ne  puisse 
«  plus  pénétrer  dans  la  tumeur  et  qu'on  voie  se  succéder  les  phénomènes  or- 
«  dinaires  de  laguérison  spontanée?  Alors,  sans  doute,  l'artère  ne  s'oblitére- 
«  rait  que  dans  la  portion  correspondante  à  la  tumeur;  alors  aussi  toutes  les 
«  branches  collatérales  seraient  conservées  (3).  » 

Cette  idée  de  Roux,  purement  théorique  lorsqu'elle  fut  émise, 
reçut,  trois  ans  plus  tard,  une  sanction  inattendue.  Dupuytren, 
ayant  guéri  en  1816  un  anévrysme  par  la  compression  indirecte, 

(1)  TroccOiN.  Abi  tgé  de  pathologie.  Paris,  1817,  in-8",  p.  W5. 

(2)  Jos.-Pii.  I\oux.  Nouveaux  âlémenls  de  mid.  opérai.  Paris,  1813,  T.  I,  2"  partie,  p.  545. 

(3)  Idem.,  p.  718,  719. 
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ne  fut  pas  peu  surpris  de  voir  que  l'artère  était  restée  perméable 
au-dessous  du  point  comprimé. 

Je  cite  en  abrégé  cette  observation,  qui  a  été  publiée  in  extenso 
par  Breschet,  et  par  Arnoult  avec  quelques  variantes  : 

33°  Observation  (Dupuytren)  (1). —  Anévrysme  poplilé. --  Compression  de 
la  fémorale.  —  Guérison  prompte.  —  Persistance  des  battements  de 
la  fémorale- 

Lancelin,  âgé  de  36  ans,  tourneur.  Entré  le  4  mars  1816  à  l'Hôtel-Dieu  , 
pour  un  anévrysme  poplité  gros  comme  un  œuf  de  poule. 

Dupuytren  résolut  de  traiter  cet  anévrysme  par  la  compression  de  la  fémo- 
rale ,  et  fit  construire  le  compresseur  qui  porte  aujourd'hui  son  nom. 

L'instrument  fut  appliqué  pour  la  première  fois  le  12  juin  181 G  sur  la  par- 
tie inférieure  de  la  fémorale.  On  enleva  l'appareil  à  plusieurs  reprises  pour 
corriger  quelques  imperfections.  Il  en  résulta  que  la  compression  fut  plusieurs 
fois  interrompue.  Cela  dura  dix-sept  jours.  Au  bout  de  ce  temps,  les  batte- 
ments de  la  tumeur  paraissaient  déjà  un  peu  moins  forts. 

Le  29  juin  ,  le  compresseur,  définitivement  perfectionné  ,  fut  appliqué  le 
plus  exactement  possible  de  manière  à  arrêter  tout  à  fait  les  battements  de 
l'anévrysme.  Le  malade  devait  relâcher  la  vis  si  la  douleur  devenait  trop 
forte;  mais  la  douleur  fut  supportable,  et  la  chaleur  du  membre  ne  diminua 
pas  d'une  manière  sensible. 

La  compression  fut  donccontinuée  sans  interruption  pendant  cinq  jours  sui- 
vant Breschet ,  pendant  onze  jours  suivant  Arnoult.  Au  bout  de  ce  temps , 
Dupuytren  relâcha  la  vis  et  s'aperçut  que  la  tumeur  ne  battait  plus.  L'appa- 
reil fut  encore  ,  par  prudence,  maintenu  pendant  quelques  jours. 

Le  malade  quitta  promptement  l'hôpital  (vers  le  15  juillet).  On  le  revit  le 
29  juillet.  La  tumeur  poplitée  était  réduite  à  un  noyau  très-dur,  profond,  dont 
le  volume  diminuait  à  vue  dœil. 

Dès  le  lendemain  du  jour  où  l'on  avait  ôté  l'appareil ,  on  avait  senti  autour 
du  genou  les  battements  de  plusieurs  collatérales  ,  et  l'on  avait  reconnu  que 
la  fémorale  n'était  pas  oblitérée  au  niveau  du  point  comprimé. 

Cette  dernière  circonstance  parut  très-singulière  et  fut  constatée  avec  sur- 
prise. Je  reproduis  textuellement  les  réflexions  faites  à  ce  sujet  par  Arnoult  : 
«  Le  lendemain,  10  jiiillet,  à  la  visite  ,  on  eut  un  autre  sujet  d'étonnement  : 
«  on  sentit,  et  je  m'en  suis  assuré  moi-même ,  des  pulsations  dans  tout  le 
(c  trajet  de  l'artère ,  jusqu'à  la  tumeur  anévrysmatique.  Elles  étaient  aussi 
«  distinctes ,  aussi  fortes  au-dessous  qu'au-dessus  du  point  comprimé.  L'obli- 
«  tération  de  l'artère  n'avait  donc  pas  eu  lieu ,  comme  chacun  l'avait  pensé 

(1)  Breschet  a  publié  cette  observation  dans  une  longue  note  de  sa  traduction  de  Hodgson, 
ï.  1,  p.  2a9.  Voy.  encore  Émile  Arnoult,  Thèse  de  Paris,  1820,  n-  2UU,  p.  Ui*. 
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«  d'abord ,  et  il  était  évident  quo  le  calibre  artériel,  un  moment  effacé  par 
«  l'action  de  la  pelote  compressive,  avait  permis  la  coagulation  du  sang  con- 
«  tenu  dans  le  sac  anévrysmal ,  et  par  suite ,  soit  l'oblitération  des  parties  de 
«  l'artère  les  plus  voisines  do  la  tumeur,  soit  la  formation  d'un  caillot  dans 
«  leur  intérieur.  » 

Ce  premier  succès  enhardit  Dupuytren,  et  éloigna  de  lui  la 
pensée  de  chercher  à  oblitérer  les  artères  par  la  compression. 
Quelques  mois  après ,  un  homme  atteint  d'anévrysme  inguinal 
fut  admis  dans  son  service.  La  tumeur  était  énorme  et  probable- 
ment diflFuse.  —  Dupuytren  fit  construire  une  machine  fort  com- 
pUquée  qui  embrassait  tout  le  bassin,  et  qui  supportait  une  pelote 
destinée  à  comprimer  l'iUaque  externe  immédiatement  au-dessus 
du  ligament  de  Fallope,  Cette  machine,  appliquée  le  2  septembre 
1816,  resta  en  place  pendant  seize  jours,  mais  ne  put  être  to- 
lérée plus  longtemps.  La  tumeur  cependant  avait  notablement 
diminué.  On  permit  au  malade  de  se  lever  et  de  se  promener. 
On  continua  à  comprimer  l'iUaque  externe  au  moyen  d'une  pe- 
lote supportée  par  un  brayer.  Tout  allait  au  mieux;  la  tumeur  était 
réduite  d'un  tiers  et  battait  beaucoup  moins  fort  qu'auparavant, 
même  lorsqu'on  ôtait  le  bandage.  Mais  le  malade,  impatienté  de 
la  longueur  du  traitement,  demanda,  exigea  presque  l'opération, 
et  Dupuytren  lia  l'artère  iliaque  externe  le  16  octobre  1816  (1). 

Ce  cas  ne  pouvait  être  considéré  comme  un  insuccès  de  la  com- 
pression. Dupuytren  ne  fut  pas  découragé  et  continua  ses  tenta- 
tives. Le  19  novembre  1818,  il  présenta  à  la  Société  de  la  Faculté 
de  médecine  un  nouveau  malade  qu'il  avait  guéri  par  l'apphca- 
tion  du  tourniquet  (2).  L'observation,  rédigée  et  commentée  dès 
cette  époque  par  Sanson  aîné,  n'a  été  publiée  que  bien  plus  tard 
dans  les  Leçons  orales  : 

34«  Observation  (Dupuytren)  (3).  —  Anévrysme  poplité.  —  Compression 
indirecte. —  Guérison  en  trois  semaines. 
Ivanowitz,  soldat  polonais,  âgé  de  trente  ans,  traité  en  ville  au  mois  de 
septembre  1818.  Tumeur  du  jarret  ayant  paru  il  y  a  deux  ans  à  la  suite 
d'une  chute.  Elle  est  actuellement  grosse  comme  un  œuf  de  dinde ,  et  par- 
tout pulsatile.  Genou  immobile  et  étendu.  Membre  œdémateux  et  engourdi. 

(1)  Cas  (le  DnPDYTREN ,  dans  l'édit.  franç.  de  Hodgson,  Maladies  des  (irtdres,  Paris,  1819, 
In-S-,  T.  )I,  p.  219  en  note.  —  J'ai  déjà  parlé  de  ce  fait.  Foi/,  plus  liiiui ,  p.  558. 

(2)  Bulletins  de  ta  Faculté  de  méd.,  1818,  T.  VI,  p.  2ft2. 

(3)  Leçons  orales  de  Dupuytren,  2«  Cdit.,  par  Marx  et  Paillard.  Paris,  1839,  T.  111,  p.  G. 
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On  applique  le  compresseur  de  Dupuytren  sur  la  fémorale.  «  Le  malade 
«  fut  instruit  à  relâcher  la  compression  toutes  les  fois  qu'il  éprouverait  de 
«  trop  fortes  douleurs  soit  dans  la  jambe ,  soit  dans  le  lieu  comprimé.  » 
(Glace  sur  la  tumeur.)  Lorsqu'il  souffrait  trop ,  il  desserrait  effectivement  la 
vis  pendant  quelques  secondes.  —  Le  cinquième  jour,  il  n'y  avait  plus  d'en- 
gourdissement. L'œdème  était  moindre ,  la  tumeur  moins  grosse  et  moins  pul- 
satile  ;  l'amélioration  continua  les  jours  suivants.  Le  vingtième  jour,  les  batte- 
ments disparurent  ;  le  malade  enleva  son  appareil  et  se  mit  à  travailler. 

Lorsqu'un  mois  plus  tard  Sanson  rédigea  l'observation,  le  membre  avait 
recouvré  toutes  ses  fonctions ,  et  la  tumeur  réduite  au  volume  d'un  œuf  de  pi- 
geon ,  continuait  à  décroître  de  jour  en  jour. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  important  pour  nous,  ce  sontles  remarques 
que  Sanson  ajoute  à  sa  narration.  Après  avoir  rappelé  la  pre- 
mière observation  de  Dupuytren ,  il  se  demande  de  quelle  ma- 
nière la  guérison  a  eu  lieu  dans  ces  deux  cas  :  «Est-ce  par  une 
«  oblitération  du  calibre  de  l'artère  fémorale,  à  la  suite  d'une  in- 
«  flammation  adhésive  déterminée  par  la  compression?  Non,  car 
«  chez  tous  deux  on  peut,  en  appliquant  avec  attention  le  doigt 
«  sur  l'artère  fémorale,  suivre  ses  battements  jusqu'à  son  passage 
((  à  travers  le  tendon  du  troisième  adducteur.  Ce  ne  peut  donc 
«  être  que  par  la  coagulation  du  sang  contenu  dans  la  tumeur 
«  anévrysmale,  coagulation  déterminée  par  le  repos  produit  du 
«  défaut  d'impulsion,  et  aidée  par  les  applications  soutenues  de 
«  glace  sur  la  tumeur  (1).  » 

Après  ces  deux  brillants  succès,  Dupuytren  fit  plusieurs  autres 
tentatives.  Il  lui  arriva  au  moins  deux  fois,  et  peut-être  trois,  de 
rencontrer  des  malades  qui  ne  purent  tolérer  la  compression  (2). 
Il  réussit,  il  est  vrai,  à  guérir  encore  un  anévi'ysme  traumatique 
de  la  fémorale  sur  un  malade  qui  fut  présenté  à  la  Faculté  de  mé- 
decine, le  29  juillet  1819  (3);  c'était  un  garçon  de  seize  ans, 
nommé  David,  qui  entra  à  l'IIôtel-Dieu  le  27  avril  1819,  et  sortit 
parfaitement  guéri  le  1"  juin  suivant  {h).  Dupuytren  avait  donc, 

(1)  Leçons  orales,  lac.  cit.,  p.  10. 

(2)  Thèse  a'AniouIt,  Paris,  1820,  p.  US.  Cas  de  Broyard.  —  Tlièse  de  Guillier  Latouchc.  Stras- 
bourg, 1825,  p.  32.—  Bullet.  de  la  Faculté  de  mèd.,  1819,  n"  7,  T.  VI,  p.  ^33, 

(3)  Bullet.  de  la  Faculté  de  méd.,  T.;VI,  p.  'i33. 

(4)  Tlièse  d'Arnoult,  1820,  p.  30.  C'est  dans  la  thèse  d'Arnotilt  qu'on  devra  lire  cette  obser- 
•vation,  en  ayant  soin  de  rectifier  les  dates.  Arnoult  a  transporliS  ce  fait  à  l'an  1820,  et  on  est 
naturellement  conduit  à  penser  qu'il  s'agit  d'un  malade  différent  de  celui  que  Dupuytren  pré- 
senta guéri  à  la  Faculté  en  1819.  En  compulsant  les  registres  de  l'Hûtel-Dicu  (1819,  n°  2840), 
J'ai  aisément  reconnu  l'idcntilé  des  deux  observations. 
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on  quatre  ans  ,  obtenu  la  guérison  de  trois  anévrysmes  poplilés 
ou  fémoraux  par  la  compression ,  et  certes ,  les  deux  ou  trois 
échecs  publiés  ne  seraient  pas  de  nature  à  contre-balancer  un 
pareil  résultat.  Pour  que  Dupuytren,  à  partir  de  cette  époque,  ait 
complètement  renoncé  à  la  compression  indirecte  et  au  plaisir 
d'appliquer  le  compresseur  auquel  il  avait  imposé  son  nom,  il 
faut  que  ce  moyeu  ait  échoué  entre  ses  mains  un  plus  grand 
nombre  de  fois.  Du  reste,  ce  détail  n'est  qu'accessoire;  l'essen- 
tiel, pour  nous,  est  de  constater  le  progrès  réalisé  par  Dupuytren. 
Je  ne  parle  pas  de  sa  machine  compressive,  qui  ressemble  de 
point  en  point  à  celle  qu'employait  A.  Dubois ,  et  à  celle  que 
James  Moore  avait  depuis  longtemps  imaginée  (voy.  fig.  18,  p.  694). 
Dupuytren  a  laissé ,  dans  cette  question  de  la  compression  indi- 
recte, quelque  chose  de  beaucoup  plus  sérieux  que  son  tour- 
niquet prétendu.  Il  a  démontré  que  Blizard,  Hodgson,  Scarpa, 
Viricel  et  plusieurs  autres,  avaient  méconnu  le  mode  de  gué- 
rison des  anévrysmes  traités  par  la  compression,  que  l'artère 
comprimée  ne  s'oblitérait  ni  par  adhésion ,  ni  par  coagulation 
du  sang,  et  que,  dès  lors,  il  n'était  pas  indispensable  de  juxtapo- 
ser étroitement,  et  sans  aucune  interruption,  les  parois  opposées 
de  ce  vaisseau.  On  était  ainsi  ramené  vers  l'idée  ancienne  du  ra- 
lentissement simple  de  la  circulation  dans  l'artère  malade  ;  et,  en 
effet,  on  y  revint  promptement,  comme  on  va  le  voir.  Mais  on  y 
revint  avec  un  élément  de  succès  qui  avait  manqué  aux  premiers 
chirurgiens.  En  poursuivant  le  but  impossible  de  l'oblitération 
directe  du  vaisseau,  on  avait  été  conduit  à  imaginer  des  appareils 
de  compression  bien  supérieurs  aux  tourniquets  primitifs.  On 
avait  substitué  des  pelotes  petites  et  dures  aux  pelotes  larges  et 
molles  dont  on  se  servait  autrefois.  L'emploi  des  arcs  métalliques, 
'  comme  moyen  de  support  des  pelotes  et  des  contre-pelotes  per- 
1  mettait  de  n'exercer  la  compression  que  sur  deux  points  opposés 
1  delà  circonférence  du  membre,  sans  porter  aucune  atteinte  à  la 
I  circulation  collatérale.  Telle  est  la  marche  de  l'esprit  humain 
i  qu'il  progresse  môme  en  courant  après  l'erreur.  La  théorie  de 
i  l'oblitération  directe  avait  eu  du  moins  cet  avantage  de  forcer  les 
1  chu"urgiens  à  apprendre  comment  on  comprime  exactement  un 
'vaisseau.  La  théorie  était  tombée;  mais  les  procédés  qu'elle  avait 
t  enfantés  devaient  survivre.  Pour  établir  définitivement  les  bases 
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de  la  méthode  compressive,  il  ne  s'agissait  plus  que  de  mettre  à 
exécution  l'idée  ancienne  à  l'aide  des  procédés  nouveaux.  Todd, 
de  Dublin,  fit,  dans  ce  sens,  une  tentative  intéressante.  Mais  le 
mérite  principal  de  cette  dernière  et  capitale  innovation  revient 
incontestablement  à  un  chirurgien  français,  dont  la  doctrine  fut 
publiée,  en  1825,  dans  la  thèse  de  Guillier  Latouche: 

Les  deux  observations  que  Charles  Todd  publia ,  en  1822  ,  dans 
The  Dublin  Hospital  Reports ,  ont  acquis  une  grande  importance 
depuis  quelques  années,  à  cause  des  discussions  de  priorité  aux- 
quelles elles  ont  donné  lieu.  Il  est  d'autant  plus  nécessaire  de  les 
reproduire,  que  le  recueil  où  elles  ont  paru  est  rare  aujourd'hui, 
surtout  en  France. 

Le  mémoire  de  Todd ,  principalement  destiné  à  vulgariser  le 
traitement  des  anévrysmes  par  la  ligature  ,  ne  traite  de  la  com- 
pression indirecte  que  d'une  manière  tout  à  fait  accessoire. 
Après  avoir  relaté  deux  cas  de  ligature  de  l'ihaque  externe  ,  et 
avant  de  parler  d'une  malade  à  laquelle  il  lia  l'artère  humérale , 
l'auteur  rapporte  deux  observations  d'anévrysmes  pophtés  guéris 
l'un  et  l'autre  par  la  ligature  après  quelques  tentatives  infruc- 
tueuses de  compression.  Il  paraît  ignorer  les  travaux  de  ses 
nombreux  prédécesseurs  sur  le  même  sujet ,  ou  peut-être  son  si- 
lence à  cet  égard  vient-il  seulement  de  ce  que  le  traitement  des 
anévrysmes  par  la  compression  indirecte  était  alors  pour  tous  les 
chirurgiens  une  notion  vulgaire.  Dès  la  première  phrase  ,  il  an- 
nonce que  son  mémoire  est  écrit  pour  les  praticiens  peu  expéri- 
mentés; quant  aux  chirurgiens  habiles ,  ajoute-t-il,  ils  n'y  trou- 
veront pas  grand'chose  de  nouveau  {but  little  novelty).  Ce  n'est 
pas  ainsi  que  parlent  les  novateurs.  Ce  préambule  n'était  pas  de 
nature  à  flatter  l'amour-propre  du  lecteur,  et  voilà  pourquoi 
peut-être  le  travail  de  Todd  passa  presque  inaperçu  et  resta  en- 
suite oublié  pendant  vingt  ans. 

Voici  d'abord  le  résumé  des  deux  observations  du  chirurgien 
irlandais  : 

35^  Observation  (Todd)      —  Anévrysme  poplité.—- Compression  essayée, 
puis  abandonnée.  —  Ligature.  —  Guérison. 
Will.  Mackay,  fermier,  âgé  de  30  ans,  entré  le  30  juin  1820  à  Richmond 

(1)  Tlic  Dublin  Hospital  Reports  and  Communications  in  Medicine  and  Surgery.  Diibliii) 
1822,  vol.  111,  p.  121, 
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Surtjical  Hospital,  pour  un  anévrysme  du  jarret  droit,  datant  de  cinq  se- 
maines, gros  comme  un  œuf,  et  entièrement  réductible.  On  se  décide  à  es- 
sayer la  compression  de  la  fémorale. 

Todd  voulait  d'abord  se  servir  d'un  tourniquet  ordinaire;  mais,  craignant 
(le  comprimer  les  petits  vaisseaux  par  l'action  des  courroies  il  fit  faire  un  ap- 
pareil analogue  au  bandage  herniaire  crural,  mais  avec  un  ressort  beaucoup 
plus  fort  et  une  pelote  plus  compliquée.  La  pelote  se  composait  de  deux  pla- 
ques susceptibles  de  s'écarter  ou  de  se  rapprocher  comme  les  deux  valves 
d'un  sou  filet  {fig.  19). 

On  appliquait  d'abord  l'appareil  comme  un  bandage  herniaire,  et  on  le 
fixait  à  l'aide  de  ses  deux  courroies;  il  ne  s'agissait  plus,  pour  comprimer 


Fig.  19. 

Appareil  de  Clu  Todd 
[  tourniquet  ti  uss). 

Dette  figure  est  copiée 
dans  le  mémoire  de 
Todd ,  p.  123. 


l'artère,  que  de  tourner  une  vis  disposée  de  telle  sorte  qu'elle  ouvrait  le 
= soufflet  et  poussait  par  conséquent  du  côté  des  chairs  la  face  profonde  de  la 
pelote. 

«  Le  mécanisme  et  le  but  de  l'instrument  furent  expliqués  au  malade  qui 
«  les  comprit  aisément  et  qui  put,  d'après  les  sensations  qu'il  éprouvait, 
«  régler  lui-même  le  degré  de  pression  employé.  Toutefois  ,  après  un  essai  de 
«  plusieurs  semaines ,  on  ne  put  le  convaincre  de  l'utilité  de  ce  traitement. 
«  La  tumeur  avait  évidemment  diminué,  et  était  devenue  plus  ferme;  mais 
«  le  malade  prélendit  que  l'instrument  le  faisait  souffrir  et  que  l'isolement  et 
«  le  régime  sévère  altéraient  sa  santé  et  son  courage.  » 

C'est  pourquoi  le  r'' septembre  1820,  Todd  pratiqua  la  ligature  de  la  fémo- 
rale. Le  malade  guérit. 


'36«  Observation  (-1).  -  Anévrysme  poplité.  -  Compression  inefficace.  - 

Ligature.  —  Guérison. 
James  M'Owen,  ouvrier,  âgé  do  27  ans,  entré  le  27  juillet  1820  à  Rich- 
mond  Hospital.  C'est  un  individu  athlétique,  jouissant  d'une  santé  de  fer. 
Anévrysme  du  jarret  gauche,  datant  de  neuf  à  dix  semaines ,  consécutif  à  un 
^mouvement  d'extension  forcée  de  la  jambe.  La  tumeur  est  plus  grosse  qu'un 
œuf  de  dinde,  très-pulsatil,. ,  très  douloureuse,  on  y  sent  un  frémissement 

(1)  Lnc.  cit.,  p,  132. 
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semblable  à  celui  de  la  varice  anévrysmale.  La  peau  est  amincie ,  la  jambe 
est  gonflée  et  ne  peut  supporter  la  position  verticale. 

On  essaya  la  compression  de  la  fémorale  exactement  comme  sur  le  malade 
précédent.  Au  bout  de  quelques  semaines  il  n'y  avait  dans  la  tumeur  aucun 
changement  appréciable.  Le  malade  s'impatientait.  A  la  fin  d'août  la  tumeur 
s'accrut  beaucoup,  devint  conique  ;  la  peau  s'amincit  au  sommet  de  la  partie 
la  pliis  saillante.  Le  frémissement  redoubla  d'intensité. 

Todd  se  décida  alors  à  pratiquer  la  ligature  de  la  fémorale.  Guérison. 

Ces  deux  insuccès  s'expliquent  très-bien  par  le  trop  grand  vo- 
lume de  la  pelote  ;  d'ailleurs  le  résultat  obtenu  sur  le  premier 
malade  est  digne  d'attention,  La  tumeur  était  déjà  devenue  plus 
ferme ,  elle  avait  diminué -d'une  manière  notable  {obmoushj) , 
et  je  pense,  comme  M.  Wilde,  que  la  compression  fut  aban- 
donnée ,  précisément  au  moment  où  la  guérison  allait  s'effec- 
tuer (1). 

Cela  posé ,  il  importe  de  préciser  la  part  qui  revient  à  Ch. 
Todd  dans  la  question  qui  nous  occupe.  D'une  part,  en  effet, 
M.  Wilde,  dans  son  Histoire  de  la  compression  appliquée  au 
traitement  des  anévrysmes ,  lui  attribue  tout  le  mérite  de  la  mé- 
thode compressive;  et  d'autre  part,  M.  Bellingham,  plaidant 
pro  domo  sua,  lui  refuse  jusqu'à  l'idée,  jusqu'au  projet,  de  gué- 
rir ainsi  l'anévrysme, 

M.  Bellingham  s'appuie  sur  un  passage  fort  clair ,  d'où  il  résulte 
effectivement  que  Todd  fut  conduit  à  appliquer  la  compression 
par  l'intention  de  fah^e  dilater  les  collatérales  avant  d'en  venir  à 
la  ligature  (2)  ;  mais  il  perd  entièrement  de  vue  le  passage  suivant 
de  la  première  observation  de  Todd,  passage  que  M.  Wilde  avait 
pourtant  mis  en  relief  dans  un  article  antérieur  à  la  publication 
de  M.  Bellingham  (3)  : 

«  La  tumeur,  dit  Todd,  était  si  bien  maîtrisée  par  la  compression  exercée 
«  sur  le  pli  de  l'aine,  que  je  ne  désespérais  pas  d'obtenir  la  guérison  sans 
«  opération,  en  diminuant  le  passage  du  sang  dans  le  tronc  de  l'artère,  de 
«  manière  à  favoriser  la  coagulation  du  contenu  du  sac.  En  tout  cas,  il  était 

(1)  The  Dublin  Qmrterly  Journal.  Aug.  IS^C,  vol.  H,  p.  110  (History  of  tlie  Cure  of 
Popliteal  Anearism  by  Compression).  L'article  n'est  pas  signé,  mais  on  trouve,  p.  380  du 
infime  volume,  la  preuve  que  M.  Wilde  en  est  l'auteur. 

(2)  Bellingham.  Observ.  on  Aneurism,mi.  cit.,  p.  50.  —  Todd ,  dans  Dublin  Ilospital 
Reports,  vol.  III,  p.  93. 

C3)  The  Dublin  Quarterly  Journal,  isno,  vol.  11,  p.  108, 
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«  évident  que  co  moyen,  en  faisant  dilater  les  collatérales  ,  était  de  nature  à 
«  rendre  ensuite  moins  incertain  le  résultat  de  l'opération  (I).  » 

M.  Bellingham  a  donc  fermé  les  yeux  à  l'évidence.  Ses  adver- 
san-es  ont  donné  dans  l'excès  opposé,  et  se  sont  ellbrcés  de  faire 
sortir  du  texte  précédent  plusieurs  choses  qui  n'y  sont  pas 
M.  Wilde  est  même  allé  plus  loin  ,  et ,  passant  sous  silence  les 
travaux  des  chirurgiens  français ,  il  a  annoncé  que  le  principe 
sur  lequel  repose  aujourd'hui  la  méthode  compressive  avait  été 
découvert  pour  la  première  fois ,  en  1820,  par  Charles  Todd 
Cette  assertion  fait  honneur  à  son  patriotisme  bien  plus  qu'à  son 
érudition. 

Todd ,  en  effet ,  n'a  rien  fait  de  nouveau ,  et  n'a  rien  dit  qui  ne 
lût  déjà  connu  avant  lui. 

L'idée  de  comprimer  l'artère,  pour  faire  dilater  les  collatérales 
avant  d'en  venir  à  la  ligature ,  était  déjà  fort  ancienne  •  elle  re- 
montait à  William  Hunter ,  et  l'on  n'a  pas  oublié  qu'elle  avait  été 
longuement  développée,  avec  toutes  ses  conséquences,  dans  la 
thèse  de  Piet,  soutenue  à  Paris  en  1803  (2). 

Le  principe  du  ralentissement  pur  et  simple  du  cours  du  sang 
était  tellement  peu  nouveau ,  que  c'était  lui  qui  avait  dès  l'ori- 
gme  servi  de  base  à  la  méthode  de  la  compression  indirecte 
Oublie  ensuite  par  quelques  auteurs  qui  avaient  voulu  faire  jouer 
à  la  compression  le  même  rôle  qu'à  la  ligature,  il  n'avait  jamais 
été  entièrement  abrogé  ;  on  a  vu  que  Viricel  lui-même,  le  plus 
zele  champion  de  l'interception  totale  du  sang  dans  l'artère  com- 
primée, avait  précisément  guéri  ses  malades  en  "suivant  une  pra- 
tique opposée  à  sa  théorie.  On  a  vu  surtout  qu'une  foule  de 
chirurgiens,  à  toutes  les  époques,  avaient  nettement  annoncé 
que  le  but  de  leurs  elTorts  était  de  diminuer ,  ou  de  modérer 
ou  de5re..r  le  passage  du  sang,  et  non  de  le  supprimer.  Sous 
ce  rapport,  il  ne  peut  rester  aucune  priorité  à  Todd  ni  à  ses  suc 
cesseurs. 

L'instrument  compressif  employé  par  Todd  avait-il  du  moins 
Je  mérite  de  la  nouveauté?  Pas  davantage.  Thillaye  avait  déjà 
employé  un  tourniquet  monté  sur  un  bandage  herniaire,  et  un 

fl)  Dublin  ITospital  BeporiK,  vol.  III,  p.  122 
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auli-e  chirurgien,  cité  par  Gailliot,  avait  eu  recours  au  môme 
moyen  (1).  Dupuytren,  en  1819,  avait  fait  construire  un  brayer 
pour  .comprimer  l'iliaque  externe  ;  enfin  on  verra  tout  à  l'heure 
qu'en  1817,  Ver dier  avait  appliqué  un  appareil  tout  à  fait  sem- 
blable {voy.  plus  loin,  fig.  21,  p.  712)  ;  mais  il  est  bon  d'ajouter  que 
son  observation  était  encore  inédite.  L'instrument  de  Todd, 
constitué  aussi  par  un  ressort  de  bandage  surmonté  d'un  tour- 
niquet, ne  différait  des  précédents  que  par  la  composition 
du  tourniquet.  Au  Ueu  de  deux  plaques  parallèles  susceptibles 
de  s'écarter  ou  de  se  rapprocher,  par  le  moyen  d'une  vis, 
sans  perdre  leur  paralléUsme ,  Todd  avait  employé  deux  pla- 
ques articulées  à  angle  comme  les  deux  valves  d'un  soufflet. 
Or,  plus  de  quarante  ans  auparavant,  Ravaton  avait  imaginé 
une  machine  compressive  {fig.  20) ,  exactement  construite  sur 
le  même  modèle,  avec  cette  seule  difî'érence  que  l'écartement 


Fig.  20. 

Compresseur  de  Ravaton. 

La  grande  figure  montre  rap- 
pareilcomplet  avec  ses  cour- 
roies. L'autre  dessin  montre 
la  pelote  vue  de  profil. 


anguleux  des  valves  était  obtenu  par  un  ressort  et  non  par  une 
vis  (2).  Une  semblable  pelote  était  nécessairement  très -large; 
elle  était  bonne  pour  comprimer  directement  les  tumeurs  ané- 
vrysmales,  et  c'était  pour  cela  que  Ravaton  l'avait  imaginée, 
mais  elle  ne  pouvait,  en  aucune  façon,  convenir  pour  la  com- 
pression permanente  des  troncs  artériels,  à  cause  de  son  volume 
et  à  cause  surtout  de  l'obhquité  de  son  action. 

(1)  Voy.  plus  liaut,  p.  G77,  observ.  22  (Tliillayc  ),  el  observ.  23  (Gailliot). 

(2)  RiVViTON.  Pratique  moderne  de  la  f/iiniî-f/ic,  publiée  par  Suc  (le  jeune).  Paris,  ITO, 
iu-12,  ï.  III,  p.  518-522,  pl.  XVIII.  —  Foy.  incore  Ileisier.  Institut,  cldnirgicœ.  Amslcrdain, 
n39,'in-ii",'T.  I ,  p.  Ubl,  lab.  XI,  fig.  8  et  i).  L'auteur  a  fait  représenter  une  macliine  destinée 
a  comprimer  les  anévrysmcs.  La  compression  est  obtenue  par  le  jeu  d'.mc  pelote  qui  s'arti- 
cule par  charniirc  avec  la  plaque  superficielle  du  tourniquet.  C'est  une  vis  qui  ouvre  et  ferme 
la  cliarnière,  comme  dans  l'appareil  de  Todd. 
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On  le  voit,  il  n'y  avait  rien  d'original  clans  le  travail  de  Todd, 
ainsi  que  l'auteur  lui-même  l'avait  annoncé  dès  la  première  phrase 
de  son  mémoire.  Idée  ou  instrument,  tout  avait  déjà  servi  plus 
d'une  fois.  Il  n'y  a  pas  plus  de  raison  pour  rapporter  à  Todd 
l'invention  de  la  méthode,  que  pour  en  attribuer  l'honneur  à 
M.  Bellingham.  Ils  n'ont  rien  inventé  ni  l'un  ni  l'autre  dans  le 
sens  propre  du  mot.  La  stérile  et  acerbe  discussion  de  priorité 
qui  s'agite  actuellement  en  Irlande  n'a  véritablement  aucune 
raison  d'être,  et  ne  se  serait  pas  élevée  si  les  deux  parties  avaient 
commencé  par  consulter  l'histoire  de  l'art.  Je  ferai  plus  loin  la 
part  qui  revient  légitimement  à  M.  Bellingham,  je  montrerai 
qu'elle  est  encore  assez  belle,  et  je  serai  dès  lors  en  droit  de 
regretter  qu'il  ait  cru  devoir  accumuler  les  arguments  les  plus 
éti-anges  pour  prouver  que  Todd  avait  agi  sans  connaissance  de 
cause  et  sans  but  déterminé. 

Les  deux  tentatives  de  Todd  avaient  été  infructueuses,  et  rien 
ne  permettait  de  supposer  que  son  appareil  eût  donné  ultérieu- 
rement de  meilleurs  résultats,  lorsque  en  1846,  à  l'occasion  des 
premières  polémiques  irlandaises,  deux  observations  posthumes 
virent  le  jom\  Ces  observations  avaient  pour  but  de  démontrer 
que  la  compression  avait  réussi  en  Irlande  longtemps  avant  1842. 
La  discussion  prenait  des  proportions  de  plus  en  plus  mesquines. 
On  ne  cherchait  plus  le  nom  de  celui  qui  avait  eu  le  mérite  de 
créer  et  d'appUcper  la  méthode,  mais  de  celui  qui  avait  eu  la 
chance  d'obtenir  le  premier  succès.  Bien  plus,  on  négligeait  les 
guérisons  obtenues  dans  le  reste  du  monde,  et  l'on  disputait 
pour  savoir  par  qui  avait  été  guéri  le  premier  malade  dans  cet 
îlot  qu'on  appelle  l'Irlande,  —  comme  si  le  hasard  pouvait  donner 
un  titre  de  gloire ,  comme  si  la  science  n'était  pas  de  tous  les 
pays  !  Cette  puérile  discussion  sur  le  premier  succès  obtenu  en 
Irlande,  fit  surgir,  ai-je  dit,  deux  observations  posthumes  demeu- 
rées inédites  pendant  près  de  vingt  ans.  M.  M'Coy  retrouva  l'une 
de  ces  observations  dans  les  souvenirs  de  sa  jeunesse,  et  M.  Adams 
s'étant  aussi  souvenu  du  môme  fait,  en  esquissa  à  son  tour  l'histoire 
tardive.  La  version  de  M.  Adams  ne  s'accordait  pas  tout  à  fait 
avec  celle  de  M.  M'Coy,  mais  l'une  et  l'autre  établissaient  que  feu 
Duggan  avait  jadis  guéri  un  anévrysmc  par  la  compression.  — 
Les  héritiers  de  Charles  Todd  ne  restèrent  pas  en  arrière.  M.  Colles 
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avait  trouvé,  dans  les  papiers  de  ce  chirurgien,  une  observation 
semblable  qu'il  avait  laissé  dormir  pendant  longtemps.  11  finit 
par  la  donner  à  M.  Robert  Todd,  qui  la  transmit  au  rédacteur 
du  Dublin  Qmrterly  Journal,  avec  deux  certificats  en  bonne 
forme  délivrés  quelques  jours  auparavant  par  M.  Nunn  et  par 
M.  Connor.  Si  quelque  chose  est  capable  de  rendre  un  fait  sus- 
pect, c'est  certainement  l'adjonction  d'un  cortège  de  certificats. 
Quoi  qu'il  en  soit,  je  suis  bien  obligé  de  donner  la  substance  de 
ces  deux  observations.  Le  monde  chu-urgical  apprendra  sans 
doute  avec  recueillement  que  le  malade  de  feu  Todd  fut  guéri 
après  celui  de  feu  Duggan,  mais  que  feu  Duggan  s'était  servi  de 
l'appareil  de  feu  Todd  !  Much  ado  about  nothing  ! 

37-  Observation  (Duggan)  (1).  —  Anévrysme  fémoral  sur  un  membre 
amputé  six  ans  auparavant  pour  un  anévrysme  poplilé,  —  Compres- 
sion. —  Guérison. 

James  Scarlett ,  âgé  de  33  ans ,  ancien  douanier ,  subit  en  1818  l'ampu- 
tation de  la  cuisse  gauche  qui  lui  fut  pratiquée  par  Duggan  pour  un  anévrysme 
poplité.  Dans  le  cours  de  1 824 ,  en  mai  ou  en  juillet ,  les  narrateurs  ne  s'ac- 
cordent pas  sur  ce  point ,  il  se  forma  un  nouvel  anévrysme  sur  la  cuisse  am- 
putée ,  à  un  pouce  et  demi  ou  deux  pouces  au-dessous  du  ligament  de  Poupart. 
L'anévrysme  était  gros  comme  un  œuf  de  poule  ou  comme  un  œuf  de 
dinde.  L'opération  ayant  été  jugée  impraticable  ,  Duggan  se  décida  à  tenter 
la  compression  de  la  fémorale  au  pli  de  l'aine ,  et  Todd  eut  la  bonté  de 
prêter  à  cette  fin  l'instrument  dont  il  s'était  déjà  deux  fois  inutilement  servi. 

L'appareil  de  Todd  fut  donc  appliqué  et  maintenu  non  sans  difficulté ,  à 
cause  de  l'indocilité  du  malade.  Enfin ,  au  bout  de  trois  semaines  suivant 
M.M'Coy,  ou  de  cinquante-quatre  jours  suivant  une  autre  narration  du  même 
M.  M'Coy,  les  pulsations  cessèrent  ;  la  tumeur,  devenue  solide,  commença  à 
diminuer  ,  et  enfin  la  guérison  fut  complète. 

James  Scarlett  vécut  encore  longtemps,  et  ne  mourut  qu'en  4844. 

38*  Observation  (Todd)  (2).  —  Anévrysme  poplité,  —  Compression  au 
pli  de  l'aine.  —  Guérison  en  trois  jours, 

Patrick  Murtagh  ,  âgé  de  36  ans,  fort,  athlétique,  intempérant,  ouvrier 
de  brasserie,  entre  à  Richmond-Hospital  le  5  septembre '1 825  pour  unané- 

(1)  J'épargne  au  lecteur  le  spectacle  des  contradictions  qui  existent  entre  les  diverses  ver- 
sions que  nous  possédons  sur  cette  observation.  On  consultera  lus  sources  suiviintes:  Dublin 
Médical  Press,  26ili  april  18fi3  (première  communication  de  M.  ni'Coy).  —  Dublin  Quarterly 
Journal,  1846,  vol.  II,  p.  110  (relation  d'Adams).  —  Bellingiiam.  Observ.  on  Ancurism,  etc., 
ISUl,  1).  UO  (deuxième  relation  de  M.  M'Coy,  revue,  corrigée  et  augmentée). 

(2)  Dublin  Quarlerly  Journal,  ISiiO,  vol.  Il,  p.  113. 
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vrysnie  du  jarret  droit.  La  tumeur  ,  grosse  comme  un  œuf  de  dinde ,  avait 
dilaté  transversalement  le  creux  poplité,  de  telle  sorte  qu'en  regardant  le 
genou  par-devant,  on  la  voyait  battre  de  chaque  côté  de  l'articulation.  Elle 
était  en  partie  réductible.  Elle  n'avait  commencé  à  se  développer  que  quatorze 
jours  auparavant. 

Le  '17  septembre  4825,  application  de  l'appareil  de  Todd  ou  tourniquet 
iruss.  Cela  arrête  les  battements  de  la  tumeur,  mais  ils  reparaissent  deux 
heures  après.  Le  soir,  on  serre  davantage  la  vis.  Les  battements  s'éteignent 
de  nouveau,  mais  pour  une  heure  seulement.  Le  lendemain  matin,  on  enlève 
l'instrument  pour  le  faire  arranger. 

Le  21 ,  l'appareil,  modifié,  est  appliqué  avec  précision.  Le  soir,  à  huit 
heures ,  le  malade  souffrant  beaucoup ,  on  enlève  le  bandage ,  et  l'on  remarque 
que  la  tumeur  bat  déjà  moins  fort. 

^  Le  22  ,  à  midi ,  après  seize  heures  de  répit ,  on  recommence  la  compres- 
sion ,  et  cette  fois  on  la  continue  sans  interruption  jusqu'au  samedi  24  sep- 
tembre 1825,  jour  où  la  tumeur  ayant  complètement  cessé  de  battre,  on 
enlève  le  tourniquet. 

Les  battements  ne  reparurent  plus.  Bientôt  la  tumeur  commença  à  décroître, 
et  le  malade  guérit  parfaitement.  ' 

Pour  ne  pas  interrompre  la  série  des  quatre  observations  rela- 
tives aux  malades  traités  par  le  tourniquet  truss  de  Todd,  j'ai 
abandonné  un  instant  l'ordre  chronologique,  et  j'ai  ainsi  négligé 
une  observation  très-remarquable  publiée  en  1823  par  le  banda- 
giste  Verdier.  Pour  réparer  cette  omission,  j'extrais  l'observation 
suivante  d'une  brochure  aujourd'hui  assez  rare,  quoique  son  au- 
teur l'ait,  dans  le  temps,  répandue  à  profusion  dans  Paris  : 

39e  Observation  (Verdier)  (1).  -  Anévrysme  inguinal.  —  Compression 
de  l'iliaque  externe.  —  Guérison  presque  complète.  —  Autopsie 
ultérieure. 

Choult  (Claude) ,  âgé  de  33  ans  ,  suisse  du  ministère  de  la  marine.  Appari- 
tion au  mois  d'octobre  1815  d'une  tumeur  dans  le  jarret  gauche.  On  reconnut 
un  anévrysme  ,  et  l'on  était  sur  le  point  de  l'opérer,  lorsqu'on  trouva  dans 
l'ame  du  même  côté  une  deuxième  tumeur  anévrysmale  qui  fit  renoncer  à  ce 
projet.  Cependant  la  tumeur  poplitée  fit  des  progrès,  et  il  survint  une  gan- 
i  grène  de  la  jambe  correspondante.  Le  malade  entra  à  la  Charité,  où  Boyer  fut 

b  JÎIJ^"'"^"'  f appareil  compressif  de  Vitiaque  externe  dans  le  easd'anô. 
vrysme  ^ngmnal  Paris,  1823,  br.  in-S»  de  28  pag.  avec  pl.  Une  partie  .le  ce  travail  fut  lue  à 

lyTZTrTr  1  •"■"""'^'^  "«"'"^     ''«hservatlon  sera  consultée 

vccpius.c  fu.t  dans  la  deux.tmc  éditio.i  de  Boy  cr,  Maladies  chirurgicale  f,  ms,  T.  Il, 
p.  i70.  Je  n'en  donne  qu'un  résumé  iris-succiiict. 


1 


712  COMPRESSION  INDIRECTE, 

obligé  de  lui  couper  la  cuisse  le  29  juillet  1816.  Malgré  l'exislencede  l'ané- 
vrysme  inguinal ,  cette  amputation  fut  suivie  de  succès. 

Mais  l'anévrysme  du  pli  de  l'aine  continua  à  croître.  Le  malade  sortit  de 
l'hôpital.  Il  consulta  successivement  Boyer  et  Dupuytren  qui  conseillèrent 
le  séjour  au  lit ,  la  diète  et  les  applications  de  glace.  Ces  moyens  furent 
infructeux.  La  tumeur  avait  acquis  un  diamètre  de  trois  à  quatre  pouces  ,  et 
faisait  une  saillie  d'environ  un  pouce  et  demi.  On  la  voyait  battre  à  travers 
les  vêlements.  Enfin  Boyer  et  Dupuytren  conseillèrent  comme  dernière  res- 
source d'essayer  la  compression  de  l'iliaque  externe ,  et  adressèrent  pour  cela 
le  malade  au  bandagisteVerdier. 

Verdier  construisit  un  appareil  dont  il  n'a  pas  laissé  la  description  ,  mais  le 
dessin  qu'il  en  a  donné  nous  sufBt  parfaitement.  C'est  une  épaisse  ceinture 


Fig.  21. 

Appareil  compressif  de  Verdier 
pour  l'artère  iliaque  externe. 


renfermant  un  fort  ressort  d'acier  ,  lequel  se  termine  en  avant  comme  le  ban- 
dage crural  ordinaire,  et  supporte  de  plus  une  pelote  à  tourniquet.  Lorsque 
l'appareil  est  en  place,  il  déprime  la  paroi  abdominale  au-dessus  du  ligament 
de  Fallope ,  et  finit  par  atteindre  l'extrémité  inférieure  de  l'iliaque  externe. . 
La  pression  est  graduée  à  l'aide  d'une  vis  qui  supporte  la  pelote,  et  qui  est  : 
mise  en  mouvement  à  l'aide  d'une  clef. 

L'appareil  ne  fut  définitivement  construit  qu'après  des  tâtonnements  suc- 
cessifs. L'embonpoint  du  malade  gênait  beaucoup  l'action  de  la  pelote.  Ce  fut  t 
au  mois  de  février  1817  que  le  bandage  fut  appliqué  pour  la  première  fois. 
A  partir  de  cette  époque ,  il  resta  en  place  sans  interruption  pendant  cmq 
ans.  Le  22  mars  1818,  un  an  après  le  début  de  la  compression  ,  Boyer  exa- 
mina le  malade,  et  trouva  que  la  tumeur,  devenue  beaucoup  moins  volu-  ■ 
mineuse  ,  n'offrait  presque  plus  de  battements.  Au  mois  de  février  1822,  après  : 
cinq  ans  de  compression,  le  malade  fut  présenté  à  l'Académie  de  médecine  . 
par  Verdier  qui  le  considérait  comme  guéri.  «  Il  est  curieux ,  disait  Verdier  ' 
«  dans  sa  note  ,  de  voir  aujourd'hui  la  dépression  profonde  qui  existe  ■ 
«  au-dessus  de  l'arc  adc  crurale ,  à  l'endroit  où  porte  le  bandage.  En  le 
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«  retirant ,  on  comprime  avec  le  doigt  l'artère  iliaque  externe  aussi  facile- 
«  ment  qu'on  le  fait  pour  la  crurale  à  la  partie  supérieure  de  la  cuisse.  » 
L'Académie  crut  donc  que  le  malade  était  guéri  ;  mais  le  bandage  ayant  été 
enlevé  pendant  quarante-huit  heures,  les  pulsations  se  manifestèrent  de  nou- 
veau et  s'accrurent  rapidement.  On  réappliqua  la  compression  et  la  tumeur 
dès  lors  redevint  stationnaire  ,  mais  un  anévrysme  de  la  crosse  de  l'aorte 
donna  bientôt  lieu  à  des  symptômes  inquiétants  ,  et  emporta  le  malade  le  6 
décembre  1 822. 

L'autopsie  montra  que  la  tumeur  anévrysmale  de  l'aine  était  presque  en- 
tièrement oblitérée  par  des  caillots  fibrineux.  Je  le  rapporterai  plus  loin  avec 
quelques  détails  de  plus  {voy.  §  II,  cinquième  autopsie,  p.  749). 

Cette  observation  ,  émanée  de  la  plume  d'un  bandagiste,  pèche 
sous  plusieurs  rapports,  et,  quoique  je  me  sois  eiïbrcé  de  faire 
disparaître  en  partie  le  désordre  et  les  singularités  de  la  rédaction 
originale,  il  reste  encore  plus  d'un  point  qui  pourrait  êbi-e  sujet  à 
controverse.  Malgré  cela ,  l'observation  de  Verdier  est  très-im- 
portante, parce  qu'elle  met  en  lumière  un  phénomène  tout  à  fait 
exceptionnel.  La  compression ,  sans  guérir  entièrement  l'ané- 
vrysme,  avait  réussi  à  le  maintenir  pendant  près  de  six  ans  sta- 
tionnaire et  dans  un  état  voisin  de  la  guérison.  Il  est  hors  de  doute 
qu'au  niveau  du  sac,  l'énergie  delà  circulation  était  considérable- 
ment diminuée,  par  cette  double  raison  que  l'artère,  comprimée 
un  peu  plus  haut,  était  oblitérée  un  peu  plus  bas.  Et  cependant, 
la  coagulation  du  sang  dans  le  sac  ne  s'était  effectuée  que  d'une 
manière  incomplète ,  à  ce  point  qu'il  suffisait  d'enlever  pendant 
deux  jours  l'appareil,  pour  voir  reparaître  les  battements  de  la 
tumeur  et  sa  tendance  à  l'accroissement  La  diminution  de  l'im- 
pulsion sanguine  ne  suffit  donc  pas  toujours  pour  guérir  les  ané- 
vrysmes ,  et  ceci  semble  déposer  contre  le  principe  qui  sert  de 
base  à  toute  la  méthode.  J'ai  voulu  mettre  en  relief  cette  excep- 
tion, mais  je  m'empresse  d'ajouter  qu'elle  est  assez  rare.  — 11  y  a 
très-peu  de  méthodes  thérapeutiques  qui  puissent  se  vanter  de 
guérir  infailliblement.  La  compression  directe  obéit  à  la  loi  com- 
mune et  man([ue  parfois  son  effet.  —  Peut-on  s'en  étonner,  lors- 
qu'on sait  que,  sur  bon  nombre  de  malades,  la  ligature,  pratiquée 
selon  la  méthode  d'Anel,  n'a  pas  suffi  pour  arrêter  les  progrès  de 
l'anévrysme? 

Mais  j'arrive  à  l'époque  la  plus  importante  de  l'histoire  de  la 
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compression  indirecte.  Le  25  février  1825,  Guillier  Lalouclie  sou- 
tint à  Strasbourg  une  tliôse  inaugurale  intitulée  :  Nouvelle  manière 
d'exercer  la  compression  médiate  prolongée  sur  les  pi'incipales 
artères  des  membres. 

«  L'idée  d'une  nouvelle  manière  de  comprimer,  dit  l'auteur 
«  dans  la  première  page  de  son  introduction,  m'a  été  suggérée 
((  par  un  jeune  chirurgien  attaché  à  cette  école.  »  —  11  parle  de 
nouveau  de  ce  chirurgien,  page  35  de  sa  thèse,  mais  toujours  sans 
le  nommer  :  «  Le  chirurgien,  dit-il,  qui  me  rend  l'interprète  de 
«  sa  pensée.  »  Il  est  certain,  par  conséquent,  que  l'auteur  n'a  fait 
que  reproduire  les  idées  d'un  autre. 

Je  crois  devoir  donner  une  analyse  détaillée  de  cette  thèse  im- 
portante, dont  les  écrivains  qui  ont  traité  de  la  compression  indi- 
recte n'ont  pas  parlé  jusqu'ici.  Il  y  a  dans  ce  travail  deux  choses  : 
une  doctrine  relative  au  mode  de  guérison  des  anévrysmes,  et  un 
procédé  spécial  de  compression  supériem'  aux  autres  procédés 
employés  jusqu'alors.  Ce  procédé  ne  consiste  pas  dans  l'invention 
d'un  instrument  nouveau ,  mais  dans  la  manière  d'employer  les 
instruments  déjà  connus.  L'auteur  se  contente  très-bien  du  tour- 
niquet dit  de  Dupuytren ,  et  cette  sobriété  instrumentale  est  déjà 
d'assez  bon  augure. 

La  doctrine  est  presque  irréprochable.  Après  avou*  rejeté 
(p.  13)  l'opinion  de  ceux  qui  croient  que  la  compression  agit  en 
oblitérant  l'artère  au  niveau  du  point  comprimé,  l'auteur  ajoute  : 
((  La  force  du  sang  en  circulation  et  poussé  dans  le  sac  est  la 
«  cause  de  son  accroissement  et  de  sa  ruptm^e  ultériem'e ,  en 
«  même  temps  que  la  rapidité  du  cours  de  ce  Uquide  s'oppose  au 
«  dépôt  de  la  fibrine;  \ indication  curative  est  donc  de  diminuer 

«  la  force  de  la  circulation  dans  le  sac  Il  est  probable  (p.  iU) 

«  que  la  compression  agit  en  empêchant  le  sang  d'arriver  dans  le 
«  sac  anévrysmal  avec  assez  de  force  pour  le  traverser  et  pour 
«  entretenir  la  fluidité  de  celui  qu'il  contient ,  en  favorisant ,  au 
«  contraire,  la  coagulation  de  ce  dernier,  et  en  déterminant  ainsi 
«  l'oblitération  de  l'artère  dans  l'endroit  même  où  elle  est  ma- 
«  lade.  »  Comme  conséquence  de  cette  doctrine,  l'auteur  ajoute 
que,  pour  guérir  les  anévrysmes  par  la  compression  au-dessus 
de  la  tumeur,  il  n'est  pas  nécessaire  de  serrer  le  tourniquet  jus- 
qu'au point  de  supprimer  le  passage  du  sang  et  d'arrêter  tout  à 
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fait  les  battements.  Une  compression  moins  forte  peut  suffire,  et 
les  pulsations,  après  avoir  été  simplement  alTaiblles,  finissent  par 
cesser  tout  à  fait.  Lorsque  la  guérison  est  obtenue,  l'artère  con- 
tinue à  battre,  non-seulement  au  nivQau  du  point  comprimé,  mais 
^  encore  entre  ce  point  et  la  tumeur. 

Ce  ne  sont  point  là  des  hypothèses  gratuites,  car  on  lit  (p.  37) 
que  l'autem'  y  a  été  conduit  par  l'étude  de  ce  qui  se  passe  après 
la  ligature. 

L'arrivée  d'un  peu  de  sang  dans  la  tumeur,  dit-il ,  n'empêche 
1  pas  la  guérison  d'avoir  lieu.  «  Lorsqu'on  a  fait  la  ligature  selon 
.  «  la  méthode  d'Anel,  le  sang  ti-ès-souvent  revient  par  les  coUaté- 
'  K  raies  et  par  le  bout  inférieur.  Quelques  battements  apparais- 
.  «  sent;  mais,  comme  l'efi^ort  du  sang  est  très-peu  considérable, 
«  les  caillots  peuvent  se  former,  les  pulsations  cessent  et  l'ané- 
«  «  vrysme  guérit.  » 

On  ne  raisonne  pas  mieux  aujom'd'hui;  mais  une  objection  se 
[présente:  si  la  théorie  précédente  est  vraie,  d'où  vient  que  la 
[compression  a  si  souvent  échoué  ?  L'auteur  résout  immédiatement 
xette  difûculté.  Si  la  compression  échoue  si  souvent ,  c'est  qu'elle 
;produit  une  douleur  intolérable  qui  ne  permet  pas  d'employer  ce 
:moyen  d'une  manière  continue.  Pour  assm-er  le  succès  de  la 
compression  que  faut-il  donc  faire  ?  Il  faut  trouver  le  moyen  de 
iporter  remède  à  cette  douleur.  Il  y  a  un  remède  très-simple  qui 
consiste  à  relâcher  le  tourniquet.  L'expérience,  répétée  plusieurs 
fois  sur  un  malade  de  Dupuytren,  a  prouvé  qu'en  pareil  cas  la 
Idoulem-  disparaît  instantanément  (p.  31  et  p.  36)  ;  mais  agir  ainsi, 
ic'est  laisser  passer  le  sang  et  perdre  le  bénéfice  du  traitement 
commencé.  Pour  résoudre  le  problème,  il  faut  trouver  le  moyen 
Ide  relâcher  le  tourniquet,  dont  l'action  est  douloureuse,  sans  in- 
fterrompre  la  compression. 

Ce  moyen  consiste  à  appliquer  plusieurs  tourniquets,  disposés 
de  telle  sorte  qu'on  puisse,  avant  de  relâcher  l'un  d'eux ,  com- 
primer l'artère  avec  un  autre. 

Notre  auteur  avoue  que  l'idée  d'exécuter  ainsi  la  compression 
^vec  plusieurs  tourniquets  alternativement  serrés  et  relâchés  ap- 
partient à  Sabaticr.  J'ai  déjà  cité  (1)  l'observation  du  malade  sur 
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lequel  Sabatler  avait  ainsi  fait  placer  deux  tourniquets  comme 
moyen  prdventif  d'une  liémorrhagie  consécutive.  Cette  idée,: 
personne  encore  n'avait  songé  à  l'appliquer  au  traitement  des 
anévrysmes  par  la  compression  indirecte,  et  sous  ce  rapport, 
l'auteur ,  ou  plutôt  l'instigateur  anonyme  de  la  thèse  de  Guillier 
Latouche,  possède  une  incontestable  priorité. 

Cela  posé,  voici  les  règles  pratiques  relatives  au  traitement  des 
anévrysmes  par  la  compression  exécutée  d'après  la  nouvelle 
doctrine  de  l'auteur.  Supposons,  par  exemple,  qu'il  s'agisse  d'un 
anévrysme  poplité.  Je  cite  textuellement  (1)  : 

«  r  On  devra  fléchir  légèrement  le  membre  eu  le  couchant  sur  son  côté 
«  externe. 

«  2°  On  placera  un  tourniquet  sur  l'artère,  au  milieu  de  l'espace  qui  sépare 
«  l'épine  iliaque  antérieure  du  pubis.  Les  pelotes  de  ce  premier  tournique- 
«  devront  être  disposées  de  la  manière  suivante  :  celle  qui  doit  porter  sui 
c  l'artère  ne  présentera  qu'un  volume  médiocre  et  sera  arrondie:  celle  ai 
«  contraire  qui  devra  appuyer  sur  la  fesse  devra  être  très-mince  et  médiocre-; 
«  ment  concave. 

«  3°  Un  second  tourniquet  sera  placé  près  du  sommet  de  l'espace  inguino 
«  crural:  la  pelote  compressive  devra  être  légèrement  allongée  et  étroite. 

«  4°  Un  troisième  tourniquet  devra  correspondre  au  milieu  de  la  cuissf 
«  dans  l'endroit  où  l'artère  est  couverte  par  le  couturier. 

«  5°  Enfin  un  dernier  tourniquet  comprimera  l'artèie  au  niveau  du  poim 
«  où  elle  s'engage  dans  le  canal  fibreux  du  troisième  adducteur. 

«  6°  Les  tourniquets  convenablement  placés  seront  tous  serrés  médiocre 
«  ment.  L'action  du  dernier  sera  portée  jusqu'au  point  défaire  cesser  les  bat 

«  tements  deja  tumeur. 

«  T  Lorsque  les  douleurs  résultant  de  la  compression  seront  devenue 
«  assez  vives ,  ce  qui  varie  suivant  la  constitution  nerveuse  des  individus,  o 
«  serrera  le  tourniquet  qui  se  trouve  au-dessus  du  précédent,  et  on  relâcher 
«  celui-ci. 

«  Le  même  genre  de  douleur  reparaissant,  on  serrera  l'instrument  qui  &. 
«  au  niveau  de  l'espace  inguino-crural ,  puis  enfin  ou  procédera  à  la  constrio 
«  tion  de  celui  qui  correspond  à  l'aine. 

«  Quand  l'action  de  ce  dernier  ne  pourra  plus  être  supportée,  on  redescen 
a  dra  à  l'inférieur,  et,  remontant  de  proche  en  proche  au  supérieur  pour  rel 
«  descendre  ensuite ,  on  changera  les  lieux  de  la  compression  toutes  les  fot 

(1)  Guillier  I,atouciie.  Nouvelle  manière  d'exercer  la  compression  midiatc  proloim 
sur  Us  principales  artùrcsdcs  membres,  th.  iuaug.  Strasbourg,  25  fév.  1825,  n°72!t,  p.  33.  ■ 


PÉRIODE  FRANÇAISE.  —  BELMAS.  717 

«  que  les  douleurs  réveillées  par  elle  l'exigeront.  Et  ainsi  on  pourra  la  conli- 

K  nuer  tout  le  temps  nécessaire  pour  assurer  son  action, 
(f  J'avais  cru  qu'il  serait  avantageux,  pour  mieux  fixer  cette  série  de  tour- 

<t  niquets,  de  réunir  toutes  les  peloles  en  arrière ,  mais  j'ai  vu  dans  quelques 

«  essais  que  la  compression  ne  pouvait  pas  être  ainsi  exacte  dans  chacun  des 
i  «  points  ;  et  d'ailleurs  il  peut  bien  arriver  que  l'on  soit  forcé,  ou  de  changer  la 
.«  position  d'un  tourniquet,  ou  bien  de  l'enlever,  ce  qui  serait  impossible  avec 
i«  cette  modification  » 

L'aïUeur  propose  d'employer  le  compresseur  dit  de  Dupuytren. 
Il  donne  toutefois  quelques  indications  sur  la  disposition  parti- 
culière des  pelotes  du  compresseur  inguinal  :  la  pelote  posté- 
rieure doit  être  large  et  mince ,  et  avoir  la  forme  d'une  plaque 
concave  sur  laquelle  le  bassin  puisse  reposer;  la  pelote  anté- 
rieure, au  contraire,  doit  être  petite  et  conique,  afin  de  ne  com- 
:primer  ni  le  nerf  crural  qui  est  en  dehors ,  ni  les  ganglions  lym- 
.phatiques  qui  sont  surtout  en  dedans  de  l'artère  (p.  36). 

Enfin,  au  lieu  de  quatre  tourniquets,  on  peut  se  contenter  d'en 
employer  deux,  ce  qui  est  plus  commode  (p.  38).  Il  suffit,  pour 
■sauvegarder  la  peau,  de  changer  chaque  fois  de  place  le  tourniquet 
jqu'on  est  sur  le  point  de  serrer. 

Pourquoi  faut-il  que  nous  ayons  à  signaler,  au  milieu  des  choses 
remarquables  contenues  dans  cette  thèse,  un  défaut  qui  a  eu  pour 
■résultat  de  neutrahser  l'influence  qu'elle  aurait  dû  exercer  sur  les 
idéveloppements  ultérieurs  de  la  compression  indu-ecte  ?  —  Après 
avoir  merveilleusement  prouvé  que  la  compression  de  l'artère 
m'a  pas  besoin  d'être  complète ,  et  qu'il  suffit  de  diminuer  la 
force  du  courant  sanguin  pour  obtenir  la  guérison,  l'auteur, 
larrivé  à  l'application  pratique,  s'est  laissé  aller  à  dire,  dans  sa 
■sixième  proposition  :  «  L'action  du  dernier  tourniquet  sera  por- 
'«  tée  jusqu'au  point  de  faire  cesser  les  battements  de  la  tu- 
Mimeur.  »  —  C'était  perdre  d'un  seul  coup  tous  les  bénéfices 
Id'une  excellente  théorie.  —  Aussi  la  méthode  nouvelle  donna-t-elle 
lun  résultat  peu  satififaisant  dans  le  seul  cas  où  elle  fut  mise  en 
•pratique. 

Un  homme  atteint  d'anévrysme  poplité  était  entré  depuis  quel- 
que temps  déjà  à  l'hôpital  militaire  de  Strasbourg,  dans  le  service 
de  M.  Gama.  L'inventeur  du  nouveau  procédé  obtint  de  M.  Gama 
'la  permission  de  traiter  cet  anévrysme  par  la  compression  indi- 
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recte.  Trois  tourniquets  (1)  furent  disposés  le  long  de  l'artère  ' 
fémorale  dans  les  points  indiqués  plus  haut;  on  les  serra  et  on  ! 
les  relâcha  alternativement,  en  cherchant  toujours  à  intercepter  | 
le  cours  du  sang  d'une  manière  complète.  On  continua  ainsi  pen- 
dant trois  jours  et  trois  nuits;  malheureusement  les  battements 
persistèrent;  la  tumeur,  déjà  douloureuse  auparavant,  devint 
plus  douloureuse  encore,  et  le  malade,  fatigué,  demanda  l'opéra- 
tion ,  qui  fut  pratiquée  avec  le  plus  grand  succès  par  M.  Gama. 

On  ne  peut  savoir  ce  qui  serait  arrivé  si  l'on  n'avait  pas  épuisé 
la  patience  du  malade,  en  lui  meurtrissant  les  chairs  au  miUeu 
de  la  cuisse ,  sous  le  deuxième  et  le  troisième  tourniquet,  dans  le 
but  de  comprimer  complètement  l'artère  fémorale  et  d'arrêter  les 
battements  de  la  tumeur.  Malgré  ces  conditions  fâcheuses ,  le 
succès  n'était  pas  impossible;  il  est  arrivé  bien  des  fois  que,  dans 
des  cas  analogues ,  la  compression ,  et  môme  la  compression  mal 
faite,  a  réussi  à  amener  la  guérison ;  mais  une  sorte  de  fatahté 
fit  échouer  dans  sa  première  application  le  meilleur  procédé 
que  nous  connaissions  jusqu'ici.  Il  n'en  fallut  pas  davantage 
pour  décourager  l'expérimentateur,  et  pour  condamner  à  trente 
ans  de  complet  oubli  l'œuvre  remarquable  dont  on  vient  de  lire 
l'analyse. 

Ce  fut  un  malheur  sans  doute;  mais  aujourd'hui,  enfin,  le  mo- 
ment est  venu  de  réparer  une  longue  injustice.  L'histoire  s'in- 
quiète assez  peu  d'un  succès  ou  d'un  revers;  ce  qu'elle  estime, 
avant  tout,  c'est  la  découverte  d'un  principe,  ou  la  création  d'une 
doctrine. 

Eh  bien,  j'ose  dire  que  les  chirurgiens  modernes  n'ont  ajouté 
aucune  innovation,  aucune  idée  de  quelque  importance,  à  la  doc- 
trine exposée  dans  la  thèse  de  GuiUier  Latouche.  Le  mécanisme  i 
de  la  guérison,  la  non-oblitération  de  l'artère  au  niveau  du  point 
comprimé,  le  principe  du  ralentissement  pur  et  simple  de  la  cir- 
culation,  tout  cela  était  déjà  connu  avant  1825  ;  mais  personne  i 
n'avait  groupé  ces  éléments  en  corps  de  doctrine  ;  personne  ne  i 
les  avait  présentés  d'une  manière  dogmatique,  en  les  appuyant 
de  raisonnements  et  de  preuves.  Il  y  avait  beaucoup  de  procédés; 
mais ,  à  proprement  parler,  la  méthode  n'était  pas  encore  défini- 

(1)  Guillier  Lalouclie  parle  de  quatre  tourniqucls,  maison  verra  tout  àTlicure  qu'il  n'y  en  ■■ 
avait  que  trois. 
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tivement  constitiiôo.  Elle  le  fut  le  jour  où  parut  la  thèse  de  Cuil- 
lier  Latouche.  Surtout,  l'auteur  de  cette  thèse  exposa  une  idée 
inconnue  avant  lui,  idée  féconde  en  résultats  pratiques,  et 
devenue  le  point  de  départ  de  la  plupart  des  succès  modernes. 
Le  principe  de  la  compression  permanente  avec  plusieurs  tour- 
niquets, alternativement  serrés  ou  relâchés,  fut  le  couron- 
nement d'une  œuvre  à  laquelle  nos  contemporains  n'ont  rien 
ajouté. 

Chose  singulière  !  Dans  une  profession  où  la  renommée  mène 
à  la  fortune,  dans  un  siècle  où  le  moindre  procéduncule ,  la 
moindre  vétille  instrumentale  donne  lieu  à  d'amères  discussions 
de  priorité ,  le  véritable  auteur  de  ce  progrès  important  semble 
avoir  tenu  à  garder  l'anonyme,  et  il  ne  s'est  même  pas  fait  connaître 
plus  tard  lorsque  le  procédé,  je  dirai  presque  la  méthode  qu'il  a 
créée ,  a  pris  rang  parmi  les  plus  utiles  découvertes  de  la  chi- 


rurgie. 


Le  premier  devoir  que  m'imposait  mon  rôle  d'historien  était  de 
chercher  les  traces  de  cet  inventeur  modeste,  et  de  percer  le  voile 
dont  il  avait  entouré  son  nom.  J'ai  vainement  parcouru  les  thèses 
et  les  journaux  du  temps;  j'ai  vainement  fait  appel  aux  souvenirs 
des  chirurgiens  qui  ont  vécu  à  cette  époque  :  tout  cela  ne  m'a 
rien  appris.  Espérant  que  la  thèse  mystérieuse  de  Guillier  La- 
touche aurait  laissé  quelque  empreinte  dans  l'école  de  Strasbourg, 
jj'ai  écrit  à  mon  collègue  et  ami,  M.  le  docteur  Wieger,  qui  a  ou- 
^vert  sur  ce  point  une  véritable  enquête,  dont  le  résultat  a  été  nul. 
'Enfin,  comme  ressource  dernière,  je  me  suis  directement  adressé 
à  M.  Gama.  J'ai  pénétré  dans  la  retraite  où  ce  professeur,  devenu 
!  philosophe,  oublie  l'injustice  des  hommes.  Il  m'a  répondu  qu'ef- 
(fectivement,  en  1825 ,  peu  de  temps  avant  de  quitter  Strasbourg, 
U  avait  mis  à  l'essai ,  sur  un  des  malades  de  l'hôpital  militaire ,  à 
la  sollicitation  d'un  jeune  médecin  étranger  au  service,  une  cer- 
taine méthode  de  compression  avec  plusieurs  tourniquets,  mais 
que,  l'essai  ayant  été  peu  encourageant,  il  n'avait  pas  été  tenté 
âe  recommencer,  et  qu'il  avait  complètement  oublié  le  nom  de 
Imventeur. 

Tous  mes  efforts  n'ayant  abouti  à  rien,  j'avais  fini  par  renoncer 
à  cette  recherche.  J'avais  donc  proposé,  dans  la  première  édition 
itle  ce  travail,  de  donner  à  la  méthode  en  question,  à  défaut  du 
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nom  (le  son  auteur  inconnu ,  le  nom  du  pays  où  elle  avait  pris 
naissance ,  et  de  l'appeler  méthode  alsacienne. 

Mais,  il  y  a  quelques  mois,  M.  Gama  me  ût  l'honneur  de  m'é- 
crira qu'il  avait  trouvé,  en  fouillant  dans  ses  vieux  papiers,  l'ob- 
servation détaillée  de  son  malade  de  1825.  Il  voulut  bien  me  con- 
fier ce  précieux  manuscrit ,  que  j'ai  montré  et  lu  à  la  Société  de 
chirurgie.  Ce  manuscrit,  entièrement  écrit  delà  main  de  M.  Gama, 
sur  un  papier  que  le  temps  a  jauni,  présente  toutes  les  garan- 
ties désirables  d'authenticité  et  d'exactitude.  Je  crois  utile  de  le 
ti  anscrire  ici  : 

40*^  Observation  (Gama  et  Belmas).  —  Anévnjsme  popliié.  —  Compression 
de  l'artère  crurale  avec  trois  tourniquets,  puis  ligature  et  guêrison. 

«  Guiranlon,  âgé  de  26  ans,  sergent-major  au  13'  régiment  d'infanterie 
légère,  était  doué  d'un  tempérament  sanguin  et  éminemment  nerveux.  Au- 
cune maladie  antécédente,  et  surtoutaucuneafTection  vénérienne,  ne  paraissait 
avoir  dérangé  sa  santé,  lorsque  vers  la  fin  de  juin  1 824 ,  il  éprouva  tout  à  coup 
quelque  difBculté  en  marchant,  principalement  à  la  partie  postérieure  de  l'ar- 
ticulation tibio-fémorale  droite.  En  portant  la  main  sur  ce  point,  il  s'aperçut 
qu'il  existait  une  tumeur  ayant  la  grosseur  d'une  petite  noix.  La  gène  dans 
les  mouvemens  et  le  volume  de  la  tumeur  augmentant  sensiblement,  le  ma- 
lade se  décida  à  entrer  à  l'hôpital  militaire  de  Strasbourg  le  10  août  1824. 

«  La  tumeur,  dont  la  présence  n'avait  été  -reconnue  par  le  malade 
qu'environ  un  mois  avant  son  entrée  à  l'hôpital ,  avait  déjà  à  cette  époque  le 
volume  et  la  forme  d'un  petit  œuf  de  poule,  dont  le  grand  diamètre  était  pa- 
rallèle à  l'axe  du  membre  Cette  tumeur  était  indolente,  régulièrement  cir- 
conscrite, compressible  et  élastique  ;  elle  était  accompagnée  de  battemens 
isochrones  à  ceux  du  pouls;  son  volume  paraissait  diminuer  lorsqu'on  com- 
primait l'artère  crurale  au-dessus ,  tout  enfin  annonçait  qu'on  avait  affaire  à 
un  anévrysine  vrai  de  l'artère  poplitée. 

«  Le  malade  ayant  été  tenu  dans  le  repos,  et  soumis  à  une  diète  végétale 
modérée,  aucun  changement  notable  ne  s'opéra  dans  la  tumeur  pendant  le 
mois  d'août  et  les  premiers  jours  de  septembre. 

a  A  cette  époque,  et  sans  aucune  cause  accidentelle  connue,  des  douleurs 
assez  vives  se  firent  sentir  de  temps  en  temps  dans  la  tumeur  ;  peu  à  peu  son 
volume  augmenta,  et  vers  la  fin  du  mois,  elle  s'était  accrue  d'un  tiers.  Elle  était 
alors  médiocrement  dure,  inégale,  et  s'étendait  en  largeur.  Déjà  les  battemens 
étaient  peu  marqués  vers  sa  circonférence;  ils  étaient  aussi  plus  obscurs, 
plus  profonds  vers  son  centre,  ils  disparaissaient  par  la  compression  au-des- 
sus, sans  que  l'anévrysme  diminuât  de  volume.  La  peau  était  légèrement  dis- 
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tendue,  et  le  tissu  cellulaire  environnant  paraissait  avoir  acquis  de  la  densité. 
La  jambe  du  côté  malade  vers  laquelle  les  douleurs  se  prolongeaient  prit  une 
légère  teinte  bleuâtre  due  à  l'obstacle  apporté  à  la  circulation  veineuse. 

«  Au  commencement  d'octobre,  tant  dans  le  but  d'empêcher  le  développe- 
ment plus  considérable  de  l'anévrysme,  que  dans  l'intention  de  favoriser  la 
dilatation  des  artères  collatérales,  on  exerça  une  médiocre  compression  sur 
la  tumeur.  Le  volume  de  cette  dernière  diminua  sensiblement  dans  l'espace 
do  quelques  jours.  On  se  décida  ensuite  à  recourir  à  la  compression  exercée 
sur  le  trajet  de  la  crurale,  pour  essayer  si  par  ce  moyen  on  n'obtiendrait  pas 
la  guérison  de  la  maladie. 

«  En  conséquence,  le  8  octobre,  le  malade,  paraissant  dans  les  disposi- 
tions les  plus  favorables ,  fut  mis  à  la  diète  ;  on  plaça  la  cuisse  demi-fléchie 
dans  une  aussi  grande  supination  que  possible,  et  on  procéda  à  la  compres- 
sion de  la  manière  suivante  : 

«  ^.  On  appliqua  un  tourniquet  sur  la  crurale  au  milieu  de  l'espace  qui 
sépare  l'épine  iliaque  antérieure  du  pubis.  Les  pelotes  de  ce  premier  tourni- 
quet étaient  construites  de  manière  que  celle  qui  portait  sur  l'artère  présen- 
tait un  volume  médiocre,  et  une  forme  arrondie  pour  n'avoir  d'effet  que  sur 
l'artere  et  nullement  sur  le  nerf  crural ,  en  dehors,  ni  en  dedans  sur  les 
lymphatiques ,  tandis  qu'au  contraire  on  donna  une  grande  largeur  et  une  lé- 
gère concavité  à  la  pelote  sur  laquelle  la  fesse  devait  reposer.  Par  cette  dis- 
position, les  effets  de  la  compression  devaient  être  moins  douloureux  et  la 
position  du  tourniquet  plus  lixe.  Ce  tourniquet  comme  ceux  dont  nous  allons 
parler  était  construit  d'après  les  idées  de  M.  le  professeur  Dupuytren. 

«  B.  Un  second  tourniquet  fut  placé  près  le  sommet  de  l'espace  in-uino- 
crural ,  dans  l'endroit  où  l'artère  ,  superficiellement  située  ,  s'engage  sous  le 
■  muscle  couturier.  La  pelote  antérieure  de  ce  tourniquet  avait  la° forme  d'un 
coin  pour  qu'elle  put  s'interposer  entre  les  muscles,  et  porter  son  action  plus 
eflicacement  sur  l'arlère  qui ,  dans  ce  point ,  se  trouve  séparée  du  fémur  par 
une  assez  grande  quantité  de  tissu  cellulaire. 

«  C.  Enfin  on  appliqua  un  dernier  instrument  compressif  à  l'endroit  où 
1  artère  s'engage  dans  une  espèce  de  canal  formé  par  l'aponévrose  du  troi- 
sième adducteur.  Los  pelotes  de  celui-ci  ressemblaient  assez  à  celles  des 
itourniquets  ordinaires. 

«  Tous  les  tourniquets,  se  trouvant  convenablement  placés,  furent  médio- 
icrement  serrés,  afin  d'assurer  leur  position.  On  exerça  ensuite  ,  et  seulement 
avec  le  plus  inférieur,  une  compression  énergique  ,  telle  que  l'on  put  croire 
île  cours  du  sang  intercepté.  Lorsqu'au  bout  de  trois  heures  les  douleurs  qui 
'résultaient  de  celte  compression  devinrent  insupportables ,  on  serra  le  tour- 
J>iquet  qui  se  trouvait  au-dessus  du  précédent,  après  quoi  celui-ci  fut  relâché 
^modérément.  Bientôt  des  douleurs  ,lu  même  genre  résultant  de  la  pression 
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exercée  par  le  second  tourniquet,  firent  serrer  le  troisième  ou  le  supérieur 
qui  ne  pouvant  à  son  tour  plus  être  supporté  fut  remplacé  par  celui  serré  en 
premier  lieu.  On  continua  ainsi ,  avec  la  plus  grande  surveillance,  ce  mode  de 
compression  pendant  trois  jours.  Nous  allons  exposer  les  réflexions  qu'il  nous 
a  suggérées  et  les  phénomènes  qui  sont  résultés  de  nos  tentatives. 

«  Il  est  reconnu  que  si  l'on  comprime  pendant  un  certain  temps  et  avec 
force  une  partie ,  les  douleurs  qui  naissent  de  cette  compression  deviennent 
intolérables:  mais  si  l'on  relâche  le  moyen  mécanique  dont  on  se  sert,  on 
sait  aussi  que  l'on  peut  revenir  de  nouveau  à  la  compression  dans  le  même 
point,  et  même  en  augmenter  la  violence.  Ce  fait  de  pratique  nous  a  donné 
l'idée  d'appliquer  plusieurs  tourniquets  sur  le  trajet  de  l'artère  pour  que  la 
compression  pût  être  renouvelée  successivement,  et  exercée  de  telle  sorte 
que  la  circulation  fût  interrompue  d'une  manière  continue  dans  la  tumeur. 
C'est  pour  cette  dernière  raison  que ,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  on  ne  re- 
lâchait un  tourniquet  qu'après  avoir  serré  celui  qui  devait  le  remplacer.  La 
précaution  de  ne  jamais  desserrer  complètement  un  tourniquet  ne  paraîtra 
pas  inutile  ;  en  effet,  à  l'aide  de  cette  précaution,  les  instruments  sont  moins 
exposés  à  se  déranger  et,  d'ailleurs,  il  est  d'une  sage  pratique  de  ne  jamais  sous- 
traire brusquement  à  la  compression  les  parties  qui  en  ont  éprouvé  les  effets. 

«  Ces  idées  sur  les  effets  de  la  compression  et  la  manière  dont  elle  a  été 
conduite  chez  notre  malade,  appartiennent  à  M.  Belmas,  chef  des  travaux 
anatomiques  de  la  Faculté  de  médecine  de  Strasbourg,  qui  a  eu  la  constance 
de  rester  pendant  trois  jours  à  l'hôpital  pour  être  à  portée  de  noter  exacte- 
ment les  phénomènes  qui  se  succédaient. 

«  Par  l'application  du  premier  tourniquet,  les  battements  de  la  tumeur  ces- 
sèrent; celle  du  second  ne  fit  que  les  diminuer  ;  celle  du  troisième  les  suspen- 
dit pendant  toute  la  durée  des  tentatives  ;  mais  les  deux  premiers  n'appor- 
tèrent plus  dans  la  suite  qu'une  légère  diminution  dans  la  force  des  pulsations, 
quoiqu'on  en  eût  porté  la  compression  plus  loin  par  l'augmentation  de  l'épais- 
seur des  pelotes ,  les  vis  s'étant  trouvées  trop  courtes.  Cependant  la  persis- 
tance des  battements  n'aurait  pas  été  une  raison  pour  abandonner  le  mode  de 
compression  employé,  mais  malheureusement  la  tumeur  devenait  plus  dou- 
loureuse, accident  qui  pouvait  tenir  à  l'action  du  tourniquet  placé  contre  elle  ; 
l'extrémité  inférieure  était  œdémateuse ,  les  veines  se  gonflaient ,  le  genou 
devenait  chaud  et  douloureux,  les  battements  des  artères  annonçaient  un 
trouble  marqué  dans  la  circulation ,  la  patience  du  malade  s'épuisait  :  il  de- 
manda l'opération  ,  et  elle  fut  décidée.  » 

La  ligature  fut  pratiquée  par  M.  Gama  le  41  octobre  1824.  Le  fil  tomba  le 
trente-cinquième  jour.  11  ne  survint  aucun  accident  grave;  le  15  décembre 
1824,  le  malade  put  sortir  do  l'hôpital.  La  tumeur,  déjà  réduite  au  volume 
d'une  petite  noix ,  était  dure  et  indolente. 
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Jl  est  donc  hors  de  doute  que  la  compression  indirecte  multiple 
et  alternative  et  les  principes  5ur  lesquels  elle  repose  sont  diiS  c'i 
M.  Belmas.  Je  n'accuserai  pas  les  Irlandais  d'avoir  cherché  h  le 
dépouiller.  Il  s'était  dépouillé  lui-même ,  et  il  était  bien  permis  aux 
chirurgiens  de  DubHn  de  ne  pas  connaître,  en  IS^iS,  une  obscure 
thèse  soutenue  à  Strasbourg  en  1825. 

En  tout  cas,  il  est  juste,  maintenant  que  la  vérité  est  connue, 
de  désigner  la  compression  multiple  et  alternative  sous  le  nom  de 
Procédé  de  Belmas  (1). 

Depuis  1825  jusqu'à  1843 ,  la  science  resta  stationnaire,  ou 
plutôt  elle  recula  réellement;  car  les  cas  où  l'onjugea  convenable 
de  recourir  à  la  méthode  compressive  devinrent  de  plus  en  plus 
rares,  et  il  y  eut  un  moment  où  ce  précieux  moyen  de  traitement 
fut  presque  généralement  oublié.  On  pourrait  citer  plus  d'un  traité 
moderne  où  il  n'en  est  fait  aucune  mention.  La  cause  de  ce  dis- 
crédit n'est  pas  facile  à  donner.  Il  est  vraisemblable  que  de  nom- 
breux insuccès  avaient  découragé  les  chirurgiens;  mais  ces  in- 
succès eux-mêmes  ,  à  quoi  les  attribuer?  Il  serait  possible  qu'ils 
fussent  dus  à  la  renaissance  ou  plutôt  à  la  persistance  d'une 
erreur  que  les  observations  de  Dupuylren,  de  Todd,  de  GuiUier 
Latouche,  n'avaient  sans  doute  pas  réussi  à  renverser.  On  croyait, 
sans  savoir  pourquoi,  que  pour  que  la  guérison  de  l'anévrysme 
fût  possible,  la  compression  indirecte  devait  commencer  par  obli- 
térer l'artère  au  niveau  du  point  comprimé.  Ainsi  pensaient  les 
auteurs  de  l'article  Anévrysme  du  Dictionnaire  en  30  volumes  (2)  • 
ainsi  pensait  surtout  Lisfranc,  qui  consacra  à  la  compression  in- 
directe un  assez  long  chapitre  de  sa  thèse  sur  l'oblitération  des 
artères.  Suivant  lui,  la  compression  d'une  artère  aurait  pour 
résultat  de  faire  former  un  caillot  entre  le  point  comprimé  et  le 
niveau  de  la  première  collatérale  supérieure,  et,  pour  faciliter 
la  formation  de  ce  caillot,  il  faudrait  appliquer  la  pelote  à  un 
pouce  au  moins  au-dessous  des  collatérales  (3);  précepte 
qui  rendrait  tout  simplement  la  méthode  inapplicable  sur  les 
•  seules  artères  où  on  l'ait  appliquée  jusqu'ici.  Cette  théorie  de 

-  àonJl  f?'''  'T,^      F'""?"  ingOnicuses,  a  depuis  longtemps  aban- 

donne la  carrière  médicale  of,  ses  brillants  débuts  devaient  lui  présager  un  bel  avenir 
W  Dict.  en  trente  vol.,  T.  III,  p.  37,  1833. 

ISîï  p.Tv"'"''  f«  .«r«V«.  TbÈse  de  conconr.s, 
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l'oblitéralion  par  un  caillot  avait  confiait  M.  Malgaigne  à  une  idée 
que  M.  Leroy  (cl'Étiolles)  lui  disputa  bientôt.  11  s'agissait  de  com- 
primer l'artère  en  deux  points,  de  manière  à  emprisonner,  entre 
ces  deux  compressions  voisines,  un  cylindre  de  sang  que  le 
repos  ferait  coaguler  peu  à  peu  (1).  Je  ne  sache  pas  que  cette 
idée  théorique  ait  été  mise  à  exécution.  Dans  sa  note,  M.  Leroy 
parle,  il  est  vrai,  d'expériences  faites  sur  les  animaux;  mais  la 
nature  de  ces  expériences  n'est  pas  indiquée ,  et  il  est  difficile  de 
se  contenter  d'une  énonciation  aussi  vague.  J'ai  cité  ces  particu- 
larités pour  prouver  combien  on  s'était  éloigné  des  principes  si 
lentement  et  si  laborieusement  édifiés  depuis  le  commencement 
du  siècle.  S'étonnera-t-on,  dès  lors,  d'apprendre  que  la  compres- 
sion indirecte  ait  eu  si  peu  de  partisans  et  ait  été  si  rarement 
appliquée  jusqu'en  1842? 

Je  n'ai  trouvé  dans  les  recueils  qu'un  très-petit  nombre  d'obser- 
vations se  rapportant  à  la  période  de  1825-18Zi2.  11  est  permis  de 
croire  que  ces  faits  n'ont  pas  été  les  seuls,  et,  par  exemple, 
M.  Cruveilhier  m'a  plusieurs  fois  parlé  de  son  confrère  et  ami 
Belivier  ,  ancien  cliirurgien  des  Quinze-Vingts,  lequel,  étant  at- 
teint d'anévrysme  poplité,  fut  guéri  par  la  compression  de  la  fémo- 
rale. Le  traitement  fut  très-long  ;  le  malade  resta  tout  le  temps  au 
lit.  L'instrument  employé  était  le  compresseur  dit  de  Dupuytren , 
et  de  temps  en  temps  on  le  changeait  de  place  pour  ménager  la 
peau.  Ce  fait,  qui  s'est  passé  vers  1825  ,  est  entièrement  inédit , 
et,  malgré  l'absence  de  détails  ,  j'ai  cru  devou'  en  dire  quelques 
mots  avant  de  parler  des  documents  publiés. 

On  lit  dans  les  An7iales  d'Omodei  (2)  que  Cumano  guérit  en  huit 
jours  un  anéviysme  popUté  par  la  compression  de  la  fémorale. 
Le  chirurgien  itahen  s'était  servi  d'un  compresseur  analogue  à 
celui  de  Dupuytren. 

Peu  de  temps  après  ,  en  1829,  M.  Briggs  obtint  un  sùccès  plus 
remarquable  encore.  La  ligature  de  la  fémorale  n'avait  pas  empê- 
ché un  anévrysme  poplité  de  récidiver  au  bout  de  six  mois.  Deux 
mois  de  compression  indirecte  conduisirent  le  malade  à  la  guéri- 

(1)  I.ISFRANC.  Thèse  citée,  p.  SO.  —  Acad.  des  sciencef:,2i  mars  1835.  —  Gaî.  médicale, 
de  Pdvis,  1835,  p.  202. 

(2)  Paolo  CiMANO.  Storia  d'un  wwitrisma  poplitco  giiar-ito  col  mezzo  délia  eompreS' 
sioiw.  —  Annali  iiniversali  di  mediciiia.  Milano,  1828,  vil.  Ll,  p.  7û. 
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son  (1).  Ce  fait,  qui  montrait  à  la  fois  l'impuissance  de  la  ligature 
et  l'efficacitd  de  la  méthode  compressive,  aurait  dû  faire  une  im- 
pression profonde  ;  on  n'y  fit  pas  môme  attention. 

M.  Bellingham  a  extrait  d'un  journal  que  je  n'ai  pu  me  procu- 
rer l'observation  d'un  malade  atteint  d'anévrysme  fémoral ,  et 
guéri  par  la  compression;  mais  cette  compression  fut  surtout  di- 
recte, c'est-à-dire  appliquée  sur  la  tumeur  anévrysmale  (2).  La 
chose  se  serait  passée  en  1829.  En  1830,  M.  Guthrie  publia  un  fait 
tiré  de  la  pratique  de  White  ,  et  relatif  à  une  femme  que  la  com- 
pression directe  guérit  d'un  anévrysme  poplité ,  après  lui  avoir 
fait  courir  d'assez  graves  dangers.  Cinq  jours  après  le  début  de  la 
compression ,  les  parties  comprimées  s'étaient  gangrenées  pro- 
fondément (3).  Malgré  le  résultat  définitif,  qui  fut  la  guérison, 
M.  Guthrie  pensait  que  ce  fait  déposait  contre  la  méthode  com- 
pressive. 

On  voit  que  la  compression  indirecte  perdait  chaque  jour  du 
terrain.  Deux  ans  plus  tard  ,  en  1832  ,  M.  Cusack,  chirurgien  de 
Stevens'  Ilospital,  à  Dublin,  la  rejetait  tout  à  fait,  en  se  déclarant, 
au  contraire,  partisan  delà  compression  directe  (4). 

Je  passe  sous  silence  une  observation  de  Lynn ,  publiée  seule- 
ment en  18^16  ,  quoiqu'elle  fût  relative  à  un  malade  guéri  en  1832. 
La  compression  avait  été  exercée  sur  tout  le  membre,  puis  sur  la 
tumeur ,  et  aussi  sur  l'artère.  Quel  avait  été  l'agent  de  la  guéri- 
son?  On  ne  pouvait  le  savoir  (5).  Même  incertitude  à  l'égard  de 
deux  malades  que  Breschet  et  M.  Nichet  soumirent  à  la  fois  à  la 
compression  directe ,  à  la  compression  indirecte,  à  la  réfrigéra- 
tion, etc.,  et,  quoique  dans  les  deux  cas  la  guérison  ait  été  obte- 
nue, on  n'en  peut  rien  conclure  relativement  à  la  compression 
indirecte  (6).  M.  Tyrrel,  qui  obtint  la  guérison  de  plusieurs  ané- 
vrysmes  traumatiques  du  ph  du  coude,  associa  également  la 
compression  directe  avec  la  compression  indirecte  (7).  Parlerai-je 
de  ce  malade  qui  eut  le  bonheur  d'être  guéri ,  par  la  méthode  de 

(1)  Cas  de  BniGGS,  votj.  plus  haut,  p.  509  et  p.  577. 

(2)  BELLfJiCiiAM.  On  Ancirism,  etc.  Lond.,  18(17,  p.  m.  -  Prou.  Mecl.  Gaz.,  1829,  Iti, 

(3)  GUTiiniE.  0/1  nisr.ases  ofAvIerics.  Lond.,  1830,  in-8",  p.  I(i2. 
(û)  Bellingham.  Loc.  cil.,  p.  52.  -  Dublin  Juurnal,  1832,  vol.  1. 

l."))  Cnisp.  A  Treatisc  on  Discascs  of  llie  Blood-Vcssalx.  Lond.,  lSfi7,  in-8",  p.  181. 

(6)  J'ai  déjà  parlé  de  ces  deux  faits  dans  le  chaplire  de  la  niéUiodc  d'Anel.  Foi/,  plus  haut 
pour  le  cas  de  Nichet,  p.  55Ji  et  p.  503,  et  pour  le  cas  de  Brescliet,  p.  568  eu  note  et  p.  577 

(7)  Dublin  Journal,  1836,  vol.  VXII,  p.  553-55'4. 
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Valsalva,  d'un  anévrysme  de  la  partie  supérieure  de  la  crurale, 
et  sur  lequel ,  quelques  mois  avant ,  M.  Faulcon  avait  comprimé 
l'aorte  abdominale  aussi  souvent  qu'il  avait  pu  (1)  ?  Il  me  parait 
certain  que,  dans  ce  cas,  la  compression  de  l'aorte  avait  été  tout 
à  fait  étrangère  à  la  guérison.  Je  me  garderai  bien  d'ajouter  à 
rénmnération  précédente  deus  cas  de  guérison  que  Lisfranc  dit 
avoir  suivis  (2).  D'après  la  manière  dont  cet  auteur  s'exprime,  il 
est  clair  que  ce  n'est  pas  lui  qui  a  donné  des  soins  à  ces  deux 
malades,  et  il  est  plus  clair  encore  qu'il  ne  parle  que  d'après  des 
souvenirs  éloignés.  Je  ne  serais .  pas  étonné ,  par  conséquent , 
que  Lisfranc  eût  fait  allusion  à  quelques-uns  des  faits  pulîliés  à 
Paris  avant  1820. 

C'est-à-dire  qu'en  laissant  de  côté  le  fait  inédit  dont  M.  Cru- 
veilhier  m'a  dit  quelques  mots  ,  je  n'ai  pu  trouver,  dans  la  pé- 
riode de  1825  à  1842 ,  que  deux  observations  tout  à  fait  favorables 
à  la  compression  indirecte  :  ce  sont  celles  de  Briggs  et  de  Gumano. 
Pendant  ce  long  espace  de  temps ,  les  chirm^giens  de  notre  pays 
semblent,  n'avoir  guéri  aucun  malade.  Plus  on  allait ,  et  plus  on 
devenait  indifférent  pour  une  ,  méthode  que  les  Français  avaient 
créée,  développée,  perfectionnée,  puis  abandonnée  un  jour  sans 
qu'on  pût  savoir  pourquoi.  Après  l'indifférence  vint  l'oubli ,  et  un 
oubli  tellement  profond,  que  le  savant  Dezeimeris,  écrivant  en 
1837  un  article,  fort  remarquable  du  reste,  sur  la  compression  des 
artères  comme  moyen  thérapeutique ,  parla  d'une  foule  d'affec- 
tions où  cette  compression  lui  paraissait  utile  ,  sans  faire  de 
près  ou  de  loin  la  moindre  allusion  aux  anévrysmes  (3).  L'huma- 
nité était  donc  depuis  longtemps  privée  des  bienfaits  de  la  com- 
pression indirecte  ,  lorsque  les  chirurgiens  irlandais  reprirent  et 
apphquèrent  avec  une  heureuse  habileté  les  .préceptes  que  nos 
compatriotes  avaient  eu  le  tort  de  laisser  tomber  en  désuétude. 
Grâce  à  eux  cette  utile  méthode  a  définitivement  pris  racine  dans 
la  pratique ,  et  l'on  peut  dire  que  si ,  dans  cette  question  des 
anévrysmes ,  la  chirurgie  française  a  bien  mérité  de  la  science ,  la 
chirurgie  irlandaise  a  bien  mérité  de  l'humanité. 

(1)  Gaz.  môd.  de  Paris,  1836,  p.  313. 

(2)  Lisfranc.  Thtse  de  concours  sur  Vobliléralion  des  artères,  1834,  p.  38  et/iO. 

(3)  Dezeimeris.  Sur  la  compression  des  arlcrcs  comme  moyen  tliénipcutiquc  ilans  l'Expé- 
rience, 25  iiov.  1837,  T.  I,  p.  87. 
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3"  Période  d'application  ou  période  irlandaise. 

yingt  ans  s'étaient  écoulés  depuis  l'époque  où  Charles  Todd 
avait  publié  son  mémoire  sur  le  traitement  des  anévrysmes,  et 

'  la  compression  indirecte  n'était  connue  en  Irlande  que  par  les 
deux  tentatives  infructueuses  que  j'ai  rapportées  dans  l'article 
précédent  (1).  Les  deux  succès  posthumes  obtenus  par  Duggan 
et  par  Todd  lui-môme  n'étaient  pas  encore  divulgués;  leshqureux 
résultats  que  la  méthode  compressive  avait  fournis  sur  le  conti- 
nent, déjà  oubliés  ou  dédaignés  en  France,  étaient  entièrement 
ignorés  de  l'autre  côté  du  détroit,  de  telle  sorte  que  les  chirur- 
giens de  l'hôpital  Richmond ,  à  DubUn ,  traitaient  invariablement 
par  la  ligature  tous  les  anévrysmes  externes. 

Les  choses  en  étaient  là  lorsqu'un  malade,  nommé  Michel  Dun- 
can,  atteint  d'anévi7sme  pophté,  fut  admis,  le  3  octobre  1842,  à 
Richmond  Surgical  Hospital,  dans  le  service  de  M.  Edw^ard  Hut- 
ton  (2).  La  tumeur,  un  peu  plus  grosse  qu'un  œuf  de  poule,  s'ac- 
croissait assez  rapidement,  et  il  était  nécessaire  d'agir  sans  retard. 
La  ligature  de  la  fémorale  fut  ^proposée;  le  malade  s'y  refusa.  Il 
fallut  se  résigner  à  n'employer  que  des  moyens  palhatifs  :  le 
membre  fut  placé  dans  la  position  horizontale;  on  apphqua  sur 
la  tumeur  une  compression  directe.  Mais  l'anévrysme  continua  à 
croître,  la  compression  devint  douloureuse,  et,  au  bout  d'mi 
mois,  il  fallut  y  renoncer.  M.  Hutton  insista  de  nouveau  pour 
décider  le  malade  à  se  soumettre  à  la  ligature.  Il  ne  put  y.  réussir. 

L'obstination  inintelligente  de  cet  homme  devint  le  |)oint  de  dé- 
part de  l'heureuse  révolution  que  les  chirurgiens  irlandais  ont 
accomplie.  M.  Hutton  fit  part  de  son  embarras  à  ses  collègues.,  Il 
songeait  à  la  compression  indirecte.  Mais  cette  méthode  ne  lui 

I  était  connue  que  par  des  insuccès,  et  il  hésitait ,., 

Or,  on  a  vu  plus  haut  que  M.  Adams  avait  gardé  le  souvenir 

I  d'un  malade  que  Duggan  avait  guéri,  en  1824,  d'un  anévrysme 

I  fémoral,  en  comprimant  l'artère  au-dessus  de  la  tumeur  à  l'aide 
de  l'appareil  de  Todd.  Cet  homme  vivait  encore  :  M.  Adams , 

qui  avait  eu  l'occasion  de  le  voir  plusieurs  fois  depuis  sa  guéri- 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  70ft  et  705,  obs.  35  et  36. 

(2)  Dublin  Journal  of  Mccl.  Science,  may  ISW,  vol.  23,  p.  3G/i.  -  Dublin  Médical  Press 
may  3.(1 18a3.  -  Jolifke  Tuf nell.  PracUcal  licmarks  on  ilie  Ti'caimcnl  ofAneurism  bu 
Compression.  Dublin,  1851,  in-8",  p.  27,  and  Plate  II,  lig.  2. 
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son  (1),  en  parla  à  M.  Hutton,  et  celui-ci  résolut  d'essayer  sur 
son  indocile  malade  la  méthode  qui  avait  fourni  ce  succès  jusqu'a- 
lors inédit. 

M.  Hutton  se  servit  d'un  compresseur  qu'il  avait  déjà  employé 
pour  comprimer  l'artère  fémorale  dans  le  cas  d'hémorrhagie  se- 
condaire. C'était  un  cercle  de  fer  de  7  pouces  de  circonférence , 
faisant  le  tour  de  la  cuisse,  muni  d'une  contre-pelote  large  et  fixe, 
et  d'une  pelote  mobile  et  étroite  {fig,  22).  Cet  instrument  pré- 
sentait, comme  on  voit,  quelque  ressem- 
blance avec  le  collier  de  chien  imaginé  par 
Viricel,  et  avec  le  compresseur  annulaire 
de  Briickner. 

On  essaya,  pendant  les  premiers  jours, 
de  comprimer  l'artère  au  tiers  moyen  de 
Fig,  22.  la  cuisse  ;  mais  cette  manœuvre  ne  put 

Compresseur  annulaire     être  supportéc.  Après  plusicurs  tentatives 
de  Hutton.  iufructueuses ,  on  se  décida  à  appliquer  la 

(  Ring  Artery  Compressor.)  .  i       t   i     n  •  ■ 

compression  sur  le  pli  de  l  ame,  et  pour 
cela  il  fut  nécessaire  de  modifier  la  pelote  de  l'appareil  (2).  Grâce 
à  ce  changement la  compression  devint  moins  pénible;  le  ma- 
lade put  la  supporter  plusieurs  heures  de  suite,  tantôt  trois  heures, 
tantôt  quatre,  tantôt  six.  Chaque  fois  qu'on  relâchait  la  vis ,  les 
pulsations  reparaissaient;  mais  bientôt  la  tumeur  devint  plus 
ferme,  moins  volumineuse,  et  enfin  elle  cessa  de  battre  tout  à  fait. 
Le  traitement  avait  été  commencé  le  12  novembre  18(^2;  les  pul- 
sations disparurent  définitivement  le  28  ;  la  guérison  avait  donc 
été  obtenue  en  seize  jours. 

Ce  succès  était  des  plus  encourageants;  et,  quelques  semaines 
après,  M.  Cusack,  chirurgien  de  Stevens'  Hospital,  se  décida  à 
employer  le  même  traitement  sur  un  de  ses  malades. 

il»  Observation  (Cusack)  (3).  —  Anévrysme  poplité.  —  Compression 

indirecte.  —  Guérison. 
John  Lynch  ,  âgé  de  55  ans  ;  anévrysnio  poplité  du  côté  gauche,  traité  au 
mois  de  janvier  1843.  On  appliqua  d'abord  pendant  treize  jours  une  compies- 

(1)  Dublin  Qiiarlcrlrj  Journal,  18'i6,  viil.  II,  p.  111. 

(2)  Pour  la  ilesciiplion  iniiiuticiise  de  cet  app  ueil  et  de  s.t  pi  lote  conipliffuce,  woi/.  Tufnell, 
On  llie  Trealment  of  Aneurism  by  Compression.  Dublin,  1851,  in-8",  p.  28  et  20. 

(3)  Dublin  .Journal  of  Med.  Science ,  may  ISfiô ,  vol.  XXIII,  p.  366.  —  Dublin  Mcd.  Pras, 
raay  3i*d  18ft3. 
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sion  uniforme  sur  tout  le  membre  ;  puis  ,  pendant  dix-huit  jours  encore  , 
on  exerça  sur  la  tumeur  une  compression  directe.  Ce  fut  très-douloureux  et 
entièrement  inutile.  Le  22  février ,  un  mois  après  le  début  de  ce  traitement , 
]a  tumeur  ne  présentait  aucune  amélioration.  Alors  M.  Cusack ,  qui  s'était 
depuis  longtemps  déclaré  l'adversaire  de  la  compression  indirecte,  ainsi 
qu'on  l'a  vu  plus  haut  (1),  invita  M.  HuKon  cà  appliquer  lui-même  son  instru- 
ment sur  le  malade.  Cette  application  fut  faite  effectivement  avec  le  plus 
grand  soin;  mais  le  malade  souffrit  beaucoup  ,  il  ne  put  supporter  la  pression 
plus  d'une  heure  et  demie.  Le  troisième  jour  on  fit  une  innovation  impor- 
tante ;  au  lieu  de  serrer  la  vis  jusqu'à  cessation  complète  des  battements  de 
la  tumeur  ,  on  se  contenta  d'une  compression  moins  forte  destinée  à  diminuer 
seulement  la  force  des  pulsations.  Le  malade  cessa  de  souffrir  ;  mais  trois 
jours  après,  la  tumeur  n'ayant  encore  subi  aucun  changement  appréciable ,  le 
chirurgien  se  découragea  ,  et  remplaça  l'appareil  de  M.  Hutton  par  un  simple 
bandage  roulé. 

Néanmoins  la  compression  indirecte  fut  reprise  le  1 6  mars.  Cette  fois ,  le 
traitement  fut  dirigé  avec  plus  de  persévérance  et  de  précision.  On  commença 
par  débarrasser  le  membre  du  bandage  roulé  qui  était  resté  appliqué  pen- 
dant toute  la  durée  de  la  première  tentative.  A  l'appareil  insuffisant  de 
M.  Hutton ,  on  substitua  un  appareil  imaginé  par  M.  Philip  Cramplon  pour  la 
compression  spéciale  de  la  fémorale  au  pli  de  l'aine  dans  un  cas  d'hémorrha- 
gie  consécutive  à  la  ligature  ;  cet  appareil ,  décrit  en  détail  par  M.  Tufnell,  à 
qui  j'emprunte  la  fig.  23  ,  était  sans  doute  très-analogue  à  celui  dont 
M.  Crampton  s'était  servi  en  -1830  ,  dans  un  cas  d'anévrysme  fémoral ,  pour 


Fig.  23, 

Compresseur  de  Philip 
Crampton. 


exercer  la  compression  immédiate  sur  l'artère  fémorale  dénudée  par  une  inci- 
sion (2j.  M.  Cusack  l'appliqua  avec  soin  ,  de  manière  à  diminuer  simpleme7it 
la  force  des  pulsations  dans  la  tumeur  (so  as  merely  to  lessen  the  impulse  in 
Ihe  aneurism) ,  précaution  sage  qui  permit  au  malade  de  supporter  la  com- 
pression sans  trop  de  douleur ,  et  de  la  conserver  constamment.  Le  sixième 
jour  ,  la  tumeur  élait  déjà  plus  dure  ,  plus  petite  ,  et  beaucoup  moins  pulsa- 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  725. 

(2)  yotj.  plus  haut,  p.  im,  ohscrv.  xiii,  l'observation  du  caporal  Coulson,  gnOri  par  M.  l'ii. 
i-rampton  au  moyen  Ue  la  compression  immOUiatc. 
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tile.  Le  lendemain  ,  les  pulsations  disparurent  pour  toujours  ;  la  com- 
pression ,  néanmoins ,  ne  fut  enlevée  que  deux  jours  plus  tard.  Les  collaté- 
rales se  développèrent  promptement  ,  et  la  guérison  fut  définitive. 

M.  Cusaclc  avait  ajouté  à  la  compression  indirecte  un  moyen 
qu'il  est  bon  de  noter  ici.  Il  avait  administre  à  son  malade  des 
préparations  de  digitale  pendant  toute  la  durée  du  traitement.  11 
se  proposait  simplement  par  là  de  remédier  à  quelques  accidents 
qui  existaient  du  côté  du  cœur  ;  mais  plus  tard  on  eut  recours  à 
la  même  médication ,  pendant  l'application  des  moyens  compres- 
sifs,  dans  le  but  raisonné  de  diminuer  l'énergie  des  pulsations 
artérielles. 

Le  compresseur,  dans  le  cas  qui  précède,  avait  été  définitive- 
ment enlevé  le  25  mars  18i3.  Ce  jom'-là ,  précisément,  un  autre 
malade,  nommé  James  Hayden,  atteint  d'un  anévrysme  poplité, 
fut  admis  à  Saint- Vincent' s  Hospital,  et  placé  dans  le  service  de 
M.  O'Bryen  Bellingliam.  La  compression  indirecte  fut  encore  em- 
ployée ici,  et  donna  un  des  résultats  les  plus  remarquables  qui 
aient  jamais  été  obtenus  (1). 

M.  Bellingham  se  servit  d'un  instrument  semblable  à  celui  de 
M.  Crampton.  La  compression  fut  commencée  le  3  avril,  et  en- 
levée le  lendemain;  elle  fut  appliquée  de  nouveau  le  6  avril; 
le  7 ,  les  pulsations  s'arrêtèrent.  Néanmoins  on  n'ôta  l'appareil 
que  quatre  jours  plus  tard.  Lorsque  la  tumeur  cessa  de  battre, 
on  calcula  que  l'application  de  la  pelote  n'avait  pas  dm^é,  en  tout, 
quarante-huit  heures.  Mais  il  n'en  faut  pas  conclure,  avec  M.  Tuf- 
nell,  que  la  guérison  ait  eut  lieu  en  moins  de  deux  jours.  Il  est 
bien  démontré  aujourd'hui  que  la  guérison  a  lieu  par  le  dépôt 
graduel  de  couches  flbrineuses  dans  le  sac  ;  ce  dépôt,  une  fois 
commencé  sous  l'influence  de  la  compression,  peut  ti'ès-bien 
continuer  à  s'eiïectuer  quoique  la  compression  soit  enlevée.  — 
En  réaUté,  par  conséquent,  il  faut  dire  que  sur  le  malade  de 
M.  Bellingham  la  guérison  a  été  obtenue  en  quatre  jours.  Réduit 
à  ces  proportions,  le  succès  est  encore  assez  éclatant,  et  ce  ;bril- 
lant  résultat  n'a  pas  été  sans  influence  sur  le  triomphe  de  la  mé- 
thode compressive. 

Quelques  jours  plus  tard,  le  22  avril  1843,  les  trois  observations 

(1)  TuFNELL,  loc.  cit.,  p.  30.  ViibUu  sied,  Press,  may  3nl  im.— Dublin  Journal  of 
Med.  Se,  july  1843,  vol,  XXIII,  p.  ft5£|. 
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Ïde  MM.  Hutton,  Cusack  et  Bellingham  furent  communiquées  à  la 
Société  chirurgicale  d'Irlande.  Une  importante  discussion  s'en- 
suivit; les  faits  tirés  de  la  pratique  de  ïodd  furent  rappelés,  et  l'on 
peut  dire  que,  depuis  ce  jour,  le  traitement  des  anévrysmes  par 
la  compression  indirecte  a  définitivement  prévalu  à  Dublin.  La 
grande  fréquence  des  anévrysmes  en  Irlande  fournit  des  occa- 
sions multipliées  d'appliquer  cette  précieuse  méthode.  En  quel- 
ques années,  il  y  eut  un  nombre  imposant  de  succès,  qui  ne 
furent  pendant  longtemps  contre-balancés  par  aucun  revers.  La 
compression  indirecte  triompha  donc,  en  Irlande  du  moins,  sans 
coup  férir.  11  n'y  eut  aucune  résistance,  et,  si  l'on  discuta,  ce  ne 
fut  pas  sur  la  valeur  de  la  méthode,  ce  fut  sur  la  question  de 
priorité.  Je  m'efforcerai  tout  à  l'heure  de  faire  à  cet  égard ,  la  part 
de  chacun  ;  mais  je  dois  parler  auparavant  des  modifications  im- 
portantes qui  s'introduisirent  bientôt  soit  dans  la  pratique,  soit 
■  dans  les  doctrines  des  chirurgiens  irlandais. 

La  relation  des  trois  premiers  succès  avait  été  faite  à  la  Société 
>  chirurgicale  d'Irlande  le  22  avril  1843,  et  le  3  mai  suivant ,  le  Du- 
blin Médical  Press  en  avait  rendu  compte.  Quelques  jours  à  peine 
:  s'étaient  écoulés  depuis  cette  époque,  lorsqu'un  charpentier, 
!  nommé  Robert  Hoey ,  entra  à  Jarvis-Street  Hospital ,  le  9  mai  18Zi3, 
1  pom^  y  être  traité  d'un  anévrysme  poplité  dont  la  présence  avait 
(  été  reconnue  un  mois  auparavant. 

i42^  Observation  (Harrison  et  Robert  Hoey)  (1).  —  Anévrysme  poplité.— 
Invention  du  clamp.  —  Compression  double  et  alternative.  —  Gué- 
rison. 

Le  cas  était  favorable  pour  l'emploi  de  la  compression  ,  et  M.  Harrison , 
•chirurgien  du  service  ,  n'hésita  f)as  à  faire  profiler  son  malade  des  bienfaits 
Ide  la  nouvelle  méthode.  Malheureusement,  —  peut-être  faut-il  dire  heureuse- 
iment ,  —  les  résultats  furent  loin  de  répondre  à  son  attente.  La  compression, 
1  poussée  jusqu'au  point  d'arrêter  les  battements  ,  ne  put  jamais  être  tolérée 
iplus  d'une  heure  de  suite.  Il  fallait  sans  cesse  relâcher  le  tourniquet  pour  le 
•serrer  de  nouveau  quelques  minutes  plus  tard.  Obligé  de  manier  lui-même 
*3on  appareil ,  le  malade ,  qui  était  du  reste  fort  intelligent ,  reçut  des  ins- 
ftructions  précises  auxquelles  il  se  conforma  inutilement.  Le  dix'ième  jour, 
une  érosion  des  téguments  parut  sous  la  pelote  ,  qui  jusqu'alors  avait  été 
constamment  placée  au  niveau  de  l'aine  :  pour  sauvegarder  la  peau ,  il  fallut 

(J)  Dublin  Quarlerly  Journal,  im,  vol.  ]l,  p.  121. 
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appliquer  l'appareil  à  quatre  pouces  plus  bas  environ.  Malgré  cela  ,  la  tu- 
meur s'accrut  pendant  les  quatre  jours  suivants  ;  l'état  général  du  malade 
s'altéra.  M.  Harrison  prit  le  parti  de  consulter  ses  collègues ,  et  il  fut  décidé 
qu'on  lierait  le  lendemain  l'artère  fémorale. 

Le  résultat  fourni  jusqu'alors  par  la  compression  indirecte  était  fort  peu 
encourageant ,  et  cet  échec  ,  survenu  dès  le  début  de  la  méthode  ,  en  eût 
peut-être  compromis  la  viabilité  ;  mais  il  advint  qu'au  jour  fixé  pour  l'opéra- 
tion, le  malade  allait  un  peu  mieux;  on 
renonça  à  la  ligature;  on  reprit  la  com- 
pression ;  l'r.névrysme  ne  s'améliora 
point.  On  crut  que  cela  dépendait  de 
l'appareil.  On  le  changea.  On  appliqua 
un  instrument  assez  compliqué  imaginé 
en  1826  par  M.  L'Estrange  pour  com- 
primer la  fémorale  sur  le  pubis  pendant 
la  désari  iculation  coxo-fémorale  (fig  .24), 
instrument  bien  moins  gênant ,  mais  eu 
2£,  revanche  bien  moins  précis  que  celui  de 

M.  Cramplon. 

Tourniquet  de  L'Estrange.  .  , .  , 

Trente-Cinq  jours  s  écoulèrent  encore 

sans  résultat.  Le  4  juillet ,  après  des  tentatives  qui  avaient  duré  près  de 
deux  mois  ,  la  tumeur  ne  présentait  aucune  tendance  à  la  guérison  ;  le  chi- 
rurgien était  découragé,  et  le  malade,  qui  avait  son  idée,  demanda  sa  sortie 
et  l'obtint  sans  difficulté. 

Rentré  chez  lui ,  Robert  Hoey  réfléchit  sur  son  anévrysme  ,  sur  les  phéno- 
mènes de  la  compression ,  et  sur  les  inconvénients  qu'il  avait  eu  à  subir. 

Il  commença  par  imaginer  un  instrument  fort 
simple  construit  sur  le  même  principe  que  l'étau 
des  charpentiers.  Il  le  construisit  lui-même  ,  et 
lui  donna  toute  la  précision  désirable.  Cet  instru- 
ment ,  généralement  connu  aujourd'hui  sous  le 
nom  de  clamp  ,  ce  qui  veut  dire  étau,  n'était  pas: 
aussi  nouveau  qu'on  a  bien  voulu  le  dire.  Il  nei 
différait  guère  du  compresseur  de  Dupuytren  ,  ni 
des  instruments  employés  par  Dubois  et  par; 
Rschards  ;  il  ressemblait  surtout  beaucoup  aui' 
tourniquet  anesthésique  de  James  Moorc  (com-i 
^'S-  25.  parez  la  fig.  25  avec  la  fiy.  18,  p.  694).  En  touli 

Clamp  de  Boberi  Hoey.  cas,  Robert  Hoey,  le  charpentier,  ne  peut  être 
accusé  de  plagiat,  et  l'on  ne  saurait  lui  faire  un  reproche  de  son  igno- 
rance bibliographique.  Il  no  fit  d'ailleurs  que  transporter  dans  l'arsenal  chi- 
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rurgieal  un  instrument  dos  longtemps  usité  dans  sa  profession.  Par  sa  simpli- 
cité, sa  légèreté ,  sa  précision ,  par  la  facilité  avec  laquelle  on  pouvait,  suivant 
les  besoins,  l'appliquer  successivement  sur  les  divers  points  de  l'artère 
fémorale  ,  le  clamp  était  évidemment  supérieur  aux  appareils  usités  jusqu'a- 
lors en  Irlande.  11  avait  de  plus  l'avantage,  et  l'avantage  très-grand,  de  pouvoir 
servir  indistinctement  pour  tous  les  malades ,  pour  le  côté  droit ,  comme 
pour  le  côté  gauche,  tandis  que  les  autres  appareils  demandaient  presque  tous 
à  être  modiûés  pour  pouvoir  s'adapter  aux  formes  particulières  de  chaque 
individu.  En  faisant  connaître  cet  utile  instrument ,  Robert  Hoey  rendit  donc 
un  véritable  service;  mais  il  lui  était  réservé  de  rendre  un  service  plus  grand 
encore;  il  lui  était  réservé  de  laisser  à  la  science  autre  chose  qu'un  instru- 
ment. Vaguement  éclairé  par  les  renseignements  que  son  chirurgien  lui  avait" 
fournis,  et  pressé  par  le  désir  de  guérir  sans  affronter  les  douleurs  et 
les  dangers  de  la  ligature  ,  cet  intelligent  ouvrier  découvrit  le  principe  de  la 
compression  double  et  alternative  de  l'artère ,  exécutée  avec  deux  instruments 
distincts. 

Il  construisit  donc  deux  clamps  et  les  appliqua  lui-même  sur  sa  cuisse  à 
deux  hauteurs  différentes.  Le  supérieur  fut  placé  à  trois  pouces  au-dessous 
du  ligament  de  Poupart,  et  l'inférieur  au  milieu  de  la  cuisse.  Chacun  d'eux 
[pouvait  être  changé  de  place  quand  le  point  comprimé  devenait  douloureux. 
IDès  que  la  pression  exercée  avec  l'un  des  instruments  était  trop  pénible ,  ce 
qui  arrivait  environ  au  bout  d'une  heure  ,  le  malade  serrait  le  second  clamp 
:et  relâchait  le  premier.  En  alternant  ainsi ,  il  réussit  ,  chose  impossible  pour 
lui  auparavant,  à  maîtriser  sans  interruption  le  cours  du  sang.  Uneguérison 
;complète  ,  dont  la  chirurgie  ofTicielle  avait  dû  désespérer,  fut  la  récompense 
ide  ses  ingénieux  efforts  ('!). 

Le  charpentier  Robert  Hoey,  personnage  très-authentique,  que 
■la  plupart  des  chirurgiens  de  Dubhn  ont  pu  voir  et  interroger  de- 
puis sa  guérison,  présente  plus  d'une  analogie  avec  le  serrurier 
.apocryphe  qui,  au  dire  de  Boyer,  aurait  inventé  et  le  tourniquet 
id'Eschards,  inslrument  si  analogue  au  clamp,  et  sans  doute  aussi 
Ja  méthode  compressive  tout  entière.  Singulière  coïncidence  entre 
lune  fable  ancienne  et  une  réalité  récente!  Il  y  a  ceci  d'étrange 
dans  l'histoire  de  la  compression  appliquée  au  traitement  des 
anévrj-smes,  qu'un  premier  malade,  l'abbé  Bourdelot,  cet  agréable 
morant,  comme  disait  la  reine  Christine,  imagina  pour  lui- 
même,  au  xvip  siècle,  une  machine  compressive  devenue  célèbre 
•sous  le  nom     ponton,  et  réussit  ainsi  à  se  guérir  par  la  com- 


(1)  Dublin  Quaricrty  Journal,  mii,  vol.  H,  p.  lîl. 
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pression  directe,  d'un  anévrysmc  traumatique  du  coude  (1)  ;  qu'un 
second  malade ,  celui  de  Lassus,  inventa,  de  lui-môme  et  pour 
lui-même,  la  méthode  delà  compression  indirecte,  à  laquelle  il 
dut  la  guérison  d'un  énorme  anévrysme  poplité,  guérison  consta- 
tée, en  1789,  par  Lassus  et  par  ses  collègues  de  l'École  de  méde- 
cine (2);  et  qu'un  troisième  malade,  Robert  Hoey,  fabriqua  le 
clamp  et  découvrit  le  principe  de  la  compression  double  et  alter- 
native ! 

Disons  enfin ,  par  anticipation,  qu'un  quatrième  malade,  qu'un 
commissionnaire  nommé  Donohue,  devait  douze  ans  plus  tard 
imaginer  la  compression  digitale,  et  se  guérir  ainsi  d'un  ané- 
vrysme poplité  à  l'insu  de  son  chirurgien  (3). 

Pour  être  juste,  il  faut  dire  que  tout  le  monde  n'a  pas  ra- 
conté de  la  même  manière  l'histoire  de  Robert  Hoey.  Jusqu'ici 
j'ai  suivi  la  version  de  Xénophon  :  il  y  a  encore  la  version  d'Hé- 
rodote. 

M.  Bellingham,  qui  a  quelque  prétention  à  la  priorité  de  la  plu- 
part des  idées  sur  lesquelles  repose  actuellement  la  méthode  de 
la  compression  indirecte,  conteste  que  Robert  Hoey  ait  eu  recours 
à  l'application  simultanée  de  deux  appareils  de  compression.  Il  se 
base  sur  un  passage  fort  court  du  compte  rendu  de  British  Asso- 
ciation. L'histoire  du  charpentier  l'ut  présentée  à  cette  Société  au 
mois  d'août  1843 ,  très-peu  de  temps  après  la  guérison,  et  le  pro- 
cès-verbal de  la  séance  ne  fit  pas  mention  dés  deux  clamps  (i).  Ce 
procès-verbal,  très-écourté,  annonçait  simplement,  en  trois  lignes, 
que,  le  tourniquet  de  l'Estrange  étant  devenu  insupportable ,  on 
avait  apphqué  une  sorte  de  clamp  inventé  par  le  malade,  et  que 
la  guérison  s'en  était  suivie.  Or^  il  est  clair  qu'une  narration  aussi 
abrégée  devait  être  nécessairement  fort  incomplète,  et  que  c'était 
abuser  de  l'interprétation,  de  nier  tous  les  détails  qui  ne  s'y  trou- 
vaient pas.  D'un  autre  côté,  M.  Wilde,  à  qui  j'ai  emprunté  l'ob- 
servalion,  rédacteur  très-sérieux  d'un  des  recueils  médicaux  les. 
plus  estimés,  avait  vu  Robert  Hoey;  il  l'avait  examiné  et  inter-, 
rogé  avec  soin.  Comment  croire  qu'il  eût  osé  inventer,  à  propos 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  272. 

(2)  Voy.  plus  haut,  p.  679,  observ.  25. 
(S)  Foy.  plus  loin,  §  V,  observ.  ft9. 

(U)  Procceclings  of  llie  Médical  Seriion  of  Briiish  Association  for  tlie  year  1843.  — 
Bf.li.ingiiam.  Obs.  on  Anevrism,  clc.  Lonil,,  18'i7,  ii)-12,  p.  70  anci  95, 
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d'un  fait  rëcent  et  notoire,  une  fable  si  facile  ù  réfuter?  La  réfu- 
tntion  indirecte  donnée  par  M.  Bellingham  prouve  qu'il  n'avait 
pas  jugé  convenable  de  prendre  sur  ce  point  des  informations  di- 
rectes, ce  qui  eût  beaucoup  mieux  valu.  Mais  à  quoi  bon  discuter 
plus  longtemps  k\-dessus  ?  Laissons  M.  Wilde  réclamer  pour  Ro- 
bert Hoey,  qui  s'en  inquiète  sans  doute  assez  peu,  et  M.  Bel- 
lingham réclamer  pour  lui-môme,  une  idée  acquise  à  la  science 
ilepuis  1825,  idée  logiquement  déduite  alors  de  la  physiologie  pa- 
Ihologiqne  des  anévrysmes,  et  développée  avec  tant  de  détails 
dans  la  thèse  de  Guillier  Latouche.  Le  procédé  en  question  ne 
portera  dans  l'histoire  ni  le  nom  de  M.  Bellingham,  ni  celui  de 
son  pays;  et  le  seul  nom  qui  lui  convienne,  ainsi  que  je  l'ai  déjà 
prouvé,  est  celui  de  procédé  de  Belmas. 
Mais  reprenons  notre  narration ,  interrompue  par  cette  discus- 
lon  oiseuse.  Une  année  entière  s'écoula  sans  que  les  chirurgiens 
irlandais  eussent  l'occasion  de  faire  de  nouvelles  tentatives  et 
■  d'obtenir  de  nouveaux  succès;  mais  déjà  leur  méthode  avait 
I trouvé,  à  Londres,  un  partisan  des  plus  influents  dans  la  per- 
:  sonne  de  Liston.  Ce  chirurgien  célèbre  avait  traité  et  guéri, 
(dans  son  service  à  University  Collège  Hospital,  au  mois  de  juil- 
llet  1843  et  au  mois  de  janvier  1844,  deux  malades  atteints  l'un  et 
ll'autre  d'anévrysme  de  l'artère  fémorale.  Sur  le  premier  malade, 
lia  compression  avait  duré  cinquante-six  jours;  sur  le  deuxième  , 
Iles  choses  avaient  marché  un  peu  moins  lentement,  mais  il  s'était 
[produit  des  eschares  sous  les  pelotes  et  les  contre-pelotes  (1). 
(Quoi  qu'il  en  soit,  la  méthode  compressive  comptait  deux  succès 
ide  plus,  ce  qui  faisait  six  succès  consécutifs  depuis  sa  résurrec- 
tion ;  elle  se  présentait,  par  conséquent,  sous  les  auspices  les  plus 
■favorables.  Mais  pour  quiconque  analysait  ces  six  observations  et 
les  confrontait  entre  elles,  il  devenait  évident  que  les  chirurgiens 
lavaient  agi  pour  ainsi  dire  au  hasard ,  sans  doctrine  fixe ,  en 
procédant  par  tâtonnements.  En  un  mot,  le  traitement  avait  été 
jusqu'alors  plus  empirique  que  scientifique.  Pour  assurer  l'avenir 
ide  la  méthode ,  il  fallait  qu'un  homme  ,  à  la  fois  de  science  et  de 
:pratique,  se  chargeât  de  comparer  les  procédés  ;  de  choisir,  parmi 

{11  The  Lancei,  mz-im ,  vol.  I,  p.  105.  -  Tlic  Lancct ,  ISftft ,  vol.  I,  p.  1k.  Cette  seconde 
lobacrvalion  est  très-défectiieusc. 
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les  idées  émises  jusqu'alors,  celles  qui  étaient  conformes  à  la  vé- 
rité- de  les  grouper,  de  les  coordonner,  et  d'en  l'aire  une  doctrine 
régulière.  Cet  homme,  je  suis  heureux  de  le  reconnaître,  ce  fut 
M.  Bellingham. 

Déjà,  en  18ii3,  en  publiant  l'observation  de  James  Hayden,  sou 
premier  malade,  M.  Bellingham  avait  cru  devoir  ajouter  de  courtes 
réflexions  sur  le  mode  d'action  de  la  compression  indirecte  (1). 
Quelques  recherches  historiques,  très-incomplètes  encore,  lui 
avaient  appris,  chose  jusqu'alors  fort  peu  soupçonnée  en  Irlande, 
que  cette  méthode  thérapeutique  avait,  depuis  longtemps  déjà , 
pris  naissance  sur  le  continent,  qu'elle  y  avait  donné  des  succès, 
mais  que,  le  plus  souvent,  elle  y  était  demeurée  inefficace.  Cher- 
chant la  cause  de  ces  nombreux  revers,  il  crut  reconnaître  que 
ses  prédécesseurs,  ceux  du  moins  dont  il  avait  consulté  les  puhli- 
cations,  avaient  appliqué  les  appareils  compressifs  d'une  manière 
vicieuse,  avec  l'intention  de  supprimer  totalement  le  passage  du 
sang  dans  l'artère.  Les  vives  douleurs,  les  érosions  de  la  peau, 
les  eschares  et  autres  accidents  qui  avaient  si  souvent  découragé 
les  malades  et  les  chirurgiens,  lui  parurent  susceptibles  d'être 
évités  ou  du  moins  atténués  à  l'avenir,  à  la  condition  de  compri- 
mer l'artère  avec  moins  de  force.  La  simple  diminution  de  l'éner- 
gie du  courant  sanguin  dans  l'anévrysme  devait  suffire  pour  y 
provoquer  le  dépôt  graduel  de  la  fibrine  jusqu'à  complète  oblité- 
ration du  sac,  et  M.  Bellingham  se  demanda  même  si  cette  com- 
pression partielle,  qui  avait  déjà  sur  la  compression  totale  l'avan- 
tage d'être  moins  douloureuse  et  moins  dangereuse ,  n'avait  pas, 
en  outre ,  l'avantage  d'être  plus  certaine  et  plus  rapide  dans  ses 
résultats  (2). 

Ce  fut  seulement  au  mois  de  juin  1844  que  M.  Bellingham  eut 
l'occasion  d'appliquer  les  principes  auxquels  l'avait  conduit  l'a- 
nalyse raisonnée  des  faits  parvenus  à  sa  connaissance. 

43*^  Obsiiuvation  (  Bellitii^ham)  (3), —  Anévnjsine  poplilé.  —  Invention  du 
poids  compresseur.  —  Compression  double  et  alternative.  —  Guérison 
très-prompte.  - 
Le  nommé  James  Hayden,  ce  môme  malade  que  M.  Bellingham  avait 


(1)  Dul)lin  Journal  of  Med.  Science,  july  ISftS  ,  vol.  XXIII ,  p.  /i60. 

^2)  Dublin  Joui  mil  of  Med.  Science ,  vol.  XXIII,  p.  (iG5. 

(3)  DuOlin  Journal  of  Med.  Science,  vol.  XXVI,  p.  2'i8,  nov.  18W. 
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guéri,  quinze  mois  auparavant,  d'un  anévrysme  du  jarret  droit,  rentra  à 
Saint  Vincent's  Hospital  le  20  juin  1844,  pour  un  nouvel  anévrysme  déve- 
loppé sur  le  tiers  inférieur  de  l'artère  fémorale  gauche.  La  compression  fut 
exercée  d'abord  sur  le  pli  de  l'aine  ,  à  l'aide  de  l'appareil  de  M.  Crampton. 
On  serrait  et  on  relâchait  alternativement  la  vis  pour  soulager  le  malade.  Le 
troisième  jour  la  vis  se  dérangea.  C'était  un  dimanche  :  les  ateliers  étaient 
fermés ,  et  il  fallut  imaginer  un  autre  moyen  compressif  pour  ne  pas  perdre  le 
bénéfice  obtenu  pendant  les  jours  précédents.  M.  Beliingham  plaça  sur  l'ar- 
tère ,  au  pli  de  l'aine,  la  pelote  d'un  tourniquet  ordinaire,  et  fit  reposer  sur 
cette  pelote  un  poids  de  quatre  livres.  Le  malade  ,  couché  sur  le  dos,  mainte- 
nait lui-même  ce  poids  pour  l'empêcher  de  glisser,  et,  au  besoin ,  il  y  joignait 
une  pression  légère  exercée  avec  ses  propres  mains.  Le  lendemain  on  subs- 
titua un  poids  de  sept  livres  au  poids  de  quatre  livres;  ce  poids  fut  suspendu 
à  une  corde  attachée  au  ciel  du  lit.  Le  malade,  dont  les  mains  étaient  ainsi 
devenues  libres,  fut  très-salisfait  de  cet  appareil  fort  simple,  et  le  trouva 
bien  préférable  à  celui  qu'on  avait  employé  jusqu'alors.  Telle  fut  l'origine  du 
poids  compresseur  qui  a ,  depuis  lors,  été  souvent  mis  en  usage. 

Les  jours  suivants,  il  y  eut  quelque  amélioration;  mais  la  cure  marchait 
fort  lentement,  parce  que  le  poids  se  dérangeait  souvent  pendant  que  le  ma- 
lade dormait.  Le  lo  juillet  on  appliqua  au-dessous  de  l'aine  un  clamp  cons- 
truit sur  le  modèle  de  celui  de  Robert  Hoey  ;  mais  on  fut  souvent  obligé  de 
relâcher  cet  instrument  et  de  revenir  à  l'usage  du  poids  compresseur. 

Enfin,  le  8  août  (1),  on  se  décida  à  appliquer  la  compression  double  et  al- 
ternative. Le  premier  clamp  étant  mis  en  place ,  un  second  clamp,  construit 
sur  un  plus  grand  modèle,  vint  comprimer  l'artère  sur  le  pubis.  Les  deux  vis^ 
devaient  être  alternativement  serrées  et  relâchées.  Cette  raanœuvie  fui  com- 
mencée à  trois  heures  de  l'après-midi.  A  minuit,  c'est-à-dire  au  bout  de  neuf 
heures  seulement,  le  malade  ayant  relâché  les  deux  vis  à  la  fois ,  reconnut 
avec  joie  que  les  pulsations  avaient  cessé.  Le  lendemain,  à  la  visite ,  on 
constata  bien  nettement  cet  heureux  résultat.  Les  battements  ne  reparurent 
plus,  la  guérison  fut  définitive,  et  il  fut  bien  démontré  que  ,  là  où  la  compres- 
sion simple,  continuée  pendant  quarante-trois  jours,  n'avait  obtenu  qu'une 
amélioration  légère,  il  avait  suffi  d'appliquer  pendant  neuf  heures  la  com. 
pression  double  pour  oblitérer  complètement  la  tumeur  anévrysmale. 

La  supériorité  de  la  compression  double  et  alternative  fut  ainsi 
mise  en  évidence,  et,  depuis  lors,  M.  Beliingham  s'en  déclara 

«il'rl;Llr;.Î."r"Vr""'  '""^^''"Ûlî.nai.  cVst  une  fau.e  .ri„„„.ossion ,  .h.i  r,u« 

ïiCS  •  i;;-.  ^^r'  t      ''"^'"•^""'   ^«  ^'^-«^ 

«JourTnL    -         '="-;;"Iuelques  personnes  c,ue  la  gnorison  n'avail,  0<é  ohicnue  qnc 
jours  nprf's  l'application  do  la  double  compression.  ; 
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partisan  pour  tous  les  cas  où  la  situation  de  l'anévrysme  permet-  ! 
tait  de  placer  deux  appareils  entre  la  tumeur  et  la  racine  du  J 
membre.  i 

Cette  importante  observation,  jointe  à  de  nouvelles  études  his-  ; 
toriques,  permit  à  M.  Bellingham  d'arriver  à  une  théorie  fort  claire  / 
et  réellement  satisfaisante  sur  le  mode  d'action  de  la  compression  i 
indirecte,  sur  les  indications  qu'elle  était  appelée  à  remplir  et  sur  ■ 
la  physiologie  pathologique  des  anévrysmes  traités  de  la  sorte. 
Plusieurs  discussions  qu'il  soutint  avec  succès  devant  la  Société 
chirurgicale  d'Irlande ,  plusieurs  articles  insérés  par  lui  dans  les  ; 
journaux  de  médecine  de  Dubhn,  et  couronnés  par  la  publication  i 
dé  son  important  ouvrage  sur  le  traitement  des  anévrysmes  par  • 
la  compression,  firent  définitivement  pénétrer  dans  l'esprit  de 
tous  ceux  qui  voulurent  se  donner  la  peine  d'étudier  la  question, , 
une  doctrine  fort  simple ,  propre  à  guider  désormais  les  chirur-  - 
giens  dans  l'appUcation  de  la  compression  indirecte,  et  à  leur' 
éviter  les  tâtonnements  et  les  fausses  manœuvres,  qui  avaient  sii 
souvent,  jusqu'alors,  compromis  le  succès  de  la  méthode.  Faire' 
triompher  la  vérité,  la  mettre  à  la  portée  de  tout  le  monde,  l'en-- 
tourer  de  preuves  saisissantes,  assurer  en  un  mot  la  stabilité  d'un: 
progrès  important,  ce  sont  là  des  titres  réels  à  la  reconnaissance 
des  hommes.  Ces  titres,  M.  BeUingham  les  possède  incontestable- 
ment, et  son  nom  restera  toujours  attaché  à  l'histoire  du  traitement 
des  anévrysmes.  Pourquoi  faut-il  qu'il  ait  gâté  une  si  belle  cause, 
en  refusant  à  ses  prédécesseurs  l'hommage  dû  à  leurs  efforts  et 
leurs  découvertes? 

Déjà  le  rédacteur  du  Dublin  Quarterlij  Journal  (1)  lui  a  repro-- 
ché  amèrement  d'avoir  méconnu  la  portée  des  travaux  de  Todd. 
Ces  reproches  étaient  fondés;  mais  combien  ils  seraient  devenus ^ 
phis  graves,  si  le  contradicteur  de  M.  Bellingham  eût  fait  abstrac-  ^ 
tion  du  sentiment  national ,  et  eût  interrogé  l'histoire  de  la  cbi-  ^ 
rurgie  étrangère  !  Pour  nous ,  qui  avons  suivi  pas  à  pas  l'origine  ' 
et  le  développement  des  idées  sur  lesquelles  repose  aujourd'hui 
la  méthode  compressive,  nous  ne  pouvons  accorder  à  M.  Bellin- 
gham d'autre  invention  que  celle  d'un  appareil  d'assez  médiocre' 
importance  :  nous  voulons  parler  du  poids  compresseur.  Briiclcnei',: 


(1)  Dublin  Quarierly  Journal,        vol.  Il,  p.  108. 
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Kschards,  Dubois,  Dupuytren,  beaucoup  d'autres  encore,  et 
jar-dessus  tous,  M.  Belmas,  dont  Guillier  Latouche  nous  a  trans- 
mis la  précieuse  doctrine,  ont  devancé  M.  Eellingliani.  Le  prin- 
cipe de  la  compression  incomplète  ou  partielle,  le  mécanisme  de  la 
çuérison  par  oblitération  du  sac  sans  oblitération  de  l'artère  au 
liveau  du  point  comprimé,  enfm,  le  procédé,  j'ose  dire  la  mé- 
ihode,  de  la  compression  exercée  d'une  manière  continue  avec 
Plusieurs  appareils  alternativement  serrés  et  relâchés,  tout  cela 
pris  naissance  sur  le  continent  avant  1825,  et  les  détails  dans 
esquels  je  suis  entré  en  traçant  l'histoire  de  la  période  française 
ae  dispensent  d'insister  ici  sur  ces  questions  de  priorité. 
La  tâche  historique  que  je  me  suis  imposée  touche  à  sa  fin  Au 
.lois  de  février  1845,  la  compression  indirecte,  apphquée  au 
i-aitement  des  anévrysmes  poplités  ou  •fémoraux,  avait  déjà  été 
mployée  12  fois  en  deux  années,  et  avait  fourni  12  guérisons. 
imt  de  ces  guérisons  avaient  été  obtenues  par  des  chirurgiens  de 
.ublin.  Les  4  autres  s'étaient  produites  en  Angleterre,  car  déjà 
méthode  nouvelle  avait  gagné  la  métropole  (1).  -  Au  mois 
;août  1846,  le  nombre  des  cas  du  même  genre  s'élevait  à  23  (2), 
à  l'exception  d'un  seul  malade  sur  lequel  M.  Harrison  de 
nstol,  avait  pratiqué  la  ligature  après  quinze  jours  de  com- 
œssion  mfructueuse  (3),  tous  les  autres  avaient  dû  à  la  seule 
•)mpression  l'oblitération  de  leur  anévrysme.  L'un  d'entre  eux, 
est  vrai,  avait  succombé,  treize  jours  après  le  début  de  la  com- 
•ession,  à  un  érysipèle  développé  sous  la  pelote  du  clamp-  mais 
eme  dans  ce  cas  malheureux  et  jusqu'alors  unique,  l'autopsié 
rait  prouvé  que  la  cavité  de  l'anévrysme  était  presque  entière- 
ent  effacée  par  de  solides  dépôts  de  fibrine  (4).  -  Au  mois  de 
arsl851,  M.  Tufnell  pubhale  relevé  de  39  cas  traités  par  la 
impression ,  depuis  1842 ,  dans  la  seule  ville  de  Dubhn  :  30  gué- 
ions  complètes,  1  cas  où  l'anévrysme  avait  été  rendu  définiti- 
ment  stationnaire,  5  cas  où  la  compression,  reconnue  insuffi- 
nte,  avait  cédé  la  place  à  une  opération  constamment  curative, 

I)  Dubtin  Journal  or  Médical  Science,  18/.7,  vol.  XXVJI,  p.  165 

-lem   TcrX;!^"''''"!;  P-^29._Vi„gt-„cuf  observa.ions 

l  tZZ  Tr  r   ,  ^'  ''''''  ^"  compte.  ' 

U,ndon  Médical  Gazette,  ociober  m  1845,  vol.  XXXVI,  p.  966. 

i^as  ,ie  Bellinoham,  voy.  Dcllingham,  On  Compression  iu  Aneurism,  p.  81  an,l  m 
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2  cas  de  mort  par  suite  d'une  affection  du  cœur  antérieure  ai 
traitement,  1  seul  cas,  enfin,  déjà  mentionné  plus  haut,  où  Iti 
mort  avait  été  la  conséquence  d'un  érysipèle,  tels  étaient  les  mai 
gnifiques  résultats  de  la  pratique  moderne.  Ces  chiffres  parlaient 
d'eux-mêmes;  et  quelque  incomplet,  quelque  imparfait  même  que 
fût  le  livre  de  M.  Tufnell,  il  contribua  beaucoup  à  vaincre  la  répu. 
gnance  de  quelques  chirurgiens  anglais  restés  jusqu'alors  fidèles 
à  la  ligature. 

Le  méthode  compressive  ne  rencontra  d'opposition  sérieuse 
qu'à  Édimbourg.  M.  Syme ,  dès  l'origine ,  se  prononça  énergiques 
ment  contre  elle  ;  et  quoiqu'il  lui  eût  dû  la  guérison  d'un  anévrysme 
de  la  main,  guérison.obtenue  en  vingt-quatre  heures  à  l'aide  d'ui 
petit  ressort  appliqué  sur  l'artère  radiale  (1) ,  il  continua  à  la  dé-? 
clarer  très-inférieure  à  la  ligature,  à  la  qualifier  de  méthode  infli 
dèle,  douloureuse,  longue  et  dangereuse,  et  à  prétendre  que  Id 
ligature  de  l'artère  fémorale  ne  donnait  jamais  lieu  au  moindre 
accident.  —  Cette  aveugle  résistance  à  l'évidence  et  au  progrèt 
ne  réussit  pas  à  donner  le  change  aux  autres  chirurgiens  écossais; 
M.  Miller,  dans  un  traité  classique  publié  en  1850  à  Édimbourg  (2) 
se  prononça  ouvertement  en  faveur  de  la  compression.  —  km 
arguments  généraux  de  M.  Syme,  il  répondit  par  des  chiffres  pré' 
cis.  Sur  29  cas  d'anévrysmes  fémoraux  ou  poplités  traités  dans  L 
Grande-Bretagne  pendant  la  seule  année  1846,  et  relevés  par  lu 
avec  soin,  M.  Miller  avait  trouvé  25  guérisons  complètes,  et  k  ca; 
où  la  compression,  restée  sans  résultat,  avait  fait  place  à  uni 
autre  opération.  Mettre  ces  chiffres  à  côté  des  funèbres  statistique 
de  la  ligature,  c'était  porter  le  coup  de  mort  à  cette  dernière  mé< 
thode,  et  aujourd'hui,  en  effet,  on  peut  dire  que  dans  toute  1 
Grande-Bretagne  la  compression  indirecte  est  devenue  la  méthodi 
générale  dans  le  traitement  des  anévrysmes,  tandis  que  la  liga 
ture  est  réservée  seulement  pour  les  cas  où  la  compressioi^, 
échoue ,  et  pour  ceux  où  il  est  impossible  de  l'appliquer. 

Pour  s'en  assurer,  il  suffit  de  parcourir  les  journaux  anglaL, 
publiés  pendant  le  dernier  trimestre  de  1853.  En  quelques  sfti 
maines,  le  journal  The  Lancet  et  le  Médical  Times  ont  puWi 
25  observations  d'anévrysmes ,  relatives  à  des  malades  traité 

(1)  MonUliy  Journal,  1851.  -  Archives  gén.  de  médecwe,  W  série,  1851,  T.  XXVIl,  p.  26t:| 

(2)  Miller.  l'riitciples  ofSurgenj.  EdinburBli,  1850,  in-8",  p.  582. 
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depuis  peu  ou  encore  en  traitement  dans  les  hôpitaux  de  Londres. 
Sur  ces  25  cas,  la  compression  a  été  employée  23  fois  (1).  Treize 
malades  ont  été  complètement  guéris.  Un  autre,  dont  la  guérison 
était  très-avancée,  était  encore  en  traitement  à  l'époque  où  l'ob- 
servation a  été  publiée.  Neuf  fois  la  compression  a  été  sans 
résultat ,  et  l'on  a  fini  par  pratiquer  la  ligature.  Parmi  les  ma- 
lades de  cette  dernière  catégorie,  cinq  ont  parfaitement  guéri; 
le  sixième  a  eu  une  gangrène  des  orteils,  et  a  guéri  encore; 
le  septième  a  survécu,  mais  son  anévrysme  a  continué  à 
I  battre;  les  deux  derniers,  enfin,  ont  succombé  par  suite  de  l'o- 
lieration. 

Ces  résultats  sont  moins  brillants,  sans  aucun  doute,  que  ceux 
ilont  la  chirurgie  irlandaise  a  doté  la  science.  Est-ce  parce  que  les 
'  lournaux  de  Dublin,  dans  leur  enthousiasme  pour  la  compression, 
■nregistrent  plus  volontiers  les  succès  que  les  revers?  Ou  ne  se- 
rait-ce pas  plutôt,  ainsi  que  le  prétend  le  Dublin  Médical  Press  {2), 
irce  que  les  chirurgiens  anglais  se  découragent  trop  vite,  et 
arce  que  beaucoup  d'entre  eux  ne  sont  pas  encore  suffisamment 
labitués  aux  détails  si  délicats  du  traitement  par  la  compression? 
l'admets  volontiers  l'une  et  l'autre  explication.  Mais  je  revien- 
Irai  plus  loin  sur  la  question  des  résultats  généraux  de  la  mé- 
I iode  nouvelle.  J'ai  voulu  seulement  montrer  ici  que  cette  mé- 
liode  avait  réussi  à  supplanter  la  ligature  dans  toute  la  Grande- 
]ietagne. 

La  chirurgie  américaine ,  malgré  son  attachement  bien  connu 
)our  la  ligature,  a  cédé,  elle  aussi,  à  l'évidence  des  faits.  Je  n'ai 
Kl  me  procurer  la  collection  de  tous  les  journaux  de  médecine 
!  )iibliés  aux  États-Unis  depuis  dix  ans;  mais  ceux  que  j'aiparcou- 
iis  ont  suffi  pour  me  prouver  que  la  compression  a  heureuse- 
nent  franchi  l'Atlantique,  et  a  déjà  donné  de  nombreux  succès 
lans  le  nouveau  monde.  Dès  le  commencement  de  1847,  M.  Rod- 
;prs,  chirurgien  de  New-York's  Hospital,  guérit  sans  accidents  un 
i%Te  atteint  d'anévrysme  poplité  (3).  Un  appareil  à  trois  pelotes, 
)lacé  sur  le  trajet  de  l'artère  fémorale,  suivant  le  procédé  de  Bel- 
nas,  ne  donna  aucun  résultat  pendant  trois  semaines;  mais  on 

(1)  Médical  Times  aiul  Gazelle,  novembcr  12ili.  1853 ,  p.  501. 

(2)  Dublin  Médical  Preux,  10  iiov.  1853. 

(3)  Transactions  of  tlie  American  Med.  Association,  vol.  I,  ISiiS,  p.  106. 
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fmil  par  s'apercevoir  que  le  malade,  inintelligent  ou  indocile,, 
relâchait  toutes  les  vis  dès  qu'on  le  laissait  seul.  On  prit  le  parti i 
de  le  garder  à  vue ,  et  trois  jours  plus  tard  les  pulsations  avaient* 
cessé.— Au  mois  de  septembre  suivant,  M.  Watson,  dans  le  même :i 
hôpital,  guérit  en  soixante-huit  heures ,  avec  un  appareil  à  deux: 
pelotes,  un  énorme  anévrysme  fémoral  (1)  ;  et,  exactement  à  la i 
même  époque,  M.  Mûtter,  de  Philadelphie,  réussit  par  le  même  ; 
procédé  à  oblitérer  un  anévrysme  popUté  (2).  Les  appareils  usités; 
en  Amérique  étaient  loin  cependant  d'oITnr  la  perfection  de  ceux: 
que  les  chirurgiens  irlandais  mettaient  en  usage.  Plus  d'une  fois . 
il  arriva  que  la  compression  devint  intolérable  pour  les  malades, 
et  M.  Knight,  de  New-Haven,  dans  un  cas  de  ce  genre,  fut  réduit: 
à  employer  un  expédient  qui  mérite  d'être  rapporté.  Il  s'agissait . 
d'un  volumineux  anévrysme  poplité  développé  sur  un  mulâtre. 
Pendant  dix  jours,  on  essaya  vainement  tous  les  tourniquets  et. 
toutes  les  machines  que  l'on  put  se  procurer.  Jamais  le  malade 
ne  put  supporter  leur  action  pendant  plus  d'une  heure.  Avant  de 
se  décider  à  employer  la  ligature,  M.  Knight  voulut  essayer  la  com- 
pression exécutée  avec  la  main.  Il  convoqua  un  nombre  suffisant . 
de  médecins  qui  consentirent  de  grand  cœur  à  le  seconder.  La 
compression,  exercée  avec  le  pouce  sur  la  branche  du  pubis,  fut 
commencée  un  jour  à  trois  heures  de  l'après-midi.  Toutes  les 
demi-heures,  quand  l'opérateur  était  fatigué,  un  autre  chirurgien 
prenait  sa  place.  Au  bout  de  quarante  heures,  les  pulsations 
avaient  disparu;  on  laissa  le  malade  en  repos,  et  la  guérisonfut 
définitive  (3). 

Un  diminutif  du  procédé  précédent  fut  mis  en  usage  à  deux  re- 
prises par  M.  I.-R.  Wood,  chirurgien  de  Bellevue  Hospital,  à 
New- York  (4).  Pour  appUquer  la  compression  double  et  alterna- 
tive, ce  chirm^gien  commença  par  placer  le  compresseur  dit  de 
Dupuytren  sur  le  milieu  de  la  cuisse.  Un  aide  restait  constam- 
ment auprès  du  malade.  On  serrait  d'abord  la  vis  du  compresseur. 
Lorsque  la  douleur  devenait  trop  vive,  l'aide  saisissait  la  fémo- 
rale sur  le  pulDis  et  la  comprimait  avec  le  pouce.  Le  compresseur  i 
était  alors  relâché,  le  malade  se  reposait  quelques  instants,  et 
bientôt  après  on  serrait  de  nouveau  la  vis.  Employé  dans  deux  : 

(1)  Loc.  cit.,  p.  167.  —  (2)  Loc.  cit.,  p.  168.  —  (3)  Loc.  ci7.,  p.  169. 

(4)  Transactions  of  Amer,  Mcd,  Association,  Pliiladelpliie,  1851,  vol.  IV,  p.  236. 
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cas  d'anévrysme  poplité,  ce  mode  de  traitement  donna  deux  suc-, 
cès,  mais  il  est  douteux  qu'il  puisse  devenir  usuel. 

Je  signale  encore  un  anévrysme  fémoral  guéri  en  douze  heures 
à  l'aide  de  deux  compresseurs,  par  M.  Watson,  de  New-York  Hos- 
pital.  La  compression  avait  été  très-énergique  eL  très-doulou- 
reuse ;  pour  soulager  le  malade,  on  lui  avait,  à  plusieurs, reprises, 
lait  respirer  de  l'élher  (1). 

On  le  voit ,  l'Irlande ,  l'Écosse,  l'Angleterre,  l'Amérique,  ont 
fourni  depuis  quelques  années  un  large  contingent  à  la  méthode 
'  I  compressive.  Par  une  opposition  regrettable,  une  indifférence 
assez  difficile  à  expliquer  a  accueilli  jusqu'ici  cette  méthode  sur 
le  continent  européen.  Le  Journal  de  chirurgie  de  M.  Malgaigne 
avait  pourtant  publié,  dès  le  mois  de  mars  1845,  un  mémoire 
de  M.  Giraldès,  siu-  ce  sujet  (2).  La  relation  des  guérisons  récem- 
ment obtenues  en  Irlande,  et  le  résumé  de  quelques-uns  des 
faits  plus  anciens  dus  à  Dubois,  Viricel,  Dupuytren  et  Cumano 
réussit  à  peine  à  fixer  l'attention  de  nos  compatriotes.  Plus  d'un 
ouvrage  classique,  pubUé  en  France  depuis  cette  époque,  garda 
un  silence  complet  ou  presque  complet  sur  la  renaissance  de  la 
méthode  compressive.  En  1851 ,  on  lut  avec  intérêt  l'analyse 
intéressante  et  la  sage  critique  que  M.  FoUin  inséra  dans  les 
Archives  générales,  sur  les  travaux  récents  des  chirurgiens  Man- 
dais (3)  ;  mais  personne,  à  ma  connaissance,  ne  chercha  à  faire 
profiter  les  malades  des  avantages  d'une  méthode  qui  avait  fourni 
(  à  l'étranger  des  succès  si  nombreux  et  si  authentiques  :  la  France, 
qui  avait  pourtant  créé  cette  méthode,  devait  être  une  des  der- 
1^  nières  à  en  ressentir  les  bienfaits. 

Si  l'on  cherche  les  motifs  d'une  aussi  fâcheuse  indifierence,  on 
iles  trouve  peut-être  dans  cette  tendance  de  l'esprit  français  qui 
nous  porte  si  souvent  à  dédaigner  les  innovations  d'origine 
étrangère;  on  les  trouve  encore  dans  le  mouvement  d'idées  qui 
a  concentré,  depuis  une  douzaine  d'années,  toute  l'attention  des 
chirurgiens  sur  le  traitement  des  anévrysmes  par  la  galvano- 
puncture  d'abord,  puis  par  les  injections  de  perchlorure  de  fer. 

(1)  Lec.  cit.,  vol.  IV,  p.  235. 

/i»L?,"î''°f^'  traitement  des  anivrysmes  poplités.  -  Dan» 

JournU  de  chirurgie  de  Malgaigne,  1845.  T.  UI,  p.  65. 

ralLT^ll  ?"  anéurysmes  par  la  compression.  -  Dans  Archives  géné' 

'        ^iiiecine,  iioy.  1851,  £»•  série,  X.  XXVII,  p.  257. 
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Mais  il  y  a  une  autre  cause  plus  importante  que  les  précédentes, 
cause  par  suite  de  laquelle  la  chirurgie  française  a  déjà ,  une  pre- 
mière fois,  failli  perdre  un  de  ses  plus  beaux  titres  de  gloire,  en 
laissant  inscrire  le  nom  de  John  Hunter  à  la  place  de  celui  d'Anel 
dans  l'histoire  de  la  ligature:  je  veux  parler  de  la  rareté  des  ané- 
vrysmes  dans  noire  pays,  de  leur  fréquence  dans  la  Grande-Bre- 
tagne. Pour  la  compression  indirecte  comme  pour  la  ligature 
pratiquée  suivant  la  méthode  d'Anel,  il  est  arrivé  que  les  idées 
françaises  sont  allées  se  développer  et  fructifier  de  l'autre  côté 
du  détroit,  et  qu'elles  en  sont  revenues  mûries  par  l'expérience 
et  sanctionnées  par  les  faits.  Sachons  donc  recevoir  aujourd'hui 
de  l'Irlande  la  méthode  compressive,  comme  nos  devanciers  ont 
reçu  de  l'Angleterre  la  méthode  d'Anel.  Oubhons,  dans  l'intérêt 
des  malades,  que  ce  nouveau  progrès  nous  vient  d'une  contrée 
étrangère;  ou  plutôt  souvenons-nous,  dans  l'intérêt  de  la  vérité, 
qu'il  est  réellement  de  création  française. 

§  II.  MODE  d'action  DE  LA  COMPRESSION  INDIRECTE  (1). 

Au  point  de  vue  de  la  physiologie  pathologique,  la  compression 
indirecte  est  la  plus  parfaite  des  méthodes  connues  jusqu'à  ce 
jour.  Elle  permet  au  chirurgien  de  modérer  à  son  gré  la  circula- 
tion dans  l'anévrysme,  d'affaibhr,  d'éteindre  les  battements,  ou 
dé  leur  rendre,  si  l'indication  s'en  présente,  toute  leur  intensité, 
de  provoquer  graduellement  et  méthodiquement  la  dilatation  des 
collatérales,  de  respecter  enfin  la  perméabilité  de  l'artère  au  ni- 
veau du  point  où  on  agit  sur  elle,  et,  par  conséquent,  de  dimi- 
nuer autant  que  possible  les  chances  de  la  gangrène.  Ces  divers 
avantages  seront  étudiés  plus  loin.  Ici  je  me  propose  seulement 
de  décrire  le  mode  d'action  de  la  compression  indirecte  sur  les 
poches  anévrysmales. 

La  compression  indirecte  ralentit  le  cours  du  sang  dans  l'ar- 
tère anévrysmatique,  favorise  ainsi  la  coagulation  spontanée  et 
progressive  de  la  fibrine,  et  imite  autant  que  possible  le  travail 

(I)  Toutes  les  descriptions  contenues  dans  le  reste  de  ce  chapitre  reposent  sur  l'analyse  des 
163  observations  rasscinbliSes  dans  le  dmixième  tableau  à  la  fin  du  volume.  Alin  d'éùter  la 
répétition  incessante  des  noms  propres,  et  celles  des  détails  cliniques,  je  désigncrri  sim- 
plement ces  observations  parleurs  niiini'ros  d'ordre.  Je  préviens  une  fois  pour  toutes  eue  les 
numéros  en  chiffres  arabes  renvoient  au  deuxième  tableau.  On  trouvera  aussi  qiicl(inefois 
des  numéros  en  chiffres  romains  renvoyant  au  premier  tableau. 
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qui  conduit  i\  la  guërison  naturelle  des  anévrysmes.  La  seule 
méthode  de  Valsah'a  peut  lutter  sous  ce  rapport  avec  la  com- 
pression indirecte,  mais  elle  est  si  inférieure  sous  tous  les  autres 
rapports  qu'elle  ne  saurait  un  seul  instant  supporter  le  parallèle 
dans  le  cas  où  les  autres  méthodes  sont  applicables.  Quant  à  la 
ligature,  on  a  vu  plus  haut  qu'elle  réussit  souvent  à  faire  déposer 
dans  le  sac  des  caillots  fibrineux,  mais  que  souvent  aussi  elle 
obtient  seulement  des  caillots  passifs  dont  la  présence  expose 
aux  plus  fâcheux  accidents. 

Je  ne  veux  pas  dire  que  la  compression  indirecte  évite  infailli- 
blement la  formation  de  ces  caillots  nuisibles.  Il  y  a  des  ané- 
vrysmes qui  ne  se  prêtent  que  très-difûcilement  à  l'oblitération 
par  des  caillots  actifs  :  ce  sont  les  anévrysmes  diffus,  tant  pri- 
mitifs que  consécutifs.  Le  dépôt  graduel  des  couches  fibrineuses 
s'effectue  à  la  faveur  d'une  circulation  anévrysmale  régulière,  et 
celle-ci  n'est  possible  que  lorsque  l'anévrysme  possède  un  sac 
régulier  lui-même,  circonscrit  et  capable  de  réagir  par  son  élas- 
ticité sur  le  liquide  qui  le  distend.  Or,  les  anévrysmes  diffus  sont 
privés  de  sac  ;  le  sang  se  meut  pour  ainsi  dire  au  hasard  dans 
leur  cavité  anfractueuse,  et  ils  ne  se  prêtent  pas  aux  phénomènes 
ordinaires  de  la  guérison  naturelle  par  les  caillots  fibrineux. 

Voilà  pourquoi  aucun  moyen  thérapeutique  connu  ne  peut 
faire  oblitérer  les  anévrysmes  diffus,  sans  exposer  le  patient  aux 
accidents  bien  connus  qui  succèdent  si  souvent  à  la  coagulation 
passive.  La  ligature,  moyen  brutal  et  aveugle  qui  porte  à  la  cir- 
culation une  atteinte  subite,  profonde  et  toujours  la  même,  fait 
presque  infailliblement  précipiter  des  caillots  passifs  dans  la  ca- 
vité de  ces  anévrysmes.  La  compression,  agissant  avec  plus  de 
douceur,  produit  une  stagnation  moins  complète,  et  c'est  là  un 
de  ses  plus  précieux  avantages  qu'elle  peut  faire  déposer  des 
caillots  fibrineux  jusque  dans  les  anévrysmes  diffus.  Néanmoins, 
lorsqu'on  étudie  le  mode  d'action  de  la  compression  indirecte, 
il  faut  soigneusement  distinguer  les  anévrysmes  circonscrits  des 
anévrysmes  diffus. 

Dans  le  traitement  des  anévrysmes  circonscrits  cette  méthode 
ne  réussit  pas  toujours;  diverses  causes,  que  je  signalerai  plus 
loin,  peuvent  la  faire  échouer;  mais  lorsqu'elle  est  appliquée 
d'une  manière  convenable  et  lorsqu'elle  procure  l'oblitération 
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du  sac  anévrysmal,  ce  sont  toujours  des  feuillets  fibiineux,  ré- 
gulièrement stratiflés,  qui  constituent  celte  oblitération.  La  tu- 
meur, à  partir  de  ce  moment,  subit  les  modifications  successives 
que  j'ai  décrites  en  parlant  des  guérisons  spontanées  naturelles; 
il  ne  survient  aucun  accident;  l'artère  anévrysmatique  s'oblitère 
le  plus  souvent,  mais  non  infailliblement  ;  enfin  le  conduit  arté- 
riel conserve  sa  perméabilité  dans  les  points  qui  ont  été  soumis 
à  la  compression. 

Déjà  sur  le  vivant  il  est  facile  de  constater  la  plupart  de  ces 
phénomènes;  en  outre,  lorsqu'une  cause  accidentelle  fait  suc- 
comber les  malades  à  une  époque  quelconque,  l'anatomie  patho- 
logique prouve  l'exactitude  des  propositions  précédentes. 

Mais  sur  une  question  aussi  récente  et  aussi  peu  connue  je  ne 
puis  me  contenter  d'émettre  des  assertions  purement  dogma- 
tiques, c'est  pourquoi  je  vais  citer  en  abrégé  les  résultats  fournis 
par  l'anatomie  pathologique  dans  les  cas  où  il  a  été  possible  de 
l'interroger. 

J'ai  rassemblé  17  autopsies  d'anévrysnies  circonscrits  traités 
par  la  compression.  Ces  17  dissections  ont  été  faites  sur  14  indi- 
vidus seulement  parce  que  3  d'entre  eux  étaient  atteints  d'un 
double  anévrysme.  Elles  nous  fournissent  des  renseignements 
sur  presque  toutes  les  périodes  du  travail  curatif. 

Deux  fois  la  mort  est  survenue  pendant  la  durée  du  traite- 
ment. La  guérison  était  presque  achevée  et  on  a  pris  pour  ainsi 
dire  la  nature  sur  le  fait. 

Première  autopsie  (cas  de  Bellingham,  n"  18  du  2°  tableau).  Le  malade, 
atteint  de  dilatation  du  cœur  avec  anasarque,  subissait  depuis  plus  de  deux 
mois  une  compression  double  et  alternative  pour  un  anévrysme  poplité. 
La  peau,  froissée  par  une  pelote  trop  serrée,  devint  le  siège  d'un  érysipèle, 
qui  détermina  la  mort  six  jours  plus  tard. 

La  tumeur,  qui  offrait  au  début  du  traitement  le  volume  d'un  œuf  de  poule, 
était  réduite  au  volume  d'une  noix.  Elle  était  dure,  et  presque  entièremeut 
remplie  de  feuillets  fibrinoux,  disposés  en  couches  concentriques.  Les  feuillets 
les  plus  externes  étaient  les  moins  colorés  et  les  plus  résistants.  Au  centre 
de  cette  masse  solide  était  une  cavité  pleine  de  saffg  liquide,  à  peine  capable 
de  recevoir  le  bout  du  petit  doigt,  et  communiquant  avec  l'artère  poplitée. 
Celle-ci  était  perméable.  L'artère  fémorale  n'avait  ,  subi  aucune  modification 
au  niveau  des  points. comprimés. 
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Deuxième  autopsie  (cas  de  Cutler,  n°  i9).  Déjà  guéri  par  la  compression, 
dix-huit  mois  auparavant,  d'un  anévrysme  du  jarret  gauche,  le  malade  subis- 
sait depuis  six  semaines  une  nouvelle  compression  pour  un  anévrysme  du 
jarret  droit,  lorsqu'il  succomba  subitement  à  une  liémoptysie  foudroyante. 
Indépendamment  des  deux  anévrysmes  précédents ,  on  trouva  quatre  petits 
anévrysmes  sur  les  artères  des  membres.  Trois  autres  anévrysmes  occupaient 
la  crosse  de  l'aorte,  et  l'un  d'eux,  s'ouvrantdans  la  trachée,  avait  déterminé  la 
mort.  En  tout,  neuf  anévrysmes,  développés  évidemment  sous  l'inQuence 
d'une  diathèse.  Malgré  cette  condition  si  défavorable ,  la  compression  avait 
eu  les  résultats  les  plus  avantageux. 

La  dissection  fut  faite  par  M.  Prescott  Ilewelt.  L'anévrysme  poplité  droit, 
soumis  à  la  compression  depuis  six  semaines,  avait  le  volume  d'une  paume  à 
jouer.  Le  sac,  placé  au-devant  de  l'artère ,  était  presque  entièrement  rempli 
de  caillots  fibrineux  stratifiés  ;  il  restait  seulement,  à  sa  partie  postérieure,  un 
petit  canal  encore  perméable  au  sang.  La  poplitée  n'était  pas  oblitérée  ,  mais, 
au  niveau  de  l'anévrysme,  elle  se  rétrécissait  brusquement,  et  dans  la  fin  de 
son  trajet  elle  n'était  pas  plus  grosse  quelatibiale  antérieure.  La  fémorale  n'a- 
vait pas  été  modifiée  par  l'action  des  pelotes.  On  verra  tout  à  l'heure  dans 
quel  état  était  l'anévrysme  du  jarret  gauche  (voy.  quatrième  autopsie). 

Dans  les  deux  cas  précédents  ;!' oblitération  était  presque  ache- 
vée, et  il  est  très-probable  qu'elle  n'eût  pas  tardé  à  devenir  com- 
plète. Peut-être  môme  la  continuation  de  l'action  des  pelotes 
n'eût-elle  pas  été  nécessaire  pour  cela.  Il  est  arrivé  plus  d'une 
fois  que  des  malades,  lassés  par  la  longueur  du  traitement,  ont 
repris  leurs  occupations  dans  des  conditions  analogues,  et  que 
néanmoins  le  dépôt  de  la  fibrine  a  continué  à  s'effectuer  jusqu'à 
guérison  complète.  Il  n'en  est  pas  toujours  ainsi  il  est  vrai,  et 
l'on  ne  doit  pas  ignorer  que  de  pareilles  imprudences  exposent  à 
la  récidive.  Il  n'est  pas  impossible  toutefois  que  les  anévrysmes, 
parvenus  à  cet  état  de  demi-oblitération,  restent  définitivement 
stationnaires.  C'est  ce  qui  est  arrivé  sur  un  malade  de  M.  Bel- 
lingham  : 

Troisième  autopsie  (cas  de  Bellingham,  n"  21).  Cet  homme  avait  été  guéri, 
par  la  compression ,  d'un  premier  anévrysme  situé  dans  le  jarret  droit.  Un 
deuxième  anévrysme,  situé  dans  le  jarret  gauche,  fut  traité  l'année  suivante 
par  M.  Bellingham.  Au  bout  de  vingt  et  un  jours,  la  tumeur  était  réduite  à 
un  moindre  volume  ;  elle  était  devenue  ferme,  et  ne  battait  que  faiblement. 
Le  malade,  indocile,  ne  voulut  pas  attendre  une  guérison  complète.  Il  reprit 
sa  pénible  profession  d'ouvrier  boucher,  Loin  de  s'accroître,  comme  on  devait 
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le  craindni,  sa  tumeur  diminua  un  peu  de  volume,  puis  elle  resta  définitive- 
ment slatioBnaire  ,  continuant  à  battre  très-modérément.  Au  bout  de  quatre 
ans,  les  progrès  d'un  troisième  anévrysme ,  qui  occupait  cette  fois  l'aorte  tho- 
racique,  mirent  fin  aux  jours  du  malade. 

A  l'autopsie ,  on  trouva  que  le  sac  de  l'anévrysme  poplité  gauche,  réduit  à 
un  petit  volume,  avait  des  parois  fort  épaisses  et  était  presque  entièrement 
rempli  de  fibrine.  A  ce  niveau  la  poplitée  n'était  pas  oblitérée,  mais  elle 
était  très-rétrécie.  La  fémorale  était  perméable  dans  toute  sa  longueur. 

L'anévrysme  du  jarret  droit  fut  disséqué  aussi  (voy.  treizième  autopsie). 

Ce  n'est  pas  le  seul  exemple  d'anévrysme  rendu  définitivement 
stationnaire  par  la  compression  ;  j'en  connais  un  autre  plus  re- 
marquable encore ,  et ,  par  une  coïncidence  heureuse  pour  la 
science,  dans  ce  cas  encore,  l'autopsie  a  pu  être  pratiquée  : 

Quatrième  autopsie  (cas  anonyme  de  Wexford  Infirmary,  n°  i  3).  Le  malade 
dont  j'ai  parlé  plus  haut,  et  qui  mourut  avec  neuf  tumeurs  anévrysmales 
(voy.  deuxième  autopsie),  avait  été  traité  par  la  compression,  dix-neuf  mois 
avant  sa  mort,  pour  un  premier  anévrysme  situé  dans  le  jarret  gauche.  La 
compression  de  l'artère  fémorale  avait  été  faite  pendant  dix-sept  semaines,  à 
Wexford  Infirmary,  par  un  chirurgien  dont  le  nom  n'est  pas  indiqué.  Réduite 
à  un  volume  moindre,  la  tumeur  continua  à  battre,  mais  avec  beaucoup  moins 
de  force  qu'auparavant.  Le  membre,  qui  était  fort  œdémateux,  revint  à  ses 
dimensions  naturelles,  et  recouvra  toutes  ses  fonctions.  Le  malade  reprit  ses 
occupations.  Son  anévrysme  resta  dès  lors  stationnaire  et  cessa  de  l'in- 
commoder, 

A  l'autopsie ,  pratiquée  environ  seize  mois  plus  tard ,  M.  Prescott  Hewett 
trouva  derrière  l'artère  poplitée  une  tumeur  piriforme,  grosse  environ  comme 
un  œuf,  dure,  et  paraissant  tout  à  fait  solide.  Il  l'incisa  et  trouva  qu'elle 
communiquait  encore  avec  l'artère.  Une  couche  fibrineuse,  épaisse,  décolorée, 
très-dense,  et  disposée  en  feuillets  concentriques,  remplissaitenviron  la  moitié 
du  sac.  La  surface  interne  de  cette  couche  paraissait  tapissée  par  une  mem- 
brane continue  avec  la  membrane  interne  de  l'artère.  Il  y  avait  ainsi,  au  cen- 
tre de  l'anévrysme,  une  cavité  nettement  circonscrite  qni  renfermait  des  cail- 
lots passifs  mous ,  tout  récents  et  purement  cadavériques.  Au-dessous  de 
l'anévrysme,  la  poplitée  se  rétrécissait  brusquement  et  admettait  seulement 
un  stylet  de  volume  ordinaire.  Au-dessus  de  l'anévrysme  l'artère  fémorale 
et  l'artère  poplitée  n'étaient  ni  oblitérées  ni  rétrécies  ;  loin  de  là,  elles  pré- 
sentaient, au  contraire,  trois  petites  dilatations  grosses  comme  des  noisettes. 

Il  est  probable  qu'ici,  comme  dans  le  cas  qui  précède,  l'insuf- 
fisance du  résultat  a  été  la  conséquence  d'un  traitement  insuffi- 
sanL  Nous  n'avons  que  des  renseignements  très-incomplets  sur 
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le  mode  de  compression  employé,  et  nous  ne  savons  pas  davan- 
tage pourquoi  le  traitement  fut  suspendu  avant  la  guérison.  En 
tout  cas,  ces  deux  faits  sont  loin  d'être  défavorables  à  la  méthode 
compressive.  Ils  sont  très-instructifs  par  eux-mêmes,  en  ce  sens 
qu'ils  établissent  la  possibilité  d'une  sorte  de  guérison  palliative 
des  anévrysmes  ;  mais  nous  y  trouvons  un  autre  enseignement. 
11  me  paraît  probable,  en  efl'et,  qu'un  certain  nombre  de  réci- 
dives ont  eu  lieu  à  la  faveur  de  ces  oblitérations  incomplètes.  On 
devra  donc,  à  la  fin  du  traitement,  prendre  certaines  précautions 
pour  se  mettre  en  garde  contre  cette  éventualité.  Mais  ce  n'est 
pas  ici  le  lieu  d'y  insister;  je  reviens  à  l'anatomie  patholo- 
gique. 

Je  rapprocherai  des  autopsies  précédentes  celle  qui  fut  faite 
par  Verdier,  dans  un  cas  dont  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  parler  (1)  : 

Cinquième  autopsie  (cas  de  Verdier).  Il  s'agit  du  nommé  Choult  atteint 
d'anévrysme  inguinal,  et  traité  presque  sans  interruption,  pendant  les  cinq 
dernières  années  de  sa  vie,  par  la  compression  de  l'artère  iliaque  externe.  La 
tumeur,  réduite  à  un  volume  beaucoup  moindre  et  devenue  très-dure,  avait 
cessé  de  battre  quelques  mois  auparavant  ;  mais,  le  bandage  ayant  été  enlevé, 
de  légères  pulsations  s'y  étaient  manifestées  au  bout  de  quarante-huit  heures. 
C'est  pourquoi  l'appareil  fut  réappliqué  et  resta  en  place  jusqu'au  jour  où 
Choult  succomba  au  progrès  d'un  anévrysme  de  la  crosse  de  l'aorte. 

A  l'autopsie,  on  trouva  sur  l'aorte  un  anévrysme  plus  gros  que  le  poing,  etc. 

L'anévrysme  inguinal  commence  à  3  centimètres  au-dessous  de  l'arcade  de 
Fallope.  La  compresion  a  porté  sur  portion  du  tronc  artériel  qui  repose  sur 
la  partie  la  plus  saillante  de  la  branche  dite  horizontale  du  pubis.  A  ce  niveau 
l'artère  est  rétrécie,  et  ses  parois  sont  épaissies.  L'anévrysme,  quoique  ré- 
duit à  un  volume  bien  moindre  qu'avant  le  traitement ,  a  encore  8  centi- 
mètres de  long ,  7  centimètres  de  large  et  6  d'épaisseur.  La  cavité  du  sac 
est  presque  entièrement  remplie  par  des  concrétions  fîbrineuses,  très-denses, 
très-épaisses,  disposées  en  couches  concentriques.  A  la  partie  supérieure  de 
l'anévrysme,  vis-à-vis  l'orifice  du  sac,  il  reste  une  petite  cavité  perméable  à 
peine  capable  de  loger  l'extrémité  du  pouce.  L'orifice  du  sac  est  large  de 
quelques  lignes  (sic). — L'artère  n'était  pas  oblitérée  au  niveau  de  la  tumeur; 
mais  elle  était  beaucoup  plus  étroite  qu'une  fémorale  ordinaire,  ce  qui  tenait 
sans  doute  en  partie  à  une  amputation  de  cuisse  pratiquée  six  ans  auparavant 
pour  un  anévrysme  poplité. 

Il  est  vraisemblable,  ajoute  l'auteur,  qu'à  la  longue,  l'oblitération  du  sac  se- 


(1)  yoy.  plus  tiaut,  p.  711,  obs.  30. 
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rait  devenue  complète,  et  qu'alors  la  guérison  aurait  pu  avoir  lieu  sans  oblité- 
ration du  tronc  artériel  au  niveau  de  l'anévrysme  (1). 

J'ai  parlé  jusqu'ici  des  cas  où  la  mort  est  survenue  avant  l'obli- 
tération définitive.  Constamment  l'autopsie  a  démontré  que  la 
cavité  du  sac  était  presque  entièrement  remplie  de  feuillets  fibri- 
neux  concentriques,  c'est-à-dire  de  caillots  actifs.  Les  autopsies 
fartes  après  la  guérison  déposent  dans  le  même  sens. 

Sixième  autopsie  faite  quarante-huit  heures  après  l'oblitération  du  sac  (cas 
de  Cusack,  n<'44).La  compression  avait  été  commencée  environ  un  mois  aupa- 
ravant pour  un  anévrysme  poplité.  Le  malade,  atteint  en  outre  d'insuffisance 
mitrale  et  aortique  ,  avec  hypertrophie  considérable  du  ventricule  gauche, 
mourut  subitement  quarante-huit  heures  après  la  cessation  des  battements. 

An  niveau  du  point  comprimé,  la  gaine  de  l'artère  fémorale  est  légèrement 
épaissie  ;  mais  l'artère  elle-même  est  parfaitement  saine.  La  poplitée  est 
perméable  jusqu'à  un  quart  de  pouce  au-dessus  du  sac.  A;ce  niveau,  elle  est 
obUtérée  par  un  caillot  solide,  qui  se  prolonge  dans  le  sac  et  le  remplit  en  to- 
talité. La  couleur  de  ce  caillot  n'est  pas  indiquée.  La  tumeur  est  beaucoup  plus 
petite  qu'au  début  du  traitement. 

Dans  le  cas  suivant  l'artère  n'était  pas  encore  oblitérée,  quoi- 
que la  guérison  fût  plus  ancienne  de  deux  jours  : 

Septième  autopsie  .  faite  quatre  jours  après  la  cessation  des  battements 
(casdeRead,  n°  128).  La  compression  avait  été  faite  pendant  cinq  mois 
pour  un  anévrysme  poplité.  Le  malade  succomba  quatre  jours  après  la  ces- 
sation des  battements,  par  suite  d'une  insuffisance  aortique  compliquée  d'hy- 
pertrophie du  cœur.  Poumons  remplis  de  tubercules  ;  cœur  pesant  21  onces. 

L'artère  et  la  veine  fémorale  sont  parfaitement  saines  au  niveau  des  points 
comprimés  ;  mais  le  tissu  cellulaire  qui  les  entoure  est  un  peu  plus  dense  que 
d'habitude.  L'artère  pophlée,  encore  perhiéable,  passe  au-devant  de  la  tu- 
meur. En  l'incisant,  on  trouve  que  l'orifice  de  l'anévrysme  est  large  comme 
un  haricot.  La  tumeur  anévrysmale ,  réduite  au  volume  d'une  noix  ,  ferme  et 
élastique  ,  est  presque  entièrement  comblée  par  des  feuillets  fibrineux.  Il  ne 
reste  qu'une  toute  petite  cavité  ,  ou  plutôt  qu'une  dépression  légère  ,  corres- 
pondant à  l'orifice  de  l'anévrysme.  Cette  dépression  est  remplie  par  un  petit 
caillot  mou  ,  récent  et  coloré ,  bien  différent  des  caillots  fibrineux. 

Voici  maintenant  un  cas  où  l'artère  était  tout  à  fait  oblitérée  : 
Huitième  autopsie,  faite  cinq  jours  après  la  guérison  (cas  de  Davidson, 
n°52).  Un  anévrysme  poplité  fut  guéri  en  six  jours  par  la  compression.  Cinq 

(1)  La  description  de  Verdier  n'étant  |)as  toujours  parfaitement  claire,  on  consultera  la  planche 
annexée  au  mémoire  :Verdier.  Mém.surunanéi'.(lefartèrecnn:,ctc.Paris,  1822,  br.in-S". 
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jours  plus  tard ,  le  malade  mourut  par  suite  de  la  rupture  d'un  anévrysme  du 
j     ventre.  On  trouva  un  troisième  anévrysme  sur  la  crosse  de  l'aorte. 
I        La  fémorale  était  perméable.  Un  bouchon  de  fibrine  oblitérait  la  poplitée 
1     au  niveau  de  l'anévrysme  dans  une  longueur  d'un  demi-pouce.  Le  sac  était 
complètement  oblitéré.  De  dehors  en  dedans,  on  y  trouvait  d'abord  une 
couche  épaisse  de  trois  quarts  de  pouce  ,  formée  par  des  caillots  fîbrineux  ;  au 
centre  existait  un  petit  caillot  coloré  et  beaucoup  moins  dense. 

Il  semble  résulter  du  fait  précédent  que  la  partie  la  plus  cen- 
trale des  anévrysmes  guéris  par  la  compression,  peut  rester 
creusée  d'une  petite  cavité  où  se  forme  un  caillot  purement  pas- 
sif; celui-ci  n'exerce  en  général  aucune  action  nuisible  ;  trop  peu 
volumineux  pour  provoquer  des  accidents  inflammatoires,  il  est 
toléré  sans  aucun  accident.  D'ailleurs  il  est  entom^é  de  toutes 
parts  d'épaisses  couches  de  tibrine  qui  l'isolent,  et  préservent  de 
son  contact  la  paroi  du  Sac,  seule  capable  de  s'enflammer.  La  for- 
mation de  ce  petit  caillot  passif  central  s'explique  aisément  ;  on 
conçoit  que  le  dépôt  de  fibrine  puisse  oblitérer  l'orifice  de  l'ané- 
vrysme avant  d'en  avoir  efi'acé  complètement  la  cavité.  Une  petite 
masse  de  sang  liquide  se  trouve  dès  lors  emprisonnée  au  centre 
du  coagulum  fibrineux. 

Que  devient  ensuite  ce  petit  caillot  passif?  Il  est  probable  qu'il 
se  dissout  et  se  résorbe.  C'est  ce  que  parait  indiquer  l'autopsie 
suivante  : 

Neuvième  autopsie,  cinquante-trois  jours  après  la  guérison  (cas  de  Clay- 
ton  ,  no  28).  Un  anévrysme  poplité  fut  guéri  en  quarante  heures  par  la  com- 
pression. Vingt  jours  après,  la  tumeur,  réduite  du  volume  d'une  orange  à  celui 
d'un  œuf,  était  très-dure  ,  indolente  et  sans  pulsations.  Le  lendemain,  l'ar- 
tère poplitée  se  rompit  brusquement  au-dessus  de  la  tumeur.  Un  vaste  épan- 
chement  diffus  se  produisit  aussitôt.  Il  survint  une  arthrite  aiguë  du  genou , 
et  l'on  pratiqua  l'amputation  de  la  cuisse  trente-trois  jours  après  cet  accident. 

Les  muscles  du  jarret  étaient  disséqués  par  le  sang  ;  le  tibia  et  le  fémur 
étaient  à  nu  au  fond  du  foyer  sanguin  ;  l'articulation  du  genou  ne  communi- 
quait pas  avec  ce  foyer,  mais  elle  était  très-enflammée  et  renfermait  des 
fausses  membranes.  En  enlevant  les  caillots  de  cet  anévrysme  diffus,  on 
trouva  ,  au  fond  de  la  cavité ,  un  corps  dur  ,  solide ,  régulier ,  adhérant  à  l'ar- 
tère poplitée  à  l'union  du  tiers  moyen  de  cette  artère  avec  son  tiers  inférieur, 
immédiatement  au-dessous  du  point  où  elle  s'était  rompue.  C'était  le  sac  du 
premier  anévrysme ,  que  la  compression  avait  guéri.  Il  renfermait  une  masse 
de  fibrine  dense,  et  disposée  en  feuillets  concentriques.  A  son  centre  existait 
une  petite  cavité  vide,  du  volume  d'un  haricot. 
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Tout  portait  .'i  croire  avant  l'autopsie  que  l'anévrysme  avait 
récidivé.  La  dissection  prouva  cependant  qu'il  n'en  était  rien,  et 
que  les  accidents  étaient  dus  à  la  formation  d'un  nouvel  ané- 
vrysme  situé  immédiatement  au-dessus  du  premier. 

Je  ne  citerai  qu'en  passant  le  fait  suivant  dont  les  détails  lais- 
sent beaucoup  à  désirer  : 

Dixième  autopsie,  six  semaines  après  la  guérison  (cas  de  Boek,  n°  23). 
Anévrysme  poplité ,  guéri  en  onze  jours  parla  compression.  Six  semaines 
plus  tard  ,  le  malade  succombe  à  une  pneumonie  tuberculeuse.  On  injecte  le 
membre.  L'injection  ne  pénètre  pas  dans  le  sac,  qui  est  entièrement  solide,  et 
dont  le  volume  est  considérablement  diminué.  La  fémorale  est  normale.  La 
poplitée  est  perméable  dans  toute  sa  longueur,  mais,  au  niveau  de  l'anévrysme, 
elle  est  réduite  à  un  canal  très-étroit. 

L'oblitération  de  la  poplitée  serait-elle,  devenue  complète  ulté- 
rieurement? Cela  n'est  pas  impossible.  Cette  oblitération  du  reste 
a  été  constatée  dans  presque  tous  les  cas  où  l'autopsie  a  été  plus 
tardive. 

Onzième  autopsie ,  cinq  mois  après  la  guérison  (cas  de  J.  Monro  ,  n°  1 1 0). 
Anévrysme  poplité  guéri  en  dix-neuf  jours  par  la  compression.  Mort  cinq 
mois  après  par  rupture  d'un  anévrysme  de  l'aorte  abdominale.  La  fémorale 
est  perméable  dans  toute  sa  longueur  ;  la  poplitée  l'est  jusqu'à  sa  partie 
moyenne.  A  partir  de  ce  point  et  jusqu'au  niveau  de  l'origine  de  la  tibiale 
antérieure ,  elle  est  transformée  en  un  cordon  ligamenteux.  11  ne  reste  d'autre 
trace  du  sac  anévrysmal  qu'un  épaississement  peu  considérable  de  ce  cordon. 

La  veine  fémorale  est  oblitérée  au  même  niveau ,  par  suite  de  la  compres- 
sion que  lui  a  fait  subir  dans  le  temps  la  tumeur  anévrysmale. 

Douzième  et  treizième  autopsies,  seize  mois  et  trente  mois  après  la  guérison 
(cas  de  Bellingham,  n"'  16  et  17).  Le  nommé  James  Hayden  ,  dont  j'ai  plus 
haut  cité  l'histoire  (1) ,  mourut  d'un  anévrysme  de  l'aorte  après  avoir  été  suc- 
cessivement guéri,  par  la  compression,  d'un  anévrysme  poplité  droit  et  d'un 
anévrysme  fémoral  gauclie.  Des  deux  côtés,  on  trouva  que  les  vaisseaux 
avaient  conservé  toute  leur  intégrité  dans  les  points  soumis  à  la  pression  ;  les 
deux  artères ,  au  niveau  des  anciennes  tumeurs  anévrysmales ,  étaient  obli- 
térées et  transformées  en  une  bande  fibreuse ,  solide  ,  épaisse  et  aplatie.  11 
ne  restait  aucun  vestige  des  sacs  anévrysmaux.  Les  veines  adjacentes  n'é- 
taient pas  oblitérées ,  mais  elles  adhéraient  intimement  aux  cordes  fibreuses 
qui  avaient  pris  la  place  des  artères. 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  730  cl  T^iO. 
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Quatorzième  autopsie  faite  par  M.  Cusack  plus  de  six  ans  après  la  guéri- 
son.  Celte  observation  est  l'une  de  celles  qui  furent  recueillies  à  Dublin  en 
'1843  ;  le  malade  n'est  pas  nommé  et  on  ne  nomme  pas  davantage  le  chirur- 
gien qui  appliqua  la  compression.  Au  surplus,  cela  importe  peu.  L'anévrysme, 
qui  occupait  la  partie  supérieure  de  la  poplitée,  était  parfaitement  guéri  depuis 
plus  de  six  ans,  lorsque  le  malade  succomba  à  une  autre  affection,  en  1849, 
M.  Cusack  disséqua  le  membre  ;  la  fémorale  était  parfaitement  perméable  et 
présentait  son  calibre  normal  dans  les  points  sur  lesquels  la  compression 
avait  porté.  La  tumeur  avait  disparu  et,  au  niveau  du  point  où  elle  existait 
autrefois ,  l'artère  était  effacée  et  transformée  en  une  bande  ligamenteuse 
dans  une  étendue  de  2  j  pouces.  Au-dessous  de  cette  oblitération,  la  poplitée 
reprenait  son  calibre  à  peu  près  normal  (1). 

On  vient  de  voir  que  le  sac  anévrysmal  peut  se  résorber  à  peu 
près  complètement,  et  que  quelques  mois  suffisent  pour  cela. 
11  n'en  est  pourtant  pas  toujours  ainsi.  Le  sac,  transformé  en  une 
masse  solide,  peut  conserver  pendant  de  longues  années  un  vo- 
lume à  peu  près  stationnaire. 

Quinzième  autopsie,  cinq  ans  après  la  guérison  (cas  de  O'Bryen,  n°  iU). 
J'ai  déjà  parlé  de  ce  malade  (voy.  troisième  autopsie],  qui  eut  successivement 
un  anévrysme  dans  chaque  jarret ,  et  qui  fut  chaque  fois  traité  par  la  com- 
I  pression.  L'anévrysme  du  côté  gauche  parut  le  premier ,  et  fut  guéri  par 
;M.  O'Bryen,  de  Adélaïde  Hospital.  Celui  du  côté  droit  fut  traité  l'année  sui- 
vante  par  M.  O'Bryen  Bellingham  ,  de  Saint-Vincent's  Hospital,  et  ne  fut 
i guéri,  comme  on  l'a  vu  ,  que  d'une  manière  incomplète. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cinq  ans  après  la  guérison  de  son  premier  anévrysme ,  le 
tmalade  mourut  d'un  anévrysme  de  l'aorte.  Les  deux  jarrets  furent  disséqués. 
IJ'ai  parlé  plus  haut  do  l'autopsie  du  jarret  droit. 

Du  côté  gauche,  où  la  guérison  était  parfaite,  on  trouva  l'artère  fémorale 
•perméable  dans  toute  son  étendue.  L'artère  poplitée ,  au  niveau  de  l'ané- 
vrysme, était  transformée  en  une  corde  ligamenteuse,  et  présentait  une  tu- 
meur très-dure  entièrement  solide  et  grosse  comme  une  balle  de  raquette. 

Seizième  autopsie,  quarante-sept  ans  après  la  guérison.  J'ai  déjà  parlé  de 
celte  dissection  qui  fut  faite  par  M.  Desprès  ,  chirurgien  de  Bicêtre  ,  sur  le 
:orpsd'un  nommé  Michaud  ,  que  Boyer  avait  guéri  d'un  anévrysme  p'oplité, 
'luarante-sept  ans  auparavant ,  au  moyen  de  la  compression  indirecte  {% 
La  fémorale  était  perméable  dans  toute  sa  longueur.  La  poplitée  était  obli- 
•^rPB ,  et  une  masse  fibrineuse  très-dure,  grosse  comme  une  amamlc,  existait 
■ncore  à  la  place  de  l'ancien  anévrysme. 


(1)  MiLLEn.  Principales  of  Sw-oery.  Eilinbiirgli,  1850,  iii-8",  p.  .')SS-5'''0. 

(2)  yu\j.  plus  li.iut,  p.  690,  ohs.  28. 
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Dans  tous  les  cas  qui  précèdent  on  a  trouvé  l'artère  solidement 
obilitérée  au  niveau  de  laïumeur.  On  sait  que  dans  les  guérisons 
spontanées  comme  daiis  les  guérisons  favorisées  par  l'art,  los 
caillots  fibrineux,  après  avoir  rempli  entièrement  le  sac,  se  pro- 
longent presque  toujours  jusque  dans  l'artère  de  manière  l'obli- 
térer définitivement.  Le  contraire  ne  s'observe  guère  que  quand 
l'anévrysme  occupe  l'aorte  ou  le  tronc  bracliio-céphalique.  Le 
calibre  considérable  de  ces  vaisseaux,  la  grande  force  de  la  co- 
lonne sanguine  qui  les  traverse,  suffisent  le  plus  souvent  pour  les 
mettre  à  l'abri  de  cette  oblitération  consécutive.  Celle-ci,  par  con- 
séquent, ne  fait  pas  partie  intégrante  de  la  guérison  des  ané- 
vrysmes  comme  le  croyait  Scarpa,  et  j'ai  déjà  eu  plusieurs  fois 
l'occasion  de  dire  et  de  prouver,  par  des  exemples,  que  les  ané- 
vrysmes  des  membres  peuvent  eux-mêmes  guérir  solidement 
avec  conservation  de  la  perméabilité  de  l'artère.  On  n'a  pas  ou- 
blié que  ce  résultat  a  été  observé  pour  l'anévrysme  poplité  traité 
par  la  ligature  de  la  fémorale.  Il  faut  compter  par  conséquent 
que  Ja  compression  indirecte  guérira  quelquefois  les  anévrysmes 
sans  faire  oblitérer  le  tronc  de  l'artère  correspondante.  La  théorie 
indique  même  que  cela  doit  être  plus  fréquent  à  la  suite  de  la 
compression  qu'à  la  suite  de  la  ligature.  Je  ne  sais  jusqu'à  quel 
point  cela  est  exact.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  possibilité  d'une  sem- 
blable terminaison  est  démontrée  par  l'observation -suivante  : 

Dix-septième  autopsie ,  faite  par  Bouchet,  sur  un  malade  de  Yiricel,  plus 
de  trois  ans  et  demi  après  la  guérison  [\  ).  Un  apévrysme  poplité  que  Yiricel 
avait  traité  par  la  compression  de  l'artère  fémorale  ,  n'avait  cessé  de  battre 
qu'après  quatre  à  cinq  mois  de  traitement. —  Dix-huit  mois  après  la  guérison, 
la  tumeur  dure  qui  restait  dans  le  jarret  parut  présenter  «  quelques  batte- 
ments sourds  ;  »  néanmoins,  elle  resta  stationnaire  pendant  plus  de  douze 
ans  encore.  Le  malade  mourut  d'une  fluxion  de  poitrine.  M.  Boucher  ouvrit  la 
tumeur  :  l'anévrysme  était  transformé  en  un  noyau  fibreux  appliqué  sur 
l'artère,  et  celle-ci,  quoique  rétrécie,  avait  conservé  toute  sa  perméabilité. 

En  l'absence  de  toute  espèce  de  détails  cliniques,  il  est  permis 
de  croire  que  les  quelques  battements  sourds  perçus  dix-huit  mois 
après  l'opération  au  niveau  de  la  tumeur,  qui  resta  depuis  lors 
stationnaire,  étaient  le  résultat  du  soulèvement  pur  et  simple  de 

(1)  Floret.  Proposilioiis  médico-chintrg,  sur  l'anévnjme,  lli.  inaug.  Paris,  1828,  n"  il, 
p.  12  (  ivy,  plus  Uaul ,  p.  OOT  ]. 
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la  masse  fibrineuse  par  les  pulsations  de  l'artère  subjacente.  Il 
est  impossible,  en  tout  cas,  de  considérer  ce  fait  comme  un 
exemple  de  récidive,  le  malade  n'ayant  jamais  eu  h  souffrir  de 
nouveau  de  sa  tumeur,  et  celle-ci  étant  restée  complètement  im- 
perméable jusqu'au  moment  de  l'autopsie. 

De  l'ensemble  des  faits  qui  précèdent  résultent  deux  conclu- 
sions également  importantes  :  l-  la  compression  indirecte  ne 
provoque  pas  l'oblitération  de  l'artère  au  niveau  du  point  com- 
primé; 2»  elle  agit  sur  les  anévrysmes  circonscrits  en  y  faisant 
déposer  des  caillots  actifs  ou  fibrineux;  par  conséquent,  elle 
n'expose  les  malades  ni  à  la  récidive,  ni  à  l'inflammation  du  sac, 
m  aux  autres  inconvénients  des  caillots  passifs. 

Les  anévrysmes  diifus  donnent  des  résultats  moins  avanta- 
geux; la  compression  réussit  encore  à  les  faire  ol3litérer  ;  mais 
cette  oblitération  est  quelquefois  défectueuse.  Agissant  plus  len- 
tement et  plus  doucement  que  la  ligature,  la  compression  peut 
fan-e  déposer  des  caillots  actifs  dans  les  anévrysmes  diffus.  Seu- 
lement, ces  caillots  ne  s'étalent  pas  régulièrement  à  la  face  in- 
terne de  la  poche;  souvent  même  ils  ne  se  disposent  pas  en 
feudlets  concentriques.  Tantôt,  ils  n'occupent  qu'un  coin  de  l'a- 
névrysme  ;  d'autres  fois,  ils  forment  une  masse  plus  volumineuse; 
presque  jamais  ils  ne  remplissent  exactement  toute  la  cavité  •  le 
reste  est  occupé  par  des  caillots  passifs.  Si  l'anévrysme  est  peu 
considérable,  les  caillots  passifs  peuvent  se  résorber  sans  acci- 
dents ;  mais  si  la  poche  est  très-vaste,  très-irrégulière,  ils  sont  en 
général  très-abondants;  ils  se  ramollissent;  la  tumeur  devient 
fluctuante  dans  une  partie  ou  dans  la  totalité  de  son  étendue; 
après  quoi  elle  peut  se  résorber,  comme  elle  peut  s'enflammer  et 
^s'ouvrir,  en  donnant  lieu  à  des  accidents  fort  graves. 

Ces  accidents  ont  quelquefois  été  observés,  et  plusieurs  chi- 
rurgiens, supposant  en  outre  que  la  compression  devait  être  le 
-plus  souvent  inefficace  dans  le  cas  d'anévrysme  diffus,  ont  été 
■conduits  à  dire  que  la  méthode  compressive  n'était  pas  applicable 
lau  traitement  de  ces  sortes  d'anévrysmes. 

J'ai  lieu  de  croire  que  cette  assertion  est  erronée.  Onze  cas 
Id'anévrysmes  diffus  figurent  sur  mon  second  tableau  (n-  2,  6, 
134,  57,  60,  68,  80,  85, 109,  126  et  157).  Le  nM26  doit  d'abord  être 
imis  de  côté.  La  compression,  exercée  avec  un  instrument  défec- 
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lueux ,  ne  fut  appliquée  que  pendant  quelques  heures.  On  n'eut 
pas  le  temps  d'attendre  un  meilleur  instrument,  ét  l'on  pratiqua 
la  ligature  avec  succès.  Le  n"  109,  après  avoir  passé  six  jours 
sous  la  pelote,  subit  la  ligature  et  finit  par  guérir.  Mais  la  com- 
pression n'ayant  pas  la  prétention  de  guérir  tous  les  anévrysmcs 
en  six  jours,  on  ne  peut  dire  raisonnablement  que  celte  méthode 
ait  échoué.  D'ailleurs,  l'observation  est  pleine  d'excentricités  : 
entre  autres,  le  chirurgien  avait  lié  je  ne  sais  quoi  en  même 
temps  que  l'artère,  et  il  en  résulta  que  le  fil  de  la  ligature  ne 
tomba  qu'au  bout  de  cinq  mois  !  Pour  peu  que  les  pelotes  aient 
été  appUquées  aussi  méthodiquement  que  la  ligature,  on  s'ex- 
plique vraiment  l'inefficacité  de  la  compression.  Le  n"  57  était 
un  très-mauvais  cas.  La  fémorale  était  complètement  rompue  en 
travers;  ses  deux  extrémités  étaient  écartées  d'un  pouce  et  il 
n'y  avait  pas  de  sac.  La  compression  échoua.  La  ligature  aurait- 
elle  réussi?  Nous  ne  pouvons  pas  le  savoir,  puisque  le  chirur- 
gien, M.  Fox,  la  jugea  inapplicable,  et  donna  la  préférence  à 
l'amputation.  Ce  cas  ne  peut  nous  servir  pour  comparer  les  effets 
de  la  compression  avec  ceux  de  la  ligature. 

Restent  donc  huit  observations  à  l'abri  de  toute  objection.  Sur 
ce  nombre,  la  compression  n'a  été  inefficace  qu'une  seule  fois 
(n"  68).  Dans  les  7  autres  cas,  l'oblitération  de  la  tumeur  a  été 
obtenue.  Quatre  fois,  il  n'est  survenu  aucun  accident  (n"' 2,  6, 
3^1  et  60).  L'anévrysme  du  n"  157  était  énorme;  il  se  ramollit  et 
devint  fluctuant;  néanmoins,  il  finit  par  se  résorber.  Les  malades 
de  MM.  Hutton  de  Newcastle  (n"  80),  et  Jacob  (n»  85);,  furent 
moins  heureux.  La  tumeur  s'enflamma  et  suppura.  L'anévrysme 
dans  les  deux  cas  occupait  le  jarret.  M.  Jacob  fut  obligé  de  pra- 
tiquer deux  incisions  qui  donnèrent  issue  à  environ  20  onces  de 
sang  décomposé,  fétide,  noir  et  caillebotté.  Le  lendemain ,  une 
nouvelle  incision  permit  d'extraire  8  ou  9  onces  de  pus  sangui- 
nolent. Les  jours  suivants,  on  fit  sortir  de  ce  vaste  foyer  plusieurs 
masses  flbrineuses  denses,  composées  de  feuillets  superposés. 
La  suppuration  fut  d'abord  très-abondante,  puis  elle  diminua 
graduellement;  les  plaies  finirent  par  se  cicatriser,  et  le  malade 
put  enfin  quitter  l'hôpital  environ  trois  mois  après  le  début  des 
accidents  consécutifs  à  l'oblitération.  -  Dans  le  cas  de  M.  Hul- 
ton,  de  Newcastle,  la  tumeur  cessa  de  battTe  le  10  janvier.  L'ap- 
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pareil  compressil"  lut  enlevé.  Tout  allait  Lien;  mais  la  tumeur 
devint  fluctuante;  le  12  février,  elle  s'ouvrit.  Douze  onces  d'un 
liquide  semblable  à  du  marc  de  cale  s'échappèrent.  Il  ne  survint 
aucune  hémorrhagie  ;  le  malade  supporta  très-bien  la  suppura- 
tion ;  la  plaie  se  reforma  peu  à  peu,  et  la  cicatrisation  était  presque 
achevée,  lorsqu'un  érysipèle  à  marche  rapide  fit  succomber  le 
malade,  le  22  mars. 

Ainsi,  sur  8  cas  accessibles  à  la  ligature,  la  compression  con- 
venablement appliquée  a  échoué  une  seule  fois;  parmi  les  7  au- 
tres malades,  deux  seulement  ont  couru  des  dangers  sérieux,  dus 
à  la  présence  des  caillots  passifs;  1  seul  est  mort;  les  6  autres 
ont  été  guéris. 

C'est  donc  à  tort  qu'on  considère  la  compression  indirecte 
comme  inefficace  dans  le  traitement  des  anévrysmes  diffus,  et 
quant  aux  accidents  dont  elle  peut  être  suivie  en  pareil  cas,  on 
peut  dire  hardiment  qu'ils  seraient  tout  aussi  fréquents  et  tout 
aussi  graves  si  on  donnait  la  préférence  à  la  ligature. 

J'ai  eu  l'occasion,  grâce  à  la  bienveillance  de  M.  Malgaigne,  de 
traiter  par  la  compression,  à  l'hôpital  Saint-Louis,  un  énorme 
anévrj^sme  diffus  du  tronc  tibio-péronier.  La  compression  a  pro- 
duit tout  ce  qu'on  pouvait  espérer  et  tout  ce  qu'aurait  pu  faire 
la  ligature,  c'est-à-dire  qu'elle  a  fait  oblitérer  la  tumeur  ;  elle  y 
a  même  fait  déposer  une  énorme  masse  fibrineuse,  plus  grosse 
que  le  poing  ;  mais  le  reste  de  la  cavité  de  l'anévrysme  s'est  rem- 
ph  de  caillots  passifs  qui  se  sont  ramollis  et  ont  fini  par  rendre 
l'amputation  indispensable.  Je  crois  devoir  publier  ici  cette  impor- 
tante observation  : 

44^  Observation.  —  Enorme  anévnjsme  diffus  du  tronc  tibio-péronier, 
occupant  toute  l'étendue  du  mollet.  Compression  double  et  alternative. 
Oblitération  au  bout  de  vingt  jours. —  Accidents  produits  par  les  cail- 
lots passifs.  —  Amputation  de  la  cuisse  au  bout  de  six  mois.  —  Mort. 

Je  rédige  cette  observation  d'après  les  noies  que  j'ai  recueillies  moi-même, 
et  d'après  celles  qui  ont  été  prises  chaque  jour,  avec  beaucoup  d'intelligence 
et  d'exactitude  par  M.  Parisot,  interne  du  service  de  M.  Malgaigne. 

Charles  Benoît,  âgé  de  34  ans,  employé  au  chemin  de  fer  du  Nord,  entré 
le  5  juin  1855  à  l'hôpital  Saint-Louis,  salle  Saint-Auguslin  ,  n"  10,  service  de 
M.  Malgaigne. 

Le  17  mai  1854,  en  sortant  de  son  bureau,  il  éprouva  dans  le  mollet  droit 
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une  douleur  vive  et  subite  ,  accompagnée  d'une  sensation  d'engourdissement 
dans  la  partie  inférieure  du  membre.  Il  regagna  péniblement  sa  demeure  et 
fut  obligé  de  se  reposer  plus  de  dix  fois  dans  un  trajet  de  moins  de  2  kilo- 
mètres. Rentré  chez  lui,  il  dut  se  coucher  et  souffrit  pendant  toute  la  nuit.  La 
jambe  et  le  pied  étaient  déjà  le  siège  d'un  gonHement  uniforme.  Le  lende- 
main, il  voulut  marcher  et  retourna  en  boitant  à  son  bureau  ;  mais  au  bout 
de  quelques  heures  il  fut  contraint  de  se  remettre  au  lit ,  où  il  resta  pendant 
dix  jours.  Il  commença  alors  à  se  lever.  Dix  jours  plus  tard,  la  tuméfaction 
avait  disparu.  Il  reprit  ses  occupations,  mais  il  boitait  toujours. 

Vers  le  mois  d'août  1854,  il  s'aperçut  de  l'existence  d'une  tumeur  située  à 
la  partie  supérieure  du  mollet  droit.  Au  mois  de  septembre  il  y  trouva  des 
battements  ;  la  jambe  et  le  pied  se  tuméfièrent  de  nouveau. 

Cet  état  persista  sans  aggravation  notable  jusqu'au  28  mai  18S5.  Ce  jour-là, 
le  malade  alla  se  mettre  entre  les  mains  d'un  rebouteur  de  Belleville,  qui  lui 
massa  le  jarret  pendant  quelques  minutes,  et  lui  fléchit  ensuite  brusquement 
le  genou.  Un  craquement  nettement  perçu  par  le  malade,  accompagna  cette 
manœuvre  imprudente.  —  Le  rebouteur  entoura  aussitôt  le  membre  d'une 
bande  très-serrée  qu'il  fit  remonter  jusqu'au-dessus  du  genou.  Le  lendemain 
la  douleur  était  si  vive  que  le  malade  fut  contraint  d'enlever  le  bandage. 
Il  alla  en  boitant  consulter  un  médecin  qui  reconnut  l'existence  d'un  ané- 
vrysme,  et  appliqua  sur  la  tumeur  une  compression  directe  au  moyen  d'un 
bandage  et  d'une  pelote.  Cette  compression  fut  continuée  inutilement  jusqu'au 
1  juin.  La  tuméfaction  de  la  jambe  ne  fit  que  s'accroître,  et  le  5  juin  4855  le 
malade  se  fit  porter  à  l'hôpital.  Il  était  dans  l'état  suivant  : 

Jambe  droite  fléchie  à  90°,  œdémateuse ,  et  plus  chaude  que  la  jambe 
gauche.  La  moitié  inférieure  du  creux  poplité  est  occupée  par  une  tumeur 
très-volumineuse,  qui  remonte  jusqu'à  3  centimètres  au-dessous  de  la  ligne 
articulaire  et  qui  se  perd  inférieurement  derrière  les  muscles  du  mollet,  en 
formant  une  saillie  plus  considérable  en  ;dehors  qu'en  dedans.  On  ne  peut 
circonscrire  les  limites  de  celte  tumeur.  La'mensuration  comparative  des 
deux  membres  donne  le  résultat  suivant  :  circonférence  au  niveau  du  jarret, 
à  gauche  30  centimètres,  à  droite  33  centimètres;  circonférence  au  niveau 
du  mollet,  à  gauche  34  centimètres,  à  droite  4*1  centimètres.  —  La  tumeur 
est  le  siège  d'un  souffle  intermittent;  elle  présente  des  battements  et  des  mou- 
vements d'expansion,  qu'on  perçoit  dans  une  étendue  verticale  de  -12  centi- 
mèlres,  qui  présentent  leur  maximum  d'intensité  à  la  partie  inféro-externe  du 
creux  poplité  et  qui  se  perdent  peu  à  peu  sous  les  muscles  du  mollet.  Les 
pulsations  sont  à  peine  sensibles  dans  la  pédieuse  et  manquent  tout  à  fait  dans 
la  tibiale  postérieure.  Une  douleur  très-vive,  qui  depuis  six  jours  empêche  lo 
malade  de  dormir,  et  qui  redouble  à  chaque  pulsation  ,  existe  au  niveau  do 
l'anévrysme  et  s'irradie  dans  le  pied.  Lorsqu'on  comprime  la  fémorale  la  dou- 
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loiir  (Jisparail,  la  tumeur  devient  plus  molle ,  et  la  circonférence  diminue  do 
I  centimètre  et  demi. 

Le  7  jum  1855,  lorsque  je  vis  le  malade  pour  la  première  fois,  l'anévrysme 
s'était  considérablement  accru,  surtout  à  sa  partie  supérieure  ;  la  circonférence 
(lu  mollet  était  de  42  centimètres,  celle  du  jarret  était  de  39  centimètres.  Je 
diagnostiquai  un  anévrysme  diffus  du  tronc  tibio-péronier  ;  la  tumeur  était 
tendue,  très-chaude,  très-douloureuse  à  la  pression,  et  était  le  siège  d'une  in- 
flammation évidente.  Le  pouls  battait  'I  l  2  fois  par  minute.  Quoique  le  cas 
fût  très-défavorable ,  je  ne  désespérai  pas  de  faire  solidifier  la  tumeur  au 
moyen  de  la  compression  indirecte,  et  M.  Malgaigne  voulut  bien  m'inviter  à 
diriger  le  traitement. 

La  compression  fut  commencée  le  7  juin  1855.  J'appliquai  mon  appareil 
à  gouttière.  Deux  pelotes  ,  destinées  à  être  alternativement  serrées  et  relâ- 
chées suivant  le  procédé  de  Belmas,  furent  placées  l'une  dans  l'aine,  l'autre  à 
l'anneau  du  troisième  adducteur.  Le  malade,  homme  très-intelligent,  comprit 
bien  vite  la  manoeuvre  du  tourniquet,  et  promit  de  ne  jamais  serrer  les  vis 
au  point  de  supprimer  tout  à  fait  les  battements  de  la  tumeur.  Dans  le  double 
but  de  combattre  l'état  inflammatoire  des  parties  molles  et  de  neutraliser  l'ac- 
tion irritante  des  caillots  passifs  que  la  compression  indirecte  devait  bientôt 
faire  déposer  dans  cet  anévrysme  diffus,  je  plaçai  sur  la  tumeur  une  vessie 
pleine  de  glace  (opium  et  digitale  à  l'intérieur). 

Le  malade  fut  immédiatement  soulagé;  dès  le  soir  même  il  put  do.'-mir,  ce 
qui  ne  lui  était  pas  arrivé  depuis  une  semaine.  Il  supporta  d'abord  l'action 
de  chaque  pelote  pendant  une  heure,  une  heure  et  demie,  et  plus  tard  pen- 
dant deux  ou  trois  heures. 

La  tumeur  ne  s'affaissa  que  fort  peu.  Le  13  juin  le  membre  malade  n'était 
plus  douloureux  à  la  pression  et  était  revenu  à  la  température  normale,  mais 
l'oedème  du  pied  s'était  accru ,  la  jambe  était  un  peu  engourdie,  le  malade 
'  était  fatigué.  La  compression  fut  interrompue  et  reprise  au  bout  de  7  heures. 
Le  lendemain  la  compression  fut  encore  interrompue  pendant  cinq  heures. 

Le  16  juin,  les  battements  étaient  toujours  très-forts,  mais  la  tumeur  était 
i  plus  ferme  et  paraissait  contenir  des  caillots. 

Le  18,  on  supprime  la  pelote  inférieure  qui  ne  maîtrise  pas  l'artère  d'une 
I  manière  satisfaisante.  On  ne  conserve  que  la  pelote  inguinale  et  on  emploie  la 
'  compression  intermittente.  Le  pouls  est  à  104.  La  circonférence  du  jarret  est 
(  de  36  centimètres  ;  celle  du  mollet  de  43  centimètres. 

Le  19,  les  battements  sont  faibles  dans  la  tumeur,  qui  présente  dans  toute 
•  son  étendue  une  consistance  élastique.  Pouls  à  1.02.  On  continue  la  compres- 
■  sion  indirecte,  la  glace  et  la  digitale. 

Le  20,  on  enlève  la  compression  pendant  2  heures.  Au  bout  de  ce  temps 
il  n'y  a  que  de  faibles  battements  dans  la  tumeur.  On  ajoute  au  traitement  un 
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bandage  roulé  médiocrement  serré,  étendu  depuis  le  pied  jusqu'au-dessus  du 
genou,  et  destiné  principalement  à  combattre  l'œdème  du  membre. 

Le  22,  les  battements  continuent  à  décroître  :  le  bruit  de  souiïle  no  s'entend 
plus  qu'à  la  partie  interne  de  la  tumeur  ;  on  sent  battre  sous  la  peau  trois 
artères  collatérales,  l'une  interne,  l'autre  externe,  et  la  troisième  postérieure. 
Circonférence  du  jarret  33  centimètres  1/2,  du  mollet  42  centimètres.  On  ré- 
tablit la  pelote  inférieure  supprimée  depui  le  1 8  juin. 

Le  24,  le  malade  est  fatigué  de  son  appareil.' Pouls  à  102.  La  tumeur  est 
un  peu  plus  chaude  que  les  jours  précédents  ;  mais  elle  est  plus  ferme  et  ne 
bat  que  très-faiblement.  On  enlève  le  compresseur.  On  continue  la  glace  et  le 
bandage  roulé. 

Le  26,  le  bandage  roulé  est  enlevé  à  son  tour.  Les  collatérales  continuent 
à  se  développer. 

Enfin,  le  27  juin,  20  jours  après  le  début  de  la  compression ,  le  souffle  et 
les  battements  disparaissent  tout  à  fait. 

La  tumeur  était  entièrement  solidifiée  ;  les  collatérales  étaient  largement 
développées,  mais  le  malade  n'était  pas  encore  guéri.  L'oblitération  de  cet 
énorme  anévrysme  diffus  était  constituée  en  grande  partie  par  des  caillots 
passifs,  incapables  de  s'organiser  et  de  se  rétracter  ;  et  on  devait  craindre  les 
accidents  provoqués  par  la  présence  de  ces  caillots. 

Effectivement  la  tumeur,  au  lieu  de  s'affaisser  et  de  se  condenser  se  ra- 
mollit, ne  tarda  pas  à  devenir  fluctuante  et  s'accrut  même  légèrement  au 
bout  de  quelques  jours,  tout  en  restant  complètement  privée  de  pulsations. 

Le  "-Z  juillet,  le  jarret  avait  35  centimètres  de  circonférence,  et  le  mollet  43. 

Le  7,  jarret  35  centimètres,  mollet  44.  —  Pour  prévenir  le  développe- 
ment de  l'inflammation  consécutive ,  on  avait  continué  l'application  perma- 
nente de  la  glace.  Malgré  cela ,  la  tumeur  devint  douloureuse  à  plusieurs 
reprises. 

Le  12,  à  la  demande  du  malade ,  la  glace  fut  supprimée  et  remplacée  par 
des  cataplasmes  froids  qui  procurèrent  un  soulagement  momentané. 

Le  16,  le  mollet  est  le  siège  d'une  fluctuation  profonde  très-évidente. 

Le  20,  on  reconnaît  qu'un  léger  filet  de  sang  traverse  de  nouveau  la  tu- 
meur. On  n'y  perçoit  ni  expansion  ni  battements  appréciables  au  toucher; 
mais  en  la  comprimant  avec  la  main  et  en  l'examinant  de  profil,  on  voit  que 
les  doigts  sont  très-légèrement  soulevés  à  chaque  pulsation.  On  replace  le 
compresseur,  et  on  recommande  au  malade  de  comprimer  la  fémorale  chaque 
jour  pendant  2  à  3  heures. 

Le  23,  on  constate  une  petite  diminution  de  volume  :  jarret  34  centimètres 
et  demi ,  mollet  42  centimètres  et  demi. 

Le  26,  la  tumeur  devient  de  nouveau  douloureuse  et  recommence  à  s'ac- 
croître. Le  28,  on  en'ève  définitivement  le  compresseur. 
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Le  29,  douleur  et  chaleur  dans  l'anévrysme,  pouls  à  132.  Circonférence  du 
jarret  37  centimètres,  du  mollet  46  centimètres.  Depuis  quelques  jours  le 
malade  éprouve  fréquemment  des  crampes  dans  la  jambe. 

Le  30,  la  fièvre  et  la  douleur  persistent.  Jarret  38  centimètres,  mollet 
i6  centimètres.  Le  mollet  est  distendu  et"  très-fluctuant.  En  présence  de 
M.  Malgaigne ,  je  plonge  dans  la  partie  la  plus  fluctuante  de  la  tumeur,  à  la 
face  externe  de  la  jambe ,  un  trocart  à  hydrocèle.  Il  s'écoule  deux  cuillerées 
d'une  substance  noirâtre,  diflluente,  mêlée  de  quelques  filets  de  pus.  Il  n'est 
pas  possible  d'en  retirer  davantage.  Néanmoins  cette  évacuation  fait  dispa- 
raître la  douleur  (glace  sur  la  tumeur)  (1). 

La  piqûre  faite  par  le  trocart  ne  donne  lieu  à  aucune  hémorrhagie,  et  se 
referme  promptement. 

Le  31,  pouls  à  404.  Pas  de  douleurs. 

Le  3  aoiU,  le  malade  enlève  la  glace  qui  le  fatigue.  Le  5,  amélioration 
notable,  mais  la  tumeur,  toujours  fluctuante,  ne  diminue  pas. 

Le  8,  excellent  appétit;  pouls,  102.  Aucune  douleur.  Les  battements  légers 
qu'on  avait  constatés  le  20  juillet  ont  presque  entièrement  disparu  ;  quelques 
jours  plus  tard  ils  cessent  complètement. 

Du  18  août  au  15  septembre  ,  il  ne  survient  rien  de  nouveau  ,  si  ce  n'est 
que  le  mollet  devient  de  plus  en  plus  fluctuant.  A  partir  du  15  septembre, 
les  crampes  reparaissent,  la  tumeur  s'accroît  lentement.  Le  malade,  fatigué 
etdécouragé  par  la  longueur  du  traitement,  demande  une  opération.  La  tumeur 
est  toujours  privée  de  battements. 

Le  1^'"  octobre,  M.  Jarjavay,  chargé  du  service  par  intérim,  plonge  un  bis- 
touri très-étroit  dans  la  partie  supérieure  et  interne  de  la  tumeur.  Une  cuille- 
rée environ  de  sang  rouge  paraissant  artériel  s'écoule  sans  saccade  à  travers 
cette  ouverture  (2).  Cet  écoulement  de  sang  s'arrête  de  lui-même  et  la  plaie  se 
réunit  en  peu  de  jours  par  première  intention. 

Le  10,  M.  Giraldès  succéda  à  M.  Jarjavay.  Il  ne  perçut  pas  de  battements 
dans  l'anévrysme,  mais  il  y  trouva  un  léger  frémissement.  Il  trouva  en  outre 
que  la  compression  exercée  avec  le  doigt  sur  la  fémorale  au  pli  de  l'aine  ren- 
dait la  tumeur  un  peu  plus  souple.  Il  jugea  dès  lors  que  la  compression  pour- 
rait encore  être  utile,  mais  il  ne  mit  pas  cette  idée  à  exécution  parce  qu'aucun 
des  appareils  qu'il  essaya  ne  réussit  à  le  satisfaire. 

Le  22  novembre,  M.  Malgaigne,  ayant  repris  le  service,  montra  le  malade  à 
MM.  Denonvilliers,  Ad.  Richard  et  Demarquay.  Ces  chirurgiens  ne  trouvèrent 
aucun  battement  dans  la  tumeur.  Un  bruit  de  souffle  intermittent ,  très-ténu 
et  très-circonscrit  existait  à  la  partie  interne  de  l'anévrysme,  rigoureusement 

(1)  A  partir  flo  ce  jour,  je  ne  pus  coiiUnuer  à  voir  le  malade.  J'extrais  cntiùrcineiU  la  lin  de 
l'observation  des  notes  de  M.  Parisot ,  interne  du  service  de  M.  Malgaigne. 

(2)  Jl  me  parait  certain  que  ce  petit  écoulement  de  sang  provenait  de  la  plaie  des  tégumcnls. 
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sur  le  trajet  de  la  collatérale  la  plus  interne,  qui  était  très- volumineuse;  il 
paraissait  avoir  son  siégo  dans  ce  vaisseau  et  non  dans  l'anévrysme  lui-même. 
On  crut  reconnaître  que  la  compression  de  la  fémorale  produisait  dans  la 
circonférence  du.  mollet  une  diminution  de  2  à  3  millimètres  ;  mais  M.  Mal- 
gaigne,  pratiquant  à  son  tour  la  mensuration,  ne  put  constater  ce  symptôme.  Le 
mollet  était  chaud,  douloureux  et  fluctuant;  circonférence  du  membre  41  cen- 
timètres au  jarret  et  50  centimètres  au  mollet.  L'œdème  du  pied  a  presque 
disparu.  M.  Denonvilliers  pense  que  la  tumeur  renferme  du  pus  et  propose 
l'amputation  de  la  cuisse.  Le  surlendemain,  M.  Nélaton  voit  à  son  tour  le  ma- 
lade et  conseille  également  l'amputation.  Néanmoins  M.  Malgaigne  se  décide 
à  attendre  encore  pendant  quelques  jours. 

Le  27,  douleur  vive  ,  fièvre,  insomnie.  M,  Malgaigne  plonge  un  trocart  à 
hydrocèle  très-près  du  point  oîi  j'avais  moi-même  fait  une  ponction  le  30  juil- 
let. Il  évacue  ainsi  environ  un  quart  de  verre  de  caillots  noirâtres,  ramollis, 
décomposés,  et  mêlés  de  pus.  Il  ne  peut  en  retirer  davantage.  La  piqûre  est 
fermée  au  moyen  d'une  mouche  de  diachylon  (cataplasmes  froids).  —  Grand 
soulagement. 

Les  jours  suivants  la  piqûre  s'ulcère  et  laisse  écouler  une  matière  tout  à 
fait  semblable  à  celle  qui  s'est  échappée  à  travers  la  canule  du  trocart.  La  ci- 
catrice de  l'ancienne  ponction  s'ulcère  à  son  tour  et  donne  passage  à  la  même 
matière.  Cette  double  évacuation  soulage  beaucoup  le  malade  ;  la  fièvre  di- 
minue, le  sommeil  revient,  la  tumeur  s'affaisse  un  peu.  Le  30,  la  circonfé- 
rence du  jarret  est  de  40  centimètres,  celle  du  mollet  50  centimètres. 

Le  i  décembre  ,  jarret  38  centimètres  et  demi ,  mollet  49  centimètres  et 
demi.  Le  6 ,  jarret  38  centimètres  ,  mollet  47  et  demi.  Bandage  compressif 
pour  favoriser  le  dégorgement  de  la  tumeur. 

Le 7,  il  s'écoule  environ  un  demi-verre  de  sang  altéré,  renfermant  une 
grande  quantité  de  pus  et  de  petites  masses  fibrineuses.  Grand  soulagement. 
L'évacuation  continue  les  jours  suivants,  la  tumeur  s'affaisse  beaucoup. 

Le  10,  les  deux  ouvertures  livrent  passage  à  une  hémorrhagie  artérielle 
abondante.  On  l'arrête  au  moyen  de  la  compression  directe. 

Le  lendemain  matin,  M.  Malgaigne  pratique  l'amputation  de  la  cuisse. 

Le  14  et  les  jours  suivants,  frissons  irréguliers  suivis  de  sueurs.  Phlébite 
de  la  veine  fémorale,  infection  purulente,  mort  le  22  décembre  1855. 

Aulopsie. —  1  °  Examen  du  membre  amputé.  On  pousse  de  haut  en  bas  dans 
la  poplitée  une  injection  de  suif.  L'artère  poplitée  est  saine  dans  toute  son 
étendue,  ainsi  que  la  tibiale  antérieure.  L'anévrysme  est  situé  sur  le  tronc 
tibio-péronier.  Au-dessous  de  l'embouchure  de  l'anévrysme ,  ce  tronc  se  bi- 
furque comme  à  l'ordinaire  ;  la  tibiale  postérieure  et  la  péronière  qui  résultent 
de  cette  bifurcation  sont  petites  ,  mais  perméables.  Les  articulaires  supé- 
rieui  es  et  inférieures,  ainsi  que  les  deux  jumelles,  sont  considérablement  di- 
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latées  et  forment  par  leurs  anastomoses  collatérales  qu'on  sentait  battre 
pendant  la  vie.  La  collatérale  la  plus  interne  a  le  calibre  d'une  radiale  ordi- 
naire. Les  veines  sont  intactes. 

La  cavité  anévrysmale  est  située  sous  le  muscle  soléajre.  En  haut  elle  re- 
monte jusqu'au  niveau  do  la  ligne  articulaire,  en  bas  elle  descend  jusqu'à 
1  extrémité  inférieure  de  la  partie  charnue  du  triceps  crural.  Elle  a  la  forme 
d'un  ellipsoïde  irrégulier,  dont  le  grand  axe  est  longitudinal  ;  elle  a  55  centi- 
n)otres  de  long  sur  16  centimètres  de  large.  Elle  ne  possède  pas  de  parois 
propres  ;  elle  est  irrégulièrement  limitée  par  les  muscles  et  le  tissu  cellulaire 
l.a  paroi  postérieure  de  celte  poche  présente  trois  ouvertures  correspondant 
au::  trois  ponctions  qui  ont  été  faites  pendant  la  vie  par  MM.  Broca,  Jarjavav 
et  Malgaigne.  Au  moment  où  on  dissèque  la  peau  ,  ces  trois  ouvertures  lais- 
sent échapper  une  matière  boueuse ,  d'un  brun  sale,  con.4iluée  par  des  cail- 
lots ramolhs  et  mêlés  de  pus.  L'examen  microscopique  montre  dans  cette 
substance  plus  de  globules  de  pus  que  de  globules  de  sang. 

Une  incision  longitudinale  est  alors  pratiquée.  On  constate  ainsi  que  la  tu- 
meur a  reçu  une  partie  du  suif  injecté  dans  l'artère  poplitée.  Le  reste  de  la 
poche  renferme  une  énorme  quantité  de  caillots.  Ceux-ci  se  présentent  sous 
deux  formes  bien  différentes  :  en  bas  et  en  dehors  ils  sont  ramollis,  purulents 
diffluenls  et  de  couleur  chocolat;  dans  les  deux  tiers  supérieurs  de  la  poche' 
lis  forment  une  masse  très-consistante,  i)lus  grosse  que  le  poing,  dont  les 
couches  les  plus  extérieures  présentent  une  couleur  noirâtre,  et  dont  la  partie 
•centrale  est  d'un  jaune  rougeâtre.  Cette  masse  est  presque  entièrement  for- 
rmee  de  fibrine  ;  on  y  trouve,  en  outre,  en  petite  quantité  des  globules  san- 
Jgums  légèrement  déchiquetés,  sans  le  moindre  globule  de  pus.  Elle  est  presque 
.aussi  dure  que  les  caillots  actifs  ordinaires,  mais  elle  est  homogène ,  c'est-à- 
Idire  qu'elle  ne  présente  pas  la  disposition  feuilletée  en  couches  concentriques. 
:ElIe  adhère  à  la  paroi  antéro-externe  de  la  poche  ;  le  reste  de  sa  surface  est 
ilibre,  et  baigne  dans  la  bouillie  brunâtre  précédemment  décrite. 
•  On  extrait  ensuite  tous  les  caillots  pour  étudier  la  surface  intérieure  de 
anévrysme.  Cette  surface  est  très-inégale,  limitée  en  arrière  et  en  bas  par 
.la  substance  musculaire  du  soléaire  et  des  jumeaux,  en  haut  par  du  tissu 
■cellulaire  irrégulièrement  condensé  ;  en  avant  et  en  dedans  par  le  périoste  du 
tibia.  En  dehors,  le  périoste  du  péroné  est  complètement  détruit  dans  une 
-tendue  de  plus  de  15  ceniimètres  ;  cet  os,  dénudé,  on  contact  avec  les  cail- 
ots,  est  profoiKh^ment  érodé  et  réduit  môme  en  certains  points  à  une  épaisseur 
Je  quelques  millimètres.  En  avant,  l'aponévrose  interosseuse  est  en  partie  dé- 
-ruite,  et  la  poche  envoie  des  prolongements  anfractueux  entre  les  deux  os  de  la 
'  ambe.  En  haut  et  ou  bas  l'anévrysme  présenlo  plusieurs  autres  cavités  acces- 
oires  situées  au  milieu  des  muscles  ou  du  tissu  cellulaire  et  séparées  de  la 
'^avité  principale  par  des  cloisons  incomplètes,  celluleuses,  fibreuses  ou  mus- 
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culeuses.  L'ouverture  do  l'anévrysme  correspond  à  la  partie  supérieure  d' 
tronc  tibio-péronier,  qui  est  presque  complètement  rompu  en  travers. 

En  résumé  :  1°  l'anévrysme  a  eu  pour  point  de  "départ  la  rupture  du  trou 
tibio-péronier  ;  2°  il  ne  possède  pas  de  sac ,  et  est  par  conséquent  diffus 
3°  il  a  été  oblitéré  en  partie  par  une  masse  fibrineuse  très-consistanle,  ( 
en  partie  par  des  caillots  passifs  qui  se  sont  ramollis,  qui  ont  provoqué  mi 
inflammation  suppurative,  et  qui  onl  fini  par  rendre  l'amputation  indi; 
pensable. 

2°  Examen  du  cadavre  33  heures  après  la  mort.  Il  n'y  a  pas  d'abcès  dun 
les  viscères,  l'articulation  du  coude  droit  est  pleine  de  pus  ;  la  veine  crural 
est  remplie  de  pus  dans  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur. 

Tout  le  tronc  artériel  étendu  depuis  l'iliaque  primitive  droite  jusqu'à  l'ex 
trémité  du  moignon  est  légèrement  dilaté,  et  offre  des  parois  plus  épaisses  qu'i 
l'état  normal,  sans  autre  altération.  Cet  état  s'observe  également  sur  l'artèr 
hypogastrique  droite  et  sur  la  fémorale  profonde.  Dans  toute  son  étendue  1 
tronc  tibio-fémoral  présente  une  structure  parfaitement  homogène.  Il  n'a  sut 
aucune  modification  dans  les  points  qui  ont  été  soumis  à  la  compression.  0 
remarque  seulement  que  l'artère  et  la  veine  fémorale  sont  plus  adhérente 
l'une  à  l'autre  sur  le  membre  droit  que  sur  le  membre  gauche. 

Celte  observation  malheureuse  doit-elle  faire  renoncer  à  traite 
les  anévrysmes  diffus  par  la  compression  ?  Les  partisans  quan 
même  de  la  ligature  ne  manqueront  pas  de  le  dire.  Mais  tout  o 
qui  s'est  passé  chez  ce  malade  n'a-t-il  pas  été  observé  bien  de 
fois  à  la  suite  de  la  ligature?  La  ligature,  dans  le  traitement  de 
anévrysmes  circonscrits,  est  très-souvent  suivie  d'accidents  exacj 
tement  semblables  ;  je  crois  l'avoir  surabondamment  prouvé.  Ll 
coagulation  passive,  le  ramollissement,  la  suppuration  de  1 
tumeur,  l'issue  de  sang  altéré  mêlé  de  pus,  l'hémorrhagie  ullé 
rieure,  ce  sont  là  des  accidents  auxquels  il  faut  s'attendre  lorsj 
qu'on  pratique  la  ligature  dans  les  cas  les  plus  favorables,  et 
est  bien  clair  que  ces  accidents  sont  particulièrement  à  redoutci 
lorsque  l'anévrysme  est  diffus.  Qu'a  fait  ici  la  compression  ?  EU 
a  diminué  le  passage  du  sang,  et  cela  a  suffi  pour  faire  dépose-, 
dans  l'anévrysme  des  caillots  passifs.  Qu'aurait  fait  la  ligature  j 
Elle  aurait  porté  à  la  circulation  une  atteinte  bien  plus  profond  i 
encore,  et  la  coagulation  passive  se  serait  produite  à  plus  fort| 
raison.  Il  est  môme  très-probable  que  la  poche  tout  entière  s  i 
serait  remplie  de  caillots  passifs,  tandis  que  la  compression  a  d  i 
moins  obtenu  un  énorme  coagulum  fibrineux ,  et  celte  circons 
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tince  a  sans  doute  contrlbuë  à  retarder  la  marche  des  accidents. 
^    voir  sur  la  pièce  anatomique  les  ravages  effrayants  qu'avait 
produits  cet  énorme  anévrysme  dilTus,  à  voir  l'état  des  muscles 
f  tant  superficiels  que  profonds,  et  surtout  l'aUcralion  considérable 

I  du  squelette,  on  se  demande  même  comment  le  malade  a  pu  sur- 
^sjwivre  si  longtemps.  11  est  probable,  du  reste,  que  la  dénudation 

et  l'érosion  du  péroné  étaient  antérieures  au  début  du  traitement, 
et  cette  complication,  qui  eût  été  de  nature  à  compromettre  les 
r résultats  de  toutes  les  méthodes,  expliquerait  pourquoi  ce  vaste 
foyer  sanguin  n'a  pu  se  résorber.  On  sait  que  beaucoup  de  chi- 
rrurgiens  considèrent  comme  incurables  les  anévrysmes  qui  ont 
érodé  le  squelette  dans  une  certaine  étendue,  et  conseillent,  en 
pareil  cas,  de  recom-ir  tout  de  suite  à  l'amputation.  Ici  la  situa- 
tion profonde  de  l'anévrysme  ne  permettait  guère  de  diagnosti- 
J  quer  avec  précision  l'état  du  péroné ,  et  lors  même  que  l'altéra- 
ite  Ition  de  cet  os  eût  été  connue,  je  n'aurais  pas  hésité  à  courir  les 
:chances  d'une  guérison  moins  chèrement  achetée,  avant  d'en 
venir  à  l'effrayante  ressource  de  l'amputation. 

Nous  avons  vu  se  succéder  chez  ce  pauvre  malade  tous  les 
laccidents  auxquels  l'étude  de  la  ligature  nous  a  habitués.  J'ose 
Idire  que  j'avais  prévu  tout  ce  qui  est  arrivé,  et,  plusieurs  fois, 
]'ai  eu  l'occasion  de  m'en  exphquer  devant  les  élèves  du  service. 

II  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  dans  un  cas  semblable,  je  conseil- 
(lerai  toujours  de  considérer  l'amputation  comme  un  pis-aller,  et 
Ide  commencer  par  la  compression  indirecte,  qui  n'a  absolument 
laucune  infériorité  sur  la  hgature,  qui  a  sur  elle  l'énorme  avan- 
tage de  n'exposer  à  aucun  accident  immédiat,  et  qui,  de  plus, 
faisant  déposer  dans  l'anévrysme  au  moins  quelques  caillots 
ifibrineux,  expose  moins  que  sa  rivale  aux  effets  désastreux  de  la 
coagulation  passive. 

On  a  vu,  dans  l'observation  précédente,  que  la  cavité  de  l'ané- 
vrysme renfermait,  indépendamment  de  la  matière  chocolat  qui 
résultait  du  ramollissement  des  caillots  passifs,  une  masse  fibri- 
aeuse  plus  volumineuse  que  le  poing.  Ce  caillot  actif,  car  c'en 
ëtait  un,  n'adhérait  qu'à  la  paroi  antérieure  de  la  poche  anévrys- 
male;  il  était  ferme,  d'un  jaune  rougefttre,  et,  de  plus,  homogène, 
c'est-à-dire  qu'il  ne  présentait  pas  la  structure  feuilletée.  Cette 
•particularité  n'étonnera  point  ceux  qui  connaissent  le  mécanisme 
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de  la  siraliûcalion  des  caillots  actifs  (l).  Comment  cette  immense 
poche  anfractueuse  et  sans  parois  propres  am-ait-elle  pu  donner  à 
la  circulation  anévrysmale  cette  régularité  qui  préside  au  dépôt 
successif  des  couches  flijrineuses  ? 

J'ai  eu  l'occasion  d'appliquer  la  compression  indirecte  dansuu 
autre  cas  d'anévrysme  diffus  ,  et  le  résultat  a  été  aussi  fAcheux 
que  dans  le  cas  qui  précède.  La  tumeur  occupait  le  jarret,  et 
communiquait  avec  l'articulation  du  genou;  cette  complication 
était  de  nature  à  faire  échouer  toutes  les  méthodes ,  mais  elle  ne 
fut  reconnue  que  trop  tard.  J'ai  déjà  parlé  de  ce  fait  à  propos  du 
diagnostic  des  anévrysmes  (2).  On  me  permettra  de  le  présenter 
ici  avec  plus  de  détails  : 

ib'  Observation  {Z).  —  Anévrysme  diffus  du  jarret  gauche  communiquant 
avec  l'articulation  du  genou.  —  Compression  de  la  fémorale  avec  un 
appareil  à  pelotes,  puis  compression  digitale  exécutée  pendant  quatre- 
vingt-quatorze  heures.  —  Oblitération  par  des  caillots  passifs.  — 
Formation  ultérieure  d'une  eschare  sur  l'anévrysme.  —  Amputation  de 
la  cuisse.  —  Mort- 
Louis  Panger,  cultivateur,  32  aus,  présentant  un  anévrysme  dans  chaque 
jarret,  entré  à  l'hôpital  des  Cliniques  le  24  décembre  1855. . 

Cet  homme  boit  habituellement  beaucoup  de  cidre,  de  café  et  d'eau-de-vio. 
Il  jouit  d'une  constitution  vigoureuse  et  d'une  santé  excellente. 

Il  y  a  six  semaines,  il  commença  à  éprouver  dans  le  mollet  et  dans  le  talon 
du  côté  gauche  un  engourdissement  pénible.  Il  continua  néanmoins  à  tra» 
vailler  encore  pendant  un  mois.  Au  bout  de  ce  temps  sa  jambe  se  tuméfia  et 
devint  douloureuse,  et  le  5  décembre,  pour  la  première  fois,  il  alla  consulter 
M.  le  docteur  Langlois. 

Celui-ci  reconnut  que  les  accidents  étaient  la  conséquence  d'un  anévrysme 
poplité,  déjà  assez  volumineux.  Il  conseilla  au  malade  de  se  rendre  à  Paris  et 
de  se  soumettre  sans  retard  au  traitement  par  la  compression  indirecte.  Ce 
conseil  ne  fut  malheureusement  pas  suivi  ;  Panger  vit  d'autres  médecins  qui 
l'en  détournèrent,  ftlais  la  tumeur  fit  de  très-rapides  progrès.  En  dix-huit  jours 
elle  doubla  presque  de  volume,  et  le  23  décembre  1855,  le  malade  se  décida 
enfin  à  partir  pour  Paris,  où  il  arriva  le  lendemain. 
Il  avait  fait  un  long  ti  ajet  en  voiture  avant  de  joindre  le  chemin  de  fer. 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  121  et  p.  l/(5. 

(2)  Voy.  plus  haut,  p.  101. 

(3)  Cctie  observation  a  ét(!  piéscnlêe  à  la  SocitSté  anatomiqiic,  dans  les  séances  du  1"  et  du 
8  février  1850  ,  par  M.  Eugène  Nélalon,  interne  à  IMiOpital  des  Cliniques.  —  Bull.  Soc.  (inal..f 
T.  XXXI,  p.  51. 
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Pendant  ce  trajet  qui  l'avait  considérablement  fatigué ,  la  tumeur  s'était  ac- 
crue et  le  membre  abdominal  gauche  était  devenu  beaucoup  plus  douloureux 
qu'auparavant.  ■ 

Il  m'envoya  chercher  aussitôt.  Je  le  trouvai  au  lit,  souffrant  beaucoup,  et 
presque  incapable  de  se  retourner. 

Il  était  dans  l'état  suivant  :  une  tumeur  arrondie ,  paraissant  plus  volu- 
mineuse que  le  poing,  fluctuante ,  réductible,  agitée  de  battements  d'expan- 
sion très-énergiques  remplissait  entièrement  le  creux  du  jarret  gauche,  et 
refoulait  latéralement  les  muscles  qui  circonscrivent  le  losange  poplité.  Un 
bruit  de  souffle  assez  léger  s'entendait  seulement  à  la  partie  supérieure  et 
interne  de  l'anévrysme.  Le  membre  gauche  était  œdématié  depuis  les  orteils 
jusqu'au  voisinage  du  genou.  La  jambe  était  en  demi-flexion  et  ne  pouvait 
être  redressée.  La  synoviale  du  genou  était  le  siège  d'un  épanchement  fluc- 
tuant et  ne  présentait  pas  de  pulsations  appréciables.  Les  battements  de  la 
!l    tibiale  postérieure  étaient  très-affaiblis. 

Un  second  anévrysme,  un  peu  moins  gros  qu'un  œuf  de  poule  existait  dans 
le  jarret  droit;  cette  tumeur,  parfaitement  indolente,  dont  le  malade  n'avait 
pas  même  soupçonné  l'existence,  était  le  siège  de  battements  d'expansion, 
1  mais  on  n'y  percevait  pas  de  bruit  de  souffle.  Le  membre  droit  n'était  pas 
œdémateux  et  avait  conservé  tous  ses  mouvements. 
Le  cœur  et  les  gros  vaisseaux  paraissaient  dans  l'état  normal. 
Je  décidai  le  malade  à  entrer  à  l'hôpital.  M.  Nélaton  voulut  bien  l'admettre 
dans  son  service,  à  l'hôpital  des  Cliniques,  et  m'autoriser  à  appliquer  la  com- 
i  pression  indirecte.  Nous  résolûmes  de  nous  occuper  d'abord  de  l'anévrysme 
du  jarret  gauche,  qui  était  le  plus  volumineux  et  le  plus  inquiétant. 

La  jambe  étant  fléchie  et  ne  pouvant  être  redressée ,  je  fus  obligé  de  faire 
modifier  la  gouttière  de  mon  appareil  pour  l'accommoder  à  la  situation  du 
membre,  mais  je  ne  pus  réussir  à  donner  aux  pelotes  la  fixité  et  la  précision 
qu'on  obtient  si  bien  dans  les  cas  ordinaires.  Quelque  exacte  que  fût  la  com- 
pression ,  elle  se  dérangeait  au  moindre  mouvement  du  malade.  Cet  incon- 
vénient existait  surtout  pour  la  pelote  inguinale,  qui  laissait  aisément  échap- 
per l'artère,  relâchée  par  la  flexion  de  la  cuisse. 
L'appareil  fut  appliqué  le  26  décembre  1855,  à  une  heure  de  l'après-midi. 
_  Le  maniement  de  l'appareil  fut  confié  à  un  infirmier  très-intelligent  et  très- 
Idévoué,  qui  comprit  tout  de  suite  les  indications  et  qui  fut  chargé  de  serrer 
•  et  de  relâcher  allcrnativement  la  pelote  inguinale  et  la  pelote  fémorale.  Une 
saignée  de  300  grammes  avait  été  pratiquée  le  matin  (deux  portions,  -1 5  gouttes 
rie  digitale  par  jour).  La  compression  devait  être  partielle. 

Le  soir  à  huit  heures,  je  revis  le  malade  qui  supportait  assez  bien  la  com- 
l'ression.  L'épanchement  articulaire  qui  le  matin  encore  était  très-considérable, 
avait  maintenant  tout  à  fait  disparu.  Je  supposai  qu'il  s'agissait  d'un  épan- 
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chement  séreux  dû  à  la  compression  exercée  par  la  tumeur  sur  les  veines 
articulaires  moyennes  ;  que  l'action  des  pelotes  avait  eu  pour  résultat  de  faire 
affaisser  légèrement  l'anévrysme  et  de  rendre  à  ces  veines  leur  perméabilité. 
Néanmoins  la  rapidité  avec  laquelle  l'épanchement  avait  disparu  me  parais- 
sait singulière.  Peut-être  aurais-je  dû  pressentir  dès  cette  époque  que  l'ané- 
vrysme communiquait  avec  l'articulation  du  genou;  mais  j'avoue  que  cette 
idée  ne  me  vint  que  beaucoup  plus  tard. 

La  compression  fut  continuée  jusqu'au  janvier  1856.  Quoiqu'on  eût 
soin  d'alterner  l'action  des  pelotes  toutes  les  deux  pu  trois  heures,  le  malade 
supporta  difficilement  l'appareil,  parce  qu'on  était  forcé,  à  cause  de  la  dévia- 
tion du  membre ,  de  serrer  très-fortement  les  vis  avant  d'agir  sur  l'artère 
avec  quelque  efficacité.  D'ailleurs,  la  compression  était  fréquemment  inter- 
rompue, le  moindre  mouvement  du  malade  suffisant  pour  faire  glisser  les  pe- 
lotes. —  La  tumeur  était  néanmoins  devenue  un  peu  plus  ferme  et  beaucoup 
moins  réductible  ;  elle  renfermait  évidemment  quelques  caillots,  mais  elle 
n'avait  subi  aucune  diminution  de  volume.  Le  42  janvier  nous  jugeâmes, 
M.  Nélaton  et  moi,  qu'il  était  nécessaire  d'agir  sur  l'artère  avec  plus  de  pré- 
cision, et  nous  résolûmes  d'appliquer  la  compression  digitale.  Avec  un  dé- 
vouement digne  des  plus  grands  éloges,  les  internes,  les  externes  du  service 
les  étudiants  et  les  docteurs  qui  suivaient  la  clinique  s'empressèrent  d'offrir 
leur  concours.  Quarante  personnes  se  firent  inscrire  deux  à  deux  pour  se 
relever  de  deux  heures  en  deux  heures,  et  pour  comprimer  avec  les  doigts 
l'artère  fémorale  sur  le  pubis. 

La  compression  digitale  fut  commencée  le  12  janvier  à  midi  et  continuée 
pendant  94  heures  consécutives  jusqu'au  '16  janvier  à  dix  heures  du  matin. 
Elle  fut  interrompue  seulement  pendant  une  demi-heure  dans  la  nuit  du  15 
au  16. 

Pendant  tout  ce  temps,  et  malgré  l'administration  de  20  à  30  centigrammes 
d'opium  chaque  jour,  le  malade  ne  put  jouir  d'un  seul  instant  de  sommeil.  Le 
pouls,  qui  était  d'abord  à  70  pulsations,  s'éleva  rapidement  à  100,  110  et 
120,  limite  qu'il  ne  dépassa  pas.  —  La  compression  fut  bien  supportée  pen- 
dant la  première  journée  ;  dans  la  nuit  du  12  au  13,  il  y  eut  une  douleur  trè=- 
vive  qui  s'irradia  dans  toute  la  jambe  et  qui  dura  environ  trois  heures.  Des 
élancements  de  même  nature,  mais  un  peu  moins  intenses ,  se  montrèrent 
dans  la  nuit  du  14  au  15;  ils  reparurent  beaucoup  plus  énergiques  dans  la 
nuit  du  15  au  16,  et  furent  assez  douloureux  pour  arracher  des  cris  au  ma- 
lade, qui  eut  même  un  court  accès  de  délire.  Ce  fut  alors  que  la  compression 
fut  interrompue  pendant  une  demi-heure;  après  quoi  elle  fut  reprise  et  sup- 
portée sans  accident  jusqu'au  16  janvier  à  dix  heures  du  matin. 

Dès  la  fin  de  la  première  journée  ,  l'engorgement  œdémateux  de  la  jambe 
et  du  pied  ,  déjà  très-prononcé  avant  le  début  du  traitement ,  avait  fait  des 
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progrès  notables.  Le  13  au  soir,  une  bande  roulée  fut;appliquée  depuis  la  ra- 
cine dos  orteils  jusqu'au-dessous  du  genou,  pour  modérer  cette  tuméfaction. 
Cette  bande  fut  enlevée  dans  la  nuit  du  15  au  -16,  à  cause  de  la  douleur.— La 
température  du  membre  s'était  élevée  d'une  manière  notable  quelques  heures 
après  le  début  de  la  compression  digitale  et  était  ensuite  restée  stationnaire. 
Parlons  maintenant  des  modifications  que  subit  la  tumeur  anévrysmale. 
Le  13,  à  la  visite  du  matin,  après  22  heures  de  compression  digitale,  la 
tumeur  était  déjà  plus  dure  et  beaucoup  moins  réductible.  La  compression  ayant 
été  suspendue  pendant  quelques  minutes,  on  reconnut  que  les  battements 
■  avaient  perdu  une  partie  de  leur  force.  —  Le  1 4,  à  minuit,  j'enlevai  pendant 
quelques  instants  la  bande  roulée  pour  explorer  l'anévrysme  ;  la  solidification 
me  sembla  très-avancée  ;  deux  bosselures  arrondies,  dures,  grosses  comme  des 
noix,  existaient  à  la  partie  supérieure  de  la  tumeur  ;  celle-ci  battait  très-peu  et 
paraissait  tout  à  fait  irréductible.  Le  bruit  de  souffle  avait  disparu. 

Le  16  janvier,  à  dix  heures  du  matin,  lorsque  la  compression  fut  abandon- 
née ,  la  tumeur  principale  était  entièrement  privée  de  pulsations,  solide,  bos- 
selée ,  un  peu  moins  saillante  en  arrière  qu'avant  le  début  du  traitement, 
mais  plus  large  à  sa  partie  supérieure.  Sur  les  côtés  du  genou,  on  sentait  en- 
core des  battements  d'expansion  très-manifestes.  Aucun  bruit  de  souffle. 

Du  16  au  22,  on  laissa  le  malade  en  repos,  le  membre  enveloppé  d'une 
i  bande  roulée  et  appuyé  sur  un  coussin  assez  élevé.  Le  pouls  se  ralentit  peu 
cà  peu,  et  descendit  à  80  pulsations.  Le  sommeil  revint.  De  temps  en  temps 
!  paraissaient  des  douleurs  passagères  qui  s'irradiaient  dans  la  jambe  et  dans 
I  le  pied,  et  qui  se  dissipaient  en  général  au  bout  d'une  demi-heure.  Les  bat- 
ttements  diminuaient  de  jour  en  jour,  mais  la  tumeur  ne  s'affaissait  pas.  Tou- 
jours solide  et  irréductible,  elle  ne  durcissait  point  et  conservait  une  rénitence 
■comparable  à  celle  du  testicule. 

Le  22,  les  pulsations  latérales  qui  avaient  seules  persisté  étaient  devenues 
très-faibles.  Le  23,  elles  n'étaient  plus  appréciables.  Le  bruit  de  souffle  n'a- 
vait pas  reparu.  On  ne  sentait  pas  de  collatérales  sur  les  côtés  du  genou. 

Le  24,  la  tumeur  présentait  toujours  les  mêmes  caractères  physiques  ;  mais 
•elle  était  douloureuse  à  la  pression.  Elle  s'accrut  un  peu  dans  la  journée.  — 
iDans  la  nuit  du  24  au  2o,  douleurs  très-violentes  dans  le  jarret  et  la  jambe. 

Le  2o  au  matin,  fièvre  intense,  douleur  vive,  état  général  inquiétant.  On 
aperçoit  une  eschare  de  la  largeur  d'une  pièce  de  5  fr.  sur  la  peau  qui  re- 
couvre le  point  culminant  de  la  tumeur,  à  la  partie  externe  du  creux  poplité. 
■La  jambe  et  le  pied  sont  le  siège  d'un  œdème  et  d'une  tension  considérables. 
M.  Nélaton  se  décide  à  pratiquer  l'amputation  de  la  cuisse. 

Le  23,  frisson  intense  et  prolongé.  Le  29  et  lo  30,  signes  manifestes  d'in- 
Hection  purulente.  Mort  le  31  janvier. 

Autopsie.  Je  passe  sous  silence  tout  ce  qui  se  rapporie  à  l'anévrysme  po- 
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plité  droit,  qui  n'avail  pas  été  traité,  .le  parlerai  seulement  de  la  dissection 
du  membre  amputé. 

L'anévrysme  poplité  gauche ,  beaucoup  plus  volumineux  qu'on  ne  l'avait 
cru  pendant  la  vie,  a  1B  centimètres  de  long  sur  12  de  large;  il  remplit  en- 
tièrement et  distend  le  creux  poplité . 

L'aponévrose  du  jarret  est  éraillée  et  extrêmement  amincie  au  pourtour  de 
l'eschare,  qui  elle-même  repose  sur  les  caillots  noirâtres  de  la  tumeur  ané- 
vrysmale.  Celle-ci  se  présente  sous  l'aspect  de  poches  multiples  à  parois 
celluleuses  extrêmement  minces ,  souvent  peu  distinctes ,  et  paraissant  for- 
mées uniquement  par  le  tissu  cellulo-graisseux  refoulé.  La  poche  principale 
communique ,  à  droite  et  à  gauche,  avec  des  poches  accessoires  plus  petites, 
de  forme  variable  et  irrégulière,  laissant  couler  un  peu  de  sang  liquide 
lorsqu'on  cherche  à  les  circonscrire  de  trop  près  avec  le  bistouri ,  présentant 
même ,  en  certains  points ,  des  espèces  d'appendices  constitués  par  une 
simple  infiltration  sanguine  dans  les  mailles  du  tissu  cellulaire  intermuscu- 
laire. Une  de  ces  poches  accessoires  se  prolonge  dans  la  partie  inférieure  de 
la  gaine  du  demi-membraneux  ;  une  autre  plus  considérable ,  longue  de  7  à 
8  centimètres,  descend  jusque  dans  le  mollet  sous  l'aponévrose  antérieure  du 
muscle  jumeau  interne. 

Une  coupe  verticale ,  antéro-postérieure ,  montre  que  la  plus  grande  partie 
de  cette  poche  vaste  et  irrégulière  est  remplie  de  caillots  noirâtres  ,  peu  ré- 
sistants ,  friables ,  en  un  mot  de  caillots  passifs.  A  la  partie  inférieure  et  pos- 
térieure existe  une  cavité  pleine  de  sang  liquide ,  capable  de  loger  une  noix , 
continue  avec  la  cavité  de  l'artère ,  qui  présente  à  ce  niveau  un  renflement  à 
peu  près  fusiforme.  Une  couche  Bbrineuse  peu  ancienne,  jaunâtre,  stratifiée, 
épaisse  de  2  à  3  centimètres ,  circonscrit  celte  cavité  dans  la  plus  grande 
partie  de  son  étendue  ;  elle  est  rompue  en  avant ,  où  elle  est  remplacée  par 
une  masse  de  caillots  passifs  continue  avec  celle  qui  remplit  la  poche  princi- 
pale. Une  étude  attentive  permet  de  reconnaître  que  l'anévrysme  était  primi- 
tivement constitué  par  une  dilatation  fusiforme  latérale  de  l'artère  poplitée; 
que  cet  anévrysme  est  devenu  dijfuf;  consécutif  par  suite  de  la  rupture  de  la 
paroi  antérieure  du  sac ,  que  la  tumeur  nouvelle  s'est  développée  entre  l'ar- 
tère et  l'articulation  du  genou  ;  que  des  caillots  actifs  se  sont  déposés  sur  les 
parois  de  la  cavité  primitive,  et  que  la  cavité  secondaire,  dépourvue  de  sac, 
s'est  remplie  de  caillots  passifs. 

L'articulation  du  genou  est  pleine  de  sang  et  de  caillots  rougeâtres.  Elle 
communique  avec  la  poche  de  l'anévrysme  diffus  par  trois  orifices  arrondis 
du  diamètre  de  1  et  de  1  î  centimètre,  situés  sur  le  ligament  postérieur.  Les 
os  ne  sont  pas  dénudés. 

La  veine  poplitée  est  complètement  oblitérée  dans  sa  moitié  supérieure  par 
un  caillot  noirâtre,  ferme  et  adhérent,  et  plus  bas,  au  niveau  de  l'anévrysme, 


ÉTAT  DE  l'artère  SOUS  LA  PELOTE.  771 

.  p;ir  accollement  et  adhésion  intime  de  ses  parois.  Cette  oblitération  est  due  à 
la  compression  exercée  sur  la  veine  par  la  tumeur. 
On  ne  trouve  aucune  artère  collatérale  d'un  volume  notable. 
Si  on  eût  soupçonné  l'existence  de  la  lésion  articulaire,  l'ampu- 
tation aurait  été,  dès  le  premier  jour,  jugée  indispensable.  Aucune 
inéthode,  en  effet,  ne  pouvait  réussir.  La  compression  indirecte  a 
l)roduit  tout  ce  qn'aurait  pu  produire  la  ligature ,  c'est-à-dire  la 
coagulation  passive  du  sang  dans  ce  vaste  anévrysme  diffus. 

Mais  en  voilà  bien  assez  sur  les  anévrysmes  diffus.  Hâtons-nous 
1  d'en  fmir  avec  le  mode  d'action  de  la  compression  indirecte. 

Quelle  que  soit  l'espèce  d'anévrysme,  et  quelle  que  soit  la  na- 
fture  de  la  coagulation,  jamais  l'artère  ne  s'oblitère  sous  les  pe- 
lotes compressives.  Freer,  de  Birmingham,  ayant  réussi  deux 
fois  à  faire  oblitérer  l'artère  radiale  des  chevaux  au  moyen  d'un 
l tourniquet  fortement  serré  pendant  quatre  jours  (1),  on  crut 
[pendant  long-temps  que  pareille  chose  devait  se  produire  chez 
l'homme,  et  j'ai  déjà  montré  combien  cette  idée  préconçue  nuisit 
au  développement  de  la  compression  indirecte.  Or,  je  ne  connais 
chez  l'homme  qu'mi  seul  exemple  prouvant  la  possibilité  de  l'obli- 
tération d'une  artère  comprimée  à  travers  la  peau.  M.  J.-P.  Dur 
rapporte  dans  sa  thèse  qu'un  enfant  âgé  de  12  ans,  atteint  de 
fracture  de  la  clavicule ,  fut  traité  par  l'appareil  de  Desault.  La 
jpression  considérable  et  prolongée  exercée  par  cet  appareil ,  dé- 
itermina  le  long  du  bras  la  formation  d'une  eschare  sous  laquehe 
l'artère  humérale  était  oblitérée.  La  chute  de  cette  eschare  ne 
Idonna  lieu  à  aucune  hémorrhagie,  et  les  battements  de  l'artère 
■radiale  finirent  même  par  reparaître  (2).  L'âge  du  sujet,  la  finesse 
Ide  la  peau,  l'étendue  des  siu-faces  comprimées,  la  durée  et  la 
violence  de  la  compression  expliquent  sans  doute  ce  résultat  ; 
imais  on  remarquera  que  les  conditions  sont  bien  différentes  dans 
fia  compression  méthodique  des  artères.  On  ne  peut  pas  toujours 
éviter  la  formation  des  eschares,  mais  jamais  on  n'a  l'imprudence 
d'exercer  une  pression  capable  de  produire  une  mortification 
profonde.  Je  devrais  divQ  presque  jamais ,  car  voici  une  observa- 
tion que  Boyer  a  passée  sous  silence,  et  que  Roux  a  heureusement 
sauvée  de  l'oubli  : 

(1)  Vo\j.  plus  haut,  p.  680. 

(2)  j..p.  Dun.  r/icjM  de  Paris^  1835,  n»  20,  p.  1. 
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iG"  OuSERVATiON  (Boycf)  ('!).  —  Anévrysme  poplHé.  —  Compression  de  la 
fémorale.  —  Eschare  sous  la  pelote.  —  L'arlère  est  ouverte  à  la  chute 
de  V eschare.  —  TIémorrhagie.  —  Mort. 

Vers  ISII,  un  homme  atteint  d'anévrysme  poplité  entra  à  la  Charité. 
Sachant  qu'on  pouvait  le  guérir  par  la  compression ,  il  refusa  de  se  laisser 
opérer  par  l'ouverture  du  sac.  On  appliqua  un  instrument  à  pelote  au-dessous 
de  la  partie  moyenne  de  la  cuisse.  La  peau  s'enflamma  légèrement.  On  dé- 
plaça l'appareil  pour  le  mettre  un  peu  plus  haut  :  même  accident.  Alors  on 
appliqua  la  compression  au  sommet  du  triangle  inguinal.  Une  eschare  se 
forma  en  ce  point.  «  Cette  eschare  comprenait ,  outre  la  peau  et  les  parties 
a  immédiatement  subjacentes,  la  paroi  antérieure  de  l'artère  crurale.  Au 
«  moment  où  elle  se  détacha ,  une  hémorrhagie  que  nous  avions  prévue  eut 
«  lieu.  Il  fallut  faire  la  ligature  là  où  l'artère  était  ouverte.  »  La  ligature  fut 
assez  difBcile  à  cause  de  l'état  des  parties.  Une  hémorrhagie  consécutive  se 
manifesta,  et  le  malade  mourut. 

Je  laisse  à  deviner  avec  quelle  véhémence  on  avait  dû  compri- 
mer pom' produire,  au  sommet  du  triangle  inguinal,  une  eschare 
pénétrant  jusqu'à  l'artère  fémorale  inclusivement.  Malgré  cette 
manœuvre  imprudente,  la  compression  ne  réussit  même  pas  à 
faire  oblitérer  le  vaisseau.  Il  est  clair,  par  conséquent,  qu'une 
pelote  bien  appliquée  doit  respecter  la  perméabiUté  de  l'artère; 
c'est  ce  que  démontrent  toutes  les  autopsies,  et  l'examen  fait  pen- 
dant la  vie  sm-  une  multitude  de  malades.  Cette  circonstance  pré- 
cieuse permet  de  rendre  au  cours  du  sang  toute  sa  force  au  mo- 
ment où  le  caillot  de  l'anévrysme  se  prolonge  dans  l'artère  adja- 
cente et  en  détermine  l'oblitération.  Elle  diminue  à  tel  point  les . 
chances  de  la  gangrène,  que  sur  ilk  malades  chez  lesquels  l'obli-- 
tération  des  anévrysmes  a  été  obtenue  par  la  seule  compression  i 
{voy.  le  2-=  tableau),  la  gangrène  n'a  eu  lieu  que  deux  fois  (n"  10 1 
et  n"  26).  On  peut  dire  que  cet  accident  est  aussi  rare  ici  qu'à  lai 
suite  des  guérisons  spontanées  naturelles. 

Non-seulement  l'artère  comprimée  reste  perméable,  mais  encore  ' 
ses  parois  gardent  toute  leur  intégrité.  Ainsi  s'évanouissent  di-- 
verses  objections  théoriques  qu'on  avait  d'abord  dirigées  contre  i 
la  compression  indirecte.  On  disait  que  l'action  des  pelotes  devait* 
modifier  les  tuniques  artérielles ,  les  rendre  friables  et  impropres -i 
à  supporter  la  ligature  ultérieure  devenue  nécessaire  lorsque  la; 

(1)  Roax.  Nouveaux  éléments  de  méd.  opératoire.  Paris,  J813,  in-8°,  T.  1 ,  2"  par,,  p.  717. 
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compression  restait  sans  efficacité. —  On  ajoutait  que  l'inflamma- 
tion du  tissu  cellulaire ,  l'hyperlropliie  de  la  gaîne ,  l'adhérence 
de  l'artôre  avec  la  veine,  devaient  rendre  cette  ligature  presque 
impraticable.  L'anatomic  pathologique  montre  que  cette  crainte 
n'est  pas  fondée;  et,  en  outre,  l'expérience  a  plusieurs  fois  déjà 
répondu  victorieusement.  Deux  fois  seulement  (n*»  30  et  97) ,  les 
chirurgiens  ont  cru  que  la  hgature  était  un  peu  plus  difflcile  que 
d'habitude  ;  mais  ils  ont  bientôt  triomphé  de  ce  léger  ol)staclc. 
Les  cas  où  la  ligature  ultérieure  n'a  offert  aucune  difficulté  sont, 
au  contraire,  très-nombreux  (n""  29,  31,  32,  QU,  68,  87,  etc.). 
Quant  aux  liémorrhagies  secondaires,  l'expérience  a  prouvé  en- 
core qu'elles  n'étaient  pas  rendues  plus  fréquentes  par  une  com- 
pression préalable.  Sur  Ld  malades  de  mon  second  tableau  qui 
ont  subi  la  ligature  après  avoir  été  soumis  à  la  compression,  3 
seulement  ont  présenté  des  hémorrhagies  secondaires  (n°*8,  22  et 
68).  On  peut  même  dire  que,  dans  un  de  ces  trois  cas  (n°  22),  l'hé- 
morrhagie  secondaire  a  été  provoquée  par  le  procédé  vicieux  de 
ligature  qui  a  été  mis  en  usage.  Le  chirurgien  appliqua  d'abord 
une  grosse  ligature  double  ;  puis  trouvant  que  ce  cordon  était  trop 
volumineux  pour  étreindre  exactement  le  vaisseau ,  et  que  les 
pulsations  continuaient ,  il  appliqua  une  ligature  fine  au-dessus 
de  la  précédente.  La  ligature  fine  tomba  le  neuvième  jour.  Le 
onzième  jour,  la  grosse  hgature  étant  encore  en  place,  une  hé- 
morrhagie  se  déclara;  néanmoins,  le  malade  finit  par  guérir. 

En  résumé ,  la  compression  indirecte  guérit  les  anévrysmes 
circonscrits  par  le  mécanisme  le  plus  favorable ,  c'est-à-dire  par 
le  dépôt  graduel  de  caillots  actifs  qui  oblitèrent  peu  à  peu  le  sac. 
Elle  peut  même,  seule  de  toutes  les  méthodes  connues,  faire  dé- 
poser quelques  caillots  fibrineux  jusque  dans  les  anévrysmes 
diffus  ;  elle  n'exerce  aucune  action  fâcheuse  sur  le  vaisseau  au 
niveau  des  points  comprimés;  elle  ne  l'oblitère  jamais;  et  elle  ne 
porte  aucune  entrave  à  l'exécution  d'une  ligature  ultérieure. 

§  m.  DES  DIFFÉBENTS  MODES  ET  DES  DIFFÉnENTS  PROCÉDÉS  DE  COMPRESSION 

INDIRECTE, 

On  n'a  pas  oublié  que  la  ligature,  pratiquée  suivant  la  méthode 
d'Anel,  ne  supprime  pas,  qu'elle  diminue  seulement,  le  cours  du 
sang  dans  l'anévrysmc.  Or  la  compression  indirecte,  de  quelque 
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manière  qu'on  l'applique,  et  quelque  extrême  que  soit  le  degré 
de  pression  auquel  on  ait  recours,  ne  saurait  avoir  la  prétention 
d'opposer  au  sang  un  obstacle  plus  efficace  que  la  ligature.  On 
peut  donc  dire  d'une  manière  générale  que  la  compression  indi- 
recte agit  sur  les  tumeurs  anévrysmales  en  y  diminuant  l'éner- 
gie delà  circulation;  mais,  tandis  que,  dans  la  ligature,  cette 
diminution ,  toujours  très-considérable,  est  à  peu  près  uniformé- 
ment la  môme  dans  tous  les  cas ,  dans  la  compression,  au  con- 
traire ,  elle  varie ,  au  gré  du  chirurgien ,  suivant  le  procédé  qu'il 
emploie.  Entre  la  compression  la  plus  faible,  qui  n'oppose  au 
passage  du  sang  qu'un  obstacle  presque  illusoire,  et  la  compres- 
sion la  plus  forte ,  qui  ferme  l'artère ,  au  niveau  du  point  où  on 
l'applique ,  aussi  hermétiquement  que  pourrait  le  faire  une  liga- 
ture ,  il  y  a  un  grand  nombre  de  nuances  intermédiaires. 

En  réalité,  par  conséquent,  la  compression  indirecte  peut 
être  exécutée  d'une  foule  de  manières  différentes.  Mais  ces  in- 
nombrables variétés  peuvent  être  ramenées  à  deux  types  prin- 
cipaux que  j'étudierai  d'abord.  Ce  sont,  d'une  part,  la  compres- 
sion partielle,  qui  laisse  passer  dans  l'artère  assez  de  sang  pom* 
communiquer  encore  de  légers  battements  à  l'anévrysme,  et, 
d'autre  part,  la  compression  totale,  qui  porte  à  la  circulation  du 
membre  une  atteinte  suffisante  pour  arrêter  entièrement  les  pul- 
sations de  la  tumeur. 

La  compression  totale,  lorsqu'elle  est  sévèrement  apphquée  et 
lorsque  les  malades  ont  le  courage  de  la  supporter,  place  les  tu- 
meurs anévrysmales  dans  les  mêmes  conditions  que  la  hgature. 
Elle  est  donc  susceptible  de  fournir  des  résultats  extrêmement 
prompts.  La  théorie  permettait  déjà  de  le  pressentu";  l'expérience 
l'a  prouvé.  Plusieurs  anévrysmes  traités  par  la  compression  totale 
se  sont  solidifiés  complètement  en  moins  de  vingt-quatre  heures  ; 
c'est  ce  qui  a  eu  lieu  dans  les  cas  suivants  :  n"  19,  anévrysme  po- 
plité  obUtéré  en  vingt-trois  heures  ;  —  n°  161 ,  en  seize  heures  ;  — 
n"  77,  en  quinze  heures  ;  —  n"  159,  en  onze  heures.  Ces  cas  sont 
exceptionnels  ;  la  plupart  des  malades  ne  peuvent  pas  tolérei-, 
môme  pendant  un  temps  aussi  court ,  le  supplice  que  leur  inflige 
une  compression  portée  du  premier  coup  jusqu'au  degré  le  plus 
extrême.  En  outre,  il  arrive  souvent  qu'il  s'écoule  plusiem-s  jours 
avant  que  l'anévrysme  se  solidifie  entièrement ,  témoin  les  cas  si 
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Iréquents  où  les  battemenls  reparaissent  et  persistent  pendant 
quelques  jours  à  la  suite  de  la  ligature  pratiquée  suivant  la  mé- 
thode d'Anel.  Ainsi  ce  n'est  pas  pendant  quelques  heures ,  mais 
pendant  plusieurs  jours  de  suite,  dans  la  plupart  des  cas,  que 
les  malades  doivent  se  soumettre  à  la  compression  totale,  cir- 
constance propre  à  rendre  presque  toujours  le  traitement  tout  à 
lait  intolérable. 

Je  répète  donc  que  les  guéi-isons  si  promptes  dont  je  viens  de 
parler  sont  très-exceptionnelles;  mais  elles  sont  tellement  bril- 
lantes, tellement  séduisantes,  que  bien  des  chirurgiens  pour- 
raient êlTC  tentés  de  faire  l'essai  de  la  compression  totale,  pour 
courir  la  chance  d'obtenir  de  pareils  résultats.  Or  qu'on  se  dé- 
trompe à  cet  égard  ;  on  doit  toujours  craindre  de  voir  les  ané- 
vrysmes  s'oblitérer  très-promptement ,  parce  que  les  oblitérations 
qui  s'effectuent  en  quelques  heures  sont  fréquemment  défec- 
tueuses ,  en  ce  sens  qu'elles  résultent  de  la  formation  de  cail- 
lots passifs.  J'ai  déjà  eu  l'occasion  d'apprécier  ce  mode  vicieux 
d'obbtération,  si  infidèle  et  si  fécond  en  accidents.  Il  résulte 
d'une  interruption  trop  brusque  de  la  circulation  ,  et  il  y  a  beau- 
coup de  chances  pour  qu'il  se  produise  lorsque  les  anévrysmes  se 
solidifient  très-vite  sous  l'influence  de  la  compression  totale.  Sur 
les  quatre  malades  que  je  viens  de  citer,  et  qui  ont  été  guéris  en 
moins  de  vingt-quatre  heures  par  ce  mode  de  compression,  il  y 
en  a  deux  chez  lesquels  le  sac  anévrysmal  a  été  comblé  par  des 
caillots  passifs;  et  ce  sont  ceux  précisément  chez  lesquels  le  ré- 
sultat a  été  le  plus  prompt.  Grâce  au  principe  de  la  compression 
double  et  alternative  qui  constitue  le  procédé  de  Beknas ,  on  par- 
vint à  intercepter  le  cours  du  sang  aussi  complètement  qu'am^ait 
pu  le  faire  la  ligature.  En  quinze  heures ,  dans  le  cas  de  M.  Hum- 
phrey,  de  Cambridge  (n"  77),  en  onze  heures  seulement  dans  le 
cas  de  M.  Wilmot  (n"  159),  l'anévrysme  devint  solide,  et  l'on  re- 
connut avec  joie ,  en  enlevant  alors*  les  pelotes ,  que  les  pulsa- 
tions avaient  disparu.  Mais,  au  lieu  de  décroître  gradueUement 
les  jours  suivants  en  devenant  de  plus  en  plus  dures ,  les  tumeurs 
se  ramollirent  et  restèrent  longtemps  slationnaires.  Il  y  avait  lieu 
de  redouter,  d'une  part,  la  récidive,  et,  d'autre  part,  l'inflam- 
mation et  la  rupture  du  sac.  11  ne  paraît  pas  que  ces  accidents 
soient  survenus,  mais  le  malade  de  M.  Humphrey,  revu  dix  mois 
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plus  tard  environ ,  avait  encore  dans  le  jarret  une  tumeur  fluc- 
tuante dont  le  volume  ne  diminuait  qu'avec  une  extrême  lenteur. 
Il  est  probable,  toutefois,  que  cet  homme  aurait  fini  par  guérir,  s'il 
n'avait  pas  succombé  à  une  autre  maladie.  On  négligea  de  dissé- 
quer son  membre.  Quant  au  malade  de  M.  Wilmot,  il  quitta 
l'hôpital  un  mois  après  l'oblitération  de  son  anévrysme.  La  tu- 
meur, à  cette  époque,  était  encore  fluctuante,  et  n'avait  que  peu 
diminué.  On  ne  sait  ce  qui  est  advenu  plus  tard. 

Il  faut  donc  se  méfier  de  la  compression  totale,  quelque  bril- 
lants que  puissent  paraître,  au  premier  abord,  les  résultats  im- 
médiats qu'elle  a  quelquefois  fournis.  Elle  a  l'inconvénient  d'agir 
de  la  même  manière  que  la  ligature  ,  et  d'exposer  comme  elle  à 
un  mode  vicieux  d'oblitération.  Lorsqu'elle  fait  disparaître  les 
pulsations  en  quelques  heures ,  elle  a  grande  chance  de  faire  dé- 
poser dans  le  sac  des  caillots  purement  passifs  ;  lorsque  l'obhté- 
ration  se  fait  plus  longtemps  attendre,  et  c'est  de  beaucoup  le 
cas  le  plus  ordinaire  ,  cette  éventualité  fâcheuse  est  bien  moins 
probable;  mais  alors  la  compression  totale,  devant  être  prolon- 
gée sans  interruption  pendant  plusieurs  jours  consécutifs,  de- 
vient la  source  de  divers  accidents  que  la  compression  par- 
tielle convenablement  pratiquée  évite  d'une  manière  presque 
certaine. 

Le  premier  de  ces  accidents,  le  plus  fréquent  de  tous,  et  celui 
qui  a  donné  lieu  aux  objections  les  plus  nombreuses ,  c'est  la 
douleur.  Chez  la  plupart  des  malades ,  la  compression  totale  ne 
peut  être  supportée  au  delà  de  quelques  hem-es,  et  plusiem-s 
même  exigent  qu'on  la  suspende  avant  que  la  première  heure 
soit  écoulée.  Cet  inconvénient  n'est  pas  propre  à  la  compression 
totale;  la  compression  partielle  y  expose  aussi,  quoique  à  un  bien 
moindre  degré.  J'y  reviendrai  tout  à  l'heure,  et  je  montrerai 
comment  on  peut  en  triompher;  mais  ce  que  je  dois  dire  main- 
tenant, c'est  que  les  cas,  nombreux  jusqu'ici,  où  la  compres- 
sion a  été  intolérable  auraient  été  beaucoup  plus  rares  si  l'on  ne 
s'était  pas  obstiné  à  pousser  l'action  des  pelotes  jusqu'à  ses  li- 
mites extrêmes.  Je  n'hésite  pas  à  déclarer  que  la  méthode  com- 
pressive  a  dû  la  plupart  de  ses  insuccès  à  ce  procédé  vicieux , 
sans  lequel  elle  aurait  depuis  longtemps  déjà  supplanté  la  li- 
gature. 
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En  cuire,  la  compression  totale  expose  la  peau  à  plusieurs  acci- 
dents, dont  le  plus  léger  est  de  nature  à  interrompre  le  traitement 
et  à  en  compromettre  le  résultat.  La  rubéfaction  douloureuse, 
la  vésication,  l'excoriation  delà  peau,  se  produisent  prompte- 
luent  sous  l'influence  d'une  pression  trop  énergique,  et  rendent 
nécessaire  l'ablation  des  pelotes.  Ces  phénomènes  surviennent 
surtout  lorsqu'une  cicatrice  préalable  occupe  la  région  sur  la- 
quelle la  compression  doit  s'exercer.  On  connaît  la  fréquence  des 
cicatrices  inguinales  consécutives  aux  adénites  suppurées.  Or 
c'est  précisément  sur  le  pli  de  l'aine  et  au  niveau  môme  du  point 
occupe  par  ces  cicatrices  ,  que  doit  porter  la  principale  pression 
dans  le  traitement  des  anévrysmes  des  membres  inférieurs  ,  qui 
sont  de  beaucoup  les  plus  fréquents  des  anévrysmes  chirurgi- 
caux. Il  arrive  quelquefois  que  la  compression  partielle  elle- 
même  est  difficilement  supportée  en  pareil  cas,  et  il  est  clair  que 
la  compression  totale  offre,  sous  ce  rapport,  des  inconvénients 
beaucoup  plus  gi^aves. 

Si  les  cicatrices  inguinales  sont  communes ,  il  est  bien  plus 
commun  encore  de  trouver  au-devant  de  l'artère  quelques  gan- 
glions plus  ou  moins  engorgés ,  dont  la  présence  gêne  beaucoup 
l'action  des  pelotes.  Pour  exercer  la  compression  totale,  il  faut, 
pour  ainsi  dire ,  écraser  ces  masses  ganglionnaires ,  ce  qui  dé- 
termine promptement  une  tuméfaction  douloureuse  et  inflamma- 
toire. On  a  même  vu  des  ganglions  parfaitement  sains  le  premier 
jour  s'engorger  et  s'enflammer  bientôt  sous  l'influence  d'une 
pression  trop  énergique.  La  compression  partielle,  convenable- 
ment ménagée,  n'expose  pas  à  ces  accidents. 

La  compression  totale  est  fréquemment  suivie ,  lorsqu'elle  se 
prolonge  pendant  plusieurs  jours,  de  l'engorgement  œdémateux 
et  douloureux  de  la  totalité  du  membre ,  ce  qui  résulte  de  l'obs- 
tacle opposé  par  la  pelote  inguinale  au  retour  du  sang  vers  le 
cœur  et  à  la  circulation  de  la  lymphe.  Non-seulement  la  com- 
pression partielle  permet  très-souvent  d'éviter  la  production  de 
ce  phénomène,  mais  encore  elle  a  fréquemment  un  résultat  pré- 
cisément inverse,  c'est-à-dire  qu'elle  dissipe  promptement  l'œ- 
dème symptomatique  dû  à  la  compression  que  la  tumeur  exerce 
sur  la  veine  adjacente.  Par  exemple,  s'il  s'agit  d'un  anévrysme 
popUté,  il  suffit  d'amoindrir  légèrement  l'énergie  des  pulsations 
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pour  que  le  sac ,  moins  distendu ,  revienne  un  peu  sur  lui-même 
et  rende  aussi  tôt  le  passage  libre  dans  la  veine  poplitée.  C'est  ce 
qui  a  eu  lieu,  par  exemple,  sur  les  malades  u"  ;i9,  n°  65,  n°  67,  et 
sur  un  grand  nombre  d'autres.  Ces  exemples  prouvent  combien 
on  a  eu  tort  de  considérer  l'œdème  préalable  du  membre  comme 
constituant  une  contre-indication  à  la  compression.  Ceux  qui  ont 
commis  cette  erreur  avaient  en  vue  la  compression  totale ,  et  ne 
connaissaient  sans  doute  pas  les  effets  de  la  compression  par- 
tielle. 

Je  n'ai  pas  fini  d'énumérer  les  accidents  auxquels  expose  la 
compression  totale.  Il  est  possible  qu'un  érysipèle  surgisse  sous 
une  pelote  trop  serrée,  et  c'est  à  cette  cause  qu'il  faut  attribuer 
la  mort  d'un  des  malades  de  M.  Bellingham.  On  employait  la 
compression  partielle  depuis  plus  de  deux  mois ,  lorsque-  le  ma- 
lade, impatienté  de  la  longueur  du  traitement,  et  croyant  accélérer 
sa  guérison,  serra  lui-même  les  vis  de  son  appareil  avec  une 
grande  force  ;  la  peau ,  ainsi  froissée ,  devint  le  point  de  départ 
d'un  érysipèle  qui  détermina  la  mort  sis  jours  après  (1). 

Enfin ,  le  plus  fâcheux  de  tous  les  accidents  de  la  compression 
totale,  c'est,  sans  contredit,  la  gangrène  de  la  peau.  Cette  circons- 
tance a  bien  des  fois  compromis  le  succès  de  la  méthode  com- 
pressive;  alors,  en  effet,  on  est  obhgé,  avant  de  reprendre  le 
traitement,  d'attendre  la  chute  des  eschares,  puis  la  cicatrisa- 
tion des  ulcères  qui  en  résultent;  et,  pour  avoir  voulu  accélérer 
la  guérison,  il  se  trouve  précisément  qu'on  l'a  rendue  beaucoup 
plus  tardive.  Un  malade  de  Liston  (n°  96) ,  chez  lequel  la  com- 
pression avait  été  assez  forte  pour  produire  des  eschares  sous 
la  pelote  et  même  sous  la  contre-pelote,  finit  néanmoins  par  gué- 
rir sans  opération.  Mais  U  arrive  quelquefois  que  les  progrès  de 
l'anévrysme  ne  permettent  pas  d'attendre  le  moment  où  la  com- 
pression serait  de  nouveau  applicable,  et  l'on  est  obligé  alors 
d'affronter  les  dangers  de  la  ligature.  Le  malade  n»  14,  imbu 
d'une  théorie  erronée,  crut  qu'il  guérirait  d'autant  mieux  que  la  l 
compression  serait  plus  énergique  :  il  serra  si  bien  son  appareil , 
qu'il  finit  par  le  casser  ;  une  eschare  se  forma  sous  chaque  pe- 
lote ,  et  on  dut  en  venir  à  la  hgature.  Le  ir  58  avait  un  anévrysme  ,j 

(i)  J'ai  déjà  parlé  de  ce  malade,  p.  %6  (l'"  autopsie). 
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de  la  partie  supérieure  de  la  fémorale;  on  plaça  au-dessus  âvL^u- 
bis  line  pelote  qui  l'ut  trop  serrée  et  qui  produisit  une  eschare. 
lUallut  lier  l'iliaque  externe.  L'anévrysme  s'oblitéra,  mais  l'es- 
chare,  s'étant  détachée  quelques  jours  après,  mit  à  nu  la  partie 
supérieure  du  sac,  qui  s'enflamma  et  se  rompit  dans  la  plaie.  Il 
I  n'y  eut  heureusement  aucune  hémorrhagie;  le  malade  en  fut 
quitte  pour  une  grave  suppuration,  et  fmit  par  guérir.  Cet  exemple 
prouve  qu'il  faut  éviter,  autant  que  possible,  d'appliquer  la  com- 
pression trop  près  des  poches  anévrysmales.  Je  rappellerai  enfin 
un  cas  plus  malheureux  encore,  tiré  de  la  pratique  de  Boyer. 
L'eschare  produite  par  la  compression  totale  avait  pénétré  jus- 
qu'à l'artère  fémorale  ;  lorsqu'elle  se  détacha,  l'artère  se  rompit 
et  donna  heu  à  une  hémorrhagie  morteUe  (1).  Tant  d'accidents 
fâcheux  prouvent  qu'il  n'est  pas  prudent  d'avoir  recours  à  la  com- 
pression totale,  et  que  la  compression,  pour  garder  toute  sa  supé- 
riorité sur  la  ligature ,  doit  être  pratiquée  d'une  manière  moins 
brutale,  soit  que  l'on  se  contente  de  diminuer  le  passage  du  sang 
{compression  ■partielle),  soit  qu'on  l'intercepte  d'une  manière  pro- 
gressive, en  accroissant  chaque  jour  la  force  de  la  pression  {com- 
pression graduelle). 

En  agissant  ainsi  on  ménagera  la  peau,  on  soush^aira  la  plu- 
part des  malades  aux  vives  douleurs  qui  ont'fait  si  souvent  échouer 
la  méthode  compressive;  on  obtiendra  des  résultats  moins  prompts 
peut-être  que  ne  le  sont  quelquefois  ceux  de  la  compression 
totale,  mais  plus  certains  et  plus  stables ,  et  l'on  écartera  autant 
que  possible  les  chances  de  l'oblitération  du  sac  par  des  caillots 
passifs. 

Je  crois  avoir  prouvé  que  la  compression  totale  constitue  un 
procédé  vicieux  lorsqu'on  l'appHque  d'emblée.  Mais  elle  ne  doit 
pas  pour  cela  être  entièrement  rejetée;  elle  devient  très-accep- 
I  table,  au  contraire,  lorsqu'on  n'y  arrive  que  par  degrés,  comme 
I  dernier  terme  de  la  compression  graduelle.  Alors,  en  effet,  elle 
i  accélère  beaucoup  la  guérison,  sans  exposer  à  l'oblitération  dé- 
!  fectueuse  que  produisent  les  caillots  passifs.  Lorsque  le  sac ,  à  la 
faveur  d'une  compression  partielle  continuée  pendant  quelque 
temps,  est  déjà  en  partie  comblé  par  des  caillots  fibrineux,  la  for- 


(1)  l'oy.  plus  haut,  p. 772,  obs.  UQ, 
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malien  des  caillots  passifs  n'est  plus  à  craindre-,  on  dirait  que  les 
couches  flbrineuses  déjà  déposées  exercent  une  sorte  d'attraction 
élective  sur  la  fibrine  du  sang  qui  traverse  encore  l'anévrysme  : 
peut-être  ce  phénomène  est-il  dû  à  l'irrégularité  de  la  coucIk 
fihrineuse  la  plus  interne,  et  à  la  faciUté  bien  connue  avec  la- 
quelle les  caillots  actifs  se  déposent  à  la  surface  des  corps  étran- 
gers contre  lesquels  le  sang  vient  se  heurter.  Quelle  que  soit,  du 
reste,  l'explication  que  l'on  adopte,  il  est  certain  qu'en  pareil  cas 
la  coagulation  continue  à  s'effectuer  par  le  même  mécanisme, 
c'est-à-dire  par  des  caillots  actifs.  La  tendance  que  je  signale  est 
tellement  prononcée,  qu'elle  suffit  quelquefois  à  elle  seule  pour 
achever  la  cure,  quoique  la  compression  ait  été  abandonnée 
avant  la  cessation  des  battements.  Je  connais  plusieurs  cas  où 
il  en  a  été  ainsi  (n"'  Zi5,  UQ,  118,  125,  135).  Ces  faits  prouvent 
que  le  dépôt  fibrineux,  commencé  sous  l'influence  de  la  com- 
pression, peut  continuer  après  l'ablation  des  appareils,  et  môme 
lorsque  les  malades  commettent  l'imprudence  de  reprendre 
leurs  occupations  avant  d'être  guéris.  Il  est  clair  que  dans  ces 
conditions  l'oblitération  est  lente  et  incertaine,  qu'il  ne  serait  pas 
sage  d'y  compter,  et  qu'il  est  de  rigueur  de  continuer  la  compres- 
sion jusqu'au  moment  où  les  battements  sont  tout  à  fait  éteints. 
Gela  a  l'avantage  de  rendre  le  guérison  plus  sûre  et  plus  rapide. 
Mais  il  est  possible  d'abréger  encore  la  durée  du  traitement;  il 
suffit,  pour  cela,  de  changer  la  compression  partielle  en  compres- 
sion totale  dès  qu'on  reconnaît,  à  la  diminution  des  battements  et 
à  la  dureté  de  la  tumeur,  qu'il  y  a  déjà  dans  le  sac  une  quantité 
notable  de  fibrine. 

Il  est  remarquable,  en  effet,  qu'en  agissant  ainsi  on  obtient  des 
guérisons  très-promptes.  Personne,  que  je  sache,  n'a  érigé  en 
procédé  régulier  cette  manière  d'appliquer  la  compression;  mais 
il  est  arrivé  plusieurs  fois  que  des  circonstances  accidentelles  ont 
permis  aux  chirurgiens  d'employer  la  compression  totale  pour 
des  anévrysmes  déjà  traités  pendant  quelque  temps  par  la  com- 
pression partielle.  J'ai  rassemblé  un  assez  bon  nombre  défaits  de 
ce  genre,  et  les  résultats  ont  été  assez  frappants  pour  que  j'en 
dise  quelques  mots.  Le  malade  n«  121  avait  subi  la  compression 
partielle  pendant  trois  semaines  à  Reading  Hospital;  sa  tumeur 
avait  diminué;  mais  il  avait  perdu  patience,  avait  exigé  sa 
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(ji'lie,  et  était  presque  aussitôt  rentré  à  Westminster  Hospilal. 
M.  Benj.  Phillips  appliqua  alors  la  compression  totale;  en  trois 
jours  la  guérison  fut  complète.  Le  n"  133  était  un  nôgre  indocile 
qui  relâchait  son  appareil  quand  on  le  laissait  seul ,  de  sorte  que 
la  compression  était  fort  irrégulière.  Au  bout  d'un  mois  environ 
on  s'aperçut  de  la  fraude.  On  le  fit  garder  à  vue  pendant  soixante- 
douze  heures,  en  ayant  soin  de  tenir  l'artère  exactement  compri- 
mée; cela  suffit  pour  oblitérer  entièrement  l'anévrysme.  Le  n"  155 
subissait  depuis  vingt-sept  jours  la  compression  à  l'aide  d'un  ap- 
pareil défectueux  et  insuffisant;  deux  jours  d'une  compression 
double  et  non  interrompue  amenèrent  la  guérison.  Les  cas  sui- 
vants sont  plus  remarquables  encore.  N"  66  :  compression  par- 
tielle et  irrégulière  pendant  cinq  mois,  amélioration;  compression 
totale  pendant  quarante-huit  heures ,  guérison.  —  N"  99  :  com- 
pression partielle  pendant  sept  jours,  amélioration  légère;  com- 
pression totale  'pendant  douze  heures,  guérison.  —  N"  78  :  compres- 
sion faite  pendant  un  mois  environ  à  Regimental  Hospital;  la 
tumeur  ne  diminue  pas,  mais  elle  cesse  d'être  complètement  ré- 
ductible; le  malade  est  transporté  à  Royal  Military  Infirmary; 
compression  totale  pendant  dix  heures,  guérison.  —  N"  17  :  qua- 
rante-deux jours  de  compression  partielle  et  irrégulière,  amélio- 
ration légère  pendant  les  premiers  jours,  puis  la  tumeur  reste 
stationnaire;  au  bout  de  quarante-deux  jours,  compression  totale 
suivie  de  guérison  en  neuf  heures.  —  N"  83  :  compression  inter- 
mittente pendant  douze  jours,  puis  compression  totale  amenant 
la  guérison  en  six  heures. 

Dans  tous  les  cas  que  je  viens  d'énumérer,  et  dans  plusieurs 
autres  que  j'ai  passés  sous  silence,  la  direction  particulière  du 
traitement  fut  le  résultat  de  circonstances  fortuites  bien  plus  que 
de  la  volonté  des  chirurgiens.  L'élude  comparée  de  ces  observa- 
tions m'a  conduit  à  penser  que  le  meilleur  mode  de  compression 
serait  celui  qui  imiterait  autant  que  possible  les  conditions  pré- 
cédentes. L'analyse  des  phénomènes  qui  se  succèdent  dans  les 
anévrysmes  pendant  l'application  des  pelotes,  m'a  confirmé  dans 
cette  manière  de  voir.  Je  propose  donc,  comme  méthode  géné- 
rale, d'employer  le  procédé  suivant,  qui  mérite  le  nom  de  com- 
pression en  deux  temps. 

Dans  le  premier  temps,  dont  la  durée  est  indéterminée,  on 
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exerce  une  compression  partielle  continue  et  à  peu  près  uni- 
forme, de  manière  à  diminuer  les  battements  sans  les  éteindre 
tout  ù  fait.  On  doit  persister  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  fermeté,  l'ir- 
réductibilité de  la  tumeur,  l'aflfaiblissement  des  pulsations  et  la 
diminution  commençante  du  volume  de  l'anévrysme  indiquent 
qu'il  y  a  une  couche  notable  de  fibrine  déposée  à  la  surface  in- 
terne du  sac.  Lorsqu'on  a  ainsi  acquis  la  preuve  que  la  poche 
anévrysmale  est  à  demi  oblitérée  par  des  caillots  actifs,  on  passe 
au  second  temps  de  la  compression. 

Dans  ce  second  temps,  la  compression  doit  être  totale,  c'est-à- 
dire  poussée  jusqu'au  point  de  faire  disparaître  les  battements 
dans  l'anévrysme.  On  achève  ainsi  en  quelques  heures  ou  en 
quelques  jours  au  plus  une  guérison  qui  aurait  pu  se  faire  attendre 
encore  pendant  longtemps.  L'expérience  a  prouvé  que  six  heures, 
neuf  heures,  douze  heures,  pouvaient  suffire  pour  cela;  il  est  rare 
qu'il  faille  plus  de  deux  jours,  et  je  pense  qu'en  moyenne  on  doit 
réussir  en  vingt-quatre  heures.  Pratiquée  dans  de  pareilles  condi- 
tions et  pour  un  temps  aussi  court,  la  compression  totale  ne  pré- 
sente |aucun  inconvénient  sérieux.  Pendant  la  durée  du  premier 
temps,  le  malade  s'est  peu  à  peu  habitué  à  l'action  des  pelotes. 
La  compression  totale  est  donc,  en  général,  peu  douloureuse,  et 
il  suffit  d'une  faible  dose  d'opium  pour  la  rendre  très-tolérable. 
Lors  même  que  malgré  cela  la  douleur  serait  assez  forte  pour 
empêcher  le  sommeil ,  ce  serait  un  contre-temps  assez  minime , 
car  il  n'est  personne  qui  ne  puisse  supporter  la  privation  de  som- 
meil pendant  vingt-quatre  ou  même  quarante-huit  heures.  Enfin, 
la  vitalité  de  la  peau  n'est  pas  compromise  par  une  épreuve  aussi 
courte,  à  laqueUe,  du  reste ,  cette  membrane  a  été  préparée  par 
l'action  préalable  de  la  compression  partielle. 

Mon  collègue,  M.  Depaul,  m'a  fourni  l'occasion  d'appliquer 
une  fois  la  compression  en  deux  temps  sur  un  malade  atteint 
d'anévrysme  poplité.  Un  beau  succès  a  com^onné  cette  tentative. 

47^  Observation.  —  Anévrysme  poplité.  —  Compression  partielle  de  la 
fémorale  pendant  trois  jours,  puis  compression  totale  pendant  trente- 
huit  heures.  —  Guérison. 

Pierre  Brun ,  âgé  de  34  ans ,  employé ,  entré  à  l'hôpital  Necker  le  24  juil- 
let 1 854,  Une  tumeur  pulsatile ,  grosse  comme  un  œuf  de  poule ,  et  datant 
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lie  moins  d'un  mois,  occupe  la  partie  moyenne  du  jarret  gauche.  Cette  tumeur 
présente  tous  les  caractères  d'un  anévrysme  circonscrit,  entièrement  réduc- 
tible. Douleurs  vives  au  niveau  de  la  tumeur,  irradiées  dans  la  jambe  ot  dans 

10  pied ,  redoublant  à  la  moindre  pression ,  au  moindre  mouvement.  Lo  genou 
est  légèrement  fléchi  ;  œdème  commençant  du  pied  et  de  la  partie  inférieure 
de  la  jambe. 

Quoique  la  peau  du  jarret  ne  fîit  ni  rouge  ni  œdémateuse ,  la  douleur  très- 
vive  qui  existait  au  niveau  de  l'anévrysme  fit  craindre  l'inQammation  du  sac. 
Le  malade  fut  tenu  au  lit;  le  jarret  fut  couvert  de  cataplasmes.  La  douleur 
diminua ,  mais  elle  resta  assez  intense  pour  priver  entièrement  le  malade  de 
sommeil  pendant  les  deux  derniers  jours  du  mois  de  juillet. 

M.  Depaul,  qui  était  alors  chargé  par  intérim  du  service  chirurgical  de  l'hô- 
pital Necker,  résolut  de  traiter  cet  anévrysme  par  la  compression  indirecte  ; 

11  me  pria  de  voir  avec  lui  le  malade,  et  voulut  bien  m'inviter  à  appliquer 
mon  compresseur  à  deux  pelotes.  (  Opium  et  digitale.  ) 

Le  traitement  fut  commencé  le  'I'"'  août  à  neuf  heures  du  matin.  La  pelote 
inguinale  fut  serrée  la  première  de  manière  à  diminuer  environ  de  moitié  la 
force  des  battements  dans  l'anévrysme.  Le  malade ,  qui  était  fort  intelligent , 

>  comprit  parfaitement  les  indications  qu'il  fallait  remplir  et  on  lui  confia  le 

1  maniement  alternatif  des  pelotes. 

Pendant  trois  jours  la  compression  fut  partielle.  Le  jeu  des  pelotes  fut  al- 
I  terné  environ  huit  fois  par  jour. 

Dès  le  soir  du  1"  août,  la  douleur  de  l'anévrysme  diminua  beaucoup.  Dans 
lia  nuit  le  malade  put  dormir  pendant  deux  heures,  sans  interrompre  la 
(compression.  —  Il  y  avait  trois  jours  qu'il  n'avait  pu  fermer  l'œil. 

Le  2,  il  n'y  a  plus  de  douleur  spontanée  dans  la  tumeur;  l'œdème  du  pied 
•  et  de  la  jambe  a  presque  disparu.  Le  soir,  le  malade  dort  encore  pendant  deux 
•heures.  Rien  de  nouveau  le  jour  suivant.  —  Quatre  heures  de  sommeil  dans 
'  la  nuit  du  3  au  4  août. 

Le  4,  à  dix  heures  du  matin,  on  suspendit  un  instant  la  compression  pour 
nexplorer  la  tumeur.  Celle-ci  battait  avec  moins  de  force  ;  elle  était  tout  à 
•fait  indolente,  même  à  la  pression;  elle  était  devenue  plus  dure 'et  n'était 
fplus  complètement  réductible. 

Ces  caractères  indiquaient  qu'une  quantité  notable  de  fibrine  était  déjà  dé- 
posée dans  le  sac.  .Te  jugeai  que  le  moment  était  venu  de  passer  à  la  compres- 
■sion  totale.  En  conséquence,  l'appareil  fut  serré  de  manière  à  supprimer  tout 
!a  fait  les  battements.  Le  malade,  plein  de  courage  et  d'espérance,  promit  de 
remplir  cette  indication  avec  une  précision  rigoureuse,  et  je  lui  promis  à  mon 
'tour  qu'il  serait  bientôt  guéri. 

La  compression  totale  fut  exécutée  sans  interruption  pendant  vingt-quatre 
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heures.  Le  malade  ne  dormit  pas  pendant  la  nuit  pour  surveiller  plus  exacte- 
ment l'appareil.  Il  soulFrit  peu. 

Le  5,  à  la  visite  du  matin,  nous  trouvâmes  que  la  jambe  et  le  pied  étaient 
de  nouveau  devenus  œdémateux  ;  mais  l'anévrysme  était  déjà  beaucoup  moins 
volumineux.  La  compression  fut  enlevée  pendant  quelques  instants.  La  tu- 
meur, devenue  très-dure,  n'offrait  plus  ni  bruit  de  souffle  ni  battements  d'ex- 
pansion ;  on  y  trouvait  seulement  une  pulsation  très-légère. 

La  compression  totale  fut  appliquée  de  nouveau  et  continuée  pendant  le 
reste  du  jour.  A  minuit  le  malade,  fatigué  par  l'insomnie  de  la  nuit  précédente 
et  désirant  dormir  pendant  quelques  heures,  desserra  les  deux  pelotes  et 
reconnut  avec  joie  qu'il  n'y  avait  plus  le  moindre  battement  dans  la  tumeur. 
11  s'endormitaussitôt  jusqu'au  matin. 

Le  6,  à  la  visite  du  matin  ,  nous  trouvâmes  que  l'anévrysme  était  entière- 
ment oblitéré  ;  la  pédieuse  ne  battait  plus.  A  la  partie  postérieure  de  la  tu- 
meur, suivant  ime  ligne  verticale,  on  percevait  avec  le  doigt  une  très-légère 
ondulation  due  au  développement  d'une  artère  collatérale.  La  guérison  était 
obtenue. 

Par  excès  de  prudence,  on  continua  à  comprimer  encore  légèrement  la  fé- 
morale pendant  trois  jours  en  permettant  au  malade  de  relâcher  les  vis  pen- 
dant la  nuit. 

Le  9,  l'appareil  fut  définitivement  enlevé.  La  tumeur,  très-dure,  petite,  pro- 
fonde, immobile,  était  toujours  privée  de  pulsations.  Trois  artères  collatérales 
du  volume  d'une  plume  de  corbeau,  battaient  sous  la  peau  au  niveau  du 
genou. Les  battements  de  la  pédieuse  n'avaient  pas  encore  reparu.  Il  n'y  avait 
plus  d'oedème.  Peu  de  jours  après,  le  malade  commença  à  se  lever.  La  tu- 
meur, toujours  décroissante,  durcissait  de  plus  on  plus.  Il  était  devenu  facile 
de  déprimer  avec  la  main  le  creux  du  jarret  et  de  reconnaître  que  l'artère 
poplitée  était  oblitérée. 

Le  23  août,  la  tumeur  était  réduite  au  volume  d'une  petite  noix.  Le  malade 
fut  présenté  dans  cet  état  à  la  Société  de  chirurgie  (1).  Depuis  lors  je  ne  l'ai 
plus  revu  ;  mais  M.  Depaul  l'a  examiné  plusieurs  fois.  La  guérison  ne  s'est  pas 
démentie  ;  le  creux  du  jarret  a  repris  sa  forme  et  sa  profondeur  normales.  On 
y  trouve  un  petit  noyau  dur,  sans  le  moindre  battement.  Le  membre  gauche 
est  aussi  mobile  et  aussi  fort  que  le  membre  droit. 

Ainsi,  trenle-Iiuit  heures  de  compression  totale  ont  suffi  pour 
rendre  complète  et  définitive  la  solidification  de  l'anévrysme, 
chez  un  malade  qui  subissait  depuis  trois  jours  la  compression 
partielle.  Ce  fait  n'a  pas  besoin  de  commentaires. 

La  compression  en  deux  temps,  telle  que  je  viens  de  la  dé- 

ii)  Bulteti7is  de  la  Soc.  de  cliinirg,,  T.  V,  p.  80,  23  .noilt  185«i. 
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dire,  offre  quelque  analogie  avec  un  autre  mode  de  compres- 
sion qui  a  été  employé  plusieurs  fois,  et  auquel  certains  chirur- 
giens donnent  la  préférence;  je  veux  parler  de  la  compression 
graduelle.  Dans  la  compression  graduelle,  on  applique  d'abord  la 
pelote  de  manière  à  diminuer  simplement  la  force  des  pulsations; 
puis  chaque  jour,  ou  même  deux  fois  par  jour,  on  augmente  là 
pression  en  serrant  la  vis  de  l'appareil,  jusqu'à  ce  que  le  passage 
du  sang  soit  totalement  intercepté  au  niveau  de  la  pelote.  Ce  pro- 
cédé offre  un  premier  et  principal  inconvénient,  en  ce  sens  qu'il 
ne  se  prête  pas  à  l'emploi  du  procédé  de  Belmas  (compression 
double  et  alternative);  il  exige,  en  effet,  que  la  pelote,  une  fois 
appliquée,  reste  constamment  en  place;  car,  si  on  la  relâche  un 
seul  instant,  comment  retrouver  ensuite  le  degré  précis  de  pres- 
sion où  il  faudrait  pouvoir  revenir?  Comment  savoir  si  l'on  ne 
reste  pas  au-dessous  où  si  l'on  ne  va  pas  au  delà?  Et  surtout,  par 
:  quel  moyen  arrivera-t-on  à  donner  exactement  la  même  énergie 
;  aux  deux  pressions  alternatives?  La  compression  graduelle  ne 
i  peut  donc  s'alUer  avec  le  procédé  de  Belmas,  ce  qui  constitue  un 
i  inconvénient  sérieux. 

Il  est  clair,  d'ailleurs,  que  la  compression  graduelle,  quelque 
ménagée  qu'elle  soit,  arrive  promptement  à  la  limite.  Quelques 
tours  de  vis  suffisent  pour  cela ,  et,  au  bout  de  peu  de  jours,  il  se 
trouve  que  l'on  pratique  simplement  la  compression  totale.  En 
;réahté,  par  conséquent,  la  compression  graduelle  n'est  qu'une 
f variété  delà  compression  en  deux  temps;  elle  est  d'abord  par- 
tielle, puis  elle  devient  totale;  mais  elle  a  le  désavantage  d'agir 
sans  discernement  et  de  ne  pas  tenir  compte  de  l'état  de  l'ané- 
vrysme.  Chez  certains  malades  favorablement  disposés,  les  quel- 
ques jours  pendant  lesquels  la  compression  graduelle  n'est  que 
partielle,  suffisent  pour  faire  déposer  dans  le  sac  des  caillots 
ûbrineux  en  quantité  notable,  et  lorsque  la  compression  devient 
totale,  l'oblitération  s'achève  en  quelques  heures.  Mais  il  n'en  est 
pas  toujours  ainsi  :  les  premiers  dépôts  fibrineux  s'effectuent  sou- 
vent avec  plus  de  lenteur.  Cela  varie  beaucoup,  suivant  les  indi- 
ndus;  tantôt  il  suffit  de  quelques  jours,  tantôt  il  faut  plusieurs 
semaines  ou  même  plusieurs  mois.  La  compression  graduelle 
atteint  donc  souvent  sa  hmite  avant  que  le  sac  ait  subi  de  notables 
changements;  et,  au  moment  où  elle  devient  totale,  on  se  trouve 
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à  pen  pr^'S  dons  les  mômes  condi lions  que  si  l'on  eût  appliqui^ 
d'emblée  la  compression  totale ,  condition  fort  désavantageuse , 
ainsi  que  je  crois  l'avoir  suffisamment  établi.  Les  effets  beureux 
ou  malheureux  de  la  compression  graduelle  sont  donc  subordon- 
nés à  des  éventualités  que  l'on  ne  peut  pressentir  à  l'avance  ; 
lorsqu'on  se  décide  à  l'appliquer,  on  ne  sait  jamais  si  l'on  ne  sera 
pas  obligé  d'affronter  les  inconvénients  et  les  accidents  que  j'ai 
signalés  tout  à  l'heure  en  parlant  de  la  compression  totale  pri- 
mitive. 

Rien  de  pareil  n'a  lieu  dans  le  procédé  de  compression  en  deux 
temps ,  auquel  j'ai  donné  la  préférence.  Là  compression  partielle, 
qui  constitue  le  premier  temps  de  ce  procédé,  permet  d'attendre 
patiemment  le  moment  où  le  sac  est  à  demi  oblitéré  par  des  cail- 
lots actifs,  et  où  quelques  heures  de  compression  totale  doivent 
suffire  pour  amener  une  oblitération  complète.  Dans  la  compres- 
sion graduelle,  au  contraire,  la  durée  de  la  compression  partielle  ■ 
est  Umitée  et  toujours  très-courte,  tandis  que  la  durée  de  la  com- 
pression totale  est  illimitée;  et,  lorsque  le  traitement  se  prolonge' 
au  delà  de  quelques  jours,  ce  qu'on  ne  saurait  jamais  prévoir, 
on  s'expose  à  froisser  la  peau,  à  en  déterminer  l'ulcération  etl 
la  gangrène ,  et  surtout  à  provoquer  des  douleurs  tout  à  fait  into- 
lérables. 

On  voit  tout  de  suite  combien  la  compression  graduelle  est  in- 
férieure à  la  compression  en  deux  temps.  J'ajoute  qu'elle  me  pa-- 
ralt  inférieure  même  à  la  compression  partielle  proprement  dite. . 
Elle  est  moins  mauvaise,  sans  doute,  que  la  compression  totale,, 
mais  elle  constitue  néanmoins  un  procédé  vicieux. 

J'ai  parlé  jusqu'ici  des  procédés  dans  lesquels  on  s'eflforce  def 
maintenir  la  compression  en  place  d'une  manière  continue.  Cettef 
continuité  d'action  est  désirable ,  très-désirable  môme;  c'est  afinij 
de  l'obtenir  que  l'on  a  imaginé  la  compression  alternative  avecdeuiJ 
ou  plusieurs  pelotes.  Mais  le  procédé  de  Belmas  n'est  pas  toujoursj 
applicable;  il  y  a  des  anévrysmes  tellement  rapprochés  du  tronc,! 
qu'il  est  impossible  d'établir  au-dessus  d'eux  une  compression 
double;  et  il  y  a  des  malades  tellement  irritables  qu'ils  ne  peu-,; 
vent  supporter  une  compression  permanente,  quelque  modérée' 
qu'elle  soit.  Chez  eux  on  est  obhgé  d'interrompre,  à  des  inter-' 
valles  variables,  le  jeu  des  pelotes,  et  de  rendre  pour  un  temps 
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a  la  circulation  du  membre  loule  sa  liberté  et  toute  son  énergie. 
Le  succès,  alors,  est  un  peu  moins  certain;  il  est  surtout  moins 
rapide.  On  peut  encore,  néanmoins,  l'obtenir  dans  la  plupart 
dos  cas. 

La  nécessité  de  suspendre  ainsi  la  compression  d'une  manière 
passagère  peut  être  imposée  par  deux  ordres  de  conditions  :  d'une 
part  la  douleur  trop  vive,  et  d'une  autre  part  l'état  de  la  peau, 
qui,  en  vertu  d'une  susceptibilité  trop  grande,  s'enflamme,' 
s'ulcère,  ou  même  se  gangrène  dans  les  points  où  elle  est  com- 
primée. Il  faut  y  joindre  les  maladies  incidentes,  et  certaines  cir- 
constances imprévues ,  telles  que  le  dérangement  de  l'appareil , 
l'usure  des  vis ,  la  rupture  des  leviers ,  etc.  De  là  deux  modifica- 
i  tions  distinctes  que  l'on  peut  désigner  sous  les  noms  de  compres- 
tsion  intermittente  et  de  compression  interrompue. 

La  compression  intermittente  est  exigée  par  l'intensité  de  la 
-douleur.  Lorsque  les  pelotes  ont  été  appliquées  pendant  quelque 
;  temps,  la  douleur  devient  quelquefois  intolérable.  La  précieuse 
ressource  que  fournit  le  procédé  de  Belmas  ne  réussit  même  pas 
toujours  à  calmer  les  souffrances;  cela  a  plus  d'une  fois  décou- 
I  ragé  les  chirm-giens  et  smiout  les  malades.  Le  n"  22,  soumis  à 
Lune  compression  fort  mal  dirigée ,  témoigna ,  au  bout  de  six 
I jours,  la  répulsion  la  plus  vive  pour  ce  mode  de  traitement,  et 
rréclama ,  suivant  le  texte ,  l'opération  ou  la  mort.  Un  malade  de 
Hilton  (n-  72)  annonça  qu'il  refuserait  désormais  de  manger 
■et  de  boire  si  on  ne  lui  pratiquait  la  ligature;  mais  il  s'agis- 
•sait  d'un  anévrysme  de  l'humérale,  et  les  gros  troncs  nerveux 
:qui  entourent  ce  vaisseau  rendent  compte  de  l'intensité  de  la  dou- 
bleur. Enfin,  j'ai  déjà  dit  qu'une  malade  de  Boyer,  découragée  par 
ila  souffrance  et  effrayée  par  les  eschares  qui  s'étaient  produites 
i  plusieurs  reprises  sous  des  pelotes  trop  serrées ,  menaça  de  se 
suicider  si  on  ne  l'opérait  pas  (irx).  Je  cite  les  cas  extrêmes, 
oour  montrer  jusqu'où  peut  aller  la  douleur.  Mais  que  de  fois  ce 
''.ymptôme,  porté  à  un  moindre  degré,  n'a-t-il  pas  suffi  pour  faire 
'énoncer  à  la  compression  !  Qu'on  jette  les  yeux  sur  les  tableaux 
que  j'ai  dressés,  et  l'on  verra  que  vingt-neuf  fois  on  a  abandonné 
la  compression  à  cause  de  la  douleur.  Le  mot  intolérable,  dont  je 
me  suis  servi  dans  mes  tableaux  pour  désigner  ces  cas,  ne  signifie 
iias  qu'il  fût  réellement  impossible  de  faire  supporter  l'action  des 
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pelotes  ;  le  mot  mloléré  aurait  peut-être  été  plus  exact.  La  mau- 
vaise application  des  appareils  doit  certainement  être  accusée 
d'une  grande  partie  de  ces  insuccès  ;  et  la  preuve,  c'est  que  nous 
trouvons  17  cas  de  ce  genre  sur  les  52  observations  du  premier 
tableau,  qui  est  relatif  aux  faits  de  la  période  française,  tandis 
que  sur  les  163  malades  traités  pendant  la  période  irlandaise, 
cette  cause  d'insuccès  n'est  notée  que  12  fois,  c'est-à-dire  moins 
de  1  fois  sur  13,  Si  nous  analysons  ces  12  cas  d'insuccès,  nous 
trouvons  que  le  plus  souvent  les  chirurgiens  n'ont  pas  dit  à  quel 
mode  de  compression  ils  avaient  eu  recours  ;  d'autres  fois  ils  ont 
abandonné  la  partie  beaucoup  trop  tôt,  et  l'on  ne  peut  dire  ce  qui 
serait  arrivé  s'ils  avaient  persévéré.  Voudra-t-on ,  par  exemple , 
citer  comme  des  insuccès  le  cas  de  M.  Lawrence  (n"  9ii), 
qui  interrompit  la  compression  au  bout  de  deux  heures  seu- 
lement, ou  celui  de  M.  Mackensie  (n"  103),  dont  la  confiance 
fut  épuisée  au  bout  de  cinq  minutes  ?  Ce  ne  serait  pas  sérieux.  Je 
ne  connais  que  les  n"  31,  72  et  106 ,  où  l'on  puisse  dire  réellement . 
que  la  compression  ait  été  intolérable;  mais  dans  ces  trois  cas, 
comme  dans  tous  les  autres,  je  suis  convaincu  qu'il  aurait  été: 
possible  de  la  rendre  supportable  en  ayant  recours  à  la  compres- 
sion intermittente.  C'est  ce  qui  a  eu  lieu,  du  reste,  sur  21  malades  • 
dont  je  parlerai  tout  à  l'heure. 

Voici  comment  on  applique  la  compression  intermittente  :  dès  i 
que  l'action  de  la  pelote  est  devenue  intolérable ,  ou  dès  que  le: 
malade  cesse  d'être  soulagé  par  les  manœuvres  alternatives  dui 
procédé  de  Belmas,  on  relâche  toutes  les  pelotes  pendant  quel- 
ques minutes,  pendant  une,  deux  ou  plusieurs  heures  suivant I 
les  cas ,  et  lorsque  le  malade  est  reposé ,  lorsque  le  membre  a , , 
pour  ainsi  dire,  suffisamment  respiré,  on  rétablit  la  compres-- 
sion  jusqu'à  ce  que  de  nouvelles  souffrances ,  devenues  intoléra-  ■ 
bles,  rendent  nécessaire  une  interruption  nouvelle.  En  opérant! 
ainsi  on  arrive  en  général  à  tenir  l'artère  comprimée  pendant  la  i 
majeure  partie  du  temps  ;  mais  chez  quelques  malades  très-irri-  • 
tables  on  ne  peut  pas  prolonger  cette  action  au  delà  de  quelques  i 
heures  par  jour.  Peu  à  peu  cependant  une  sorte  de  tolérance  s'é-  \ 
tablit;  tel  malade,  qui  d'abord  ne  pouvait  supporter  les  pelotes  • 
plus  d'une  à  deux  heures  sur  vingt-quatre,  finit  par  les  supporter  ; 
six  ou  huit  heures,  et  même  davantage.  C'est  ce  qui  eut  lieu,  par 
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t'vempJe,  dans  le  cas  de  M.  Ilargrave  (n-  60).  Pendant  les  premiers 
jours,  on  ne  pouvait  pas  comprimer  plus  d'une  heure  de  suite,  et 
il  fallait  relAcher  les  vis  pendan  t  cinq  k  six  heures  avant  de  recom- 
mencer. Plus  tard,  on  put  accroître  la  durée  de  la  compression, 
sans  jamais  réussir  à  la  rendre  continue  ;  néanmoins ,  au  bout  de 
vingt  jours  la  tumeur  cessa  de  battre ,  et  l'on  calcula  que  la  com- 
pression avait  duré  cent  trente-quatre  heures,  ce  qui  représente 
une  moyenne  d'environ  six  heures  et  demie  par  jour.  —  D'autres 
•fois  la  douleur  est  supportable  pendant  le  jour,  mais  elle  prive  le 
^malade  de  sommeil,  et,  lorsque  le  traitement  se  prolonge,  il  de- 
vient nécessaire  de  relâcher  l'appareil  tous  les  soirs.  C'est  ce  que 
ifitM.  Tufnell  (n»  147),  qui  fmit  néanmoins  par  guérir  son  ma- 
lade au  bout  de  quarante-deux  jours. 

La  compression  interrompue  est  celle  que  l'on  est  obligé  d'a- 
bandonner pendant  quelque  temps  par  suite  de  circonstances 
iccidentelles ,  et  que  l'on  reprend  ensuite  une  ou  plusieurs  fois 
i  des  intervaUes  variables.  On  est  tenté  de  croire,  au  moment  où 
'on  réapplique  les  appareils ,  que  le  bénéfice  de  la  première  com- 
oression  doit  être  perdu  :  il  n'en  est  rien  cependant,  et  l'on  est 
Ifuelquefois  surpris  de  la  rapidité  avec  laquelle  la  guérison  suit 
»es  nouvelles  manœuvres.  Le  n»  59  avait  subi  la  compression 
«endant  quelques  jours,  lorsqu'il  fut  atteint  de  varioloïde.  L'ap- 
oareil  fut  enlevé.  Quand  la  varioloïde  fut  guérie,  on  replaça  les 
pelotes,  et  vingt-quatre  heures  plus  tard  les  pulsations  avaient 
^essé.  —  Le  même  résultat  fut  obtenu  dans  l'un  des  cas  de 
I.  Bellingham  (n»  16)  :  compression  commencée  le  3  avril,  aban- 
onnée  le  lendemain,  et  reprise  le  6  avril;  le  7  au  matin ,  on 
'ouve  que  l'anévrysme  a  cessé  de  battre.  —  Malgré  l'emploi  de 
opium  à  haute  dose,  le  malade  de  M.  Banon  (n"  15)  n'avait  pu 
irmer  l'œil  pendant  quatre  jours.  On  relâcha  la  vis,  et  aussitôt 
!  s'endormit  profondément.  Le  sommeil  se  prolongeait  beaucoup; 
in  resserra  la  vis  sans  réveiller  le  malade  :  six  heures  après  ,  là 
limeur  était  entièrement  solide.  -  Quelquefois  les  interruptions 
ont  plus  prolongées.  Le  n°  96  nous  en  offre  un  exemple.  On 
/ait  voulu  employer  la  compression  totale;  et  l'on  avait  si  bien 
wré  qu'il  s'était  formé  deux  eschares,  l'une  sous  la  pelote  et 
autre  sous  la  contre-pelote l  On  changea  l'appareil  de  place; 
3  nouvelles  eschares  se  formèrent.  On  fut  donc  obligé,  à  di- 
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verses  reprises,  d'interrompre  la  compression,  et  néanmoins  i 
l'anévrysnie  finit  par  guérir.  — Après  sept  jours  de  compression 
intermittente,  le  n-  /i8  éprouva  dans  le  membre  de  vives  dou-  i 
leurs  accompagnées  d'un  œdème  assez  considérable.  On  enleva 
les  appareils  pendant  cinq  jours ,  puis  on  les  appliqua  de  nou- 
veau ,  et  en  quarante-huit  heures  la  guérison  fut  obtenue.  Les 
n"  Z^0,  Uk,  46, -  TO  fournissent  des  exemples  analogues.  Dans  tous 
ces  cas,  malgré  l'interruption  de  la  compression  ,  la  poche  ané- 
vrysmale  a  fini  par  s'oblitérer  d'une  manière  définitive. 

Il  semble  difficile ,  au  premier  abord ,  de  comprendre  comment 
la  compression  intermittente  et  la  compression  interrompue 
peuvent  donner  des  résultats  aussi  satisfaisants.  11  semble  que  les 
avantages  obtenus  pendant  l'action  des  appareils  devraient  être 
neutralisés  par  le  libre  retour  du  sang  dans  la  tumeur.  Il  en  serait 
ainsi,  sans -doute,  si  l'oblitération  graduelle  de  l'anévrysme  était, 
due  à  la  formation  de  caillots  passifs;  ceux-ci,  en  effet,  se  laissent 
facilement  dissocier  et  entraîner  par  le  choc  du  sang.  Il  est 
donc  bien  certain  que  la  compression  intermittente  s'oppose  à  la  i 
guérison  des  anévrysmes  par  le  mécanisme  exceptionnel  et  dé- 
fectueux des  caillots  passifs.  Elle  se  prête ,  au  contraire ,  très-  • 
bien  à  la  guérison  par  le  dépôt  de  caillots  fibrineux  ;  ceux-ci , 
beaucoup  plus  stables,  beaucoup  plus  résistants  que  les  caillots 
passifs ,  peuvent  se  défendre  pendant  longtemps  contre  l'action 
directe  du  courant  sanguin.  Les  couches  fibrineuses  déjà  formées  • 
persistent  donc,  quoique  la  compression  soit  suspendue;  et  lors-  ■ 
qu'on  applique  de  nouveau  les  pelotes  quelques  instants,  quel-  • 
ques  heures,  ou  même  quelques  jours  après,  l'anévrysme  est  à 
peu  près  dans  les  mêmes  conditions  qu'au  moment  où  on  les  a 
enlevées.  Il  est  clair,  seulement,  que  ces  interruptions  prolon- 
gent la  durée  du  traitement;  mais  c'est  un  inconvénient  très-se- 
condaire si  on  le  met  en  parallèle  avec  les  graves  dangers  aux-  - 
quels  on  exposerait  le  malade  si  l'on  en  venait  à  la  ligature 
toutes  les  fois  qu'on  est  obligé  de  renoncer  à  la  compressioii  • 
continue. 

Grâce  à  la  compression  interrompue,  et  surtout  à  la  compres-  i 
sion  intermittente  ,  on  verra  peu  h  peu  disparaître  de  la  pratique  ^ 
les  cas  jusqu'ici  assez  nombreux  où  l'on  envient  à  la  ligature  ij 
avant  d'avoir  épuisé  les  chances  de  guérison  qu'olïre  la  méthode  ? 
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cempressive.  Le  jour  où  tous  les  praticiens  connaîtront  la  pré- 
cieuse ressource  de  la  compression  intermiltente ,  la  presque  to- 
talité des  anévrysmes  des  membres  pourra  être  guérie  sans  le 
secours  de  l'instrument  tranchant.  Ce  n'est  point  là  une  vaine 
espérance,  c'est  une  conviction  qui  repose  sur  l'analyse  d'un 
I  grand  nombre  de  faits.  Les  cbillres  que  je  vais  citer  suffiront,  je 
pense,  pour  convaincre  les  plus  incrédules.  Il  est  arrivé  22  fois 
que  la  compression  continue  n'a  pu  être  supportée,  ef  que  les 
chirm-giens  ont  eu  recours  à  la  compression  intermittente.  Sur  ce 
nombre  il  y  a  eu  19  guérisons  (n°»  3/4,  39,  h9,  55,  60,  67,  71,  81, 
83,  85,  86,  104,  110,  115,  130,  137,  139,  142  et  147).  Dans  les 
3  autres  cas,  la  ligature  a  été  pratiqué  {a°'  122,  131  et  144).  L'un 
de  ces  trois  malades  est  mort  (n»  122),  mais  c'était  un  de  ces  cas 
où  tous  les  traitements  échouent  :  l'anévrysme,  en  effet,  commu- 
niquait avec  l'articulation  du  genou;  il  y  avait  un  deuxième  ané- 
vrysme  dans  l'autre  jarret;  enfin  un  troisième  anévrysme  occu- 
pait l'aorte  thoracique.  En  laissant  de  côté  ce  dernier  fait,  on 
trouve  donc  que  la  compression  intermittente  a  réussi  19  fois  sur 
21,  dans  des  circonstances  précisément  où  l'on  est  très-disposé  à 
croire ,  à  cause  de  la  grande  irritabilité  des  malades ,  que  la  mé- 
thode compressive  est  inapplicable. 

J'ai  longuement  insisté  sur  la  valeur  relative  des  différents 
modes  de  compression  indirecte;  cela  m'a  paru  indispensable 
pour  éviter  à  l'avenir  les  tâtonnements  et  les  fausses  manœuvres 
qui  ont  si  souvent  compromis  les  résultats  de  cette  précieuse 
méthode. 

En  résumé,  la  physiologie  pathologique  et  les  faits  cliniques 
m'autorisent  à  émettre  les  propositions  suivantes  : 

1°  La  compression  totale  a  fourni  quelques  résultats  brillants  ; 
imais  elle  expose  à  des  accidents,  à  des  dangers,  à  des  récidives. 
Elle  est  le  plus  souvent  intolérable.  C'est  à  elle  que  s'appliquent 
lia  plupart  des  arguments  qui  ont  été  dirigés  contre  la  méthode 
«compressive;  elle  constitue,  sans  contredit,  le  plus  mauvais  pro- 
(Cédé  de  compression. 

2°  La  compression  graduelle  est  déjà  moins  défectueuse;  mais 
i lorsque  le  traitement  se  prolonge  an  delà  de  quelques  jours,  ce 
'  qu'on  ne  peut  jamais  prévoir,  elle  présente  tous  les  inconvénients 
'  de  la  compression  totale. 
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3»  La  cotnpression  partielle  échappe  à  la  plupart  des  objections. 
Bien  qu'elle  puisse  quelquefois  procurer  des  guérisons  très- 
promptes,  on  peut  lui  reprocher  d'agir,  en  général,  avec  trop  de 
lenteur,  et  d'épuiser  souvent  la  patience  des  malades. 

k"  La  compression  en  deux  temps  constitue  le  meilleur  procédé. 
Aussi  certaine  et  aussi  inotTensive  que  la  compression  partielle, 
elle  a  en  outre  l'avantage  d'abréger  beaucoup  la  durée  du  trai- 
tement. 

5°  La  compression  doit  ôtre  continue  autant  que  possible  ; 
mais,  quelque  ménagée  qu'elle  soit,  elle  serait  souvent  intolé- 
rable sans  la  précieuse  ressource  qu'offre  la  compression  double 
et  alternative  pratiquée  suivant  le  procédé  de  Belmas. 

6°  Il  y  a  des  sujets  tellement  irritables ,  que  le  procédé  de 
Belmas  ne  peut  réussir  à  les  soulager.  Plutôt  que  de  renoncer 
à  la  compression,  il  faut  alors  avoir  recours  à  la  compression 
intermittente  qui  a  fourni  jusqu'ici  de  magnifiques  résultats. 

7°  Lorsqu'un  accident  quelconque  oblige  à  suspendre  la  com- 
pression, il  ne  faut  pas  'pour  cela  renoncer  à  la  méthode  com- 
pressive.  La  compression  interrompue  a  donné  un  grand  nombre 
de  succès. 

§  IV.  DU  LIEU  ou  IL  CONVIENT  D'APPLIQUER  LA  COMPRESSION. 

La  compression  directe  sur  la  tumeur,  déjà  étudiée,  ne  doit  pas 
nous  occuper  ici.  La  compression  indirecte  peut  être  appliquée 
soit  au-dessus,  soit  au-dessous  de  la  tumeur. 

De  même  que  la  méthode  d'Anel  est  préférable  à  la  méthode 
de  Brasdor,  de  même  la  compression  pratiquée  entre  le  cœur  et 
l'anévrysme  est  supérieure  à  la  compression  exercée  entre  l'ané- 
vrysme  et  les  capillaires. 

1°  Compression  au-dessous  du  sac  (méthode  de  Vernet).  Donald 
Monro,  sans  s'en  douter,  fit  l'épreuve  de  cette  méthode  et  n'eut 
pas  lieu  de  s'en  féliciter.  Un  malade,  nommé  Parker,  avait  un 
anévrysme  inguinal  et  un  anévrysme  poplité  du  même  côté. 
L'anévrysme  poplité  s'étant  rompu,  on  appliqua,  pour  arrêter 
l'hémorrhagie,  un  tourniquet  de  J.-L.  Petit  sur  la  partie  moyenne 
de  l'artère  fémorale.  L'hémorrhagie  fut  réprimée,  mais  la  pré- 
sence du  tourniquet  eut  pour  conséquence  de  faire  développer 
très-rapidement  l'anévryme  inguinal.  Il  fallut  renoncer  à  ce 
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moyen  et  le  malade  mourut  d'hémorrhagie  (1).  Le  cas,  il  faut 
l'avouer,  était  des  plus  défavorables;  plusieurs  autres  anévrysmes 
furent  trouvés  à  l'autopsie  et  révélèrent  la  présence  d'une  dia- 
thèse  très-prononcée.  Ce  fait,  par  conséquent,  s'il  était  seul,  ne 
permettrait  pas  de  porter  un  jugement  défavorable  sur  la  com- 
pression exercée  au-dessous  du  sac. 

Donald  Monro  n'avait  nullement  l'intention  d'agir  sur  l'ané- 
vrysme  inguinal.  L'idée  de  modifier  les  anévrysmes  en  s'adres- 
santàla  partie  inférieure  de  l'artère  n'avait  pas  encore  été  émise 
par  Brasdor.  Cet  essai  n'a  donc  aucune  valeur  historique;  néan- 
moins, il  porte  avec  lui  un  enseignement  qui  ne  doit  pas  être 
perdu. 

Ce  fut  seulement  à  la  fin  du  dernier  siècle  que  Vernet  employa 
pour  la  première  fois,  avec  connaissance  de  cause,  la  compres- 
sion au-dessous  du  sac.  La  méthode  de  Brasdor,  encore  pure- 
ment théorique,  n'avait  jamais  été  appliquée.  Vernet,  appelé  à  trai- 
ter un  anévrysme  inguinal,  n'osa  donc  pas  lier  la  fémorale  entre 
la  tumeur  et  les  capillaires,  mais  il  voulut  du  moins  essayer  d'y 
intercepter  le  cours  du  sang  au  moyen  de  la  compression.  J'ai 
déjà  parlé  de  ce  fait  (2).  La  tumeur  s'accrut  rapidement,  les  bat- 
tements redoublèrent,  et  il  fallut  enlever  l'appareil.  On  ne  con- 
naissait pas  encore  la  ligature  de  l'iliaque  externe;  on  fut  donc 
obligé  de  renoncer  au  traitement. 

Vernet  resta  longtemps  sans  imitateur.  On  parlait  souvent  de 
sa  tentative,  mais  seulement  pour  la  blâmer,  et  l'on  ne  revint  pas 
sur  ce  jugement  lorsque  les  efforts  de  M.  Wardrop  eurent  remis 
en  faveur  la  méthode  de  Brasdor.  Avant  de  se  décider  à  lier  la 
sous-clavière,  pour  arrêter  les  progrès  d'un  anévrysme  du  tronc 
brachio-céphalique ,  dans  le  cas  devenu  si  célèbre  de  mistriss 
Denmark,  M.  Wardrop  hésita  quelque  temps,  et  pour  éprouver 
en  quelque  sorte  la  valeur  du  plan  qu'il  avait  conçu,  il  chercha 
à  diminuer  le  passage  du  sang  dans  l'anévryme  en  exerçant  une 
compression  réguUère  sur  l'artère  humérale  droite  (3).  Pendant 
quinze  jours,  on  appliqua  sur  ce  vaisseau  l'ingénieux  instrument 
de  M.  Searle.  Mais  la  compression,  reprise  et  abandonnée  bien 

I)  Essays  andObscrval.PInjsicalandLilerary.  Edinburgh,  1771,  in-S»,  roi  III,  p.  181., 
(2J  yoy.  plus  haut,  p.  615  et  p.  678,  obs.  2a.  .  .  F  . 

(3)  yoy.  plus  haut, p.  619,  ob9.15. 
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des  fois,  ne  put  jamais  être  supportée  plus  de  quelques  instants. 
Il  n'y  a  pas  lieu  de  le  regretter  beaucoup.  Il  est  plus  que  dou- 
teux que  la  compression ,  et  même  la  ligature  de  l'artère  luuné- 
rale,  soient  de  nature  à  exercer  quelque  influence  sur  la  circu- 
lation d'un  anévryrae  du  tronc  bracliio-céphalique.  En  18^i0 , 
M.  Laugier,  confirmant  et  développant  les  idées  de  M.  Wardrop 
sur  la  guérison  des  anévrysmes,  proposa  d'intercepter  le  cours 
du  sang  dans  la  radiale  ou  dans  la  cubitale  pour  faire  oblitérei' 
les  anévrysmes  de  l'extrémité  inférieure  de  l'huméralc,  et  ajouta  : 
«  Cette  tentative  pourrait  être  faite  par  une  simple  compression, 
«  si  facile  à  appliquer  à  l' avant-bras  (1).  » 

Les  cboses  en  étaient  l^i,  lorsque  la  renaissance  de  la  métbode 
compressive  en  Irlande  conduisit  les  chirurgiens  à  essayer  de 
nouveau  la  méthode  de  Vernet. 

Dès  1843,  M.  Bellingham  crut  devoir  recourir  à  la  compression 
au-dessous  du  sac,  dans  un  cas  assez  singulier,  sur  la  nature 
précise  duquel  il  nous  manque  plus  d'un  renseignement. 

48*  Observation  (Bellingham)  (2).  —  Anévrijsme  secondaire  de  l'iHaque 
externe.  —  Compression  au-dessous  du  sac,  puis  compression  directe. 
—  Guérison, 

Un  anévrysme  de  l'artère  iliaque  externe  avait  été  traité  en  1842  par  la 
ligature.  Le  sac  avait  suppuré;  néanmoins  le  malade  avait  guéri.  Le_3  avril 
-1 843  ,  cinq  mois  après  sa  sortie ,  il  rentra  à  l'hôpital  présentant  un  nouvel 
anévrysme  qui  avait  été  reconnu  trois  jours  auparavant,  et  qui  occupait  exac- 
tement le  môme  siège  que  le  premier.  Après  avoir  inutilement  employé  la 
méthode  de  Valsalva  pendant  trente-huit  jours ,  M.  Bellingham  se  décida  à- 
comprimer  l'artère  fémorale,  d'abord  sur  le  pubis ,  puis  un  peu  plus  bas.  Au 
bout  de  quatre  jours ,  la  tumeur  était  moins  volumineuse  et  moins  pulsatile; 
mais  quelques  jours  plus  tard,  les  pulsations  ayant  paru  s'accroître,  on  appli- 
qua une  compression  directe  sur  l'anévrysme  à  l'aide  de  compresses  graduées- 
fixées  par  un  bandage  de  corps.  En  un  mois  la  tumeur  s'affaissa,  durcit,  et 
cessa  de  battre  ;  puis  elle  se  résorba ,  et  deux  ans  plus  tard  la  guérison  ne 
s'était  pas  démentie. 

Peut-on  citer  ce  fait  comme  un  cas  de  succès  de  la  compression 
au-dessous  de  la  tumeur?  Ce  serait  peut-être  aller  trop  loin,  puis- 
ci)  LAUGIER.  Bulletin  cliinirgical ,  oct.  1840  ,  T.  II,  n"  3,  p.  90. 
(2)  Dublin  Journal,  18ii5,  T.  XXVI ,  p.  243,  et  n"  20  de  mon  second  tableau.  J'ai  déjà  parlé 
de  ce  fait  à  propos  des  récidives  consécutives  à  la  niélliode  d'Ànel.  Voy.  plus  haut,  p.  572  et 
p.  577. 
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qu'on  a  dû  ensuite  recourir  ù  la  compression  directe.  On  rcniar- 
quet-a,  toutefois,  que,  pendant  les  quatre  premiers  jours,  la  mé- 
lliode  de  Vernel  produisit  une  amélioration  manifeste. 

Quelques  mois  après,  au  mois  de  décembre  18/i3,  M.  Will.  Lyon, 
de  Glascow,  appliqua  la  méthode  de  Vernet  au  traitement  d'un 
anévrysme  du  tronc  brachio-céplialique.  Il  fit  construire  un  res- 
sort d'acier,  avec  une  pelote  à  vis  et  une  plaque  de  contre- 
pression,  pour  comprimer  la  carotide  droite  entre  la  tumeur  et 
les  capillaires.  Le  malade  maniait  lui-même  cet  appareil,  avec 
lequel  il  se  comprimait  la  carotide  environ  huit  heures  par 
jour.  Au  bout  de  quelques  jours  la  tumeur  était  moins  grosse, 
moins  pulsatile,  moins  réductible;  sa  partie  supérieure,  qui  était 
d'abord  très-niolle,  était  devenue  ferme  et  ne  battait  plus  que 
très-faiblement.  Le  U  janvier  ISUU ,  la  tumeur  fut  moulée  en  plâtre  ; 
elle  était  réduite  de  trois  quarts  de  pouce;  les  pulsations  y  étaient 
à  peine  perceptibles.  Le  24  décembre  elle  était  deux  fois 

moins  grosse  qu'au  mois  de  janvier  précédent,  ainsi  qu'on  s'en 
assura  en  comparant  les  moules.  Tous  les  symptômes"  s'étaient 
amendés  d'une  manière  étonnante.  Le  malade ,  se  croyant  guéri , 
ne  prit  aucune  précaution.  Il  était  presque  toujours  ivre,  battait 
sa  femme,  etc.  Au  mois  d'avril  1845,  il  survint  de  la  toux  et  de 
la  douleur;  mais  la  tumeur  ne  s'accrut  pas.  Au  mois  de  juillet,  le 
malade  mourut  subitement.  A  l'autopsie,  on  trouva  que  la  tu- 
meur occupait  à  la  fois  le  tronc  de  l'innominée  et  un  peu  la  crosse 
'  de  l'aorte;  sa  partie  supérieure  ou  cervicale  était  remplie  de  cail- 
lots fibrineux;  sa  partie  intra-thoracique,  grosse  comme  une  noix 
de  coco,  renfermait  quelques  caillots  mous,  probablement  cada- 
vériques, et  s'était  rompue  dans  la  plèvre  droite  (1). 

On  peut  affirmer  que,  dans  ce  cas ,  la  méthode  de  Vernet  a  eu 
pour  résultat  de  faire  rétrograder  l'anévrysme  et  d'améliorer  la 
position  du  malade;  mais  ce  changement  avantageux  n'a  pas  em- 
pêché la  tumeur  de  s'accroître  du  côté  de  la  poitrine.  Au  surplus, 
la  lésion  de  l'aorte,  reconnue  seulement  à  l'autopsie,  était  de  na- 
ture à  faire  échouer  toutes  les  méthodes. 

Je  citerai  enfin  deux  derniers  faits  relatifs  à  la  méthode  de  Ver- 
net. Dans  les  deux  cas,  il  y  avait  deux  anévrysmes  superposés, 

(1)  Cas  (le  Lyon,  dans  Monllily  Journal  of  Med,  Se,  ISUS,  vol.  Il ,  ser.  IV,  p.  229,  (Ce  cas 
ne  Dgure  pas  sur  mon  tableau.  ) 
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et  la  compression  fut  appliquée  entre  les  deux  tumeurs,  agissant 
sur  l'anévrysme  inférieur  suivant  la  méthode  ordinaire,  et  sur 
l'anévrysme  supérieur  suivant  la  méthode  de  Vernet.  Dans  le  cas 
de  M.  Hilton ,  les  deux  anévrysmes  étaient  situés  sur  l'artère  fé- 
morale; le  résultat  fut  à  peu  près  nul,  et  le  malade,  jugé  inopé- 
rable, fut  renvoyé  chez  lui,  où  il  mourut  quelque  temps  après 
par  suite  de  la  rupture  de  l'anévrysme  inférieur  (1).  Dans  le  cas 
de  M.  Madden ,  le  résultat  fut  plus  fâcheux.  On  avait  comprimé 
la  fémorale  pour  guérir  un  anévrysme  poplilé,  sans  soupçon- 
ner que  l'iliaque  externe  était  le  siège  d'un  autre  anévrysme. 
Au  bout  de  neuf  jours ,  l'anévrysme  poplité  était  presque  complè- 
tement oblitéré;  mais  l'anévrysme  de  l'iUaque  externe  se  rompit 
dans  le  ventre,  et  le  malade  mourut  (2).  Cette  rupture  funeste 
doit  être  attribuée  à  l'action  de  la  méthode  de  Vernet. 

En  résumé,  cette  méthode,  complètement  inefficace  dans  le  cas 
de  MM.  Wardrop  et  Hilton,  a  fait  accroître  la  tumeur  dans  les  cas 
de  Monro  et  de  Vernet,  et  l'a  fait  rompre  dans  le  cas  de  M.  Mad- 
den. Le  malade  de  M.  Lyon  a  été  notablement  améUoré,  mais  n'a 
pas  été  guéri.  Celui  de  M.  BelUngham  a  été  plus  heureux,  mais  il 
a  été  soumis  en  môme  temps  à  la  compression  directe,  qui  paraît 
avoir  joué  le  iMncipal  rôle  dans  la  guérison. 

Six  insuccès,  et  un  succès  contestable,  tels  sont  les  seuls  résul- 
tats fournis  jusqu'ici  par  la  compression  au-dessous  du  sac.  Il  est 
difficile ,  avec  si  peu  d'éléments ,  de  porter  un  jugement  sur  elle. 
Toutefois,  ce  que  nous  connaissons  aujourd'hui  de  la  méthode 
de  Brasdor,  modifiée  par  M.  Wardrop,  permet  de  concevoir 
quelques  espérances  sur  l'avenir  de  la  méthode  de  Vernet.  Avant 
d'en  venir  à  la  ligature  de  l'iliaque  primitive ,  dans  le  traitement 
des  anévrysmes  situés  au-dessus  du  ligament  de  Fallope ,  je  con- 
seillerais d'essayer  avec  circonspection  la  compression  partielle  de 
la  fémorale  sur  le  pubis,  en  y  joignant  une  demi-diète,  l'abstinence 
des  boissons ,  quelques  saignées  et  l'emploi  de  la  digitale.  On 
pourrait  associer  à  ces  moyens  une  compression  légère  appliquée 
directement  sur  l'anévrysme  à  travers  la  paroi  abdominale. 

(1)  Cas  (le  Hilton,  dans  Mcd.  Times  and  Gaz.,  1853,  vol.  11 ,  p.  £i53.  —  ïVic  Lancct,  1853, 
Tol.  Il,  p.  Û99. 

(2)  Cas  de  Madden,  dans  Mcd.  Times,  traduit  dans  Bulletin  de  thérapeutique.  Paris, 
1850,  T.  XXXVUl,  p.  180.  (Ce  cas  ne  figure  pas  sur  mon  tableau.) 
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Il  est  bien  évident,  du  l'este,  que  la  compression  au-dessous  du 
sac  ne  constituera  jamais  qu'une  méthode  très-exceptionnelle, 
applicable  seulement  lorsqu'il  est  impossible  de  placer  les  pelotes 
entre  l'anévrysme  et  le  cœur. 

2»  La  compression  au-dessus  du  sac  est  préférable  sous  tous  les 
rapports.  On  me  dispensera,  je  l'espère,  de  développer  cette  pro- 
position. Mais  il  ne  suffit  pas  de  dire  que  la  compression  doit  être 
exercée  entre  le  cœm-  et  l'anévrysme,  il  faut,  autant  que  possible, 
préciser  le  point  ou  les  points  dont  on  doit  faire  choix  pour  y 
appliquer  la  compression  :  ces  points  varient  évidemment  avec  le 
siège  du  mal,  et  je  ne  puis  passer  en  revue  tous  les  anévrysmes 
externes.  Je  m'efforcerai  néanmoins  de  donner  à  cet  égard  quel- 
ques préceptes  généraux. 

Et  d'abord,  on  évitera,  autant  que  possible,  de  comprimer 
l'artère  immédiatement  au-dessus  de  l'anévrysme.  A  ce  niveau, 
en  effet ,  les  téguments,  soulevés  par  la  tumeur,  se  laissent  diffi- 
lement  déprimer  par  la  pelote,  et  il  est  nécessaire  d'exercer  une 
pression  très-forte  pour  pouvoir  maîtriser  la  circulation.  On  s'ex- 
pose ainsi  à  irriter  la  peau  ou  même  à  la  sphacéler;  l'irritation 
peut  gagner  la  poche  anévrysmale  et  en  provoquer  la  rupture. 
J'ai  déjà  parlé  d'un  malade  qui  faillit  être  victime  de  cet  acci- 
dent (n°  58).  Un  anévrysme  de  la  partie  la  plus  élevée  de  l'artère 
fémorale  avait  été  traité  pendant  douze  jours  par  la  compression 
de  l'iHaquè  externe  ;  il  avait  fallu  comprimer  très-fortement,  et 
une  eschare  s'était  formée.  M.  George  Fox  fut  obligé  de  lier  l'ar- 
tère iliaque  externe.  L'anévrysme  s'oblitéra;  mais  bientôt  l'es- 
chare,  s'étant  détachée,  laissa  à  nu  la  partie,  supérieure  du  sac. 
Celui-ci  se  rompit  dans  la  plaie,  se  vida ,  et  suppura  abondam- 
ment. Il  n'y  eut  heureusement  aucune  hémorrhagie,  et  le  malade 
finit  par  guérir,  mais  il  avait  traversé  de  graves  dangers. 

On  évitera  donc,  si  on  le  peut,  de  placer  la  pelote^'compressive 
trop  près  de  la  poche  anévrysmale.  Cette  règle,  toutefois,  n'est 
pas  absolue.  Il  y  a  des  anévrysmes  tellement  rapprochés  de  la 
racme  des  membres,  qu'on  est  obhgé,  ou  de  renoncer  à  la  com- 
pression, ou  de  l'appliquer  fort  près  du  sac.  C'est  ce  qui  est 
arrivé  sur  le  malade  de  M.  Fox;  pareille  chose  a  eu  lieu  encore 
sur  celui  de  Verdier  (n-  xlvi);  et  quoique,  dans  ce  dernier  cas 
l'appareil  compressif  fût  très-défectueux,  le  résultat  ne  laissa  pas 
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que  d'être  assez  satisfaisant;  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut  (1).  Je 
pense  donc  qu'en  pareil  cas  il  sera  indiqué,  avant  d'en  venir  à  la 
ligature,  d'essayer  la  compression  indirecte,  en  redoublant  de 
prudence,  et  sans  perdre  de  vue  les  inconvénients  qni  peuvent 
résulter  de  la  présence  d'une  pelote  trop  rapprochée  du  sac  ané- 
vrysmal. 

On  peut,  au  contraire,  sans  compromettre  le  résultat  et  sans 
diminuer  en  rien  les  chances  de  guérison,  s'éloigner  autant  qu'on 
voudra  du  siège  de  l'anévrysme.  On  se  propose  seulement  de  di- 
minuer l'énergie  delà  circulation,  et  il  est  clair  qu'on  atteint  ce 
Lut  en  comprimant,  sur  un  point  quelconque  de  son  trajet ,  l'ar- 
tère qui  transmet  le  sang  à  la  poche  anévrysmale.  Ainsi,  la  com- 
pression de  la  fémorale  sur  le  pubis  agit  avec  autant  d'effi- 
cacité sur  les  anévrysmes  de  la  partie  inférieure  de  la  jambe 
que  sur  ceux  du  jarret  ou  même  de  la  cuisse.  Cette  circons- 
tance heureuse  permet  de  choisir,  entre  l'anévrysme  et  la  racine 
du  membre,  les  points  où  l'artère  se  prête  le  mieux  à  la  com- 
pression. 

Ces  points  d'élection  sont  ceux  où  le  vaisseau  est  à  la  fois  super- 
ficiel et  voisin  d'un  plan  osseux  susceptible  de  fournir  un  point 
d'appui. 

Les  points  d'élection  du  membre  abdominal  sont  au  nombre 
de  deux.  Ce  sont  le  pli  de  l'aine  et  l'anneau  du  troisième  adduc- 
teur. Au  pli  de  l'aine,  l'artère,  très-superficielle,  repose  directe- 
ment sur  le  pubis;  une  pelote,  petite,  convexe,  ovalaire  et  lon- 
gitudinale, permet  d'éviter  la  compression  du  nerf  crural,  qui  est 
situé  en  dehors,  dans  la  gaîne  du  psoas.  La  veine  fémorale,  qui 
est  en  dedans  et  sur  le  même  plan  que  l'artère,  n'est  pas  compri- 
mée du  tout  ou  ne  l'est  que  faiblement  parles  parties  latérales  de 
la  pelote.  Au  point  d'élection  inférieur,  la  fémorale,  appliquée  sur 
le  fémur,  est  fixée  dans  l'anneau  fibreux  du  troisième  adducteur, 
et  ne  peut,  par  conséquent,,  fuir  devant  la  pelote;  en  outre,  elle 
n'est  accompagnée  que  par  un  filet  nerveux  assez  insignifiant  (nerf 
saphène  interne);  mais  elle  est  si  bien  accolée  à  la  veine,  qu'il  est 
impossible  de  la  comprimer  isolément.  Un  autre  désavantage  ré- 
sulte de  l'épaisseur  assez  grande  des  tissus  qui  la  séparent  de  l'a- 

(l)  Voy.  plus  liant,  p.  711,  obs.  39. 


mi 


POINTS  D'ÉLECTION.  799 

gent  compresseur.  Chez  les  sujets  bien  muscl(^s  ,  le  bord  externe 
du  couturier  gêne  beaucoup  l'action  de  la  pelote.  Somme  toute, 
l'expérience  prouve  que;  chez  la  plupart  des  malades,  la  com- 
pression au  lieu  d'élection  supérieur  est  mieux  supportée  et  plus 
efficace  que  l'autre. 

Les  points  d'élection  du  membre  thoracique  sont  beaucoup 
moins  précis  et  beaucoup  moins  favorables.  Chez  les  sujets 
maigres,  la  partie  moyenne  du  bras  doit  recevoir  la  préférence. 
Là ,  l'artère  repose  sur  la  face  interne  de  l'humérus  ou  sur  l'in- 
sertion du  coraco-brachial;  elle  n'est  séparée  de  la  peau  que  par 
une  aponévrose  ;  ses  veines  satellites  n'ont  aucune  importance; 
il  n'y  a  d'autre  obstacle  que  la  proximité  du  nerf  médian  :  c'est 
un  inconvénient ,  sans  doute  ;  mais  le  même  inconvénient  existe 
dans  les  autres  points.  Ici,  du  moins,  on  a  l'avantage  de  ména- 
ger les  autres  troncs  nerveux.  Mais ,  chez  les  sujets  qui  ont  les 
muscles  très-développés,  le  bord  interne  du  biceps  empiète  sur 
l'artère  et  rend  la  compression  beaucoup  plus  difficile.  On  est  alors 
obligé  de  comprimer  plus  haut  ou  plus  bas  ;  plus  bas,  l'artère  est 
séparée  de  l'humérus  par  le  brachial  antérieur  ;  plus  haut,  on  la 
comprime  aisément;  mais  le  voisinage  du  nerf  cubital  constitue 
un  autre  embarras.  En  résumé,  il  n'y  a  pas  ,  sur  l'artère  humé- 
rale ,  de  point  d'élection  comparable  à  ceux  du  membre  infé- 
rieur; mais  il  y  a  du  moins  cet  avantage,  qu'on  peut  atteindre 
l'artère  dans  toute  sa  longueur,  et  remédier  à  la  douleur  en  dé- 
plaçant la  compression  aussi  souvent  qu'on  le  désire. 

Pour  le  cas  particulier,  mais  exceptionnel  des  anévrysmes  du 
poignet  ou  de  la  main ,  on  a  la  ressource  de  comprimer  l'extré- 
mité inférieure  de  la  radiale  ou  de  la  cubitale ,  ce  qui  est  tou- 
jours facile,  surtout  pour  le  premier  de  ces  vaisseaux.  C'est 
ainsi  qu'avec  un  simple  ressort  supportant  une  petite  pelote  et 
appliqué  sur  la  radiale,  au-dessus  du  poignet,  M.  Syme  guérit  en 
vingt-quatre  heures  un  anévrysme  situé  à  la  racine  du  pouce 
(n°  143). 

Il  est  préférable  d'appliquer  les  pelotes  sur  les  points  d'élec- 
tion; mais  cela  n'est  pas  toujours  possible;  alors  on  comprime 
011  l'on  peut  et  comme  on  peut.  La  compression  a  ainsi  été  ap- 
pUquéc  sur  l'extrémité  inférieure  de  l'iliaque  externe,  sur  tous 
hs  points  de  la  fémorale,  sur  tous  les  points  de  l'humérale,  sur 
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l'axillaire  et  même  sur  la  sous-clavière.  Les  points  d'élection 
sont  à  peu  près  les  seuls  où  il  soiL  raisonnablement  possible  de 
maintenir  la  compression  totale;  mais  on  peut,  partout  ailleurs, 
exécuter  la  compression  partielle,  surtout  lorsque  la  compres- 
sion est  intermittente,  ou  encore,  ce  qui  revient  au  même ,  lors- 
qu'elle s'exerce  alternativement  sur  plusieurs  points  de  la  même 
artère  ,  à  l'aide  de  plusieurs  pelotes  superposées. 

Ceci  me  conduit  à  parler  du.  procédé  de  Belmas.  Ce  procédé, 
comme  on  sait,  a  pour  but  d'agir  sur  l'anévrysme  d'une  manière 
continue,  à  l'aide  de  plusieurs  appareils  compressifs  alternative- 
ment serrés  et  relâchés.  Il  n'est  applicable  que  lorsque  l'ané- 
vrysme est  situé  assez  loin  de  la  racine  du  membre.  Il  a  été  ima- 
giné pour  le  traitement  des  anévrysmes  poplités ,  et  c'est  là  aussi 
qu'il  présente  le  plus  d'avantages. 

'  Guillier  Latouche,  exposant  les  idées  de  M.  Belmas,  proposa 
d'appliquer  quatre  tourniquets  le  long  de  la  fémorale,  tout  en 
annonçant  que  deux  tourniquets  pourraient  à  la  rigueur  suffire. 
Cette  compression  quadruj)le  et  alternative  semble  n'avoir  jamais 
été  employée.  Dans  l'observation  abrégée  qu'il  emprunte  à  la  cli- 
nique de  M.  Gama  ,•  Guillier  Latouche  parle  il  est  vrai  de  quatre 
tourniquets;  mais  j'ai  cité  plus  haut,  d'après  le  manuscrit  de 
M.  Gama,  cette  observation  si  importante  au  point  de  vue  histo- 
rique, et  on  a  pu  voir  qu'en  réahté  M.  Belmas  appUqua  seule- 
ment trois  tourniquets  (1). 

Depuis  lors,  la  compression  triple  et  alternative  a  été  mise  en 
usage  deux  fois.  M.  Rodgers  (de  New-York)  y  eut  recours  en 
1847  ;  les  trois  pelotes  étaient  supportées  par  le  même  appareil 
(n"  133).  Dans  le  cas  de  M.  Allan  (n"5),  on  se  servit  de  trois  tour- 
niquets séparés.  Bien  que  les  deux  malades  aient  été  guéris,  je  ne 
conseille  pas  d'employer  la  compression  triple.  Comme  la  com- 
pression quadruple,  elle  a  l'inconvénient  d'exiger  une  complica- 
tion instrumentale  trop  grande.  Eu  outre ,  il  y  a  au  moins  une 
pelote  qui  ne  porte  pas  sur  les  points  d'élection,  et  dont  l'action, 
par  conséquent,  laisse  quelque  chose  à  désirer. 

La  compression  double  et  alternative  constitue  le  meilleur  pro- 
cédé; aussi  a-t-elle  reçu  aujourd'hui  l'assentiment  général. 


(1)  Voy.  plus  liaut,  p.  720,  obs.  W. 
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Alliant  que  possible,  chaque  pelote  doit  porter  sur  un  point 
d'élection.  Les  anévrysmes  du  jarret,  de  la  jambe  ou  du  pied  se 
trouvent,  sous  ce  rapport,  dans  les  conditions  les  plus  favora- 
bles, si  favorables  môme,  qu'il  viendra  un  temps  où  l'on  citera 
comme  des  exceptions  les  insuccès  de  la  compression  bieri  faite 
dans  le  traitement  de  ces  sortes  d'anévrysmes.  L'une  des  pelotes 
est  appliquée  sur  le  pli  de  l'aine;  l'autre  repose  sur  l'anneau  du 
troisième  adducteur.  On  les  serre  et  on  les  relâche  alternative- 
ment. La  pelote  inguinale  est  en  général  mieux  supportée  que 
l'autre,  parce  qu'elle  produit  le  même  effet  avec  une  pression 
moins  énergique.  Cependant  le  contraire  a  lieu  quelquefois. 

Lorsque  l'anévrysme  occupe  la  moitié  inférieure  de  la  fémorale, 
il  n'est  plus  possible  de  placer  les  deux  pelotes  sur  les  deux  points 
d'élection.  Faut-il  alors  renoncer  au  procédé  de  Belmas?  Je  ne 
le  pense  pas.  On  appliquera ,  comme  toujours,  un  tourniquet  sur 
le  ph  de  l'aine  ;  le  deuxième  tourniquet  sera  placé  au  niveau  du 
sommet  du  triangle  inguinal.  L'artère,  en  ce  point,  serait  difficile 
à  comprimer  entièrement;  mais  on  peut  sans  inconvénient  la 
soumettre,  au  moins  pendant  quelques  instants,  à  la  compres- 
sion partielle.  La  pelote  inférieure  ne  joue  alors  qu'un  rôle  ac- 
cessoire. On  la  tient  presque  toujours  relâchée ,  et  on  ne  la  serre 
que  pendant  le  temps  strictement  nécessaire  pour  laisser  dissiper 
la  douleur  provoquée  par  la  pelote  inguinale. 

On  se  conduit  de  la  môme  manière  lorsque  l'anévrysme  occupe 
le  sommet  du  triangle  de  Scarpa  :  la  seconde  pelote  est  appliquée 
immédiatement  au-dessus  de  l'embouchure  de  la  saphène,  à 
quelques  centimètres  seulement  au-dessous  de  la  première.' Ce 
point,  il  est  vrai,  est  celui  où  il  est  le  plus  difficile  de  compri- 
mer la  fémorale.  Pour  agir  sur  le  vaisseau  avec  efficacité ,  on  est 
obligé  de  se  servir  d'une  pelote  ovalaire  dont  le  grand  axe  est 
placé  perpendiculairement  à  la  direction  de  l'artère,  et  d'exercer 
une  pression  assez  considérable.  Malgré  ces  conditions  peu  favo- 
rables, la  seconde  pelote  rend  encore  des  services,  et  s'il  n'est 
pas  toujours  possible,  en  pareil  cas,  d'obtenir  une  compression 
continue,  on  arrive  du  moins,  môme  chez  les  sujets  très-irritables, 
à  entraver  la  circulation  pendant  la  plus  grande  partie  du  temps.' 

Enfin,  lorsque  l'anévrysme  est  situé  un  peu  plus  haut,  et  qu'il 
ne  reste,  entre  la  tumeur  et  la  racine  du  membre ,  qu'un  inter- 
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valle  de  8  à  10  cenlimètres,  on  doit  renoncer  aux  avantages  du 
procédé  de  Belmas.  Une  serait  pas impossiJale  encore  d'appliquer 
deux  pelotes  immédiatement  superposées;  mais  la  pelote  infé- 
rieure serait  trop  rapprochée  du  sac ,  et  celle  circonstance  défa- 
vorable ferait  plus  que  compenser  le  léger  bénéfice  obtenu  parla 
compression  double  et  alternative. 

Les  anévrysmes  de  la  moitié  inférieure  de  l'humérale  et  des  deux 
tiers  supérieurs  de  l'avant-bras  peuvent  aussi  être  traités  par  le 
procédé  de  Belmas.  Je  ne  connais  toutefois  qu'un  seul  cas  (n"  53) 
où  on  ait  eu  recours  à  l'emploi  de  deux  pelotes  compressives. 
Quinze  autres  malades  ont  été  traités  par  la  compression  simple, 
continue  ou  intermittente  de  l'artère  humérale,  et  sur  ce  nombre, 
12  ont  guéri  (1);  un  treizième  (n°72)  n'a  pu  supporter  la  compres- 
sion plus  de  US  heures;  la  ligature  a  été  pratiquée  et  a  été  suivie 
de  mort.  Les  deux  derniers  malades  ont  été  moins  malheureux, 
puisque,  après  une  compression  inefficace,  ils  ont  été  guéris  par  la 
ligature  {n"'  75  et  117).  Le  n"  117  se  trouvait  même  dans  une  condi- 
tion toute  particulière,  qui  exphque  l'insuccès  de  la  compression; 
l'opération  montra  qu'il  y  avait  deux  troncs  artériels  le  long  du 
bras.  On  lia  d'abord  l'humérale  proprement  dite,  qui  était  située, 
comme  de  coutume,  dans  la  gaîne  du  nerf  médian.  Malgré  cela, 
l'anévrysme  continua  à  battre  comme  auparavant.  On  reconnut 
ainsi  qu'il  y  avait  une  anomalie,  et,  en  cherchant  bien  tout  au- 
tour de  la  plaie,  on  finit  par  atteindre  la  deuxième  artère,  dont 
la  ligature  éteignit  aussitôt  les  battements.  En  laissant  de  côté  ce 
cas  tout  exceptionnel,  on  voit  que  la  compression  simple  de 
l'humérale  a  guéri  douze  anévrysmes  sur  quatorze ,  résultat  vrai- 
ment très-beau.  Je  pense,  néanmoins,  qu'il  est  bon  de  donner 
encore  ici  la  préférence  à  la  compression  clouhle.  Un  premier 
tourniquet  sera  donc  apphqué  sur  l'humérale  au  milieu  du  bras. 
Ce  sera  lui  qui  jouera  le  principal  rôle;  mais  on  pourra  de  temps 
en  temps  soulager  le  malade  à  l'aide  d'une  deuxième  pelote  pla- 
cée au-dessous  du  tendon  du  grand  pectoral. 

Le  procédé  de  Belmas  peut  encore  être  appliqué  de  la  même 
manière  au  traitement  des  anévrysmes  de  la  partie  inférieure  de 
l'avant-bras;  mais  il  est  quelquefois  possible  del'apphquer  aulre- 

(1)       6,  38,  £l5,  62,  83,  88,  98,  IW,  150,  151,  152,  153. 
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mont.  Lorsque  l'anévrysmc  est  silud  assez  Lias  pour  qu'on  puisse 
comprimer  la  radiale  ou  la  cubitale  au-dessus  delà  tumeur,  il  me 
s(>mble  préférable  de  placer  une  pelote  sur  l'avant-bras  et  l'autre 
à  la  partie  moyenne  du  bras. 

Enfin,  pour  les  anévrysmes  de  la  main,  on  peut  appliquer  de 
deux  façons  la  compressipu  alternative.  Si  l'anévrysme ,  situé  sur 
l'une  des  arcades  palmaires ,  reçoit  du  sang  à  la  fois  de  la  radiale 
et  de  la  cubitale,  ce  qu'on  reconnaît  aisément  en  explorant  les 
battements  de  la  tumeur  pendant  que  l'on  comprime  isolément 
chacun  de  ces  vaisseaux, ,  on  peut  appliquer  deux  pelotes  au- 
dessus  du  poignet,  l'une  sur  la  cubitale,  l'autre  sm- la  radiale. 
I  Chacune  de  ces  pelotes  a  pour  effet  de  diminuer  les  battements 
ide  la  tumeur.  On  les  serre  alternativement,  et  l'on  obtient  ainsi 
i  une  action  continue.  Lorsque  l'anévrysme  dépend  spécialement 
i  de  la  radiale  ou  de  la  cubitale,  on  applique  le  procédé  de  Belmas 
■  en  disposant  deux  petites  pelotes  au-dessus  du  poignet,  sur  le 
1  trajet  du  vaisseau  anévrysmatique. 

Tels  sont  les  préceptes  relatifs  aux  points  sur  lesquels  la  com- 
[pression  doit  porter.  Une  deuxième  question  se  présente  mainte- 
inant  :  Faut-il,  comme  quelques  chirurgiens  ont  cru  devoir  le 
[faire,  joindre  dès  le  début  du  traitement  à  la  compression  indi- 
irecte  une  compression  directe  sur  la  tumeur,  ou  une  compression 
^générale  exercée  sur  la  totalité  du  membre ,  à  l'aide  du  bandage 
ide  Theden?  Je  n'hésite  pas  à  répondre  que  non. 

La  compression  directe ,  on  ne  saurait  le  nier,  a  guéri  un  grand 
inombre  d' anévrysmes;  mais  s'il  est  une  chose  bien  démontrée, 
•c'est  qu'elle  est  très -infidèle  et  qu'elle  expose  à  de  nombreux 
malheurs  ;  d'ailleurs  elle  agit  tout  autrement  que  la  compression 
indirecte  dont  elle  contrarie  l'action  ;  loin  de  favoriser  l'oblité- 
ration de  la  poche  anévrysmale,  elle  s'y  oppose  au  contraire, 
puisqu'elle  commence  par  vider  le  sac  du  sang  qu'il  conte- 
nait et  qu'elle  empêche  ensuite  la  rentrée  de  ce  liquide.  Le 
imeilleur  moyen  de  îaire  échouer  la  compression  indirecte  con- 
siste donc  à  y  joindre  la  compression  directe.  Cet  inconvé- 
nient est  beaucoup  moindre  lorsqu'il  y  a  déjà  dans  le  sac  une 
couche  notable  de  caillots  fîbrineux.  Alors ,  en  effet,  la  com- 
pression directe  n'expulse  que  la  partie  liquide  du  contenu  de 
l'anévrysme.  La  masse  flbrineuse  .déjà  déposée  reste  seule  dans 
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le  sac;  et  il  peut  arriver  que  la  compression  directe  amène  une 
oblitération  définitive,  en  faisant  adhérer  les  uns  aux  autres  les 
caillots  fibrineux  qui  formeni,  le  feuillet  le  plus  interne  du  dépôt 
solide.  Trois  observations ,  parmi  celles  qui  figurent  sur  mon 
deuxième  tableau,  prouvent  qu'on  peut  profiter  de  cette  circons- 
tance pour  accélérer  la  guérison  lorsqu'elle  se  fait  trop  long- 
temps attendre  (n"  67,  70  et  89).  Dans  les  trois  cas  la  compres- 
sion indirecte  avait  produit  une  amélioration  considérable  ;  les 
tumeurs  étaient  devenues  moins  volumineuses,  plus  fermes, 
moins  pulsatiles  ;  mais  la  cure  ne  marchait  que  lentement  :  la 
compression  directe  fut  alors  appliquée,  et  la  guérison  fut 
prompte.  Ainsi,  le  n"  67,  malade  très-irritable,  subissait  depuis 
neuf  semaines  la  compression  intermittente.  Tout  allait  bien  :  le 
sac  était  dur,  très-volumineux,  mais  battait  toujours  un  peu  et 
restait  à  peu  près  stationnaire.  On  ajouta  à  la  compression  indi- 
recte une  pelote  à  air  appliquée  directement  sur  le  creux  poplité. 
Dix  jours  après,  la  guérison  était  parfaite.  Le  n°  89  se  trouva 
également  très-bien  d'une  légère  compression  directe  appliquée 
sur  la  tumem'  pendant  les  derniers  jours.  Le  traitement  dura 
quarante  jours  en  tout.  Le  n°  70,  "grandement  amélioré  par  vingt- 
neuf  semaines  de  compression. indirecte,  commençait  à  s'impa- 
tienter de  la  longueur  du  traitement.  Sans  enlever  le  tourniquet , 
on  appliqua  sur  la  tumeur  quelques  compresses  et  un  bandage 
roulé;  à  la  lin  delà  trente  et  unième  semaine ,  les  pulsations  ces-- 
sèrent  et  la  guérison  ne  se  démentit  pas.  ' 

Aux  observations  qui  précèdent,  j'en  puis  joindre  une  quatrième  ' 
qui  ne  flgiire  pas  sur  mon  tableau,  parce  que  je  ne  l'ai  découverte: 
que  récemment  dans  une  lettre  de  M.  Mouchet  sur  la  galvano- 
puncture.  Un  anévrysme  traumatique  duphdu  bras,  gros  comme 
un  œuf  de  poule,  fut  d'abord  traité  par  une  compression  exercée; 
à  la  partie  moyenne  et  interne  du  bras.  «  Quand  les  parois  de  la: 
tumeur  furent  assez  épaisses ,  quand  le  souffle  fut  fort  difficile  à; 
percevoir,  on  exerça  la  compression  directement  sur  l'anévrysmè. 
Trois  mois  après  l'accident ,  la  guérison  était  parfaite,  la  tumeur 
dure  et  insensible  se  résorbait  déjà,  et  un  an  plus  tard  il  ne  restait 
plus  qu'un  petit  noyau  dur  à  la  place  de  l'ancien  anévrysme  (1).  » 


(1)  Gazelle  médicale  de  Paris,  Mhl,  p.  12. 
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Ainsi,  tout  en  proscrivant  dwne  manière  complète  l'emploi  si- 
multané de  la  compression  directe  et  de  la  compression  indirecte 
au  début  du  traitement,  je  crois  qu'on  peut  en  tirer  quelques 
avantages  lorsque  l'oblitération  est  déjà  avancée  et  q_ue  néan- 
moins la  guérison  traîne  en  longueur.  Je  crois ,  par  exemple ,  que 
sur  les  malades  n°  13  et  n°  21,  dont  j'ai  déjà  parlé  (1),  on  aurait 
pu  obtenir  une  guérison  définitive,  si  l'on  eût  exercé,  à  la  fin  du  trai- 
tement, une  compression  directe  sur  les  tumeurs  anévrysmales. 

Il  y  a  une  autre  circonstance  où  je  n'hésiterais  pas  à  appliquer 
sur  la  tumeur  quelques  compresses  fixées  par  un  tour  de  bande, 
c'est  lorsque  que  d'obscurs  battements  reparaissent  quelques 
jours  après  la  guérison  et  font  craindre  une  récidive.  Ce  phéno- 
mène, qui  annonce  que  l'artère  n'est  pas  oblitérée  au  niveau  de 
l'anévrysme ,  résulte-t-il  de  ce  qu'un  filet  de  sang  pénètre  encore 
dans  la  partie  centrale  du  sac ,  ou  de  ce  que  les  pulsations  de 
l'artère  soulèvent  simplement  la  tumeur  solidifiée?  C'est  ce  qu'il 
est  bien  difficile  de  déterminer  sur  le  vivant.  Dans  l'une  ou 
l'autre  hypothèse,  une  compression  directe  ti^ès-modérée ,  pra- 
tiquée pendant  deux  ou  trois  jours,  me  semble  de  nature  à  com- 
pléter la  guérison  et  à  empêcher  la  récidive  ;  elle  me  paraît  même 
préférable  à  la  compression  indirecte,  qui  a  déjà  fourni  alors  ce 
qu'elle  pouvait  fournir,  et  qui  a  en  outre  le  léger  inconvénient 
d'être  plus  gênante  pour  le  malade. 

Je  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  la  compression  directe,  lors- 
qu'on se  décide  à  l'employer  à  la  fin  du  traitement,  doit  toujours 
être  fort  modérée,  et  surtout  qu'elle  ne  doit  être  mise  en  usage 
que  si  elle  est  absolument  sans  douleur. 

Quant  à  la  compression  générale  du  membre,  pratiquée  à  l'aide 
d'un  bandage  méthodique  en  même  temps  qu'on  exerce  la  com- 
pression indirecte  avec  des  pelotes  au-dessus  de  la  tuméur,  elle 
me  paraît  plus  mauvaise  encore  que  la  compression  directe.  Son 
action  sur  le  sac  anévrysmal  étant  moins  énergique,  elle  ne 
s'oppose  pas  aussi  complètement  au  dépôt  des  caillots  fibrineux, 
mais  elle  s'y  oppose  encore  jusqu'à  un  certain  point,  et  surtout 
elle  nuit  considérablement  au  développement  des  collatérales. 
Cet  inconvénient  est  très-grave  dans  le  cas  d'anévrysme  poplité , 


(1)  Voy.  plus  haut,  p.  7(i7-7ft8,  3«  et  W  autopsie. 
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parce  qu'alors  les  coUate'rales  sont  situées  sur  les  côtés  de  I;j 
saillie  du  genou,  entre  la  peau  et  un  plan  osseux  résistant.  Oi . 
c'est  précisément  au  niveau  de  cette  saillie  que  s'exerce  la  prin- 
cipale pression  des  bandes  roulées.  Je  rejette  donc  l'usage  du 
bandage  compressif.  Je  pense  toutefois  qu'un  bandage  contentif 
pourra  être  de  quelque  utilité  dans  les  cas  exceptionnels  où  la 
compression  des  veines  par  les  pelotes  produit  un  œdème  trop 
considérable.  Une  bande  roulée,  moyennement  serrée,  est  de 
nature  à  modérer  cet  engorgement  œdémateux. 

Pour  tout  dire,  je  crois  qu'on  doit  éviter,  dans  le  traitement 
des  anévrysmes;  d'allier  ensemble  les  méthodes  directes  elles  mé- 
thodes indirectes.  Les  traitements  mixtes  ont  d'abord  cet  inconvé- 
nient qu'on  ne  sait  à  quel  élément  rapporter  les  succès  ou  les  re- 
vers. Mais  ce  serait  peu  de  chose  ,  s'ils  augmentaient  quelque  peu 
les  chances  de  guérison  ;  or,  c'est  précisément  là  ce  que  je  nie. 
Les  méthodes  directes  agissant  sur  les  anévrysmes  tout  autrement 
que  les  méthodes  indirectes,  aucune  d'elles  ne  favorise,  et  plu- 
sieurs même  contrarient  la  formation  des  caillots  filsrineux ,  au 
moyen  desquels  les  méthodès  indirectes  procurent  la  guérison. 
Ainsi,  la  réfrigération,  la  galvano-puncture,  qui  provoquent  la 
formation  de  caillots  passifs ,  diminuent  les  chances  de  guérison 
au  lieu  de  les  accroître,  La  galvano-puncture  n'a  été  mise  en 
usage  qu'une  fois  sur  un  malade  traité  par  la  compression  indi- 
recte ;  elle  n'a  eu  aucun  résultat,  car  je  ne  pense  pas  qu'on  doive 
lui  attribuer  le  développement  de  l'érysipèle  qui  débuta  sept 
jours  plus  tard  au  niveau  de  la  pelote  et  se  termina  par  la  mort 
(n°  18). 

Il  est  très-utile ,  au  contraire ,  de  combiner  avec  la  compression 
indirecte  quelques-uns  des  moyens  dont  l'ensemble  constitue  la 
méthode  de  Valsalva.  Ces  deux  méthodes  peuvent  s'aider  mutuel- 
lement,  parce  qu'elles  ont  le  même  mode  d'action  ;  mais  je  revien- 
drai sur  ce  point  dans  un  prochain  paragraphe  (uoy.  §  VI). 

§  V-  DU  CHOIX  DES  APPAREILS  DE  COMPRESSION. 

J'ai  déjà,  chemin  faisant,  décrit  ou  fait  représenter  un  grand 
nombre  d'appareils,  ce  qui  me  permettra  d'abréger  beaucoup 
l'étude  générale  que  je  dois  en  faire  ici. 

La  meilleure  compression  est  celle  qui  [agit  seulement  sur  l'ar- 


COMPRESSION  DIGITALE.  807 

tère  comme  le  fait  le  doigt  d'un  aide  pendant  une  amputation. 
Cette  compression  est  la  plus  efficace  et  la  moins  douloureuse  de 
toutes.  Elle  permet  de  n'agir  que  sur  l'artère,  en  respectant  les 
nerfs  et  les  veines  voisines,  et  en  ménageant  la  peau;  mais  elle 
est  fort  difficile  à  exécuter;  elle  exige  le  concours  dévoué  d'un 
I  grand  nombre  de  personnes  éclairées ,  et  elle  est  plus  fatigante 
pour  ceux  qui  l'appliquent  que  pour  celui  qui  la  subit. 

La  compression  digitale  n'en  constitue  pas  moins  une  ressource 
fort  précieuse,  qu'il  faut  connaître,  et  qu'on  doit  réserver  pour 
les  cas  suivants  :  1»  lorsque  la  déviation  du  membre  ne  permet 
pas  d'agir  avec  efficacité  sur  l'artère  au  moyen  des  appareils  mé- 
<  caniques,  ainsi  que  cela  a  eu  lieu  dans  un  cas  que  j'ai  déjà  cité  (1)  ; 
:  2°  lorsque  l'irritabilité  excessive  de  la  peau  s'oppose  à  toute  autre 
•  espèce  de  compression. 

La  compression  digitale  a  été  conseiUée  et  exécutée  depuis  long- 
'  temps  dans  le  traitement  des  plaies  artérielles  et  des  hémorrha- 
igies  consécutives.  On  avait  même  proposé  d'y  avoir  recours  pour 
I  exercer  la  compression  directe  sur  les  anévrysmes  (2);  mais  il  y 
ia  seulement  une  dizaine  d'années  que  ce  moyen  a  été  appliqué 
iau  traitement  des  anévrysmes  par  la  compression  indirecte. 
'M.  Greatrex  y  eut  recours  pour  la  première  fois  en  1845  (n"  59  du 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  766,  obs.  U5. 

(2)  Morel,  chirurgien  de  l'hôpital  de  la  Charité ,  parla  en  1681  de  la  compression  exercée 
directement  avec  les  doigts  par  des  aides  sur  les  tumeurs  anévrysmales,  et  n'approuva  pas 

.  Pusage  de  ce  moyen  :  Digiti  aulem  appositionem  non  minus  gravem  esse  œgris  qiiam 
r  molestem  illis  qui  apprimunt  (  Zodiacus  medico-gallicus,  février  1681,  observ.  UI.  Genève, 
1 1682 ,  in-îi",  p.  26  ).  r,a  compression  digitale  fut  ensuite  appliquée  avec  succès  dans  un  cas 
oii  Saviard  ,  en  opérant  un  anévrysme  du  pli  du  coude,  avait  été  obligé,  à  cause  de  l'indocilité 
du  malade,  d'interrompre  l'opération  avant  d'avoir  lié  le  bout  inférieur  de  l'artère.  Pour  pré- 
venir l'hémorrhagie,  qu'il  jugeait  imminente,  Saviard  laissa  auprès  du  malade  deux  aides 
iqui,  pendant  vingt-quatre  heures ,  comprimèrent  sans  interruption  l'artère  humérale  le  long 
;du  bras.  Le  sang  ne  coula  pas  et  le  malade  guérit  (Saviard  ,  Observ.  cliirury.  Paris  ,  1702, 
in-12  ,  obs.  33,  p.  156  ).  —  Parmi  les  divers  moyens  propres  à  arrûter  les  liémorrhagies  arté- 
rielles traumatiques  et  récentes ,  Lancisi  donna  la  préférence  à  la  compression  digitale  exercée 
;dircctcnient  et  d'une  manière  continue  dans  le  fond  de  la  plaie  (  Lancisi,  De  motu  cordis  et 
Ancunjsmaiibus.  Leyde,  I7/tO,  in-ù",  p.  2ia).  — La  compression  digitale  fut  encore  conseillée 
ppar  Sue  le  jeune,  pour  prévenir  les  hémorrhagics  après  l'opération  de  l'ouverture  du  sac  et 
ide  la  double  ligature.  C'était  dans  le  fond  de  la  plaie,  et  sur  les  deux  bouts  de  l'artère  liée,  que 
^Sue  proposait  d'appliquer  les  doigts  pour  empêcher  les  fils  de  se  déplacer  (Journal  de  Van- 
'dermonde,iT/6,  T.  XLVI,  p.  177). —On  voit  que  la  compression  digitale  est  loin  d'être  nou- 
velle. J'ajoute  que,  plus  récemment,  M.  Phil.  Crampton  y  a  eu  recours  avec  succès  dans  un 
cas  d'hémorrhagie  consécutive  à  la  ligature  de  l'artère  fémorale.  Pendant  quarante  heures  , 
■sept  persoimes  se  succédèrent  auprès  du  malade  pour  comprimer  directement,  avec  le  bout 
du  doigt,  l'artère  ulcérée  par  le  fil.  Cela  suffit  pour  arrêter  définitivement  l'hémorrhagie 
[  Dublin  Quarterly  Journal,  1846,  vol.  U,  p.  119). 
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2'  tableau),  sur  un  malade  dont  j'ai  déjà  parlé ,  et  chez  lequel  !.. 
compression,  commencée  vingt  et  un  jours  auparavant,  avait  éti 
interrompue  pendant  la  durée  d'une  varioloïde;  lorsque  cette 
maladie  intercurrente  fut  guérie,  M.  Greatrex  résolut  d'appliquer 
la  compression  totale.  Il  n'avait  qu'un  seul  tourniquet  qu'il  plaça 
au-dessous  du  pli  de  l'aine,  en  un  point  qui  n'est  pas  précisé,  il 
laissa  au  malade  la  clef  de  l'appareil,  en  lui  recommandant  de 
comprimer  avec  ses  doigts  l'artère  sur  le  pubis  lorsque  la  dou- 
leur le  forcerait  à  relâcher  la  pelote.  Celte  prescription  fut  exé- 
cutée, et  l'anévrysme  cessa  de  baltre  an  bout  de  vingt-quatre 
heures. 

Deux  ans  plus  tard ,  M.  Tufnell  eut  recours  au  môme  moyen 
(n°  146)  sur  un  malade  qu'il  avait  traité  pendant  deux  jom-s  par 
le  procédé  de  Belmas.  On  employait  la  compression  totale.  Le 
troisième  jour  on  trouva  que  les  glandes  inguinales  s'étaient  en- 
gorgées sous  la  pelote  supérieure;  on  enleva  cette  pelote,  et  on  la 
remplaça  par  une  compression  que  le  malade  lui-même  et  un  de 
ses  voisins  exerçaient  avec  leurs  pouces  sur  la  branche  du  pubis. 
Du  reste,  la  pression  digitale  alternait  toujours  avec  l'action  d'un 
tourniquet  placé  plus  bas  sur  la  cuisse.  Gela  ne  dura  que  vingt- 
quatre  heures.  Le  quatrième  jour,  on  appliqua  le  poids  inguinal, 
et  le  matin  du  septième  jour  on  trouva  que  l'anévrysme  était 
oblitéré. 

La  compression  digitale  n'avait  jusqu'alors  joué  qu'un  rôle  tout 
à  fait  accessoire.  Il  était  réservé  aux  chirurgiens  américains  de 
l'ériger  en  procédé  régulier. 

En  1848,  M.  Knight  (de  New-Haven)  essaya  successivement 
plusieurs  tourniquets  sur  un  mulâtre  très-irritable ,  qui  ne  put 
jamais  réussir  à  tolérer  la  compression  plus  d'une  heure  de  suite 
(n°  93).  Avant  de  se  décider  à  l'opération  sanglante,  M.  Knight  ima- 
gina de  faire  comprimer  avec  les  doigts  la  fémorale  sur  le  pubis. 
L'anévrysme  fut  ainsi  oblitéré  au  bout  de  UO  heures  (1).  Peu  de 
temps  après,  M.  Fox  (de  Pennsylvanie) ,  ayant  affaire  à  un  ané- 
vrysme  inguinal,  fit  exécuter  la  compression  digitale  sur  l'artère 
iliaque  externe  (n»  58).  Gela  alla  bien  pendant  quatre  jours  et  quatre 
nuits.  La  tumeur  était  déjà  grandement  améliorée  :  mais  les  aides, 


(1)  Voy.  plus  haut,  p.  1U2. 
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comme  on  le  devine ,  se  fatiguèrent  On  dut  les  remplacer  par  un 
tourniquet.  La  pelote  de  cet  instrument  produisit  une  eschare,  et 
il  fallut  renoncer  ù  la  compression  au  moment  où  tout  annonçait 
que  l'anevrysme  allait  guérir.  On  lia  plus  tard  l'iliaque  externe, 
et  le  malade,  après  avoir  éprouvé  divers  accidents,  finit  par  se 
rétablir  tout  à  fait. 

L'année  suivante,  M.  Parker  (de  New-York)  fit  exécuter  la  com- 
pression digitale  ,  pendant  soixante-douze  heures  ,  pour  un  ané- 
vrysme  difius  de  l'artère  fémorale  consécutif  à  une  ligature  de  ce 
vaisseau.  On  crut  d'abord  que  la  tumeur  était  solidifiée;  mais,  les 
battements  ayant  reparu,  on  maintint  pendant  sept  jours  un  poids 
sur  le  pU  de  l'aine.  Guérison  (n»  119). 

Enûn,  en  1850,  M.  Wood  (de  New-York)  guérit  deux  ané- 
vrysmes  poplités,  en  faisant  alterner  la  compression  digitale  ap- 
pliquée -au  pfi  de  l'aine,  avec  la  compression  exercée  un  peu  plus 
bas  par  le  .compresseur  dit  de  Dupuytren.  Au  bout  de  quarante- 
huit  heures  dans  le  premier  cas  (n"  160),  de  seize  heures  seulement 
dans  le  second  (n^iei),  les  pulsations  disparurent  pour  toujours. 

Ainsi ,  nonobstant  les  deux  essais  de  MM.  Greatrex  et  Tufnell , 
on  peut  dire  que  la  compression  digitale  est  un  procédé  américain, 
et  le  principal  mérite  en  revient  incontestablement  à  M.  Knight 
(de  New-Haven). 

Depuis  cette  époque  ,  la  perfection  toujours  croissante  des  ap- 
pareils a  rendu  fort  rares  les  cas  où  la  compression  digitale  est 
indiquée.  Ce  moyen  n'a  été  mis  en  usage  qu'un  très-petit  nombre 
de  fois.  Sur  le  malade  n°  86,  on  y  eut  recours  seulement  pendant 
quatre  heures,  après  quoi  on  y  renonça  pour  la  compression  inter- 
mittente. Sur  le  n"  113,  on  essaya  la  compression  digitale  pendant 
un  jour,  après  avoir  fait  pendant  cinq  jours  des  tentatives  inutiles 
avec  un  mauvais  compresseur;  sur  le  n"  110  la  compression 
digitale  fut  faite  pendant  trois  jours  par  des  convalescents  qui 
se  relayaient,  et,  grâce  à  elle,  on  habitua  peu  à  peu  le  malade 
à  supporter  l'action  des  pelotes ,  qui  était  d'abord  intolérable. 

Somme  toute ,  la  compression  digitale  n'avait  été  employée 
qu'une  seule  fois,  comme  moyen  unique,  par  M.  Knight  (de  New- 
Haven),  lorsque ,  il  y  a  deux  ans ,  un  ingénieux  malade  y  eut  re- 
cours sur  lui-même  et  de  lui-même  avec  un  plein  succès.  Le  fait 
est  assez  original  pour  mériter  d'être  raconté  : 
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49*  Observation  {CoWes). —Anévrysme  diffus  de  l'artère  popUlée.— Com- 
pression digitale  intermittente  imaginée  et  pratiquée  par  le  malade.  — 
Guérison  en  sept  jours  (n°  34 du  2°  tableau). 

Un  robuste  commissionnaire  de  Dublin,  nommé  Donohue,  entra  le  6  mars 
1854,  à  Steevens'  Ilospital,  dans  le  service  de  M.  Colles,  pour  un  énorme 
anévrysme  diffus  du  jarret  et  du  mollet ,  accompagné  de  douleurs  très-vives. 
Cet  homme  fut  examiné  avec  soin  ;  on  explora  sa  tumeur  de  toutes  les  ma- 
nières ,  et  notamment  on  étudia  les  effets  produits  sur  le  volume  et  les  bat- 
tements de  l'anévrysme  par  la  compression  de  la  fémorale  au  pli  de  l'aine. 

Le  cas  fut  jugé  propre  à  être  traité  par  la  compression  ;  mais  on  voulut  at- 
tendre quelques  jours  pour  permettre  à  la  douleur  de  se  dissiper  par  le  repos. 

Cependant  le  malade  avait  remarqué,  pendant  qu'on  l'examinait ,  que  la 
compression  de  la  fémorale  au  pli  de  l'aine  calmait  subitement  les  souf- 
frances provoquées  par  l'anévrysme.  Il  répéta  l'expérience;  il  appliqua  son 
pouce  sur  le  même  point ,  et  se  trouva  soulagé.  La  fatigue  l'obligeait  souvent 
à  lâcher  prise,  mais  lorsque  la  douleur  reparaissait  il  recommençait  la  même 
manœuvre.  Cette  compression  intermittente  dura  pendant  sept  jours,  depuis  le 
8  mars  jusqu'au  15.  Dans  la  soirée  de  ce  jour,  il  survint  une  douleur  extrême, 
mais  qui  cette  fois  résista  à  la  compression  de  la  fémorale.  La  nuit  fut  très- 
pénible.  Le  malade,  qui  n'avait  parlé  à  personne  de  son  procédé  de  compres- 
sion digitale ,  fut  effrayé  de  ce  qu'il  avait  fait ,  et  interrompit  ce  traitement 
empirique. 

Or,  le  surlendemain,  17  mars,  la  douleur  étant  tout  à  fait  apaisée,  et  l'ap- 
pareil étant  préparé,  M.  Colles  se  disposa  à  commencer  le  traitement  par  la 
compression.  Quelle  fut  sa  surprise  de  trouver  que  la  tumeur  était  solide,  sans 
souffle ,  sans  pulsations,  et  qu'une  collatérale  battait  sur  le  côté  externe  du 
genou  !  Il  annonça  au  malade  qu'il  était  guéri ,  et  celui-ci,  transporté  de  joie, 
avoua  alors  pour  la  première  fois  son  histoire.  La  guérison,  depuis  lors,  ne 
s'est  pas  démentie. 

Cette  curieuse  observation  peut  être  comparée  à  celle  du 
malade  de  Lassus  et  à  celle  du  charpentier  Robert  Hoey  (1).  On 
dirait  que  le  hasard  s'est  plu  à  réahser  trois  fois ,  et  de  trois 
manières  différentes,  la  fable  du  serrurier  de  Boyer!  Ce  fait  est 
remarquable  encore  sous  plusieurs  rapports  :  il  offre  un  bel 
exemple  de  compression  intermittente  suivie  de  succès  ;  j'appelle 
en  outre  l'attention  sur  la  douleur  excessive  qui  se  produisit  au 
moment  de  la  sohdification  de  l'anévrysme.  Ce  phénomène ,  sur 
lequel  je  reviendrai,  a  été  observé  plusieurs  fois. 

(JJ  Voy.  plus  haut ,  p.  73i|. 
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Tout  j'écemment,  la  compression  digitale  a  été  employée,  dans 
le  service  de  M.  Nélalon ,  sur  deux  malades  dont  j'ai  déjà  raconté 
l'histoire.  Dans  le  premier  cas,  il  s'agissait  d'un  anévrysme  artério- 
veineux  du  pli  du  coude,  traité  depuis  quelque  temps  déjà  et  sans 
résultai  bien  notable,  parla  compression  directe.  M.  Nélaton  voulut 
y  joindre  la  compression  au-dessus  de  là  tumeur;  mais  le  ma- 
lade ne  put  supporter  les  tourniquets.  Ce  fut  alors  qu'on  eut 
recours  à  la  compression  digitale,  qui  fut  appliquée  pendant 
quarante-quatre  heures  consécutives  par  les  élèves  de  l'hôpital , 
et  qui  eut  pour  résultat  de  modifier  avantageusement  l'ané- 
vrysme  (1).  Dans  le  deuxième  cas,  la  fémorale  fut  comprimée 
avec  les  doigts  pendant  quatre-vingt-quatorze  heures  chez  un 
homme  atteint  d'anévrysme  poplité.  La  rétraction  du  genou  ne 
permettait  pas  d'étendre  le  membre,  et  l'appareil  mécanique 
n'avait  pas  une  fixité  suffisante.  Les  résultats  de  cette  compres- 
sion digitale  ont  été  exposés  plus  haut,  et  je  n'y  reviendrai  pas  (2). 

Mais  en  voilà  bien  assez  sur  la  compression  digitale,  qu'on  ne 
peut  songer  à  ériger  en  procédé  ordinaire  et  qu'on  devra  réserver 
pour  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels.  Absti^action  faite  des  dif- 
ficultés extrinsèques  de  son  apphcation,  elle  constitue  cepen- 
dant l'idéal  de  la  compression.  Le  meilleiu'  procédé  serait  donc 
celui  qui  s'en  rapprocherait  le  plus ,  qui  remplacerait  le  doigt 
compressem-  par  un  appareil  à  la  fois  ferme  et  élastique ,  fixe  et 
pourtant  amovible  à  volonté ,  précis  et  néanmoins  mobile  dans 
tous  les  sens,  et  qui,  comme  la  compression  digitale,  concentre- 
rait exclusivement  son  action  sur  le  point  où  l'artère  doit  être 
I  comprimée. 

Aucune  machine  ne  peut  remplacer  complètement  l'action  in- 
telligente du  doigt;  néanmoins,  on  peut  remplir  toutes  les  indica- 
itions  au  moyen  de  divers  mécanismes  qu'il  n'est  pas  impossible 
ide  réunir  sur  le  même  appareil. 

Toute  pression  suppose  un  point  d'appui,  c'est-à-dire  une 
contre-pression.  Les  appareils  compressifs  se  composent  donc  en 
^général  de  trois  parties  :  1°  la  pelote,  destinée  à  exercer  la  pres- 
■sion;  2°  le  point  d'appui,  destiné  à  la  contre-pression;  3°  l'arma- 
ture, destinée  à  unir  la  pelote  et  le  point  d'appui. 

(1)  Vuy.  plus  haut,  p.  293  ,  obs.  7. 

(2)  yoy,  plus  haut,  p.  766,  obs.  1(5, 
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Ces  trois  parties  existent  dans  la  plupart  des  appareils.  Il  y  a 
toutefois  un  appareil  plus  simple,  et  qui  diffère  assez  de  tous  les 
autres  pour  mériter  d'être  étudié  à  part  :  je  veux  parler  du  poids 
compresseur. 

La  compression  exercée  avec  des  poids  a  été  imaginée,  en 
1844,  par  M.  Bellingliam  (1),  et  il  est  bon  de  la  connaître  parce 
qu'elle  offre,  dans  certain  cas  ,  une  ressource  précieuse.  Elle  se 
fait  au  moyen  d'un  instrument  fort  simple  qu'on  peut  toujours  et 
partout  improviser.  Les  poids  compresseurs  se  composent  d'une 
pelote  surmontée  d'un  corps  lourd  quelconque.  Les  plus  simples 
sont  des  masses  de  plomb  en  forme  de  tronc  de  cône,  et  pesant 
2  à  3  kilogrammes.  Leur  sommet  tronqué,  destiné  à  reposer 


Deux  modèles  de  poids  compresseurs-  encore  la  forme  d'uu  côue  trouqué 
et  dans  laquelle  on  introduit  une  quantité  variable  de  plomb  de 
chasse.  On  a  ainsi  l'avantage  de  pouvoir,  avec  la  plus  grande  faci- 
lité ,  accroître  ou  diminuer  la  pression. 

Le  poids  compresseur  ne  peut  s'appliquer  que  dans  le  pli  de 
L'aine,  ou  un  peu  au-dessous.  Le  malade,  couché  sur  le  dos,  reste 
immobile  dans  son  lit;  il  tient  le  poids  en  équilibre  avec  ses 
propres  mains ,  ou  mieux  encore  on  suspend  l'appareil  au  moyen 
d'une  corde  qu'on  attache  à  un  cerceau  de  fer  placé  sous  les  cou- 
vertures. 

Le  poids  compresseur  est  un  instrument  peu  précis ,  qui  se  dé- 
range sans  cesse,  et  dont  l'action  ,  subordonnée  à  l'attention  du 
malade,  ne  peut  guère  être  continuée  pendant  le  sommeil.  Mais  il 
a  l'avantage  d'être  très-facile  à  construire ,  il  ne  coûte  presque 
rien ,  et  permet  de  commencer  la  compression  en  attendant  un 
meilleur  appareil. 

(1)  Voy.  plus  haut ,  p,  737,  obs.  ^lî. 
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sur  l'artère,  se  termine  par  une  pe- 
lote ordinaire  {fig.  26,  A).  D'autres 
se  composent  de  plusieurs  pièces 
superposées  qu'on  peut  disjoindre 
à  volonté ,  selon  qu'on  veut  aug- 
menter ou  diminuer  la  pression. 
J'ai  eu  recours  deux  fois  au  sac  à 
plomb.  —  C'est  une  gaîne  de  très- 
gros  cuir  ou  de  gutta-percha ,  qui  a 
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Décrivons  maintenant  les  instrumenis  plus  compliqués  qui  ont 
pour  but  d'exercer  la  compression  d'une  manière  plus  précise. 

La  partie  fondamentale  de  tous  les  appareils,  c'est  la  peloie  de 
pression,  ou  plus  simplement  la  pelote.  Elle  doit  refouler  les  chairs 
et  éviter  autant  que  possible  les  veines  et  les  nerfs  satellites  de 
l'artère;  il  faut  donc  qu'elle  soit  petite,  convexe  et  dure. 

Le  volume  de  la  pelote  varie  suivant  les  régions,  suivant  la  pro- 
fondeur, suivant  le  calibre  et  suivant  le  degré  de  mobilité  de  l'ar- 
tère. Une  pelote  large  d'un  centimètre  suffit  pour  la  radiale  au- 
dessus  du  poignet.  Il  est  difficile  de  comprimer  la  fémorale  sur  le 
pubis  avec  une  pelote  large  de  moins  de  3  centimètres  ;  il  est 
bien  entendu  que  je  parle  de  la  largeur  maximum,  c'est-à-dire  du 
diamètre  de  la  base  de  la  pelote.  Au  sommet  du  triangle  inguinal, 
cette  largeur  ne  suffit  plus,  et  la  pelote  doit  avoir  1  à  2  centimètres 
de  plus.  Du  reste,  il  y  a,  sous  ce  rapport,  des  différences  indivi- 
duelles assez  marquées ,  et  je  pense  qu'il  est  bon  de  se  servir  de 
pelotes  ovalaires ;  les  pelotes  fémorales,  par  exemple,  devront 
avoir  3  centimètres  sur  5.  On  essayera  d'abord  de  placer  la  pelote 
parallèlement  à  l'axe  du  vaisseau,  et  si  cela  ne  suffit  pas,  on  la 
mettra  en  travers. 

La  forme  des  pelotes  doit  être  convexe ,  ainsi  que  je  l'ai  dit. 
Quelques  personnes  ont  donné  la  préférence  aux  pelotes  plates, 
qui  ont  effectivement  l'avantage  de  mieux  fixer  l'artère  en  l'em- 
pêchant de  fuù-,  mais  qui  ont  l'inconvénient  de  comprimer  les 
nerfs  et  les  veines,  et  surtout  de  meurtrir  les  chairs.  Je  rejette 
donc  les  pelotes  plates;  mais  je  crois  qu'il  est  bon,  lorsqu'on  veut 
comprimer  une  grosse  artère ,  de  se  servir  d'une  pelote  convexe 
à  sommet  légèrement  aplati ,  ce  qui  est  bien  différent.  La  surface 
plane ,  ainsi  réservée  au  centre  de  la  convexité  de  la  pelote ,  doit 
être  ovalaire  comme  la  pelote  elle-même,  et  offrir,  dans  son  petit 
diamètre,  une  largeur  à  peine  supérieure  à  celle  de  l'artère;  pour 
la  fémorale,  par  exemple,  cette  largeur  doit  être  d'environ  12  mil- 
limètres. Quant  aux  pelotes  coniques,  dont  quelques  personnes  ont 
cru  devoir  se  servir,  je  les  rejette  complètement.  Elles  sont  infi- 
dèles dans  leur  action  sur  l'artère,  et  nuisibles  dans  leur  action 
sur  la  peau. 

La  consistance  des  pelotes  a  donné  lieu  aussi  à  quelques  con- 
testations. Les  uns,  désirant  avant  tout  sauvegarder  la  peau ,  ont 
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choisi  des  pelotes  peu  consistantes  ou  même  des  pelotes  à  air;  les 
autres ,  craignant  surtout  de  ne  pas  maîtriser  suffisamment  l'ar- 
tère, ont  fait  faire  des  pelotes  dures  avec  un  morceau  de  bois  ou 
do  métal  recouvert  de  cuir.  Je  donne  la  préférence  aux  pelotes  de 
consistance  moyenne,  telles  que  les  pelotes  massives  de  caoutchouc 
vulcanisé.  Cette  substance,  ferme  et  élastique,  n'a  ni  la  complai- 
sance du  crin  ou  de  l'étoupe,  ni  la  rigidité  du  bois  ou  du  métal. 

La  contre-pression  peut  être  obtenue  de  plusieurs  manières.  Le 
moyen  le  plus  ancien  et  le  plus  mauvais  consiste  à  fixer  la  pelote 
avec  des  tours  de  bande.  La  contre-pression  se  répartit  ainsi  sur 
toute  la  circonférence  du  membre.  Il  en  résulte  une  foule  d'in- 
convénients. Je  n'en  indiquerai  qu'un,  qui  est  radical  :  c'est 
l'obstacle  opposé  par  cette  pression  circulaire  à  la  circulation  col- 
latérale. 

Il  faut  donc  que  la  contre-pression  s'exerce  sur  une  .'partie  li- 
mitée de  la  circonférence  du  membre,  à  l'opposite  de  la  pelote. 
On  peut  prendre  ce  point  d'appui  sur  une  contre-pelote ,  sur  une 
attelle ,  ou  enûn  sur  une  gouttière. 

Les  attelles  à  contre -pression  sont  très  -  incommodes ,  très- 
sujettes  au  déplacement  :  elles  sont  généralement  abandonnées. 
Je  les  mentionne,  toutefois,  à  cause  de  leur  importance  his- 
torique. Le  mémorable  succès  de  Briickner  fut  dû  à  un  appareil 
qui  prenait  son  point  d'appui  sur  une  attelle  étendue  du  grand 
trochanter  au  condyle  externe  du  fémur  (1). 

Les  contre-pelotes  se  retrouvent  dans  la  plupart  des  compres- 
seurs. Elles  doivent  être  concaves ,  pour  se  mouler  sur  la  con- 
vexité des  cbairs ,  et  il  est  de  rigueur  qu'elles  soient  beaucoup 
plus  larges  que  les  pelotes,  afin  de  donner  de  la  fixité  à  l'appareil. 
Une  lame  concave  de  bois  ou  de  métal,  recouverte  d'une  couclic 
de  crin  et  de  peau  piquée,  remplit  parfaitement  l'indication. 

Le  tourniquet  d'Eschards  (2) ,  le  compresseur  de  Dupuj^ren,  le 
collier  de  chien  de  Viricel  (3) ,  le  clamp  de  Robert  Hoey  (4) ,  le 
tourniquet  de  l'Estrange  (5) ,  sont  autant  d'appareils  à  contre-pe- 
lote, ainsi  que  le  ring-tourniquet  et  le  compresseur  de  Signorini, 
qui  seront  représentés  tout  à  l'heure  (6). 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  666. 

(2)  Ibid.,  p.  082.  —  (3)  Ibid.,  p.  698.—  (U)  Ibicl.,  p.  732,  Cg.  25.  —  (5)  IbiU.,  p.  732,  fig.  2!|. 
(6)  f^oy,  p.  820,  Cg.  29 ,  et  p.  821 ,  lig.  31. 
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Les  appareils  h  contrc-pelole  sont  légers,  faciles  ù  manier;  on 
peut,  à  volonté,  les  appliquer  sur  le  membre  k  diverses  hauteurs; 
ils  tiennent  peu  de  place,  et  il  est  aisé  d'en  disposer  plusieurs  sur 
le  trajet  du  môme  vaisseau ,  suivant  le  procédé  de  Belmas.  Mais 
ces  avantages  sont  contre-balancés  par  le  peu  de  fixité  du  point 
d'appui.  Le  moindre  mouvement  du  malade  peut  faire  glisser 
l'instrument  et  interrompre  la  compression  sans  même  qu'on  s'en 
aperçoive.  Ces  appareils,  lorsqu'ils  viennent  à  se  déranger,  ne 
peuvent  être  replacés  que  par  une  main  intelligente.  Enfin,  et 
c'est  là  lem^  principal  inconvénient ,  ils  ne  tiennent  en  place  que 
par  l'action  opposée  de  la  pelote  et  de  la  contre-pelote;  de  sorte 
que,  lorsqu'on  les  relâche  dans  les  manœuvres  alternatives  du 
procédé  de  Belmas,  ils  deviennent  mobiles  en  tous  sens,  tour- 
nent autour  du  membre,  et  abandonnent  le  vaisseau. 

Les  gouttières  à  contre-pression  sont  bien  préférables.  A  pro- 
prement parler,  les  gouttières  ne  sont  que  d'immenses  contre- 
pelotes  enibrassant  le  quart  ou  le  tiers  de  la  circonférence  du 
membre ,  et  ayant  une  longueur  suffisante  pour  s'appliquer  sur 
les  chairs  dans  une  grande  étendue,  et  pour  fournir  un  point 
d'appui  solide. 

Le  compresseur  inguinal  de  Crampton  est  un  appareil  à  gout- 
tière (1) ,  ainsi  que  le  compresseur  circulaire  de  Carte ,  pour  la 
cuisse  (2).  Certains  tourniquets,  destinés  à  comprimer  la  fémo- 
rale sur  le  pubis,  prennent  leur  point  d'appui  sur  des  gouttières 
spéciales  qui  passent  sous  les  fesses  et  se  fixent  autour  de  la 
hanche  avec  une  ceinture  bouclée.  Ces  gouttières  pelviennes 
prennent  le  nom  de  selles;  nous  les  retrouvons  dans  l'appareil 
inguinal  de  Carte  {voy.  plus  loin,  fig.  32)  et  dans  la  selle  pel- 
vienne de  Read  (voy.  fig.  30).  Rien  ne  varie,  du  reste,  comme 
les  dimensions  des  gouttières  à  contre-pression.  Il  y  en  a  qui,  par 
leur  peu  de  longueur,  tiennent  le  milieu  entre  les  gouttières  et  les 
contre-pelotes  proprement  dites.  C'est  ce  qui  a  lieu  dans  l'appa- 
reil de  Bigg  {fig.  27).  Loin  d'approuver  cette  réduction  dans  la 
longueur  des  gouttières,  je  pense,  au  contraire,  qu'il  est  préfé- 
rable d'employer  des  gouttières  beaucoup  plus  grandes  que  celles 
dont  on  s'est  servi  jusqu'ici;  par  exemple,  pour  comprimer  l'ar- 


(!)  Voy.  plus  haut,  p.  729,  fig.  23.-  (2)  Ibid.,  p.  820,  fig.  3i|^' 
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lôre  fémorale,  j'ai  fait  construire  une  goullière  remontanl  jusqu'à 
la  partie  supérieure  de  la  fesse ,  et  descendant  jusqu'à  quatre 
travers  de  doigt  au-dessus  du  genou  (1).  Une  gouttière  aussi 

étendue  est  très-facile  à  fixer  à  l'aide 
d'une  ceinture  pelvienne  et  d'une 
courroie  fémorale.  On  obtient  ainsi 
un  point  d'appui  invariable,  et  l'ap- 
pareil ne  peut  pas  se  déranger.  Il  gêne 
les  mouvements  du  membre;  mais 
c'est  là  un  avantage  et  non  un  incon- 
vénient, le  repos  absolu  de  la  région 
malade  étant  une  circonstance  favo- 
rable pour  la  guérison  de  l'anévrysme. 
Si  l'on  juge  utile  d'employer  le  pro- 
cédé de  Belmas ,  rien  n'empêche  de 
fixer  les  deux  pelotes  sur  la  même 
gouttière.  Il  est  même  aisé,  comme 
Compresseur  de  jiigg.  |g  ^g^,^.^  ^^^^  ^  l'heure,  de  prati- 

quer sur  cette  gouttière  une  couhsse  permettant  aux  pelotes  de 
monter  et  de  descendre  ,  et  d'atteindre  ainsi,  suivant  les  indica- 
tions ,  les  différents  points  de  la  longueur  de  l'artère. 

Tels  sont  les  éléments  destinés  à  exercer  la  pression  et  la 
contre-pression.  On  voit  qu'ils  sont  sujets  à  beaucoup  varier; 
mais  ce  qui  varie  surtout,  et  ce  qui  compUque  singulièrement 
l'étude  des  appareils ,  c'est  V armature  destinée  à  relier  ensemble 
la  pelote  mobile  qui  comprime,  et  la  contre-pelote  ou  la  gout- 
tière qui  fournit  le  point  d'appui. 

On  peut  ramener  la  plupart  des  armatures  à  quatre  types 
principaux  :  les  ressorts,  les  anneaux,  les  arcs  et  les  tiges  arli- 
culées. 

Les  appareils  à  ressort  offrent  la  plus  grande  analogie  avec  les 
bandages  herniaires.  La  pelote  est  maintenue  en  place  et  poussée 
sur  l'artère  par  l'élasticité  d'une  lame  métalUque  recourbée  sur 
le  plat.  Thillaye  aîné  paraît  être  le  premier  qui  ait  employé  un 
appareil  de  ce  genre  (2).  Dupuytren ,  en  1816,  comprima  pen- 
dant quelques  jours  l'artère  iliaque  externe  à  l'aide  d'un  brayer  (3). 

(1)  Voy.  plus  loin  ,  p.  831 ,  ùg.  39. 

(2)  yoy.  plus  haut,  p.  077,  obs.  22.  —  (3)  IbicL,  p.  701, 
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L'année  suivante ,  Verdier  construisit  un  ressort  beaucoup  plus 
solide,  qui  prenait  un  point  d'appui  sur  une  forte  ceinture  pel- 
vienne. Une  articulation  placée  sur  le  ressort,  à  peu  de  distance 
de  la  pelote ,  permettait  de  donner  à  celle-ci  la  dii-ection  conve- 
nable, et  une  vis,  située  sur  la  pelote  même,  servait 'à  graduer  la 
Itression  à  volonté  (1).  Verdier  réussit  ainsi  à  comprimer,  pendant 
cinq  années  consécutives,  l'artère  iliaque  externe.  Le  tourniquet- 
truss  de  Charles  Todd  offrait  quelque  ressemblance  avec  l'appa- 
reil précédent;  mais  il  était  bien  moins  énergique,  et  péchait  sur- 
tout par  la  construction  vicieuse  de  la  pelote  (2). 

Depuis  la  renaissance  de  la  compression  indirecte,  on  a  fait 
plusieurs  tentatives  avec  les  armatures  à  ressort.  M.  Brainard , 
dès  1843,  chercha  à  arrêter  la  marche  d'un  anévrysme  de  la  par- 
tie supérieure  et  externe  de  la  cuisse,  en  comprimant  la  fémorale 
avec  un  ressort  d'acier.  La  tumeur,  consécutive  à  une  fracture  du 
fémur,  semblait  occuper  l'artère  circonflexe  antérieure.  Au  bout 
de  quelques  jours,  il  n'y  avait  aucune  amélioration,  et  M.  Brai- 
nard lia  avec  succès  l'artère  iliaque  externe  (3).  Ce  fut  encore  avec 
mi  ressort  que  M.  Lyon ,  en  1843 ,  tenta  de  faire  rétrograder  un 
anévrysme  du  tronc  brachio-céphalique,  en  comprimant  la  caro- 
tide suivant  la  méthode  de  Vernet.  J'ai  déjà  parlé  de  cette  tenta- 
tive, qui  ne  fut  suivie  que  d'une  amélioration  passagère  (4). 
M.  Syme,  en  1851,  fut  plus  heureux;  il  réussit  à  faire  oblitérer 

I  en  vingt-quatre  heures  un  anévrysme  de  la  main,  en  comprimant 

!  l'artère  radiale  avec  un  petit  ressort  d'acier  (n°  143  du  2'=  tableau). 
Au  mois  de  novembre  1854,  M.  Maisonneuve  fit  une  dernière 

(tentative  qui  ne  réussit  pas  à  réhabiliter  les  appareils  à  ressort. 

I  Je  donnerai  ici  un  extrait  de  cette  observation  dont  on  n'a  pu- 
blié jusqu'ici  que  des  fragments  peu  exacts  : 

'50^  Observation  (Maisonneuve). — Anévnjsme  poplité.  —  Compression  de 
la  fémorale  suivant  le  procédé  de  Belmas,  puis  compression  simple  au 
moyen  d'un  ressort.  —  Formation  d'une  eschare.  — Ligature.  —  Mort. 
Leroux,  scieur  de  long,  57  ans,  entré  à  l'hôpital  de  la  Pitié  le  G  novembre 

11854  (salle  Saint-Louis,  n°  28).  Anévrysme  poplilé  reconnu  deux  mois  aupa- 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  712,  lig.  21.—  (2)  IMd.,  p.  705,  llg.  19. 

(3)  American  Journal  of  Med.  Sciences  .  2=  série,  vol.  VI,  18Û3,  p.  359.  Ju  n'ai  connu 
'ce  fait  qae  depuis  la  publication  de  la  premiÈre  Cdiiion  de  ce  travail.  Voil?!  pourquoi  il  m 
■  figure  pas  sur  mon  tableau. 

Ifi)  Voy.  plus  haut,  p.  795. 

o2 
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ravanl.  La  tumeur  a  1 1  ceiitim.  de  loii;^  sur  7  de  large;  elle  est,  circonscrite, 
pulsaliie,  entièrement  réductible,  donne  à  la  main  un  léger  frémissement, 
et  à  l'oreille  un  bruit  de  souffle  simple  ;  œdème  commençant  de  la  partie  infé- 
rieure du  membre  ;  engourdissement  du  pied  ;  crampes  de  temps  à  autre. 

Le  /Il  novembre,  M.  Maisonueuve  applique  sur  la  fémorale  mon  compres- 
seur à  deux  pelotes  (1). 

Le  49,  les  battements  semblent  déjà  moins  forts. 

Le  20,  la  tumeur  est  plus  dure  et  n'est  plus  complètement  réductible.  Le 
malade  supporte  assez  bien  l'action  des  pelotes. 

Le  SI,  œdème  de  la  jambe  et  du  pied.  On  interrompt  la  compression. 

Le  22,  la  compression  est  reprise,  mais  avec  une  seule  pelote. 

Cependant  M.  Maisonueuve,  qui  dès  le  premier  jour  avait  trouvé  les  arma- 
tures de  mon  appareil  trop  compliquées ,  avait  fait  construire  un  très-fort 
ressort  d'acier,  destiné  à  embrasser  le  bassin  et  terminé  par  une  très-petite 
pelote  conique  et  extrêmement  dure.  Ce  nouvel  appareil  fut  appliqué  le  2.3. 
Il  comprimait  totalement  l'artère  fémorale  dans  l'aine. 

Le  24,  la  peau  était  déjà  un  peu  excoriée.  On  enleva  l'appareil. 

Le  29,  l'excoriation  était  guérie  ;  on  fit  de  nouveau  la  compression  ;  mais  le 
4  décembre,  au  bout  de  quarante-huit  heures  une  eschare  existait  déjà  sous 
la  pelote.  On  renonça  dès  lors  à  la  compression. 

Le  5  décembre,  M.  Maisonneuve  lia  la  fémorale.  Le  malade  mourut  de 
gangrène  neuf  jours  après  cette  opération. 

M.  Maisonneuve  a  pensé  que  ce  fait  déposait  contre  la  méthode 
de  la  compression  indirecte,  tandis  qu'il  dépose  simplement  contre 
la  ligature,  qui  a  tué  le  malade,  et  contre  l'appareil,  qui  a  pro- 
duit une  eschare  en  quarante-huit  heures.  Tant  qu'on  s'était  con- 
tenté de  la  compression  partielle,  double  et  alternative,  la  peau 
avait  conservé  son  intégrité ,  et  l'état  de  la  tumem'  s'était  amé- 
lioré; mais  l'action  du  ressort  lit  échouer  le  traitement. 

Les  armatures  à  ressort  ont  l'avantage  d'exercer  une  compres- 
sion élastique;  mais  on  verra  bientôt  qu'il  est  possible  d'obtenir 
un  résultat  analogue  en  combinant  aux  autres  appareils  l'écrou 
mobile  de  M.  Carte.  A  côté  de  cet  avantage,  qui,  par  conséquent, 
ne  leur  est  pas  exclusif,  les  armatures  à  ressort  ont  de  nom- 
breux inconvénients.  La  plupart  d'entre  eUes  manquent  de  force 
et  de  précision  ;  on  ne  peut  les  rendre  efficaces  qu'en  prenant  des 
ressorts  très-épais  et  très-énergiques;  c'est  ce  qu'a  fait  M.  Mai- 
sonneuve, et  on  a  vu  que  la  pelote  produisit  promptemcnt  une 


(1)  Voy,  plus  loin ,  p.  831 ,  fig.  39. 
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'scliare.  Les  appareils  à  ressort  exercent  une  pression  aveugle, 
nintelligente,  que  le  chirurgien  ne  peut  graduer.  De  tous  les 
ippareilsde  ce  genre,  le  seul  qui  soit  un  peu  satisfaisant,  est 
,:clui  de  Verdier;  mais  cet  appareil  demande  à  être  construit 
j ipécialement  pour  chaque  malade.  D'ailleurs,  la  compression 
liu'il  exerce  est  fort  peu  efficace,  puisque,  au  bout  de  cinq 
ms  et  dix  mois,  le  malade  de  Verdier  n'était  pas  encore  entiè- 
rement guéri.  Je  pense 
donc  que  les  armatures 
'  à  ressort  doivent  être 
abandonnées. 

Je  ferai  cependant  quel- 
ques réserves  en  faveur 
d'un  appareil  ingénieux 
imaginé  par  M.  Duval  (1). 
Cet  appareil,  susceptible 
de  s'appliquer  sur  tous 
les  points  de  la  longueur 
du  membre,  se  compose 
de  deux  branches  unies 
à  angle  au  moyen  d'un 
ressort  semblable  à  celui 
des  serres-fines.  Une  vis 
l  e  pression  et  de  rappel  permet  de  modérer  l'action  du  ressort 
ifig.  28).  L'expérience  n'a  pas  encore  prononcé  sur  la  valeur  de 
'et  appareil  dans  le  traitement  des  anévrysmes. 

Les  armatures  à  anneau  ont  été  imaginées  par  Bruckner  (2). 
raies  se  composent  d'un  anneau  métallique,  dont  le  diamètre  est 
I  upérieur  de  plusieurs  centimètres  à  celui  du  membre,  et  suppor- 
•nt,  en  deux  points  opposés,  d'une  part  la  pelote,  et  d'autre  part 
contre-pelote,  l'attelle  ou  la  gouttière  de  contre-pression.  Dans 
ippareil  de  Briickner,  la  contre-pression  était  fournie  par  une 

(1)  nulletin  de  thérapeutique,  Ib  Kv.  1856,  p.  35.  Je  profiterai  de  cette  occasion  pour  dire 
e  :\r.  Duval ,  en  1846 ,  a  guéri  à  l'hôpital  de  Brest  un  volumineux  ai)evrysme  de  la  cuisse  au 
)y<;ii  de  la  compression  indirecte  exercée  sur  le  pubis  avec  un  poids  de  2  ù  6  kilogrammes 
mercure  (Duval,  Traité  de  V li&mostasie.  Paris,  1855,  in-8»,  p.  57).  Dans  le  infime  ou- 

agi' ,  M.  Duval  parle  encore  d'un  anévrysme  poplité  guéri  à  Brest  par  M.  Reynaud ,  au 
lyen  de  la  compression  indirecte  (p.  58).  Ces  deux  faits,  publiés  seulement  l'année  der- 
ire,  ne  figurent  pas  sur  mes  tableaux. 

(2)  Voy.  pins  haut ,  p.  006, 


Fig.  28. 

Compresseur  de  Duval. 
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attelle,  et  dans  celui  de  Roberlson  par  une  planchette  (1),  Le 
compresseur  fémoral  de  Carte  repose  sur  une  gouttière  {jig.  3?,); 
pareille  chose  a  lieu  dans  l'appareil  inguinal  de  Crampton;  seule- 
ment, dans  ce  dernier  appareil,  l'anneau  est  oblique  et  à  peu 
près  elliptique,  pour  s'accommoder  à  la  forme  de  la  région  ingui- 
nale  (2),  Les  autres  appareils  à  anneaux  prennent  leur  point 
d'appui  sur  une  contre-pelote.  Dans  le  collier  de  chien  de  Yiricel, 

la  contre-pelote  était,  comme  la  pelote, 
supportée  par  une  vis;  mais  c'était  une 
conjplication  parfaitement  inutile,  et  nui- 
sible même  à  la  précision  de  l'appareil. 
La  contre-pelote  est  fixe,  au  contraire, 
dans  le  compresseur  annulaire  de  Hut- 
ton(3),  ainsi  que  dans  le  ring-tourni- 
quet, instrument  fort  simple,  fréquemment 
employé  en  Irlande,  et  dont  j'ai  trouvé, 
du  reste ,  un  modèle  fort  ancien  dans 
l'arsenal  de  M.  Charrière. 

Les  appareils  annulaires  à  contre-pelote,  construits  sm-  le  mo- 
dèle du  ring-tourniquet ,  sont  très-défectueux  :  ils  n'ont  pas  une  ' 
fixité  suffisante,  et  ont  de  la  tendance  à  tourner,  surtout  lorsqu'ils 
ont  à  supporter  le  poids  du  membre,  comme  cela  a  lieu,  dans  le 
décubitus  dorsal,  pour  les  compresseurs  fémoraux.  Les  appareils 
annulaires  à  gouttière  sont,  au  contraire,  très-fixes  et  très-précis  ;  ; 
mais  ils  sont  plus  gênants  que  les  appareils  à  arc  ou  à  tiges  = 
articulées,  sans  être  plus  sohdes  qu'eux.  A  la  cuisse,  par  exemple, . 
leur  demi-circonférence  interne  est  fréquemment  heurtée  dans  ^ 
les  mouvements  de  la  cuisse  opposée.  Somme  toute ,  cependant, , 
ces  appareils  sont  très-bons,  et  celui  de  M.  Carte,  en  particulier, 
est  l'un  des  meilleurs  que  l'on  connaisse. 

Les  armatures  à  arc  sont  les  plus  simples  de  toutes;  elles  sont  + 
très-légères,  très-faciles  à  manier.  Le  tourniquet  d'Eschards  (A), 
le  tourniquet  plus  ancien  inventé  par  James  Moore ,  pour  com 
primer  le  nerf  sciatique  et  le  nerf  crural  et  procurer  l'insensibilité  t 
dans  l'amputation  de  la  cuisse  (5),  le  compresseur  de  Dupuytren, 

(1)  Voy.  plus  Haut,  p.  089,  lig.  17.  -  (2)  Ibid.,  p.  720,  lig.  23.  -  (3)  Ibid.,  p.  728,  fig- 
[U)  Voy.  plus  haut,  p.  G82.  ~  (5)  Ibid.,  p.  C9/i,  lig.  18. 
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enlin  le  célèbre  clanip  du  charpentier  Robert  Iloey  (1) ,  sont  déjà 
connus  du  lecteur.  La  selle  pelvienne  de  Read  {fig.  30)  est  encore 


(un  appareil  à  arc.  Tous  ces  instruments  se  composent  d'un  arc 
tmétallique  dont  une  extrémité  s'insère  sur  la  contre-pelote ,  et 
(dont  l'autre  extrémité  supporte  la  pelote.  Celle-ci  est  le  plus 


Tourniquet  de  signoroni.  p^g,  sout  articulécs  suivant  Un  méca- 
nisme d'une  simplicité ,  d'une  solidité  et  d'une  précision  admi- 
rables. Une  vis  sans  fin,  adaptée  à  la  branche  fixe,  fait  mouvoir 
l'autre  au  moyen  d'une  demi-roue  dentée. 

Les  appareils  à  arc  sont  défectueux  sous  plus  d'un  rapport. 
Leur  principal  inconvénient  vient  de  ce  que  leur  pelote  n'exécute 
qu'un  seul  ordre  de  mouvements.  La  vis  ordinaire  du  clamp ,  la 
vis  sans  fin  de  Signoroni,  permettent  de  graduer  la  pression  à  vo- 
lonté, mais  ne  permettent  pas  de  la  déplacer;  de  telle  sorte  que, 
pour  faire  subir  à  la  pelote  le  moindre  changement  de  position,  il 
devient  nécessaire  de  mouvoir  l'appareil  tout  entier.  Si  le  point 
fixe  est  fourni  par  une  contre-pelo  te  exiguë,  comme  cela  a  lieu  le 
plus  souvent,  l'instrument  se  dérange  au  moindi-e  mouvement  du 


Fig.  31. 


souvent  mise  en  mouvement  par  une 
vis;  toutefois,  il  existe  un  compres- 
seur à  arc  dont  la  pelote  est  soudée 
au  corps  de  l'appareil  :  c'est  le  tour- 
niquet de  Signoroni  {fig.  31).  L'arc 
est  brisé  à  sa  partie  moyenne,  et  ses 
deux  branches,  susceptibles  de  s'ou- 
vrir et  de  se  fermer  comme  un  com- 


(l)  Voy.  plus  haut ,  p.  732 ,  Cg.  25. 
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malade;  si,  au  coiilraire,  l'arc  repose  sur  une  gouUiiire  lixe ,  la 
pelote  tombe  toujours  invariablement  sur  le  môme  point  de  la 
peau;  on  ne  peut  ni  l'élever,  ni  l'abaisser,  ni  la  rendre  oblique; 
tout  au  plus  peut-on,  à  l'aide  d'une  coulisse,  la  porter  en  dedans 
ou  en  dehors.  Mais  cette  mobilité  est  insuffisante.  Pour  qu'un 
appareil  soit  à  l'abri  de  tout  reproche  et  remplisse  toutes  les 
indications,  il  faut  que,  d'une  part,  il  prenne  un  point  fixe  sur 
une  gouttière  qu'on  applique  une  fois  pour  toutes,  et  (pie, 
d'autre  part,  il  permette  de  fau-e  varier  à  volonté  la  direction 
et  la  position  de  la  pelote ,  de  la  placer  sur  le  vaisseau  comme 
si  on  la  dirigeait  avec  la  main ,  et  de  l'unmohihser  ensuite  en 
ce  point;  en  d'autres  termes,  il  faut  que  la  contre-pression 
soit  complètement  fixe,  et  que  la  pelote  soit  mobile  dans  tous 
les  sens. 

Or,  chaque  mouvement  particulier  exige  une  articulation 
•  propre.  Il  faut  donc  que  l'armature  se  compose  de  plusieurs  tiges 
diversement  articulées.  Cela  donne  lieu  à  des  appareUs  assez 
compUqués;  mais  ce  qu'on  doit  rechercher  avant  tout,  ce  n'est 
pas  la  simplicité,  c'est  la  précision.  Les  appareils  à  tiges  articu- 
lées ont  d'ailleurs  un  avantage  qui  compense  leur  défaut  de  sim- 
plicité :  c'est  que  la  même  armatiu-e  peut  servir  indistinctement 
pour  tous  les  malades ,  pour  le  membre  droit  comme  pom'  le 
membre  gauche,  pour  le  pU  de  l'aine  comme  pour  le  miheu  de 
la  cuisse. 

Les  armatures  à  tiges  articulées  doivent  donc  recevoir  la  pré- 
férence.  Le  plus  ancien  appareil  de  ce  genre  est  le  tourniquet  de 
l'Estrange  (1)  ;  mais  c'est  aussi  le  plus  imparfait  de  tous.  Il  pèche 
surtout  par  l'exiguïté  de  la  contre-pelote.  Il  permet  de  porter  la 
pelote  en  dedans  ou  en  dehors,  mais  il  ne  se  prête  pas  aux  autres 
mouvements.  L'armature  de  l'appareil  inguinal  de  Carte  {fig.  32) 
vaut  déjà  mieux  :  elle  se  compose  de  deux  branches,  l'une  verti- 
cale aboutissant  à  la  gouttière,  l'autre  horizontale  et  supportant 
la  pelote.  La  branche  verticale  est  formée  d'une  gaîne  cyhndriquc 
dans  laquelle  se  meut  une  tige  également  cylindrique.  Cette  tige 
peut  monter  ou  descendre,  et  tourner  sur  son  axe  comme  la  fiche 
d'un  gond.  Une  vis  de  pression  permet  de  la  fixer  très-solidement 
dans  toutes  les  positions.  L9  seconde  branche  est  pnsraati(|ue  et 

\l}  Foj/j  pins  lniMt,|),733,flj?,  8'^, 
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Fig.  32. 
Appareil  inguinal  de  Carte. 


(|aadrangulaii-e;  ellQ  glisse  horizon lalemcnt,  comme  un  tiroir, 
dans  une  coulisse  qui  apparlienl  à  la  lige  verticale,  et  une  seconde 
v  is  de  pression  la  fixe  encore  ù  volonté  dans  tous  les  points  de  son 

trajet  horizontal.  On  peut 
donc,  jusqu'ici,  porter  la  pe- 
lote en  haut ,  en  bas ,  en  de- 
dans ,  en  dehors ,  et  lui  faire 
décrire,  d'avant  en  arrière, 
un  arc  de  cercle  horizontal 
autour  de  l'axe  de  la  branche 
verticale.  Les  autres  mouve- 
ments sont  fournis  par  une 
articulation  placée  à  l'extré- 
mité libre  de  la  branche  ho- 
rizontale. Cette  articulation, 
connue  sous  le  nom  de  hall- 
and-ring,  d'articulation  universelle  ou  de  jointure  folle,  permet 
d'incliner  en  tous  sens  la  vis  qui  supporte  la  pelote;  mais  elle  est 

fort  compliquée ,  très-sujette  à  se  dé- 
ranger, et  smiout  très-difficile  à  tenir 
fixée  dans  les  différentes  directions 
qu'on  lui  donne. 

11  m'a  paru  plus  simple  de  remplacer 
le  hall-and-7'ing  par  un  écrou  ordi- 
naire, ou  plutôt  par  l'écrou  à  pression 
élastique  dont  je  parlerai  tout  à  l'heure, 
et  de  compléter  les  mouvements  de  la 
pelote  par  deux  mécanismes  bien  sim- 
ples que  le  lecteur  connaît  déjà.  J'ai 
exactement  reproduit ,  sur  la  branche 
horizontale,  la.  disposition  adoptée  par 
M.  Carte  pour  la  branche  verticale,  et 
j'ai  fait  articuler  les  deux  branches 
l'une  avec  l'autre ,  au  moyen  de  la  vis 
de  Signoroni  {fig.  33).  J'ai  ainsi,  je  le 
crois,  rempU  les  deux  indications  : 
mobilité  dans  tous  les  sens ,  fixité  ab- 
solue dans  toutes  les  situations,  Cette  armature  a  en  outre  J'avan- 


Fig.  33. 

Nouvelle  armature  articulée. 
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tage  d'être  très-facile  à  construire  et  de  n'être  pas  exposée  à  se 
déranger. 

En  voilà  bien  assez  sur  les  armatures;  éludions  maintenant 
leur  mode  d'union  avec  les  pelotes. 

A  l'exception  du  compresseur  de  Signoroni,  dont  la  pelote  est 
fixée  sur  l'armature,  tous  les  compresseurs  ont  des  pelotes  à 
tourniquet.  L'armature  supporte  un  écrou  dans  lequel  chemine 
une  longue  vis.  C'est  sur  cette  vis  qu'est  fixée  la  pelote. 

Il  importe  d'abord  que  les  pas  de  la  vis  soient  très-courts ,  et 
que  chaque  tour,  par  exemple,  ne  fasse  pas  descendre  la  pelote 
de  plus  d'un  millimètre.  M.  Giraldès,  qui,  le  premier  en  France, 
a  salué  la  renaissance  de  la  méthode  compressive ,  a  justement 
insisté  sur  la  nécessité  de  substituer  aux  grossières  vis  des  tour- 
niquets ordinaires  des  vis  beaucoup  plus  parfaites ,  semblables 
à  celles  dont  on  se  sert  dans  la  construction  des  instruments  de 
physique  (1).  On  peut  ainsi  graduer  la  compression  d'une  ma- 
nière rigoureuse,  ce  qui  est  tout  à  fait  indispensable.  Cela  posé, 
nous  avons  à  nous  occuper  de  l'extrémité  libre  de  la  vis ,  de  l'in- 
sertion de  la  pelote  et  enfin  de  l'écrou. 

La  vis  doit  se  terminer  par  une  petite  plaque  ou  poignée  desti- 
née à  donner  prise  pour  exécuter  le  mouvement  par  la  seule 
action  des  doigts.  Quelques  chirurgiens  ont  voulu  remplacer  cette 
plaque  par  une  clef  susceptible  d'être  enlevée  ;  cela  avait  pour 
but  de  soustraire  l'appareil  aux  caprices  des  malades  indociles. 
Mais  c'est  là  un  vice  radical  :  il  faut,  au  contraire,  que  le  malade 
puisse  resserrer  ou  relâcher  les  pelotes  à  volonté.  Lui  seul  est 
juge  de  l'opportunité  des  manœuvi^es  alternatives  qui  sont  si 
utiles  pour  assurer  l'innocuité  de  la  compression.  Nous  savons , 
d'ailleurs,  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  la  compression  soit  ab- 
solument continue  et  que  des  interruptions ,  même  fréquentes , 
n'en  compromettent  pas  l'efficacité.  Ainsi ,  la  vis  doit  être  mise  en 
mouvement  par  la  seule  action  des  doigts ,  et  le  maniement  doit 
en  être  confié  au  malade  lui-même,  bien  entendu,  sous  la  sur- 
veillance très-fréquente  du  chirurgien.  Dans  le  cas  tout  excep- 
tionnel où  le  malade  serait  entièrement  dénué  de  raison ,  le  mé- 
canisme de  la  clef  pourrait  devenir  nécessaire;  mais  alors  il 

(H  Giraldès.  Delà  compression  dans  le  trailemcnt  des  anùvrysmcs  poplUis.àMS 
Journal  de  Malgaigtie,  1815,  T.  111,  p.  (59. 
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faudrait  qu'un  aide  restât  nuit  et  jour  dans  la  salle  pour  manier 
l'appareil. 

L'insertion  de  la  pelote  sur  l'extrémité  opposée  de  la  vis  doit 
ôtrc  telle  que  la  pelote  tourne  librement  autour  de  l'axe  de  la  vis, 
sans  jamais  pouvoir  s'en  séparer.  La  pelote,  en  effet,  doit  che- 
miner avec  la  vis ,  mais  ne  doit  pas  tourner  avec  elle ,  sous  peine 
de  tordre  et  de  froisser  gravement  la  peau.  Cette  mobilité  de  la 
pelote  autour  de  l'axe  de  la  vis  est  très-facile  à  obtenir.  Elle  est 
indispensable,  comme  on  le  voit;  mais  elle  a  un  petit  inconvé- 
nient, surtout  quand  la  pelote  est  ovalaire  :  c'est  qu'elle  permet 
à  la  pelote  de  tourner  légèrement  sur  elle-même  à  chaque  pulsa- 
tion de  l'artère  comprimée.  On  doit  donc  placer,  à  l'insertion  de 
la  pelote,  une  petite  vis  de  pression  qu'on  relâche  chaque  fois 
qu'on  manie  l'appareil ,  et  qu'on  resserre  dès  que  la  pelote  est  en 
place  sur  le  vaisseau. 

Parlons  enfin  de  l'écrou.  Cette  pièce ,  l'une  des  plus  impor- 
tantes ,  a  donné  lieu  à  un  perfectionnement  fort  remarquable  et 
fort  utile ,  dû  à  l'esprit  ingénieux  de  M.  Carte.  Les  écrous  ordi- 
naires sont  simplement  creusés  dans  l'épaisseur  de  l'armature  ; 
et  quand  toutes  les  parties  sont  en  place ,  quand  toutes  les  vis 
sont  serrées,  l'appareil  forme  un  tout  rigide  et  inflexible.  Il  en  ré- 
sulte deux  inconvénients  :  d'une  part,  la  peau,  le  tissu  cellulaire 
et  les  muscles  que  la  pelote  comprime  avec  l'artère ,  subissent  en 
peu  de  temps  une  légère  diminution  de  volume,  par  suite  de 
l'expulsion  des  liquides  qu'ils  renferment,  et  il  arrive  souvent 
que  la  compression  se  relâche  au  bout  de  quelques  instants. 
Pour  suivre  l'affaissement  des  tissus,  il  faudrait ,  pour  ainsi  dire, 
ne  pas  quitter  le  malade ,  en  appliquant  incessamment  une  main 
sur  l'anévrysme  et  l'autre  sur  le  tourniquet.  D'une  autre  part , 
cette  compression  inflexible,  et  en  quelque  sorte  brutale,  provo- 
que promptement  d'assez  vives  douleurs.  Pour  faire  face  à  ce 
double  inconvénient,  M.  Carte  a  imaginé  la  compression  élas- 
tique. 

La  compression  élastique  est  exécutée  à  l'aide  du  caoutchouc 
vulcanisé  ,  dont  l'élasticité  inépuisable  et  réguUère  a  déjà  rendu 
tant  de  services  à  la  thérapeutique  chirurgicale  et  à  l'industrie. 
On  peut  voir  sur  les  deux  compresseurs  de  M.  Carte  {fig.  32 
et  34)  un  petit  appareil  assez  compliqué,  de  forme  à  peu  près  eu- 
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•bique,  disposé  autour  de  la  vis,  au-dessus  de  l'armatui  e.  Cet  ap- 
pareil se  compose  de  deux  plaques  métalliques  reclaugulaires , 

horizontales ,  traversées  l'une  et  l'autre 
par  la  vis,  et  unies  entre  elles  par  leurs 
bords  latéraux,  au  moyen  de  deux  pièces 
courtes  et  épaisses  de  caoutchouc  vulca- 
nisé. Les  deux  plaques  métalliques  peu- 
vent par  conséquent  être  rapprochées  ou 
éloignées  l'une  de  l'autre  à  la  faveur  de 
l'élasticité  du  caoutchouc.  La  plaque  su- 
périeure supporte  l'écrou.  La  plaque  infé- 
rieure, fixée  sur  l'armature  par  un  cy- 
lindre métallique,  est  traversée,  ainsi  que 
Compresseur  circulaire     ce  Cylindre ,  par  la  vis  qui  y  glisse  libre- 

de  Carte.  .  ,       i       ,  .  , 

ment  sans  toucher  les  parois  de  la  cavité 
cylindrique  qu'elle  parcourt. 

Cela  posé,  voici  quel  est  le  mécanisme  de  cet  appareil  :  tant  que 
la  pelote  ne  rencontre  aucun  obstacle ,  on  peut  faire  avancer  la 
vis  sans  mettre  eu  jeu  l'élasticité  du  caoutchouc.  Supposons  main- 
tenant que  la  pelote  rencontre  une  surface  résis'taute  et  incom- 
pressible ;  qu'arrive-t-il  ?  A  chaque  nouveau  tour,  la  vis  avance 
dans  l'écrou  de  la  plaque  supériem^e  ;  mais  la  pelote  ne  peut  des- 
cendre ,  et  il  en  résulte  que  c'est  l'écrou  qui  doit  remonter.  Les 
deux  plaques  s'écartent  donc  en  distendant  le  caoutchouc.  Sup- 
posons enfin  que  la  pelote  rencontre  la  surface  à  demi  résistante 
et  compressible  d'un  membre  :  la  force  de  la  vis  va  se  diviser.  Une 
partie  de  cette  force  fera  descendre  la  pelote  dans  les  chau's; 
l'autre  partie  fera  remonter  l'écrou  en  distendant  le  caoutchouc. 
En  réalité ,  par  conséquent ,  la  pression  sera  maintenue  par  la 
rétraction  de  cette  substance  élastique.  Dès  lors ,  eUe  ne  pourra 
ni  diminuer  ni  s'accroître.  Si  les  chairs  s'affaissent,  la  pelote  les 
suivra  ;  si  elles  se  tuméfient  ou  réagissent  d'une  manière  quel- 
conque, la  pelote  sera  soulevée  sans  pour  cela  cesser  d'agir 
comme  auparavant.  Enfin  l'expérience  a  démontré ,  ce  qu'il  était 
du  reste  permis  de  prévoh-,  que  la  compression  élastique  est 
tout  aussi  efficace  et  beaucoup  moms  pénible  que  la  compression 
ordinaire.  Il  est  arrivé  plusieurs  fois  que  les  autres  appai-eils  oui 
éi0  intolérables ,  et  que  l'appareil  do  Carlo  u  éld  supporté 
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inconvénient.  Le  fait  de  ce  geni'e  qui  mérile  le  plus  d'attention  est 
ceiui  qu'on  doit  à  M.  Robinson.  lin  malade  (n°  131)  fut  traité,  en 
1851,  à  l'aide  des  tourniquets  ordinaires,  pour  un  anévrysme  du 
jarret  gauche.  Cet  individu,  rebelle  et  impatient,  dérangeait  sans 
cesse  ses  appareils.  La  compression  fut  très-irrégidière  et  échoua 
complètement.  On  lit  la  hgature.  L'année  suivante,  le  même  ma- 
lade rentra  à  l'hôpital  pour  un  anévrysme  de  la  cuisse  droite 
(n"  132).  Il  fut  soumis  à  la  compression  élastique  :  contre  toute 
attente ,  il  la  supporta  sans  se  plaindre  un  seul  instant,  et  guérit 
cette  fois  sans  opération. 

La  compression  élastique  a  un  autre  avantage  :  c'est  qu'elle 
permet  de  recomiaître  au  premier  coup  d'oeil  quel  est  le  degré  de 
compression  exercé  sur  l'artère.  Chaque  pulsation  artérielle,  en 
ellet ,  soulève  légèrement  la  pelote  et  agite  la  poignée  de  la  vis. 
L'amplitude  de  ces  petites  oscillations  donne  la  mesure  de  l'obs- 
tacle opposé  au  cours  du  sang ,  ainsi  que  je  le  montrerai  plus 
tard. 

Il  m'a  paru  que  cet  ingénieux  mécanisme  laissait  quelque  chose 
à  désirer;  la  plaque  supérieure,  qui  seule  supporte  et  fixe  la  vis, 
n'est  pas  seulement  mobile  dans  le  sens  vertical;  n'étant  reliée  à 

l'armature  que  par  deux  bandes  de 
caoutchouc  vulcanisé ,  elle  peut  s'in- 
cliner dans  toutes  les  directions  ,  et 
permet  ainsi  à  la  vis  de  se  déplacer. 
J'ai  pensé  qu'on  pourrait  corriger  ce 
défaut ,  et  en  même  temps  simplifier 
l'appareil.  Je  dois  des  éloges  à  M.  Char- 
rière  fils,  pour  l'habileté  avec  laquelle 
il  a  rempli  ces  deux  indications.  La 
tige  horizontale  de  l'armature  se  ter- 
mine par  une  plaque  ronde  A  {fig.  35), 
percée  à  son  centre  d'un  trou  pour 
le  passage  de  la  vis.  Deux  petites  ba- 
guettes cylindriques  et  verticales  BB 
se  fixent  sur  cette  plaque.  L'écrou 
mobile  G  olïre  deux  trous  latéraux 
qui  reçoivent  ces  deux  baguettes.  Un 
îyliortro  ^iW:  de  caoutçliowç  vuicanisd  p,  \nm  clmUmml 


Fig.  35. 

Nouvelle  modification  de  l'écrou 
mobile. 
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sur  cet  écrou  ,  en  dedans  des  deux  trous  précédents,  va  d'autre 
part  s'insérer  sur  le  pourtour  de  la  plaque  inférieure.  La  grande 
vis,  cachée  dans  l'intérieur  de  ce  cylindre  élastique,  ne  reparaît 
qu'au-dessous  de  l'armature.  L'appareil  atteint  exactement  le 
même  but  que  celui  de  Carte ,  mais  il  est  beaucoup  plus  simple, 
et  de  plus  l'écrou  mobile,  retenu  par  les  deux  baguettes  BB,  ne 
peut  subir  aucmi  déplacement  dans  le  sens  latéral.  La  vis  agit, 
par  conséquent,  avec  la  même  précision  que  si  elle  traversait  un 
écrou  ordinaire. 

M.  Matthieu'  a  tout  récemment  fait  subir  à  l'écrou  mobile  une 
dernière  modification.  En  conservant  les  baguettes  latérales ,  il  a 
supprimé  le  cylindre  en  caoutchouc  et  l'a  remplacé  par  deux 


l'ig.  36. 

Appareil  de  Maltliieu  pour 
l'artère  fémorale. 

&.  Ressoi'ts  à  boudins  destinés  à 
exercer  la  compression  élas- 
tique. 

B.  Vis  de  pression  et  de  rappel 
destinée  à  relever  ou  à 
abaisser  l'arc  de  l'armature. 

C.  Double  douille  supportant 
l'écrou  mobile  el  permettant 
à  la  pelote  de  se  mouvoir  en 
quatre  sens  différents. 


petits  ressorts  à  boudin  disposés  autour  des  baguettes.  M.  Mat- 
thieu espère  que  ces  ressorts  s'useront  moins  vite  que  le  caout-. 
chouc  {fig.  36). 

Quelle  que  soit  l'armature  à  laquelle  on  donne  la  préférence, 
on  doit  toujours  la  surmonter  d'un  écrou  mobile,  qui  est  devenu 
ainsi  très-facile  à  construire. 
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Je  viens  d'entrer  dans  des  ddlails  de  mtîcanique  inslTumcnlalc 
qui  ont  pu  paraître  fastidieux ,  mais  qui  sont  pourtant  rigoureu- 
sement nécessaires.  Le  succès  de  la  compression  dépend,  en 
grande  partie,  du  choix  et  de  la  construction  des  appareils.  Les 
chirurgiens  doivent  connaître  toutes  ces  minuties,  sous  peine 
d'agir  avec  un  empirisme  plein  de  déceptions.  On  se  trompe 
grandement,  si  l'on  croit  que  la  méthode  compressive,  en  pre- 
nant la  place  de  l'opération  meurtrière  de  la  ligature,  ait  diminué 
la  responsabilité  du  chirurgien  et  rendu  sa  tâche  plus  facile.  Il 
est  incomparablement  plus  dilTicile  d'appliquer  convenablement 
la  compression  que  de  pratiquer  les  ligatures  les  plus  délicates. 
Je  ne  crains  pas  de  dire  que  la  plupart  des  insuccès  de  la  com- 
pression n'auraient  pas  eu  lieu,  si  l'on  s'était  toujours  servi  de 
bons  appareils ,  et  si  on  les  avait  bien  appliqués  et  bien  maniés. 
C'est  là  tout  le  secret  de  la  différence  des  résultats  obtenus  en 
Angleterre  et  en  Irlande.  Tandis  qu'à  Dublin  l'inefflcacité  de  -la 
compression  constitue  une  exception  rare ,  à  Londres ,  au  con- 
traire ,  on  est  obligé  d'en  venir  à  la  ligature  sur  le  tiers  des  ma- 
lades. 

Pour  en  finir  avec  l'étude  des  appareils,  disons  quelques  mots, 
de  ceux  qui  supportent  plusieurs  pelotes  et  qui  sont  destinés 
à  exercer  la  compression  alternative.  On  remplit  en  général 
les  indications  du  procédé  de  Belmas  à  l'aide  de  deux  instru- 
ments isolés.  Pour  l'anévrysme  poplité,  par  exemple,  on  place 
un  compresseur  inguinal  quelconque  sur  le  pubis ,  et  un  clamp 
ou  un  ring  sur  l'anneau  du  troisième  adducteur.  Mais  lorsqu'on 
apphque  ainsi  deux  instruments  distincts  sur  le  même  membre, 
on  est  obligé  de  choisir  des  appareils  qui  tiennent  peu  de  place, 
et  qui  prennent  leur  point  d'appui  sur  une  surface  assez  res- 
treinte. On  se  prive  ainsi  des  avantages  que  présentent,  au  point 
de  vue  de  la  précision  et  de  la  fixité,  les  appareils  à  gouttière. 
C'est  pour  remédier  à  cet  inconvénient  qu'on  a  construit  des  ap- 
pareils à  pelotes  multiples.  L'instrument  employé  par  M,  Rod- 
gers,  de  New-York  (  n"  133  ) ,  supportait  trois  pelotes.  M.  Reeves 
s'est  servi  d'un  compresseur  à  deux  pelotes.  Je  ne  m'arrêterai  pas  à 
décrire  cet  appareil;  il  suffira  de  jeter  les  yeux  sur  la  fig.  37  pour 
voir  de  quelle  manière  il  agit  et  combien  il  est  défectueux.  Les 
pelotes  ne  possédant  qu'un  seul  mouvement,  l'instrument  ne 


830  COMPRESSION  INDIRECTE. 

peut  jamais  servir  pour  plus  d'un  malade.  On  ne  réussit  à  l'ap- 
pliquer convenablement  que  par  une  sorte  de  hasard.  L'appareil 


Fis.  37.  Fig.  S8. 

omprcssetir  à  deux  pelotes  Compresseur  à  deux  pelotes 

de  Itceves.  de  Millilcin. 


de  M.  MilliMn  vaudrait  mieux,  s'il  n'avait  l'inconvénient  capital 
de  fournir  des  pelotes  beaucoup  trop  rapprochées  {fig.  38).  Il 
serait  pourtant  très  -  avantageux  de  faire  reposer  les  deux  pe- 
lotes sur  le  même  appareil  qu'on  mettrait  en  place  une  fois  pour 
toutes,  avec  toute  la  solidité  désirable,  et  dont  on  abandonnerait 
ensuite  le  maniement  au  malade.  C'est  ce  qui  m'a  décidé  à  faire 
construire  par  M.  Cb arrière  fils  l'appareil  suivant,  qui  peut  servir 
indistinctement  pour  tous  les  individus  atteints  d'anévrysmes  des 
membres  abdominaux  {fig.  39). 

La  contre -pression  est  faite  à  l'aide  d'une  unique  gouttière 
rembourrée,  qui  remonte  jusqu'à  la  partie  supérieure  de  la 
fesse  et  .descend  jusqu'à  quatre  travers  de  doigt  au-dessus  du 
genou.  Une  ceinture  pelvienne  fixe  solidement  cett«  gouttière  à 
sa  partie  supérieure ,  et  il  suffit  de  serrer  très-médiocrement  la 
courroie  inférieure  pour  assurer  définitivement  la  fixité  de  l'ap- 
pareil. 
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Le  bord  externe  de  la  gouttière  est  rectlligne  et  parallèle  ji  l'axe 
du  membre.  Le  bord  interne,  au  contraire,  est  échancré  à  sa  par- 
lie  supérieure,  pour  permettre  à  la  gouttière  de  remonter  jusque 


Fig.  39. 

Nouvel  appareil  pour  ta 
compression  de  l'artère 
fémorale  dans  tous  les 
points  de  sa  longueur. 


sous  la  fesse.  Si  l'on  se  contentait  de  cette  disposition  ,  l'instru- 
ment ne  pourrait  s'adapter  que  d'un  seul  côté,  soit  sur  le  membre 
droit,  soit  sur  le  membre  gauche.  On  évite  ce  petit  inconvénient, 
en  faisant  échancrer  les  deux  extrémités  du  bord  interne  de  la 
gouttière.  Une  gouttière  ainsi  construite  peut  servir  indistincte- 
ment dans  tous  les  cas,  quel  que  soit  le  côté  malade.  Il  suffit, 
lorsqu'on  veut  la  transporter  du  côté  droit  au  côté  gauche ,  de 
placer  l'extrémité  supérieure  en  bas,  et  réciproquement. 

La  gouttière  présente  sur  son  côté  externe  une  rainure  longi- 
tudinale où  s'adaptent  les  armatures.  Une  vis  de  pression  per- 
met de  fixer  chaque  armature  à  volon  té  sur  tous  les  points  de 
la  longueur  de  la  gouttière.  On  peut  ainsi  placer  deux  ou  plu- 
sieurs pelotes ,  les  porter  plus  haut  ou  plus  bas ,  comprimer  l'ar- 
tère où  l'on  veut  et  en  autant  de  points  qu'on  le  veut;  si  la  peau 
menace  de  s'enflammer  en  un  point,  on  peut  faire  la  compression 
au-dessus  ou  au-dessous ,  et  cela  sans  déranger  le  reste  de  l'ap- 
pareil. Enfin,  cette  gouttière,  si  avantageuse  lorsqu'on  veut  appli- 
quer le  procédé  de  Belmas,  est  encore  très-bonne  lorsqu'il  s'agit 
d'un  anévrysme  fémoral  trop  rapproché  du  tronc  pour  qu'on 
puisse  placer  deux  pelotes  superposées.  On  en  est  quitte  alors 
pour  enlever  l'armature  de  la  pelote  inférieure.  Si  l'anévrysme 
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est  situé  un  peu  plus  bas,  on  peut  rapprocher  les  pelotes  presque 
jusqu'au  contact,  l'une  appuyant  sur  le  pubis,  et  l'autre  im- 
médiatement au-dessous.  En  un  mot,  il  n'y  a  pas  un  seul 
anévrysrae  du  membre  inférieur,  parmi  ceux  qui  réclament  la 
compression,  qui  ne  soit  susceptible  d'ôlre  traité  par  ce  nouvel 
appareil. 

J'ai  déjà  décrit  et  figuré  {fig.  33  et  35)  le  modèle  des  armatures 
que  j'ai  fait  adapter  à  cette  gouttière  et  les  modifications  que  j'ai 
fait  subir  à  l'écrou  mobile  de  Carte.  Sans  avoir  rien  imaginé  et 
sans  avoir  fait  autre  chose  que  de  choisir  et  de  combiner  les 
meilleurs  et  les  plus  simples  des  mécanismes  connus,  je  crois 
avoir  obtenu  un  appareil  supérieur  à  tous  ceux  qu'on  a  employés 
jusqu'à  ce  jour. 

Cet  appareil  se  prête  mieux  que  les  autres  à  tous  les  modes  de 
compression.  Lorsqu'une  fois  le  chirurgien  a  mis  les  pelotes  en 
place ,  il  fixe  toutes  les  tiges  articulées ,  et  laisse  au  malade  le 
maniement  des  tourniquets.  La  gouttière  ne  pouvant  se  déplacer, 
et  les  pelotes  ne  pouvant  se  mouvoir  que  dans  une  direction  per- 
pendiculaire à  celle  du  vaisseau,  on  peut  être  certain  que,  dans 
les  manœuvres  alternatives  de  relâchement  et  de  pression,  la  pe- 
lote retrouvera  toujours  le  point  précis  sur  lequel  on  l'avait  d'a- 
bord appliquée.  Cet  avantage  n'existe  pas  dans  les  autres  appareils 
fémoraux,  qui  doivent  leur  fixité  à  l'action  opposée  de  la  pelote 
et  de  la  contre-pelote,  et  qui  peuvent  tourner  librement  autour 
du  membre  lorsque  la  grande  vis  est  relâchée.  Il  en  résulte  que 
lorsqu'on  les  emploie  —  et  l'on  ne  pouvait  s'en  passer  jusqu'ici 
dans  l'application  du  procédé  de  Belmas—  on  est  obligé  de  conser- 
ver toujours  un  certain  degré  de  pression,  sous  peine  de  les  voir 
glisser  et  abandonner  l'artère  chaque  fois  qu'on  alterne  le  jeu  des 
pelotes.  Les  tissus  subjacents  ne  recouvrent  donc  jamais  toute  leur 
liberté,  ce  qui  atténue  beaucoup  les  bienfaits  de  la  compression 
alternative. 

L'appareil  que  M.  Matthieu  a  récemment  construit  et  que  j'ai 
fait  représenter  sur  la  fig.  36,  se  compose,  comme  le  mien,  d'une 
grande  gouttière  munie  d'une  coulisse  sur  laquelle  on  adapte  les 
armatures.  Cet  appareil  me  paraît  fort  bon  ;  mais  je  n'ai  pas  en- 
core eu  l'occasion  de  l'employer. 


TRAITEMENT  PRÉPARATOIRE, 
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§  VI.   APPLICATION  DE  LA  COMPRESSION  INDIRECTE  ET  PHÉNOMÈNES 
QUI  EN  RÉSULTENT. 

Lorsqu'on  se  décide  à  traiter  un  anévrysme  par  la  compres- 
sion ,  on  doit  d'abord  se  demander  s'il  convient  de  soumettre 
pendant  quelques  jours  le  malade  à  un  traitement  préparatoire. 

Dans  un  cas  fort  remarquable,  qui  est  resté  l'un  des  plus  beaux 
succès  de  la  méthode  compressive  (n°  19),  M.  Bellingham  soumit 
le  malade,  pendant  quatre  jours,  à  une  diète  presque  complète 
d'aliments  et  de  boissons  ;  il  y  joignit  un  repos  absolu  et  quelques 
minoratifs.  Ces  moyens  avaient  pom'  but  d'affaiblir  l'énergie  de  la 
circulation,  de  diminuer  la  masse  du  sang  et  de  rendre  ce  liquide 
plus  épais  et  plus  plastique.  Au  bout  de  quatre  jours  on  appli- 
qua la  compression,  et  l'anévrysme- fut  .oblitéré  en  vingt-trois 
heures. 

Ce  fait  serait  de  nature  à  faire  accepter  le  principe  du  traite- 
ment préparatoire,  s'il  n'y  en  avait  plusieurs  autres  où  ce  traite- 
ment n'a  paru  exercer  aucune  influence  sur  les  résultats  de  la 
compression ,  et  s'il  n'y  avait  huit  exemples  d'anévrysmes  guéris 
aussi  promptement  ou  même  plus  promptement  encore  sans  pré- 
paration préalable.  (N^  SQ,  en  24  heures;  nM43,  en  1k  h.  — 
N»  38,  en  16  h.  ;  n»  161,  en  16  h.  ;  n"  158,  en  12  h. ,  n»  159,  en 
11  h.  ;  n°  78 ,  en  10  h.  ;  n"  84,  en  7  r  h.)  Il  serait  donc  possible 
que  M.  Bellingham ,  dans  le  seul  cas  où  il  ait  appliqué  le  traite- 
ment préparatoire  dans  toute  sa  sévérité ,  eût  rencontré  précisé- 
ment un  de  ces  malades  chez  lesquels  la  solidification  de  l'ané- 
vrysme  a  de  la  tendance  à  se  faire  avec  une  très-grande  prompti- 
tude. Ajoutons  que  M.  Bellingham,  contrairement  à  sa  doctrine, 
et  à  sa  pratique  habituelle,  s'est  servi  ici  de  la  compresion  lotale, 
bien  capable  à  elle  seule  d'expliquer  la  rapidité  de  la  cure. 

Je  m'empresse  de  reconnaître  que  le  traitement  préparatoire 
(est  de  nature  à  favoriser  ensuite  l'action  de  la  compression.  Je 
n'accepterais  sans  arrière-pensée  s'il  y  avait  dans  la  science  beau- 
(coup  de  faits  semblables  à  celui  de  M.  Bellingham.  Mais  ce  fait  est 
tunique  jusqu'ici.  On  ne  doit  pas  oublier,  d'ailleurs,  que  la  méthode 
rcompressive,  plus  que  tout  autre  traitement  peut-être,  met  à  une 
'rude  épreuve  la  résignation  des  malades.  Je  crois  qu'il  vaut  mieux 
•réserver  leur  patience  pour  le  moment  où  elle  est  le  plus  utile, 
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que  de  les  décourager  par  une  préparalion  sévère.  En  outre ,  il  y 
a  des  cas  où  les  progrès  de  l'anévrysme  sont  assez  rapides  et 
assez  inquiétants  pour  qu'il  soit  nécessaire  d'agir  tout  de  suite. 

Je  pense  doue  que  la  compression  doit  être  commencée  d'em- 
blée ;  mais  cela  n'exclut  pas  l'idée  d'un  traitement  médical.  Il 
faut,  au  contraire,  à  partir  du  jour  où  on  place  les  pelotes,  mettre 
en  usage  certains  moyens  empruntés  en  partie  à  la  méthodede 
Valsalva.  On  conseille  de  saigner  de  temps  en  temps  les  malades; 
de  tirer  le  premier  jour  environ  300  grammes  de  sang ,  et  de  ré- 
péter cette  évacuation  trois  ou  quatre  jours  plus  tard.  La  saignée 
a  l'avantage  de  diminuer  l'énergie  de  la  circulation,  mais  on  peut 
craindi^e  qu'elle  n'ait  pour  résultat  de  rendre  le  sang  moins  flbri- 
neux  et  moins  plastique.  J'en  dirai  autant  de  la  diète,  qui  a  de 
plus  l'inconvénient  d'épuiser  la  résignation  du  patient.  D'ail- 
leurs ,  le  traitement  peut  durer  longtemps,  et  la  diète  ne  pourrait 
être  prolongée  impunément  au  delà  de  certaines  limites.  Tout 
bien  considéré,  je  conseille  de  mettre  le  malade  à  la  demi-ration 
pendant  les  premiers  jours,  et  de  lui  rendre  ses  aliments  si  l'obli- 
tération se  fait  attendre  plus  d'une  semaine.  Il  faut,  au  contraire, 
surveiller  les  boissons  avec  beaucoup  de  sévérité  :  diète  absolue 
de  vin,  de  liqueur,  de  café;  boire  seulement  la  quantité  d'eau, 
de  lait  ou  de  tisane  rigoureusement  nécessaire  pour  apaiser  la 
soif;  si  la  soif  est  trop  vive ,  sucer  de  temps  en  temps  de  petits 
morceaux  de  glace.  Cela  a  pour  but  de  rendre  le  sang  moins  sé- 
reux et  plus  coagulable.  Mais  on  est  souvent  obligé  de  transiger 
avec  l'impatience  des  malades,  et  de  leur  accorder  une  plus 
grande  quantité  de  boisson  pour  ne  pas  les  décourager. 

On  ne  doit  jamais  négliger  d'administrer  la  digitale,  et  d'en 
continuer  l'usage  pendant  toute  la  durée  du  traitement.  Ce  médi- 
cament est  destiné  à  ralentir  et  affaiblir  les  contractions  du  cœm\ 
Peut-être  agit-il  encore  favorablement  en  activant  la  sécrétion 
urinaire  et  en  dépouillant  le  sang  de  ses  parties  aqueuses.  Oi 
donnera  chaqne  jour,  en  plusieurs  doses,  1  à  2  grammes  de  tein- 
ture alcoolique  de  digitale,  ou  encore  1  à  3  granules  de  digita-*' 
line.  Du  reste,  on  maniera  avec  prudence  ces  préparations j 
dont  l'action,  comme  on  le  sait,  n'est  pas  la  même  sur  tous  les 
sujets. 

On  a  proposé  d'administrer  de  temps  en  temps  des  purgatifs 
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pour  activer  les  sécrétions  intestinales  et  soustraire  ainsi  une 
partie  de  la  sérosité  du  sang.  Mais  ces  garde-robes  répétées  ont 
l'inconvénient  de  tourmenter  le  maladq  et  de  le  forcer  à  se  soule- 
ver fréquemment  dans  son  lit,  ce  qui  ne  peut  se  faire  sans  quel- 
ques efforts.  Je  rejette  donc  l'emploi  des  purgatifs,  exception 
faite  du  cas  où  on  est  obligé  de  combattre  la  constipation. 

Enfin  on  devra  émousser  la  sensibilité  du  sujet,  en  lui  admi- 
nistrant des  préparations  opiacées;  cinq  centigrammes  par  jour 
d'exti-ait  aqueux  d'opium  suffiseîit  ordinairement,  mais  si  on 
n'obtient  pas  l'effet  désiré,  on  peut  doubler  ou  tripler  la  dose. 
L'usage  de  ce  médicament  devient  en  général  inutile  au  bout  de 
quelques  jours;  cependant,  chez  certains  sujets  d'une  irritabilité 
plus  grande,  il  peut  être  nécessaire  de  le  prolonger  pendant  toute 
la  durée  du  traitement. 

Je  ne  mentionne  que  pour  mémoire  les  inhalations  d'éther 
employées  par  M.  Watson  (de  New-York)  pour  atténuer  la  douleur 
produite  par  l'action  des  pelotes.  Bien  que  ce  moyen  ait  réussi 
sur  un  malade  (n«  158),  et  que  la  guérison  ait  été  obtenue  en  douze 
heures,  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  prudent  d'imiter  la  conduite  du 
chirurgien  américain. 

Je  rejette  à  plus  forte  raison  les  inhalations  de  chloroforme. 
M.  Broke  fxallway  faisant  allusion  aux  cas  où  des  femmes  en 
couches  ont  pu  être  maintenues  sans  accident  sous  l'influence 
de  cet  agent  pendant  un  ou  deux  jours ,  pense  qu'il  n'y  aurait 
aucun  inconvénient  à  prolonger  l'anesthésie  pendant  un  temps 
beaucoup  plus  long  (1).  On  me  dispensera  de  réfuter  cette  propo- 
sition dangereuse. 

Ce  serait  maintenant  le  moment  de  parler  de  la  compression 
proprement  dite,,  de  l'apphcation  des  tourniquets  et  de  leur  ma- 
niement. Mais  les  détails  minutieux  dans  lesquels  je  suis  entré 
jplus  haut  sur  le  choix  des  appareils ,  sur  le  lieu  où  il  faut  les  ap- 
iphquer,  et  sur  le  mode  de  compression  qui  doit  recevoir  la  pré- 
férence, me  permettront  de  passer  rapidement  ici  sur  la  partie 
mécanique  du  traitement. 

On  fera  choix,  toutes  les  fois  que  cela  sera  matériellement  pos- 
sible, de  \îy  compression  double  et  alternative ,  c'est-à-dire  dupro- 
<» 

(1)  Wedicat  Times  and  Gazelle,  1854 ,  vol.  I ,  p.  Û59. 
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céàé.  cle  Belmas.  Tontes  les  fois  que  cola  sera  possible  encore, 
on  fera  porter  la  compression  sur  les ^jornis  d'élection;  on  se  ser- 
vira de  préférence  d'un  appareil  à  gouttière,  d'armatures  à  liges 
articulées  et  d'écrous  mobiles  à  compression  -élastique.  La  gout- 
tière étant  appliquée,  on  accommodera  chaque  armature  de 
telle  sorte  que  la  pelote  corresponde  exactement  au  vaisseau. 
Quelques  tâtonnements  suffiront  pour  cela.  On  fixera  alors  à  l'aide 
des  vis  de  pression  les  diverses  pièces  de  l'armature.  On  s'assu- 
rera de  nouveau  que  le  jeu  de  la  grande  vis  fait  descendre  la 
pelote  sur  l'artère;  on  rendra  même  pendant  quelques  instants  la 
compression  assez  énergique  pouj*  supprimer  entièrement  les  bat- 
tements de  l'anévrysme  ;  puis  lorsqu'on  aura  ainsi  la  certitude 
que  l'appareil  est  convenablement  placé,  on  relâchera  les  pelotes 
et  on  se  préparera  à  commencer  la  compression. 

La  peau  sera  exactement  rasée  et  saupoudrée  de  fleur  de  fa- 
rine ou  de  poudre  de  lycopode.  On  pourra  même,  pour  la  proté- 
ger mieux  encore,  la  recouvrir  d'une  mince  pièce  d'amadou  bien 
flexible ,  bien  lisse  et  bien  homogène ,  puis  on  serrera  l'une  des 
pelotes  jusqu'à  ce  que  les  battements  de  l'anévrysme  soient  sim- 
plement affaiblis.  Une  théorie  erronée  a  conduit  M.  O'Ferral  à 
émettre  un  précepte  inoffensif,  mais  parfaitement  inutile.  Croyant 
que  l'oblitération  des  anévrysmes  était  due  à  des  caillots  passifs , 
ce  chirurgien  a  conseillé  de  comprimer  d'abord  pendant  quelques 
instants  l'artère  au-dessous  du  sac,  d'attendre  que  la  poche  fût 
bien  distendue  par  le  sang,  et  d'appliquer  alors  les  pelotes  entre 
l'anévrysme  et  le  cœur.  Il  espérait  que  le  sang ,  emprisonné  dans 
l'anévrysme ,  formerait  bientôt  un  caillot  assez  gros  pour  l'obli- 
térer tout  à  fait  (1).  Ce  précepte  est  entièrement  illusoire;  dès 
que  l'obstacle  inférieur  est  enlevé,  le  sac  revient  sur  lui-môme 
par  sa  seule  élasticité,  et  les  choses  sont  dans  le  même  état  que 
si  on  avait  appliqué  d'emblée  l'appareil  définitif.  C'est  ce  qui  a 
eu  lieu  heureusement  sur  le  malade  que  M.  O'Ferral  a  soumis  ù 
son  inutile  procédé  (n°  116).  Ce  ne  sont  point  des  caillots  passifs 
et  instantanés,  mais  bien  des  caillots  actifs  parfaitement  solides, 
qui  se  sont  graduellement  déposés  dans  l'anévrysme ,  et  ont  fini 
par  l'oblitérer  au  bout  de  onze  jours. 

'  «■ 

(1)  Dublin  Qmrtcrly  Journal,  1846,  vol.  Il,  p.  375  et  sq. 
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Ainsi,  sans  aucune  manœuvre  préalable,  on  fera  descendre 
l'une  des  pelotes  sur  l'artère  jusqu'à  ce  que  la  compression  soit 
partielle,  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  que  les  pulsations  de  la  tu- 
meur soient  aflfaiblies. 

Alors,  on  initiera  le  malade  au  maniement  des  pelotes,  on  lui 
annoncera  la  gravité  de  sa  maladie,  et  on  lui  fera  comprendre 
que  son  sort  dépend  entièrement  de  son  obéissance  et  de  sa  ré- 
signation; enfin  on  lui  recommandera  de  ne  pa-s  serrer  les  vis 
trop  fortement,  de  ne  pas  dépasser  le  degré  de  la  compression 
partielle,  et  d'alterner  le  jeu  des  pelotes  chaque  fois  que  la  dou- 
leur deviendra  trop  vive.  Ces  recommandations  sont  importantes; 
s'il  y  a  des  malades  pusillanimes ,  il  y  en  a  qui  sont  doués  d'un 
courage  inintelligent ,  et  qui ,  dominés  par  cet  axiome  vulgaire 
qu'il  faut  souffrir  pour  guérir,  poussent  à  dessein  la  compression 
au  delà  des  limites  qu'on  leur  a  indiquées ,  espérant  ainsi  rendre 
leur  guérison  plus  certaine  et  plus  rapide.  J'ai  déjà  parlé  d'un 
malade  de  M.  Bellingbam  (n"  18)  qui  fut  victime  de  cette  erreur 
et  qui  mourut  d'un  érysipèle  pour  avoir  voulu  serrer  trop  forte- 
ment sa  pelote.  Un  autre  malade  (irlk)  tourna  si  bien  la  vis 
qu'il  cassa  son  appareil,  produisit  uneeschare,  et  dut  subir  la 
ligature  (1). 

Si  le  sujet  est  trop  borné ,  ou  trop  indocile,  on  laisse  un  aide 
auprès  de  lui  au  moins  pendant  les  premiers  jours. 

La  compression,  ai-je  dit,  doit  être  partielle  au  début  :  on  se  ré- 
serve toutefois  de  la  rendre  totale  en  temps  opportun,  c'est-à-dire 
lorsqu'on  aura  obtenu  le  dépôt  d'une  couche  épaisse  de  fibrine 
dans  le  sac.  En  un  mot,  on  doit  se  proposer  d'appliquer  la  com- 
pression en  deux  temps,  dont  les  principes  ont  été  exposés  plus 
haut. 

Il  n'est  pas  aussi  facile  qu'on  pourrait  le  croire  au  premier 
abord  d'apprécier,  et  surtout  de  faire  apprécier  au  malade  le 
degré  de  pression  exercé  sur  l'artère  par  la  pelote.  L'affaiblisse- 
ment des  pulsations  de  l'anévrysme  indique  que  la  compression 
est  partielle,  mais  cela  ne  suffit  pas  :  la  compression  partielle 
peut  être  plus  ou  moins  énergique;  trop  faible,  elle  n'agit  pas 
assez  sur  l'anévrysme  ;  trop  forte ,  elle  expose  aux  inconvénients 

(I)  yoy.  encore  plus  haut ,  p.  5Ul  ,  obs.  lU ,  rhistoire  de  mon  Auvergnat  et  de  son  barbier. 
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de  la  compression  loLale.  11  faudrait  trouver  le  moyen  'de  serrer 
la  pelote  jusqu'à  ce  que  le  passage  du  sang  fût  réduit  environ  de 
moitié,  et  l'exploration  directe  de  l'anévrysme  ne  fournit  à  cet 
égard  que  des  renseignements  très-incertains.  D'ailleurs,  pour 
constater  ce  caractère ,  il  faut  une  certaine  habitude  que  tous 
les  malades  ne  peuvent  pas  acquérir,  et  certains  anévrysmes  sont 
placés  de  telle  sorte  que  le  patient,  pour  les  explorer  lui-même , 
est  obligé  de  se  retourner  et  de  faire  des  efforts  qui  dérangent  les 
pelotes.  Il  en  résulte  une  grande  difficulté  pratique. 

L'appareil  que  j'ai  fait  construire  fournit  heureusement  un 
moyen  fort  simple  de  résoudre  cette  difficulté.  Composé  d'une 
gouttière  absolument  fixe ,  et  d'une  armature  susceptible  d'être 
fixée  aussi  d'une  manière  parfaite ,  cet  appareil,  comme  on  l'a 
vu,  supporte  un  tourniquet  à  pression  élastique.  Ces  conditions 
réunies  permettent  de  reconnaître,  à  première  vue,  si  la  pelote 
agit  sur  le  vaisseau,  et  quel  degré  de  pression  elle  exerce  sur  lui. 
Dès  que  la  pelote  arrive  sur  l'artère ,  le  sang  qui  passe  au-des- 
sous d'elle  la  soulève  à  chaque  pulsation  ,  et,  grâce  à  l'élasticité 
du  caoutchouc  vulcanisé,  la  grande  vis  présente  des  battements 
isochrones  avec  ceux  du  cœur.  Ces  battements  sont  faibles  lors- 
que la  pression  est  peu  énergique  ;  ils  atteignent  leur  maximum 
lorsque  le  calibre  de  l'artère  est  réduit  environ  de  moitié.  C'est 
alors,  en  effet,  que  le  vaisseau  réagit;  avec  le  plus  de  force 
contre  la  pelote.  Lorsque  la  pression  dépasse  cette  limite ,  on  se- 
rait tenté  de  croire  que  l'agitation  du  tourniquet  devrait  croître 
en  proportion  ;  l'expérience  m'a  prouvé  qu'il  n'en  était  rien.  Cela 
vient  sans  doute  de  ce  que  la  colonne  de  sang  quitraverse-encore 
l'artère  est  trop  petite;  elle  n'a  pas  assez  de  prise  sur  la  pelote, 
et  celle-ci  n'est  soulevée  que  très-faiblement  à  chaque  pulsation. 
Enfin ,  lorsque  la  compression  est  totale ,  les  battements  du  tour- 
niquet deviennent  presque  imperceptibles.  Ils  ne  disparaissent 
pas  entièrement,  parce  que  la  colonne  sanguine,  brusquement 
arrêtée  par  la  pelote ,  heurte  incessamment  contre  elle.  Ce  choc , 
n'étant  pas  parallèle  à  la  direction  de  la  vis,  ne  ;la  soulève  pas 
directement,  mais  il  l'ébranlé  toujours  un  peu.  Ainsi,  pour  obte- 
nir la  compression  partielle,  on  tournera  la  vis  jusqu'à  ce  que 
les  battements  du  tourniquet  soient  à  leur  maximum.  Pour  obte- 
nir la  compression  totale ,  on  serrera  la  pelote  jusqu'à  ce  que  les 
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battements  soient  ii  leur  minimum.  Il  n'y  a  pas  de  malade  qui  ne 
puisse  comprendre  cela. 

J'ai  fait  à  cet  égard  un  assez  grand  nombre  d'expériences  qui 
m'ont  toujours  donné  le  même  résultat.  Mais  ces  expériences 
n'ont  porté  que  sur  l'artère  fémorale.  Il  est  douteux  que  pareille 
chose  ait  lieu  sur  les  petites  artères. 

Quelques  mo  ts  encore  sur  le  manuel  opératoire.  On  doit  clier- 
cher  autant  que  possible  à  obtenir  une  compression  continue.  On 
atteint  presque  toujours  ce  but  grâce  au  procédé  de  Belmas.  xAIais 
lorsqu'il  est  impossible  de  placer  plus  d'une  pelote  au-dessus  de 
l'anévrysme,  on  est  souvent  obligé  de  se  contenter  de  la  compression 
intermittente.  Dans  ce  dernier  cas,  on  invite  le  malade  à  ne  relâcher 
la  vis  que  lorsque  la  douleur  est  réellement  intolérable,  et  à  abréger 
autant  qu'il  le  pourra  la  durée  des  interruptions.  Il  y  a  des  sujets 
qui  dorment  très-bien  pendant  la  durée  de  la  compression.  La 
douleur  les  réveille  un  certain  nombre  de  fois  chaque  nuit  ;  mais 
il  leiu-  suffit  d'alterner  le  jeu  des  pelotes,  ou  de  les  relâcher  pen- 
dant quelques  instants ,  pour  être  bientôt  capables  de  reprendre 
la  compression  et  pour  se  rendormir  presque  aussitôt.  D'autres 
malades ,  plus  irritables ,  perdent  complètement  le  sommeil  pen- 
dant la  durée  du  traitement,  malgré  l'usage  des  narcotiques. 
Alors,  si  la  guérison  se  fait  attendre  au  delà  de  quelques  jours, 
il  est  nécessaire  d'interrompre  chaque  nuit  la  compression  pen- 
dant six  ou  sept  heures.  Cette  circonstance  est  défavorable ,  sans 
aucun  doute,  elle  retarde  la  guérison,  mais  elle  ne  l'empêche 
pas. 

Lorsque  l'état  de  l'anévrysme  indique  que  le  moment  est  venu 
de  passer  à  la  compression  totale ,  on  serre  la  vis  avec  une  force 
suffisanté,  et  on  redouble,  s'il  le  faut,  la  dose  des  narcotiques.  Il 
est  de  rigueur,  ici,  que  la  compression  soit  continue.  Aussi,  ne 
doit-on  pas  tenter  la  compression  en  deux  temps  chez  les  sujets 
irritables  ou  trop  indociles. 

Dès  que  la  tumeur  est  solidifiée,  on  relâche  en  partie  l'appareil. 
Ce  n'est  qu'au  bout  de  trois  ou  quatre  joiu-s  qu'on  doit  l'enlever 
tout  à  fait. 

Étudions  maintenant  les  phénomènes  qui  se  passent  dans  les 
membres  soumis  à  la  compression.  La  douleur  est  très-variable, 
et  quant  à  son  siège  et  quant  à  son  intensité.  Le  plus  souvent  une 
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sensation  pénible  naît  au  niveau  de  la  pelote  au  bout  de  quelques 
instants  ;  mais  ce  n'est  pas  encore  une  douleur  véritable.  Chez 
certains  malades,  cela  ne  va  pas  plus  loin  ;  chez  d'autres,  au  con- 
traire, la  gêne  s'accroît  et  se  change  en  une  souflrance  plus  ou 
moins  vive.  Celle-ci  est  tantôt  limitée  à  la  surface  comprimée, 
tantôt  irradiée  dans  le  membre,  sans  qu'on  puisse  toujours  eii 
accuser  la  compression  des  cordons  nerveux.  —  Grâce  au  pro- 
cédé de  Belmas  et  à  la  compression  élastique,  on  guérit  aujour- 
d'hui un  grand  nombre  d'anévrysraes  sans  provoquer  aucune 
douleur  sérieuse. 

Il  arrive  quelquefois  que  les  malades  soumis  depuis  un  temps 
variable  à  la  compression,  et  déjà  habitués  à  l'action  des  pelotes, 
éprouvent  tout  à  coup  une  douleur  extrêmement  vive ,  compa- 
rable à  celle  d'une  brûlure,  qui  part  de  l'anévrysme,  s'irradie  jus- 
qu'à l'extrémité  du  membre,  s'accompagne  quelquefois  de  crampes 
assez  fortes,  et  dure  une  demi-heure,  une  heure  ou  même  plusiem-s 
heures  consécutives.  Ce  phénomène,  inquiétant  pour  les  malades, 
est,  au  contraire,  fort  rassurant  pour  le  chirurgien.  En  effet ,  lorsque 
la  douleur  s'apaise,  on  trouve  ordinairement  que  la  tumem-  est 
dure,  solide  et  définitivement  privée  de  pulsations.  Les  n°=  3U,  39, 
95,  146,  147,  148  et  157  en  offrent  des  exemples  très-remarqua- 
bles. Il  est  naturel  de  penser  que  cette  douleur  particulière  est  due 
à  la  compression  que  la  poche  anévrysmale,  promptement  solidi- 
fiée, exerce  sur  le  nerf  satellite  de  l'artère  anévrysmatique,  com- 
pression très-facile  à  concevoir  dans  le  cas  d'anévrysme  poplité. 
On  peut  dire  à  l'appui  de  cette  hypothèse  que  presque  tous  les 
anévrysmes  dont  la  guérison  a  été  accompagnée  d'un  pareil  cor- 
tège de  symptômes  occupaient  effectivement  le  jarret.  Malheu- 
reusement pour  l'explication,  le  malade  n°  157,  atteint  d'ané- 
vrysme fémoral,  a  présenté  les  mêmes  phénomènes,  et  il  n'est 
guère  possible  de  les  attribuer  à  la  compression  du  petit  nerf 
saphène,  seul  sateUite  de  l'artère  fémorale.  D'aiUeurs,  ce  nerf  ne 
se  distribue  pas  dans  les  muscles,  et  il  se  trouve  précisément  que 
le  malade  en  question  a  eu  à  supporter  des  crampes  assez  vives. 
11  y  a  donc  ici  quelque  chose  qui  échappe  à  nos  exphcations. 

Abstraction  faite  de  cette  douleur  terminale,  la  plupart  des  ma- 
lades obtiennent  la  guérison  sans  aucune  souflrance  réelle.  Il  arrive 
môme  souvent  que  l'application  de  l'appareil  les  débarrasse  des 
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douleurs  spontanées  dont  la  tumeur  était  le  point  de  départ.  Ces 
douleurs,  dues  à  la  pression  que  l'anévrysme  exerce  sur  les  tissus 
environnants,  sont  quelquefois  très-vives  et  s'apaisent  dès  que  l'ac- 
tion des  pelotes  permet  au  sac  de  revenir  légèrement  sur  lui-môme. 
On  a  vu  plus  haut  (1)  que  ce  fut  le  soulagement  produit  par  la  com- 
pressionj:le  la  fémorale  pendant  qu'on  explorait  sa  tumeur,  qui  con- 
duisit le  malade  nommé  Donoliue  à  imaginer  la  compression  digi- 
tale intermittente.  —  L'un  des  cas  les  plus  remarquables  est  celui 
d'un  malade  de  Liston  (n»  96) ,  qui  souffrait  tcUement  d'un  ané- 
vrysme  de  la  cuisse,  qu'il  était  entièrement  privé  de  sommeil  de- 
puis vingt-six  jours.  On  appliqua  les  pelotes.  Quoiqu'on  se  servit 
du  procédé  vicieux  de  la  compression  totale,  le  malade  recouvra 
le  sommeil  au  bout  de  quatre  jours  et  dormit  très-bien  les  nuits 
suivantes. 

II  n'est  pas  rare  d'observer  pendant  les  premiers  jours  un  en- 
gourdissement du  membre ,  accompagné  ou  non  de  fourmille- 
ments. Ce  phénomène  peut  dépendre  de  la  gêne  de  la  circulation 
ou  de  la  compression  des  nerfs. 

On  a  constaté  un  petit  nombre  de  fois  un  abaissement  de  tem- 
pérature sur  le  membre  soumis  à  la  compression.  La  différence 
alors  n'est  guère  que  de  1  à  2  degrés  Fahrenheit  {voij.  en  parti- 
culier le  n"  2h).  Il  est  plus  commun  de  trouver  au  contraire  une 
légère  augmentation  de  chaleur.  Enfin  il  arrive  souvent  que  la 
température  reste  normale. 

Il  était  naturel  de  craindre  que  les  pelotes ,  comprimant  tou- 
jours à  un  degré  quelconque  la  veine  satellite  de  l'artère ,  ne  gê- 
nassent le  retour  du  sang  au  point  de  produire  la  tuméfactfon 
œdémateuse  du  membre.  Cette  crainte  ne  s'est  réalisée  que  foi-t 
rarement.  Très-souvent,  au  contraire,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit, 
la  compression  dissipe  l'œdème  préexistant  déterminé  par  la  tu- 
meur anévrysmale  {voij.  les  n-49,  65,  67,  95,  etc..);  et  même 
dans  le  cas  de  M.  Clayton  (n»  28)  une  hydarthrose  du  genou, 
provoquée  par  l'anévrysme ,  se  résorba  assez  rapidement.  Je  ne 
connais  guère  que  deux  cas  où  l'œdème  ait  été  accru  par  l'appli- 
cation des  pelotes;  ce  sont  les  n-  56  et  100.  —  On  conçoit  que  la 
compression  fasse  disparaître  l'œdème  produit  par  l'anévrysme , 


(1)  yoy.  plus  haut,  p.  810,  obs.  ao. 
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et  que  la  tumeur,  légèrement  affaissée ,  cesse  de  gêner  le  cours 
du  sang  dans  la  veine  adjacente  (1).  Mais  il  semble  que  ce  béné- 
fice devrait  être  contre-balancé  par  la  pression  que  la  pelote 
exerce  sur  la  veine  principale  du  membre.  Un  peu  de  réflexion 
permet  de  comprendre  pourquoi  il  n'en  est  pas  ainsi.  Dans  le 
cas  d'anévrysme  poplité,  par  exemple,  la  pelote  inférieure  appli- 
quée sur  le  canal  du  troisième  adducteur  comprime  la  veine  fémo- 
rale, mais  respecte  la  veine  sapbène;  quant  à  la  pelote  inguinale, 
lorsqu'elle  est  convenablement  construite,  elle  concentre  son  ac- 
tion sur  l'artère  et  atteint  à  peine  la  partie  la  plus  interne  du 
troijc  veineux  correspondant. 

La  circulation  veineuse  n'est  donc  jamais  interceptée  complè- 
tement, et  est  toujom^s  beaucoup  moins  gênée  que  la  circula- 
tion artérielle.  Le  sang,  n'arrivant  qu'en  petite  quantité,  trouve 
des  voies  suffisantes  pour  son  retour  vers  le  cœur.  Voilà  pour- 
quoi la  compression  ne  détermine  pas  d'œdème  et  pourquoi  elle 
dissipe  même  l'œdème  préexistant.  Tout  au  plus  constate-t-on 
quelquefois  une  très-faible  stase  du  sang  dans  les  vaisseaux  ca- 
pillaires ;  lorsqu'il  en  est  ainsi  la  peau  se  colore  légèrement.  C'est 
dans  les  cas  de  ce  genre  que  la.  température  du  membre  s'élève 
un  peu. 

Tels  sont  les  phénomènes  qui  peuvent  se  produii'e  dans  le 
membre  soumis  à  la  compression.  Parlons  maintenant  de  ceux 
qui  se  succèdent  au  niveau  de  la  tumeur  anévrysmale. 

Dès  les  premiers  instants  qui  suivent  l'application  des  pelotes , 
le  sac  revient  un  peu  sur  lui-même ,  et  la  tumeur  "Subit  une  cer- 
taine diminution  de  volume.  Au  bout  d'un  temps  variable,  elle 
devient  plus  ferme ,  moins  réductible  et  moins  pulsatile.  Tantôt 
ce  résultat  est  obtenu  au  bout  de  quelques  jom-s,  ou  seulement 
de  quelques  heures,  tantôt,  au  contraire,  il  se  fait  attendre  plu- 
sieurs semaines,  ou  même  plusieurs  mois.  Pendant  tout  ce  temps, 
la  compression  doit  être  partielle.  Lorsque  la  tumeur  est  arrivée 

(1)  Chez  le  nommé  Paiiger,  que  j'ai  traité  à  l'hôpital  des  Cliniques  avec  M.  Nélaton,  l'œdème, 
déjà  très-considérable,  s'accrut  sous  l'inlluence  de  la  compression  indirecte.  L'autopsie  donna 
plus  tard  l'explication  de  ce  phénomène.  La  veine  poplitée  était  complètement  et  solidement 
oblitérée  au  niveau  de  l'anévrysme ,  qui  était  énorme  et  diffus.  11  est  clair  que  rien  ne  pouvait 
rendre  à  la  circulation  veineuse  sa  liberté  primitive,  et  que  la  compression  indirecte  exercée 
avec  les  doigts  dans  le  pli  de  l'aine,  ne  pouvait  qu'opposer  un  nouvel  obstacle  au  retour  du 
sang  (  voy.  plus  haut ,  p.  706 ,  obs.  !i5  ). 
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il  ce  degré  d'amélioration,  on  doit,  pour  ;quelques  instants  au 
moins ,  relâcher  les  pelotes ,  rendre  à  la  circulation  toute  sa 
liberté,  et  explorer  l'état  des  pulsations.  Si  ccUes-ci  sont  encore 
énergiques ,  on  doit  continuer  l'emploi  de  la  compression  par- 
tielle; cela  veut  dire,  en  effet,  que  la  solidification  n'est  pas  assez 
1  avancée,  et  que  le  moment  n'est  pas  encore  venu  d'appliquer  la 
compression  totale. 

On  attend  pour  cela  que  la  tumeur,  notablement  réduite,  Boit 
en  même  temps  ferme  et  élastique  au  toucher,  et  qu'une  couche 
épaisse  de  fibrme  soit  déposée  dans  le  sac.  —  Cette  couche,  par 
sa  résistance ,  dmiinue  beaucoup  la  force  des  pulsations  ;  d'une 
part,  l'anévrysme  ne  s'affaisse  plus  lorsqu'on  comprime  tout  à 
fait  l'artère  avec  les  doigts;  d'autre  part,  il  ne  se  dilate  plus  lors- 
qu'on vient  à  relâcher  les  pelotes.  Enfin ,  la  pression  directe 
ne  produit  sur  son  volume  qu'une  diminution  à  peine  appré- 
ciable. Lorsque  les  choses  en  sont  parvenues  à  ce  point,  on  peut 
être  certain  qu'une  bonne  partie  du  sac  est  occupée  par  les  dé- 
pôts flbrineux.  La  compression  partielle,  continuée  encore  pen- 
dant un  temps  suffisant ,  finirait  certainement  par  compléter  la 
guérison;  mais  la  compression  totale,  appliquée  dans  ces  condi- 
tions favorables,  achève  la  cure  avec  une  grande  rapidité.  Je  n'ai 
pas  à  revenir  ici  sur  les  preuves  que  j'en  ai  données  plus  haut , 
ni  à  reproduire  les  faits  qui  m'ont  conduit  à  ériger  la  compression 
en  deux  temps  en  procédé  régulier. 

J'ai  déjà  parlé  de  la  douleur  si  vive  qui  annonce  quelquefois 
l'oblitération  définitive  des  anévrysmes.  Je  ne  la  mentionne  ici 
que  pour  mémoire. 

La  durée  du  temps  qui  s'écoule  depuis  le  début  de  la  compres- 
sion jusqu'au  moment  de  l'oblitération  du  sac  est  sujette  à  beau- 
coup varier.  Je  néglige  à  dessein  les  faits  de  la  période  française, 
parce  que  le  plus  souvent,  dans  cette  période,  la  compression  fut 
appUquée  d'une  manière  inexacte  ou  irrégulière,  ce  qui  rendit  le 
■  traitement  extrêmement  long  dans  plusieurs  cas,  notamment  dans 
lies  cas  de  Brûckner,  de  Boyer,  d'Eschards  et  de  Lassus.  L'appli-  • 
•  cation  des  pelotes  est  loin ,  très-loin ,  d'avoir  été  toujours  irré- 
iprochable  pendant  la  période  irlandaise,  et  il  en  est  résulté  que 
Ibien  souvent  le  traitement  a  duré  beaucoup  plus  longtemps  que 
(Cela  n'était  nécessaire.  Il  me  paraît  utile,  néanmoins,  de  donner 
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une  idée  approximative  de  la  durée  moyenne  de  la  compression 
dans  les  cas  où  elle  a  été  couronnée  de  succès  depuis  sa  renais- 
sance, en  1842. 

Les  deux  limites  extrêmes  ont  été  :  sept  heures  ,et  demie  dans 
un  cas  de  M.  Edward  Hutton  (n°  84)  et  huit  mois  dans  un  cas  de 
M.  Hilton  (n"  70). 

Plusieurs  observations  sont  incomplètes  sous  ce  rapport.  Les 
auteurs  se  contentent  de  dire  :  la  guérison  eut  lieu  en  quelques 
jours ,  ou  en  très-peu  de  jours ,  ou  au  bout  de  quelque  temps. 
Ces  indications  ne  nous  apprennent  rien,  il  n'y  a  sur  mon  tableau 
que  99  cas  où  le  moment  de  la  guérison  soit  indiqué  avec  quelque 
précision. 

Sur  ce  nombre ,  la  durée  de  la  compression  a  été  : 


De  7  i  à  24  heures   lO  fois. 

De  1  à  4  jours   n 

De  6  à  9  jours   15 

De  10  à  15  jours   u 

De  16  à  30  jours.    ......  17 

De  1  à  2  mois   18 

Plus  de  2  mois   11 


Total.    .   .  99 

* 

Ainsi,  53  malades  ont  été  guéris  avant  la  fin  du  quinzième  jour, 
et  46  ne  l'ont  été  qu'après  cette  époque.  On  peut  dire,  par  consé- 
quent, que  jusqu'ici  la  durée  moyenne  du  traitement  parla  com- 
pression a  été  un  peu  au-dessous  de  quinze  jours.  L'ignorance 
seule  des  faits  a  donc  pu  conduire  M.  Syme  à  affirmer  que  la  com- 
pression avait  l'inconvénient  de  guérir  les  malades  beaucoup  plus 
lentement  que  la  bgature ,  et  de  nécessiter  un  séjour  au  lit  beau- 
coup plus  long.  C'est  là  une  des  assertions  les  plus  malencontreuses 
qui  se  puissent  imaginer.  —  A  la  durée  moyenne  de  15  jours, 
ajoutons ,  si  l'on  veut,  10  jours  encore  pour  consolider  la  guéri- 
son et  pour  laisser  à  la  tmueur  le  temps  de  durcir  et  de  décroître. 
Cela  ne  fait  que  25  jours ,  au  bout  desquels  le  malade  peut 
se  lever.  Or,  je  le  demande  à  M.  Syme  lui-même,  qui  a  obtenu  de 
si  beaux  succès  par  l'opération  de  la  ligature,  lui  est-il  souvent 
arrivé  de  pouvoir  renvoyer  ses  opérés  au  bout  de  25  jours?  Que 
de  ibis,  au  contraire,  ne  s'écoule-t-il  pas  un  ou  deux  mois  avant 
que  la  plaie  soit  cicatrisée  et  que  le  danger  ait  disparu?  Au  quin- 
zième jour,  l'opéré  par  la  ligature  est  sous  le  coup  de  l'iiémor- 
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rhagie  secondaire,  cet  accident  si  fréquent  et  si  funeste,  —  je  ne 
l)arle  ni  de  la  phlébite,  ni  du  phlegmon  diffus,  ni  des  fusées  puru- 
lentes ,  ni  de  l'érysipôle ,  qui  peuvent  survenir  depuis  le  premier 
jour  jusqu'au  jour  de  la  parfaite  cicatrisation;  c'est-à-dire  qu'en 
moyenne,  le  malade  traité  par  la  compression  est  déjà  guéri  à 
l'époque  où  la  vie  du  malade  traité  par  la  ligature  est  encore, 
pour  ainsi  dire,  suspendue  à  un  fil.  M.  Syme  a  sans  doute  voulu 
faire  allusion  aux  cas  où  la  compression  traîne  en  longueur  et  dure 
plus  de  deux  mois.  Mais  ces  cas  sont  exceptionnels  et  constituent 
un  total  de  moins  de  11  °/o,  c'est-à-dire  environ  ^.  Eh  bien!  je 
ne  crains  pas  de  dire  que  les  cas  où  le  traitement  par  la  ligature 
tient  les  malades  au  lit  pendant  plus  de  deux  et  môme  plus  de 
trois  mois,  sont  relativement  beaucoup  plus  communs.  —  Et 
d'ailleurs,  lors  même  que  pour  ces  cas  extrêmes ,  la  ligature  au- 
rait quelque  avantage  sur  la  compression  au  point  de  vue  de  la 
durée  du  traitement,  combien  cette  difïerence  est  compensée  dans 
les  cas  beaucoup  plus  fréquents  où  la  durée  de  la  compression 
est  au-dessous  de  la  moyenne  !  42  malades  ont  été  guéris  en 
moins  de  9  jours,  27  en  moins  de  4  jours,  et  10  en  moins  de 
24  heures!  Jusqu'à  ce  que  la  hgature  ait  fourni  de  pareils  résul- 
tats, l'assertion  de  M.  Syme  doit  être  considérée  comme  diamé- 
tralement opposée  à  la  vérité,  et  la  seule  proposition  qu'on  puisse 
émettre  à  cet  égard  est  la  suivante  : 

La  durée  du  traitement  par  la  compression  est  moindre  que  celle 
du  traitement  par  la  ligature. 

En  fixant  à  15  jours  la  durée  moyenne  du  temps  qui  s'écoule 
jusqu'au  moment  de  l'oblitération  de  l'anévrysme ,  je  dois  ajou- 
ter une  restriction  importante.  La  compression ,  même  dans  les 
cas  où  elle  a  réussi,  a  très-souvent  été  appliquée  d'une  manière 
défectueuse;  à  mesure  que  les  chirurgiens  se  familiariseront 
avec  les  difficultés  de  la  méthode  compressive,  on  verra  dimi- 
nuer d'une  manière  notable  la  durée  du  traitement.  Je  suis  con- 
vaincu que  sous  ce  rapport  la  compression  en  deux  temps  est 
appelée  à  rendre  de  grands  services,  et  qu'un  jour  viendra  où  le 
traitement  des  anévrysmes  poplités  ne  réclamera  pas  en  moyenne 
plus  d'une  dizaine  de  jours.  Ceci  n'est  pas  une  vaine  assertion  ;  l'a- 
nalyse des  faits  que  j'ai  rassemblés  m'a  prouvé  en  eiïet  que  le 
traitement  avait  été  défectueux  à  plusieurs  égards  dans  la  plu- 
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part  des  cas  où  la  cure  élé  .lente ,  et  que  dans  les  autres  cas , 
la  durée  moyenne  n'avait  pas  dépassé  10  jours. 

Quel  que  soit  le  procédé  de  compression  auquel  on  ait  eu  re- 
cours, laguérison  de  l'anévrysme  est  précédée,  accompagnée, 
ou  suivie  de  certains  phénomènes  importants,  relatifs  au  rétablis- 
sement de  la  circulation.  On  sait  que  le  plus  souvent  l'artère  s'o- 
blitère en  même  temps  que  le  sac  ou  peu  de  jours  après  ;  dans  les 
cas  exceptionnels  où  elle  demeure  perméable,  son  calibre  est 
presque  toujours  Considérablement  réduit.  Il  faut  donc  que  le 
sang  cherche  de  nouvelles  voies  pour  entretenir  dans  le  membre 
la  circulation  et  la  vie. 

Cette  circulation  collatérale  s'effectue  ici  dans  les  conditions 
les  plus  favorables ,  puisque  l'oblitération  artérielle  ne  survient 
que  graduellement ,  et  ne  porte  que  sur  une  partie  très-Kmitée 
du  vaisseau.  Il  n'est  pourtant  pas  impossible  que  la  gangrène  sur- 
vienne avant  que  le  cours  du  sang  soit  rétabli.  Ce  fâcheux  acci- 
dent si  souvent  observé  lorsque  on  a  recours  à  la  ligature,  n'a  eu 
lieu  jusqu'ici  que  deux  fois  à  la  suite  de  la  compression  ;  l'une  de 
ces  deux  observations  a  été  citée  en  trois  lignes  par  M.  Adams, 
(n°  10).  «  Un  de  mes  amis  ayant  guéri  un  anévrysme  par  la  com- 
(1  pression,  il  y  eut  gangrène,  et  mort,  parce  que  la  veine  s'était 
«  ulcérée  au  niveau  du  point  comprimé.  »  Il  est  impossible  de 
porter  un  jugement  quelconque  sur  ce  fait;  le  phénomène  au 
moins  singulier  de  l'ulcération  de  la  veine  sous  la  pelote,  sem- 
blerait indiquer  que  l'ami  anonyme  de  M.  Adams  avait  appliqué  la 
compression  avec  une  étrange  force,,  et  que  la  gangrène  avait  été 
due  à  l'action  môme  de  la  pelote,  plutôt  qu'à  l'oblitération  de 
l'artère  au  niveau  de  l'anévrysme.  Il  ne  reste  donc  que  le  fait  de 
M.  Busk,  chirurgien  à  bord  du  Dreadnought ,  fait  presque  aussi 
écourté  que  le  précédent  (n"  26).  «  La  compression  fut  faite  sur 
«  l'artère  fémorale  pour  un  anévrysme  poplité  ;  pendant  quelque 
«  temps  on  crut  au  succès.  Les  pulsations  cessèrent  dans  la  tu- 
«  meur,  mais  au  moment  où  on  croyait  la  cure  complète,  la 
<(  gangrène  s'empara  du  membre,  et  la  mort  s'ensuivit.  »  On  n'est 
pas  plus  laconique.  Il  est  bon  de  noter  que  dans  ces  deux  cas 
exceptionnels,  on  ignore  tout  à  fait  quel  fut  le  mode  de  compres- 
sion mis  en  usage,  et  quelle  fut  môme  la  durée  du  traitement. 
Rien  ne  prouve  que  la  compression  bien  faite  ait  jamais  été  suivie 
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(lo  gangrène.  Mais  ne  soyons  pas  trop  sévère,  acceptons  le  fait  de 
M.  ]3usk.  Si  le  traitement  par  la  compression  n'écarte  pas  entière- 
ment les  chances  de  la  gangrène,  on  reconnaîtra  du  moins  qu'il 
les  diminue  singulièrement.  En  effet,  vingt-trois  malades  guéris 
par  la  compression  pendant  la  période  française,  n'ont  présenté 
rien  de  semblable  {voy.  le  1-  tableau),  et  cet  accident  n'a  eu  lieu 
qu'une  fois ,  on  deux  fois  au  plus  sur  108  malades  au  moins ,  qui 
de  1842  à  1854  ont  dû  à  la  compression  indirecte,  l'oblitération 
complète  de  leur  anévrysme.  Ces  chiffres  montrent  de  la  ma- 
nière la  plus  catégorique  que  la  méthode  compressive  réduit 
vraiment  les  chances  de  gangrène  à  leur  minimum.  On  n'a  pas 
oublié  que  l'oblitération  fibrineuse  spontanée  des  anévrysmes 
est  quelquefois  aussi  suivie  de  gangrène  (1). 

L'étude  des  collatérales  a  été  faite  surtout  sur  les  malades 
atteints  d'anéviysme  popUté  :  la  position  superficielle  de  ces  vais- 
seaux permet  en  effet  d'en  suivre  le  développement  avec  une 
grande  faciUté;  je  puis  me  dispenser  de  les  décrire  eu  détail,  leur 
disposition  étant  exactement  la  même  après  la  compression 
qu'après  la  ligature.  Ce  sont  toujours  les  artères  articulaires  qui 
font  les  frais  de  cette  circulation  supplémentaire,  seulement  leur 
dUatation  s'effectue  beaucoup  plus  promptement  et  beaucoup 
plus  aisément  à  la  suite  de  la  compression,  parce  que  le  sang, 
n'étant  pas  arrêté  par  un  obstacle  invincible,  comme  cela  a  lieiî 
après  la  hgature ,  arrive  directement  dans  le  tronc  artériel  jus- 
qu'au niveau  de  l'origine  des  collatérales  supérieures. 

Au  moment  où  l'anévrysme  cesse  de  battre,  les  pulsations  dis- 
paraissent presque  toujours  dans  la  pédieuse  et  la  tibiale  posté- 
rieure; elles  y  reviennent  peu  à  peu  les  jours  suivants;  quelque- 
fois pourtant  il  s'écoule  plusieurs  semaines ,  ou  plusieurs  mois , 
avant  que  ces  artères  aient  recouvré  leui'  pulsatilité  naturelle. 

Au-dessus  de  l'anévrysme,  le  tronc  artériel  principal  continue  à 
battre  dans  tous  les  points  où  il  est  possible  de  l'explorer.  Ainsi  on 
peut  sentir  les  battements  de  la  fémorale  dans  toute  sa  longueur. 
Ceux  de  la  poplitée  sont  moins  faciles  k  trouver;  cela  est  dû  surtout 
à  la  profondeur  du  vaisseau.  Mais  il  est  juste  d'ajouter  que  cette 
artère ,  recevant  moins  de  sang  depuis  que  les  collatérales  sont 


(1)  yoy.  plus  haut ,  p.  188 ,  cas  (I'Avery. 
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dilatées,  possède  réellement  des  pulsations  moins  fortes  qu'à 
l'état  normal. 

AU  niveau  de  l'anévrysme,  enfin ,  l'artère  est  oblitérée.  La  tu- 
meur, entièrement  solide,  ne  présente  aucun  mouvement  d'expan- 
sion. Il  n'est  pas  impossible,  toutefois,  que  le  choc  du  sang  sur 
la  partie  supérieure  de  l'oblitération  communique  à  la  partie  obli- 
térée de  l'artère  un  léger  ébranlement  qui  se  transmet  à  la  tumeur 
elle-même.  Les  cas  de  ce  genre  sont  assez  embarrassants.  On  peut 
se  demander  si  cette  pulsation  obscure  ne  viendrait  pas  de  ce 
qu'un  petit  filet  de  sang  traverserait  encore  la  partie  centrale  du 
sac ,  ou  seulement  l'artère  au  niveau  de  l'anévrysme.  Lorsqu'il 
en  est  ainsi,  on  ne  doit  pas  hésiter  à  exercer  sur  la  tumeur,  pen- 
dant plusieurs  jours,  une  compression  directe  avec  quelques 
compresses  graduées  et  une  bande  roulée  serrée  très-modérément 
pour  ne  pas  effacer  le  calibre  des  collatérales,  dont  la  position 
est  superficielle. 

Quant  aux  collatérales ,  leur  nombre  et  l'époque  de  leur  appa- 
rition sont  très-variables.  Dans  le  cas -d'anévrysme  poplité,  elles 
peuvent  être  divisées  en  trois  groupes ,  suivant  qu'elles  sont  in- 
ternes, externes  ou  postérieures.  Il  est  bien  entendu  que  je  ne 
parle  pas  de  toutes  les  collatérales ,  je  m'occupe  seulement  de 
celles  qui  sont  assez  volumineuses  et  assez  superficielles  pour 
être  découvertes  sur  le  vivant. 

Ces  collatérales  ont  toutes  une  direction  à  peu  près  verticale  ; 
leur  longueur  est  en  général  égale ,  quelquefois  même  supérieure 
à  celle  du  jarret.  Leur  nombre  ne  présente  rien  de  fixe.  Le  ma- 
lade du  n"  92,  examiné  un  mois  après  la  guérison,  n'en  possédait 
qu'une  seule ,  située  sur  le  côté  interne  du  genou,  tandis  que  sur 
le  n"  40  on  en  sentait  battre  au  moins  six ,  vingt-quatre  heures 
après  l'oblitération  du  sac.  En  général,  il  y  en  a  deux;  il  est  rare 
qu'on  en  trouve  plus  de  trois.  La  plus  commune  et  la  plus  volu- 
mineuse de  toutes  est  celle  qu'on  désigne,  en  anatomie  descrip- 
tive, sous  le  nom  de  grande  anastomotique ,  et  qui  descend  sur 
la  partie  interne  de  la  saillie  du  genou.  On  a  trouvé  quelquefois 
deux,  et  môme  trois  collatérales  internes  sur  le  même  individu. 
La  collatérale  interne  principale  peut  acquérir  un  volume  considé- 
rable; elle  peut  atteindre  et  dépasser  le  calibre  delà  radiale,  et' 
alors  ses  pulsations  se  constatent  à  la  simple  vue  (n°16).  Les  col- 
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latérales  externes  manquent  très-souvent,  et  il  n'est  pas  encore 
arrivé,  à  ma  connaissance  du  moins,  qu'on  en  ait  senti  battre  plus 
d'une  sur  le  môme  genou.  Quant  anx  collatérales  postérieures, 
elles  tiennent  le  milieu,  pour  la  fréquence  et  le  volume,  entre  les 
internes  et  les  externes.  Il  n'y  en  a  en  général  qu'une  seule,  mais 
il  n'est  pas  rare  qu'il  y  en  ait  deux  (n"»  h6 ,  59  ,  67,  115  ,  139). 

Rien  ne  varie  comme  l'époque  oli  les  collatérales  deviennent 
apparentes.  Sur  31  cas  où  cette  époque  a  été  indiquée ,  il  y  en  a 
9  où  on  les  a  trouvées  au  moment  même  de  l'oblitération  du 
sac  (1),  9  où  elles  n'ont  paru  que  le  lendemain  ou  les  jours  sui- 
vants (2),  et  11  où  elles  se  sont  montrées  plus  ou  moins  long- 
temps avant  la  guérison  (3).  Dans  2  cas,  enfin,  ce^naines  collaté- 
rales ont  précédé,  d'autres  ont  suivi  le  jour  où  les  pulsations  de 
l'anévrysme  ont  cessé  (k). 

On  est  quelquefois  surpris  de  la  rapidité  avec  laquelle  ces  vais- 
seaux supplémentaires  se  dilatent  sous  l'influence  de  la  compres- 
sion. Dans  le  cas  de  M.  Kniglit,  la  compression  n'avait  duré  que 
quarante  heures,  et  pourtant  cela  avait  suffi  pour  faire  paraître 
plusieurs  collatérales,  dont  les  principales  étaient  en  dedans  (n°93). 
Le  cas  le  plus  remarquable  que  je  connaisse  est  celui  du  n"  19. 
L'anévrysme  avait  été  guéri  en  vingt-trois  heures,  et,  au  moment 
même  où  les  battements  cessèrent  dans  la  tumeur,  on  trouva  der- 
rière le  sac  solidifié  une  collatérale  postérieure  dont  les  pulsa- 
tions étaient  évidentes.  Une  seule  journée  peut  donc  suffire,  à  la 
rigueur,  pour  préparer  et  réaliser  la  circulation  collatérale;  mais 
il  y  a,  sous  ce  rapport,  de  très-grandes  difl'érences  chez  les  divers 
sujets.  En  général ,  lorsque  la  compression  dure  moins  d'une  se- 
maine ,  les  collatérales  ne  commencent  à  battre  qu'un  ou  plu- 
sieurs jours  après  l'oblitération  de  l'anévrysme.  C'est  ainsi  que, 
sur  neuf  malades  chez  lesquels  les  vaisseaux  supplémentaires 
n'ont  paru  qu'après  la  guérison,  il  n'y  en  avait  que  deux  dont  le 
traitement  eût  duré  plus  de  sept  jours  (n"»  92  et  156). 

L'apparition  des  collatérales  est  ordinairement  de  bon  augure. 
L'origine  supérieure  de  ces  vaisseaux  étant  située  au-dessous  de 

(1)  N"'  5,  19,  30  ,  M,  71  ,  80  ,  03,  110,  IdO. 

(2)  N"'  16,  3û,  59,  92,  136,  l/i2,  m,  150,  100. 

(3)  3,  /lO,  fi8  ,  06,  07,  70 ,  85  ,  80,  lO'l,  110  et  115. 
[U]      liO  et  n"  UT. 

H 
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la  pelote  la  plus  inféi-ienre,  leur  dilalalioii  ne  peut  être  considérée 
comme  étant  la  conséquence  directe  de  la  compression ,  et  dé- 
pend évidemment  de  l'obstacle  opposé  au  cours  du  sang  par 
l'oblitération  graduelle  de  l'artère  au  niveau  de  l'anévrysme. 
Lorsque  les  collatérales  paraissent  avant  la  fin  du  traitement,  on 
peut  donc  en  conclure  que  la  solidification  de  la  tumeur  est  déjà 
assez  avancée.  Il  est  cependant  arrivé  plus  d'une  fois  que  la  gué- 
rison  s'est  fait  longtemps  attendre  après  l'apparition  de  cet  indice 
favorable.  Je  citerai  les  exemples  suivants  :  n"  115,  collatérales 
devenues  sensibles  18  jours  avant  la  guérison ;  ir^  hk  et  66,  un 
mois  avant  la  guérison;  n°  67,  sept  semaines  avant  la  guérison. 
—  Le  cas  le  plus  extrême  est  celui  de  M.  Hilton  (n"  70).  Dix  jours 
après  le  début  du  traitement,  la  tumeur  était  grandement  amélio- 
rée; elle  était  plus  dure,  plus  petite  et  battait  avec  beaucoup  moins 
de  force  ;  deux  collatérales  parurent  ce  jour-là  sur  les  côtés  du 
genou.  On  continua  la  compression;  mais  diverses  circonstances 
ayant  produit  des  interruptions  passagères,  la^tumeur  resta  long- 
temps stationnaire  et  ne  fut  définitivement  guérie  qu'à  la  fin  du 
huitième  mois.  Ces  faits  portent  avec  eux  leur  enseignement. 
Dans  tous  les  cas  la  guérison  a  fini  par  être  obtenue ,  mais  je 
pense  qu'il  eût  été  possible  d'abréger  beaucoup  la  durée  du  trai- 
tement, en  profitant  de  l'heureuse  modification  indiquée  par  le 
développement  des  collatérales  pour  substituer  la  compression 
totale  à  la  compression  partielle ,  suivant  le  principe  de  la  com- 
pression en  deux  temps.  Pour  ma  part,  je  considère  l'apparition 
des  collatérales  comme  une  indication  formelle  de  passer  au  se- 
cond temps  de  la  compression. 

A  la  suite  de  l'opération  de  la  ligature ,  les  collatérales  ne  se 
montrent  en  général  qu'au  bout  de  plusieurs  jours,  et  c'est  ce  qui 
explique  la  fréquence  de  la  gangrène  en  pareil  cas.  Dans  le  trai- 
tement par  la  compression,  au  contraire ,  les  voies  supplémen- 
taires se  dilatent  graduellement  avant  l'oblitération  définitive,  et 
voilà  pourquoi  la  gangrène  est  alors  un  accident  si  exceptionnel. 
Je  rappelle  à  cette  occasion  que,  sur  131  cas  d'anévrysmes  entiè- 
rement oblitérés  par  la  compression  indirecte  (1),  la  gangrène  n'a 


(1)  Sur  ces  ISl  cas ,  23  appai  licnnciu  à  la  période  française,  ei  108  à  la  période  irlandaise. 
Je  ne  fais  pas  entrer  en  ligne  de  compte  les  cas  ofi  l'oblitération  dii  sac  n'a  pas  6li  absolument 
complète. 
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eu  Jieu  que  deux  Ibis  (n- 10  et  ir  2G) ,  et  on  n'a  pas  oiiblid  que, 
sur  ces  deux  faits,  il  y  en  a  un  qui  est  au  moins  suspect.  Mais  si  la 
gangrène  est  extrêmement  rare,  il  n'est  pas  rare  de  constater  un 
certain  abaissement  de  température  au  moment  de  la  gaérison  et 
pendant  les  quelques  jours  qui  suivent.  Je  citerai  entre  autres  le 
n"  138.  La  compression  fut  appliquée  pendant  15  jours,  sans  mo- 
difier la  température  du  membre.  Le  quinzième  jour,  on  trouva 
que  l'anévrysme  ne  battait  plus,  et  que  la  jambe  et  le  pied  étaient 
pâles  et  froids.  Ces  phénomènes  durèrent  plusieurs  jours  et  se 
dissipèrent  spontanément.  En  pareil  cas,  je  crois  qu'il  serait  pru- 
dent de  disposer  autour  du  membre  des  sachets  de  sable  chaud 
jusqu'au  parfait  rétablissement  de  la  cùxulation. 

Je  ne  reviendrai  pas  sur  les  modifications  que  subit  ultérieure- 
ment la  tumeur  anévrysmale  oblitérée.  Cette  question  a  été  étu- 
diée à  propos  de  l'anatomie  pathologique  (  1  ) ,  et  ne  présente 
d'ailleurs  ici  aucun  intérêt  spécial ,  puisque  la  succession  des 
phénomènes  est  la  môme  à  la  suite  de  la  compression  qu'à  la 
suite  des  guérisons  spontanées.  Lorsque  l'anévrysme  est  diffus 
et  volumineux,  on  peut  voir  survenir  les  accidents  consécutifs  à 
la  présence  des  caillots  passifs  ;  mais  lorsqu'il  est  circonscrit  et 
que  la  compression  a  été  partielle,  la  tumeur,  constamment  obli- 
térée par  des  caillots  actifs ,  revient  rapidement  sur  elle-même , 
se  condense  et  se  résorbe  plus  ou  moins  complètement,  sans 
jamais  provoquer  la  moindre  réaction  locale  ou  générale. 

L'artère  est  le  plus  souvent  oblitérée  au  niveau  de  l'anévrysme 
par  un  bouchon  fibrineux,  et  la  récidive  alors  est  tout  à  fait 
impossible.  Mais  il  arrive  quelquefois  que  l'artère  reste  perméa- 
ble (2),  et  cette  circonstance,  beaucoup  plus  rare  d'ailleurs  qu'on 
ne  l'a  cru ,  a  fourni  un  argument  aux  ennemis  de  la  compres- 
sion indirecte.  Plusieurs  fl'entre  eux  ont  avancé  que  cette  mé- 
thode ne  pouvait  fournir  que  des  guérisons  passagères.  Si  la 
ligature,  ont-ils  dit,  ne  met  pas  à  l'abri  de  la  récidive,  combien 
cet  accident  ne  doit-il  pas  être  à  craindre  à  la  suite  d'une  mé- 
thode beaucoup  moins  énergique,  qui  laisse  l'artère  perméable 
[lans  toute  sa  longueur?  Avant  de  porter  un  pareil  jugement,  il 
sût  été  prudent  de  consulter  les  faits  ou  du  moins  d'interroger  la 

(1)  Foy.  plus  haut,  p.  lUO  et  suiv, 

(2)  Foi/,  plus  haut ,  p.  15it, 
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théorie.  La  Ibëorie  nous  apprend  que  les  récidives  consécutives 
à  la  ligature  sont  dues  à  la  destruclion  graduelle  des  caillots  pas- 
sifs déposés  dans  le  sac;  que  ces  caillots  se  forment  parce  que 
le  sang  est  rendu  trop  immobile;  que  la  compression  indirecte, 
opposant  à  la  circulation  un  obstacle  moins  aveugle  et  moins  vio- 
lent, empêche  la  formation  de  ces  caillots  instables,  et  ne  laisse 
déposer  que  des  caillots  actifs  dans  les  anévrysmes  circonscrits; 
que  ces  derniers  caillots ,  enfm,  sont  doués  d'une  résistance  ca- 
pable de  braver  le  choc  des  ondes  sanguines.  Voilà  ce  que  dit  la 
théorie  ;  ce  serait  peu  si  les  faits  cliniques  n'avaient  démontré  à 
leur  tour  que  les  anévrysmes  obUtérés  par  la  compression  indi- 
recte ne  récidivent  presque  jamais. 

On  ne  doit  pas  ranger  dans  la  catégorie  des  récidives  les  cas 
où  les  battements  reviennent  quelques  heures  après  avoir  dis- 
paru. Un  malade  de  M.  Tufnell  présenta  le  seizième  jour  tous  les 
phénomènes  qui  annoncent  la  guérison.  Une  douleur  brûlante, 
occupant  le  jarret  et  s'irradiant  dans  la  jambe ,  devint  tellement 
intolérable  au  bout  d'une  demi-heure  qu'on  enleva  le  tourniquet. 
L'anévrysme  ne  battait  plus;  une  collatérale  volumineuse  des- 
cendait derrière  la  tumeur.  On  annonça  donc  au  malade  qu'il 
était  guéri,  et  on  laissa  le  membre  en  liberté.  Mais  le  lendemain, 
les  battements  étaient  revenus  ;  il  fallut  de  nouveau  appliquer  la 
compression  ,  et  vingt-six  jours  s'écoulèrent  encore  avant  l'obli- 
tération définitive  (n°  lUl). 

Je  ne  connais  aucune  autre  observation  analogue.  Le  retour 
presque  immédiat  des  battements,  facile  à  expliquer  par  la  pré- 
sence éventuelle  d'une  petite  masse  de  caillots  passifs  au  centre 
des  caillots  fibrineux  (1),  aurait  sans  doute  lieu  plus  souvent  si 
on  enlevait  la  compression  dès  que  les  pulsations  s'arrêtent.  La 
plupart  des  chirurgiens  ont  pressenti  cette  éventualité  et  ont  eu 
soin  de  maintenir  l'appareil  en  place  pendant  plusieurs  jours 
après  la  guérison.  C'est  une  précaution  qu'il  ne  faut  jamais  né^ 
gliger;  mais  il  n'est  pas  nécessaire  que  cette  compression  com- 
plémentaire soit  très-énergique,  il  suffit  qu'elle  soit  partielle,  et 
très-partielle  môme.  On  tiendra  donc  le  malade  au  lit  pendant 
quelques  jours  avec  une  compression  décroissante,  et  on  u'enlè- 


(1)  Voy.  plus  Inul,  p.  151,  8'  aulopsîc. 
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vcra  l'appareil  que  lorsqu'on  aura  constaté  une  diminution  et 
une  condensation  manifestes  delà  niasse  fibrineuse  déposée  dans 
le  sac.  En  agissant  ainsi  on  évitera  certainement  les  récidives 
immédiates. 

La  récidive  consécutive  a  été  un  peu  moins  rarement  observée 
que  la  précédente,  mais  elle  est  encore  très-exceptionnelle.  Je 
n'en  connais  que  quatre  exemples  (n-  7,  35,  36,  et  123).  On  a  bien 
parlé  d'un  cinquième  fait  emprunté  à  M.  Clayton  (n''28),  mais  j'ai 
déjà  eu  l'occasion  de  prouver  que  dans  ce  cas  la  récidive  n'était 
qu'apparente  :  la  nouvelle  tumeur  était  due  à  la  rupture  de  l'ar- 
tère au-dessus  du  premier  anévrysme ,  qui  était  resté  imperméa- 
ble (1).  Or,  le  nombre  des  anévrysmes  guéris  par  la  compression 
de  1842  à  1854  s'élève  ù  112;  on  peut  y  joindre  les  23  succès  ob- 
tenus pendant  la  période  française;  sur  ce  nombre  total  de  135 
faits,  il  y  a  eu  en  tout  4  récidives,  c'est-à-dire  un  cas  sur  34. 
On  voit  combien  les  récidives  sont  rares.  On  peut  dire  hardiment 
que  les  succès  de  la  compression  sont  beaucoup  plus  stables  que 
ceux  de  la  ligature.  Les  récidives  consécutives  à  la  ligature  s'ex- 
pliquent très-bien  par  la  dissolution  ultérieure  des  caillots  pas- 
sifs que  cette  opération  fait  si  souvent  déposer  dans  le  sac.  La 
compression  indirecte  ,  convenablement  appliquée ,  met  à  l'abri 
de  ce  mode  vicieux  d'oblitération ,  et  des  chances  de  récidive  qui 
en  résultent;  les  ennemis  de  la  méthode  compressive  se  sont 
donc  étrangement  trompés  lorsqu'ils  l'ont  accusée  de  donner  des 
guérisons  peu  durables.  L'expérience  prouve  que  l'étude  des  ré- 
cidives, loin  d'être  défavorable  à  la  compression,  en  établit  au 
contraire  la  supériorité  sur  la  ligature. 

Il  est  permis  d'aller  plus  loin  ;  l'analyse  des  4  faits  que  je  viens 
d'indiquer  me  porte  à  croire  en  effet  que  ces  prétendues  récidi- 
ves n'étaient  autre  chose  que  la  réapparition  de  battements  dans 
des  poches  anévrysmales  qui  n'avaient  jamais  été  tout  à  fait  obli- 
térées, la  compression  ayant  été  mal  faite  ou  trop  tôt  enlevée. 

La  chose  est  clairement  démontrée  par  le  n"  123.  Dans  ce  cas 
la  compression  ne  fut  jamais  exacte.  Pendant  les  premiers  temps 
on  employa  le  procédé  de  Belmas  à  l'aide  d'un  poids  inguinal,  et 
d'un  clamp  placé  sur  la  cuisse.  Bientôt  le  malade  s'impatienta  et 


(1)  yuy.  plus  li;mi,  p.  701  ,  T  autopsie. 
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interrompit  fréquemment  la  compression.  Au  l)out  de  Irois  mois  il 
voulut  se  lever,  quoique  sa  tumeur,  durcie  et  réduite,  battît  encore 
un  peu;  il  continua  il  est  vrai  à  porter  un  clamp  par-dessus  ses 
vêtements  ;  mais  il  enlevait  cet  instrument  chaque  fois  qu'il  se  met- 
tait au  lit.  Bientôt  il  abandonna  toute  compression,  et  sortit  de 
l'hôpital  ;  on  sentait  encore  dans  le  jarret  d'obscurs  battements  ; 
M.  Poland  crut  que  la  tumeur  était  tout  à  fait  oblitérée,  et  qu'elle 
était  seulement  soulevée  par  la  poplitée  encore  perméable. 
Cet  anévrysme,  incomplètement  guéri,  resta  stationnaire  pen- 
dant 10  mois  et  récidiva  au  bout  de  ce  temps.  J'ai  déjà  parlé  (1) 
de  deux  cas  analogues ,  où  les  tumeurs  anévrysmales ,  réduites 
à  un  petit  volume  et  rendues  stationnaires ,  continuèrent  à  bat- 
tre faiblement  pendant  plusieurs  années,  sans  jamais  donner  lieu 
au  moindre  accident.  Les  deus  malades  ayant  succombé  ulté- 
rieurement par  suite  d'anévrysmes  internes,  l'autopsie  prouva 
que  les  tumeurs  étaient  encore  perméables ,  et  que  les  batte- 
ments constatés  pendant  la  vie  étaient  dus  à  l'entrée  du  sang 
artériel  et  non  au  simple  soulèvement  du  sac  par  les  pulsa- 
tions de  l'artère  poplitée.  Le  malade  de  M.  Poland  n'était  donc 
pas  guéri  ;  son  anévrysme  avait  été  simplement  réduit  et  rendu 
stationnaire  par  une  compression  mal  exécutée  et  trop  tôt  inter- 
rompue: dès  lors,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner  que  10  mois  plus 
lard,  à  la  suite  d'un  effort,  la  tumeur  se  soit  brusquement  di- 
latée et  ait  recommencé  à  battre  avec  énergie.  J'ajoute  du  reste 
que  le  malade  entra  20  jours  plus  tard  dans  le  service  de  M.  Hil- 
ton, qui  le  soumit  à  la  compression  indirecte,  et  le  guérit  radi- 
calement en  3  jours  (n°  Ik). 

Il  est  clair  que,  dans  le  cas  précédent,  la  récidive  fut  due  à  l'in- 
suffisance du  traitement;  or,  j'ai  lieu  de  croire  que  pareille  chose 
a  eu  lieu  dans  les  trois  autres  observations  de  récidive.  Il  est  bien 
permis  de  faire  cette  supposition  sur  l'observation  n°  7,  prove- 
nant d'un  chirurgien  anonyme  qui  n'a  fourni  aucun  détail  sur 
son  malade.  Nous  ignorons  et  le  siège  de  l'anévrysme,  et  la  durée 
du  traitement,  et  le  mode  de  compression  employé;  nous  savons 
seulement  que  la  compression  fut  suivie  «  d'un. succès  momen- 
tané, »  que  les  pulsations  reparurentauboutde  trois  mois,  et  que 

(1)  Foy.  plus  liaut,  p,  W-W,  8°  et  k"  muoptsies. 
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c  malade  fui  alors  soumis  i\  la  ligature.  Par  une  singulière  coïnci- 
dence, les  deux  derniers  cas  de  récidive  appartiennent  l'un  et  l'au- 
tre à  Bransby  Cooper,  qui  n'a  pourtant  appliqué  que  deux  fois  la 
compression  indirecte  (n-  35  et  36).  Sans  vouloir  en  rien  nuire  à  la 
mémoire  de  ce  chirurgien,  j'ose  dire  qu'il  n'avait  pas  la  moindre 
idée  de  la  méthode  compressive.  Après  avoir  lié  la  fémorale,  sur 
son  premier  malade,  pour  un  anévrysme  du  jarret  droit,  il  voulut 
profiler  du  temps  que  l'opéré  passerait  dans  son  lit  pour  le  traiter 
d'un  anévrysme  du  jarret  (/aMC'/ie  au  moyen  de  la  compression. 
C'est  pourquoi  il  comprima  la  fémorale  gauche  avec  une  com- 
presse et  un  bandage  roulé.  Ce  déplorable  procédé  fit  néanmoins 
cesser  les  battements  de  l'anévrysme,  qui  durcit  et  revint  à  un 
moindi-e  volume.  Le  malade,  qu'on  croyait  guéri ,  sortit  de  l'hô- 
pital; mais,  Ui  mois  après,  l'anévrysme  gauche  récidiva,  et  cette 
fois  Bransby  Cooper,  considérant  la  compression  comme  une  mé- 
thode trompeuse,  appliqua  la  ligature.  L'histoire  du  second  ma- 
lade ne  difl'ère  de  celle  du  premier  que  par  un  seul  détail;  c'est 
que  la  récidive  survint  3  mois  après  la  guérison  apparente.  Du 
reste,  cet  homme,  comme  le  premier,  avait  déjà  eu  dans  le  jarret 
opposé  un  anévrysme  guéri  par  la  ligature,  et  comme  lui  encore 
il  fut  soumis  à  la  ligature  pour  l'anévrysme  récidivé.  Ce  qui  étonne 
dans  ces  deux  observations  jumelles ,  ce  n'est  pas  la  récidive , 
c'est  le  succès  même  temporaire  de  l'étrange  mode  de  compres- 
sion qui  fut  mis  en  usage.  Sans  considérer  que  l'insuffisance  du 
résultat  accusait  bien  plutôt  le  chirurgien  que  la  méthode,  Bransby 
'  Cooper  conclut  de  ses  deux  observations  que  la  compression  ne 
;  guérissait  pas  complètement  les  anévrysmes,  et  que  le  malade 
dont  M.  Greatrex  présentait  l'histoire  à  la  Société  royale  de 
i  Londres  était  menacé  aussi  d'une  récidive  prochaine  (1);  sup- 
position imprudente  dont  l'expérience  a  prouvé  toute  l'inexac- 
titude. 

En  résumé ,  il  n'est  pas  démontré  que  la  compression  conve- 
inablemenl  exécutée  ait  jamais  été  suivie  de  récidive.  Il  est  dé- 
imontré,  au  contraire,  que  sur  quatre  cas  de  récidive,  trois  ont  eu 
llieu  à  la  suite  d'une  compression  très-mal  appliquée,  une  fois  par 
la  faute  du  malade ,  et  deux  fois  par  la  très-grande  faute  du  Chi- 
li) Procecdingsof  tlie  noyai  Médical  and  Snrgkal  Society,  duns  Dublin  Journal,  18fi5, 
'Yol.  XXVII,  p.liiS. 
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rurgicn.  Quant  au  qualricme  cas  de  récidive,  provenant  d'un  chi- 
rurgien anonyme,  il  est  environne  de  l'obscurilé  la  plus  complète 
et  n'a  par  conséquent  aucune  valeur. 

Quoi  qu'il  en  soit,  lorsqu'un  anévrysme  récidive  après  le  trai- 
tement par  la  compression ,  il  n'y  a  aucune  raison  de  recourir  à 
la  ligature,  comme  on  l'a  fait  dans  les  cas  n'"  7,  35  et  36.  On  doit 
appliquer  de  nouveau  le  lourniquet,  à  l'exemple  de  M.  Hilton 
(n"  lU),  qui  a  ainsi  guéri  en  3  jours  l'indocile  malade  de  M.  Poland. 
Je  rappellerai  à  cette  occasion  que  la  compression  indirecte  a  plus 
d'une  fois  guéri  des  anévrysmes  récidivés  après  la  ligature  (1). 

Jusqu'ici  j'ai  parlé  des  cas  où  la  compression  réussit;  mais  il 
y  en  a  d'autres  où  elle  échoue  et  je  dois  m'en  occuper  mainte- 
nant. 

On  ne  peut  dire  que  la  compression  a  échoué  que  lorsqu'on  l'a 
appliquée  avec  précision  et  persévérance,  et  que  néanmoins  la 
guérison  n'a  pas  été  obtenue.  Les  cas  où  on  abandonne  la  mé- 
thode compressive  sans  raison  suffisante,  ceux  surtout  où  on  y 
renonce  de  bonne  heure  parce  qu'elle  est  intolérable ,  ou  plutôt 
intolérée,  doivent  entrer  sans  doute  en  ligne  de  compte,  mais  ils 
ne  peuvent  être  cités  comme  des  exemples  d'inefficacité  de  la 
compression. 

En  suivant  les  préceptes  que  j'ai  développés  plus  haut,  on  arri- 
vera à  rendre  la  compression  tolérable  dans  l'immense  majorité 
des  cas.  La  compression  partielle  et  élastique ,  le  procédé  de 
Belmas,  la  compression  intermittente  et  même  la  compression 
interrompue  offrent  à  cet  égard  des  ressources  presque  inépui- 
sables. 

Je  suis  convaincu  encore  que  lorsqu'une  pratique  raisonnée  et 
éclairée  aura  pris  la  place  de  l'espèce  d'empirisme  qui  a  si  sou- 
vent jusqu'ici  présidé  à  l'application  de  la  méthode  compressive, 
les  cas  où  celle  méthode  est  inefficace  deviendront  de  plus  en 
plus  rares.  Il  me  parait  certain,  toutefois,  qu'il  y  en  aura  toujours 
un  certain  nombre  où  la  compression,  et  môme  la  compression 
bien  dirigée,  trompera  l'attente  des  chirurgiens. 

La  ligature  reste  alors  comme  ressource  dernière;  mais  avant, 
d'en  venir  à  ce  moyen  extrême  et  périlleux,  avant  de  prendre  la 


(1)  l^oy.  plus  haul ,  p.  577. 
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responsabilité  d'uno  déterinlnatioii  aussi  grave,  il  faut  être  bien 
certain  d'avoir  épuise  toutes  les  chances  de  succès  de  la  com- 
pression. C'est  là,  comme  on  voit,  une  question  très-délicate,  et 
il  importe  beaucoup  de  préciser  les  cas  où  le  chirurgien  est  au- 
torisé ù  renoncer  à  la  compression  pour  recourir  à  la  ligature. 

11  serait  indiqué  d'abandonner  la  méthode  compressive,  si, 
malgré  l'application  des  pelotes,  l'anévrymc  continuait  ù  faire  des 
progrès,  et  à  plus  forte  raison  si  le  sac  se  rompait  et  que  l'ané- 
vrysme  devînt  diiïus.  Les  cas  de  ce  genre  ont  été  jusqu'ici  très- 
rares;  je  n'en  ai  trouvé  que  cinq;  et  si  on  les  analyse,  on  arrive 
à  cette  conclusion  que  presque  toujours  la  compression  a  été  mal 
appliquée.  Ainsi,  M.  Jolley  (n"  90)  avait  exercé  une  forte  (flrm) 
compression  sur  la  tumeur  en  même  temps  qu'il  comprimait  l'ar- 
tère fémorale.  Le  sac,  écrasé  par  cette  compression  directe,  se 
rompit  au  bout  de  peu  de  jours.  La  ligature  fut  alors  exécutée, 
mais  elle  fut  suivie  de  gangrène,  et  il  fallut  en  venir  à  l'amputa- 
tion. —  On  ignore  de  quelle  manière  fut  dirigée  la  compression 
sur  le  n"  9,  qui  éprouva  le  même  accident.  Le  chirurgien  anonyme 
à  qui  M.  Adams  a  emprunté  cette  histoire,  n'a  même  pas  fait  sa- 
voir dans  quelle  région  était  situé  l'anévrysme.  Tout  le  monde 
reconnaîtra  que  ce  fait  ne  prouve  rien.  —  Le  n"  li/i,  atteint  d'ané- 
vrysme  poplité,  après  avoir  été  grandement  améUoré  pendant  les 
premiers  jours,  vit  sa  tumeur  s'accroître  ensuite  et  dut  subir  la 
ligature  au  bout  de  Ik  jours.  Mais,  le  chirurgien  n'ayant  pas  cru 
devoir  appliquer  plus  d'une  pelote,  la  compression  continue 
n'avait  pu  être  tolérée,  et  on  avait  dû  se  contenter  de  la  com- 
pression intermittente.  Je  ne  puis  dire  en  quoi  consistait  l'appa- 
reil de  compression  qui  est  simplement  désigné  sous  le  nom  de 
tourniquet  de  Skey,  et  dont  je  n'ai  trouvé  la  description  nulle 
part.  Gela  prouve  qu'il  est  peu  usité,  et  peut-être  aussi  qu'il  est 
peu  avantageux.  En  tout  cas,  la  compression  ne  fut  supportée  par 
le  malade  que  de  6  à  9  heures  par  jour,  et,  en  moyenne,  de  1  à  3 
heures  par  nuit.  La  compression  intermittente,  ainsi  pratiquée,  a 
donné  de  nombreux  succès;  mais  il  est  clair  qu'elle  est  inférieure 
à  la  compression  continue.  Le  procédé  de  Bclmas,  qui  n'a  mal- 
heureusement pas  élé  mis  eu  usage,  aurait  vraisemblablement 
arrêté  les  progrès  de  l'anévrysme.  On  peut  dire,  en  tout  cas,  que 
le  chirurgien  n'a  pas  fait  tout  ce  qu'il  pouvait  faire  pour  assurer 
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le  succès  de  la  compression.  — Le  traitement  du  ir  27  fut  un  peu 
mieux  dirigé,  puisqu'on  eut  recours  à  la  compression  double  et 
alternative;  mais  le  choix  des  appareils  et  des  lieux  de  compres- 
sion fut  fort  mal  fait.  Il  s'agissait  d'un  anévrysme  poplité.  Au 
lieu  de  placer  une  pelote  sur  chacun  des  points  d'élection  de  la 
fémorale,  on  préféra,  je  ne  sais  pourquoi,  appliquer  le  compres- 
seur de  Bigg  sur  le  tiers  moyen  de  la  cuisse,  là  oii  l'artère,  en- 
sevelie au  milieu  des  muscles,  ne  cède  qu'à  des  pressions  très- 
considérables.  L'autre  compression  fut  exercée  sur  l'aine  avec  un 
poids,  le  plus  instable  et  le  plus  infidèle  de  tous  les  instruments. 
Il  est  possible  que  si  on  eût  suivi  un  traitement  plus  méthodique, 
le  malade  n'aurait  perdu  ni  l'appétit  ni  le  sommeil,  que  la  tumeur 
n'aurait  pas  continué  à  croître,  et  qu'on  n'aurait  pas  été  conduit 
à  pratiquer  la  ligature  au  bout  de  36  jours.  —  Enfin,  le  n°  162, 
atteint  d'anévrysme  poplité,  ne  fut  pas  mieux  traité  que  les  au- 
tres. M.  Wright,  chirurgien  militaire,  n'employa  qu'un  seul  tour- 
niquet de  Signoroni  ;  il  exerça  donc  la  compression  sur  un  seul 
point.  Il  voulut  d'abord  employer  la  compression  totale,  qui  fut 
intolérable,  comme  on  le  pense;  alors  il  se  contenta  delà  com- 
pression partielle.  L' anévrysme  fut  amélioré  pendant  les  premiers 
jours;  mais  le  sac  se  rompit  au  bout  d'une  semaine.  Une  seconde 
tumeur,  molle,  circonscrite  et  pulsatile,  surmontait  maintenant  la 
première.  Je  suis  convaincu  qu'il  était  encore  temps  d'y  porter 
remède  par  le  procédé  de  Belmas;  mais  le  chirurgien  préféra 
pratiquer  la  ligature. 

Ainsi ,  on  peut  dire  que  dans  les  cas  précédents  on  a  eu  recours 
à  des  procédés  insuffisants  ou  défectueux.  La  compression  bien 
appliquée  et  bien  supportée  par  les  malades  aurait-elle  enrayé 
la  marche  de  l'anévrysme?  Je  n'ose  pas  l'affirmer.  Si  donc  le 
chirurgien,  malgré  l'emploi  d'une  compression  partielle,  aussi 
méthodique  et  aussi  continue  que  possible,  voyait  l'anévrysme 
s'accroître  au  heu  de  diminuer,  il  devrait  essayer  la  compression 
totale,  et  si  elle  échouait,  il  serait  indiqué  d'en  venir  à  la  ligature. 

En  dehors  de  ces  cas  tout  à  fait  exceptionnels,  la  compression, 
même  la  compression  intermittente ,  même  la  compression  mal 
faite,  arrête  les  progrès  de  l'anévrysme  aussi  longtemps  qu'elle 
demeure  appliquée  ;  mais  il  arrive  quelquefois  que  c'est  le  seul 
avantage  qu'on  eu  retire,  La  tumeur  no  subit  aucune  modifica- 
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tion,  ou  encore,  après  s'être  améliorée  pcndanl  quelque  lemps, 
elle  rcsle  statloniiaire  ensuite  pour  reprendre  ses  premiers  carac- 
tères dès  que  les  pelotes  sont  enlevées.  Lorsqu'il  est  déinonti  é 
que  le  traitement  est  inefficace,  on  doit  se  décider  i\  pratiquer  la 
ligature  ;  mais  on  n'a  le  droit  d'établir  cette  conclusion  qu'après 
avoir  longtemps  persévéré.  Je  connais  liv  observations  modernes 
dans  lesquelles  la  guérison  n'a  été  obtenue  qu'au  bout  de  2  mois 
et  au  delà  :  n°^Zi.6,  63  et  139,  guéris  après  2  mois  décompression; 
n»  80,  en  67  jours;  n°  135,  en  70  jours;  n"  U^i,  en  72  jours  ;  n"»  67 
et  lis,  en  10  et  11  semaines;  n"  123,  en  3  mois  et  demi;  n"  13,  en 
U  mois;  n°»  128,  66  et  36,  entre  5  et  6  mois  ;  enfin,  le  n"  70  n'a  été 
guéri  qu'à  la  fin  du  8"  mois.  L'analyse  de  ces  faits  prouve  qu'il 
eût  été  possible,  dans  la  plupart  d'entre  eux,  d'abréger  beaucoup 
la  durée  du  traitement;  mais  elle  prouve  aussi  que  certains  ané- 
viysmes,  après  avoir  pendant  plusieurs  mois  résisté  à  la  com- 
pression, finissent  par  céder  et  guérissent  comme  les  autres.  On 
devine  bien  que  si  les  chirurgiens ,  dans  les  cas  qui  précèdent , 
ont  persévéré  jusqu'à  la  fin ,  c'est  parce  que  les  tumeurs  avaient 
présenté,  au  bout  de  quelque  temps,  des  modifications  encoura- 
geantes; et,  en  efî"et,  parmi  ces  observations,  toutes  celles  qui 
sont  accompagnées  de  détails  suffisants  nous  montrent  l'ané- 
vrysme  amélioré  assez  promptement,  et  presque  toujours  avant 
la  fin  du  premier  mois.  D'une  manière  générale,  je  pense  donc 
que  si  au  bout  de  deux  mois  la  tumeur  n'a  suJ3i  aucun  change- 
ment, si  elle  n'est  ni  plus  dure,  ni  moins  réductible,  si  elle  re- 
prend son  premier  volume  dès  qu'on  retii^e  les  pelotes,  s'il  n'y  a 
aucun  développement  de  collatérales,  si  on  est  bien  certain  d'a- 
vou-  mis  en  usage  le  meilleur  procédé  de  compression  partielle  ; 
alors,  avant  d'abandonner  définitivement  la  compression,  on 
essaiera,  à  son  toiu",  la  compression  totale  aussi  longtemps  que 
le  malade  pourra  la  supporter  sans  inconvénient  sérieux.  Si 
enfin  celle-ci  échoue  comme  l'autre,  on  sera  autorisé  à  en  con- 
clure que  la  méthode  compressive  est  inefficace,  et  il  sera  indiqué 
de  passer  à  la  ligature. 

Quoi  qu'on  en  ait  pu  dire,  la  ligature  ainsi  pratiquée,  en  ma- 
nière de  pis-aller  et  lorsque  la  compression  a  décidément  échoué, 
n'est  pas  plus  grave  que  si  on  l'eût  appliquée  d'emblée.  Chose 
étrange!  à  l'époque  où  la  compression  indirecte  n'était  pas  encore 


860  COMPRESSION  INDIRECTE. 

érigée  en  méthode  curative  de  l'anévrysme,  on  racccplait,  on  la 
préconisait  déjà  comme  un  moyen  préparatoire  desliné  à  rendre 
l'opération  moins  dangereuse,  en  favorisant  le  développement 
des  collatérales  (1).  Et  aujourd'hui,  on  l'accuse  précisément  de 
rendre  la  ligature  ultérieure  plus  difficile  et  plus  périlleuse!  Pour 
l'épondre  à  cette  accusation ,  il  me  suiïïra  de  citer  des  chiffres. 
Sur  26  malades  dont  le  sort  nous  est  comiu  (2)  et  qui  ont  subi  la 
hgature  après  avoir  éprouvé  Vinefficacilé  de  la  compression,  trois 
seulement  sont  morts.  A  l'autopsie  du  premier  (11°  122),  on  trouva 
un  anévrysme  de  l'aorte;  un  autre  anévrysme,  dont  on  ne  s'était 
pas  occupé,  existait  dans  le  jarret  gauche;  et,  quant  à  l'ané- 
vrysme du  jarret  droit,  qu'on  avait  traité,  il  communiquait  avec 
la  cavité  du  genou,  circonstance  propre  à  faire  échouer  toutes  les 
méthodes  thérapeutiques.  Ce  malade  n'aurait  donc  pu  guérir  sans 
un  bonheur  tout  spécial.  L'anévrysme  du  n"  101  communiquait 
également  avec  le  genou.  Après  la  ligature ,  la  tumeur,  comme  on 
le  pense  bien,  resta  liquide;  trois  semaines  après  l'opération,  la 
plaie  étant  cicatrisée,  le  sac  s'ouvrit,  et  le  malade,  épuisé  par  la 
suppuration,  succomba  un  mois  plus  tard.  Enfin,  le  n"  73  suc- 
comba à  une  infection  purulente ,  accident  trop  souvent  observé 
après  la  ligature  de  la  fémorale,  pour  qu'on  soit  en  droit  d'en 
accuser  la  compression  préalable. 

Somme  toute,  les  résultats  de  la  ligature  consécutive  ont  été 
aussi  favorables  qu'on  puisse  le  désirer;  3  morts  sur  26,  c'est 
un  chiffre  bien  inférieur  à  celui  qui  exprime  la  gravité  ordinaire 
de  la  ligature.  Si  nous  relevons,  au  contraire,  dans  notre  tableau, 
les  cas  où.  la  compression,  devenue  promptement  intolérable,  a 
fait  place  de  bonne  heure  à  la  ligature,  nous  trouvons  12  malades, 
sur  lesquels  Ix  ont  succombé  (n"^  8,  12,  31,  72).  Ainsi,  la  hgature, 
pratiquée  après  une  compression  très-passagère,  dont  la  durée 
moyenne  a  été  d'environ  trois  jours,  a  fourni  à  peu  près  la  même 
mortalité  que  si  on  l'eût  appliquée  primitivement.  Au  contraire,  la 
même  opération,  pratiquée  sur  des  sujets  (jui  avaient  subi  la  com- 
pression en  moyenne  pendant  10  h  12  jours,  en  a  sauvé  plus  des 
sept  huitièmes.  Il  est  donc  extrêmement  avantageux,  pour  un  ma- 


(1)  yoy.  plus  liaui,  p.  tn?>-til'i. 

(2)  U'  son  (ks  n'  »  25,  S7  et  105  n'est  piis  iiidi((ui;. 
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lade  qui  subit  la  ligature,  d'avoir  élé  soumis  préalablement  ù  une 
compression  méthodique  bien  dirigée,  et  continuée,  même  sans 
résultat  immédiat,  pendant  deux  on  plusieurs  semaines.  On  dit 
généralement,  en  pareil  cas,  que  la  compression  a  été  inefficace. 
Cela  n'est  pas  exact;  la  compression  n'a  pas  été  inefficace,  puis- 
qu'elle a  eu  pour  ellet  de  l'aire  descendre  d'un  tiers  à  un  huitième 
la  léthahté  de  la  ligature  ultérieure. 

§  VII.   RÉSULTATS  GÉNÉRAUX  DU  TUArmiENT  DES  ANKVRYSMES  PAR  LA 
COMPUESSIO.V  INDIRECTE  DEPUIS  '1842  JUSQU'eN  MAI  'I854-. 

La  compression  indirecte,  depuis  l'époque  de  sa  renaissance 
en  Irlande,  a  été  appliquée  163  fois  au  traitement  des  ané- 
vrysmes (1),  et  quoique  souvent  employée  d'une  manière  défec- 
tueuse, elle  a  déjù  fourni  des  résultats  qui  laissent  bien  loin  der- 
rière eux  tous  ceux  qui  étaient  connus  jusqu'ici.  La  plupart  des 
cas  où  on  l'a  mise  en  usage  étaient  graves  cependant,  graves  par 
eux-mêmes,  graves  surtout  par  la  nature  de  la  ligature  qu'ils 
auraient  réclamée.  Le  tableau  suivant  en  fait  foi  : 

Anévrysmes  traites  par  la  compression. 

Anévrysmes  poplités   109 

—      fémoraux,  ou  fémoro-poplilés.    .    .  27 
Autres  anévrysmes  du  membre  abdominal.    .  . 

Anévrysmes  du  bras  ou  de  l'aisselle   2 

Anévrysmes  du  pli  du  coude   14 

Aulres  anévrysmes  du  membre  Uioracique.    .    .  3 
Anévrysmes  sans  désignation  de  siège,  mais  Irès- 

probablcmcnt  poplités   4 

Total.   ...  1G.3 

Ainsi,  l^tO  fois  au  moins,  il  aurait  fallu  pratiquer  la  ligature  de 
la  fémorale  ou  de  l'iliaque  externe,  opération  dont  la  gravité  est 
suffisamment  connue;  et  je  reste  sans  doute  au-dessous  de  la 
vérité  en  disant  que  si  ces  163  malades  avaient  été  traités  par  la 
ligature,  il  en  serait  mort  plus  de  40. 

Au  lieu  de  cela  la  mortalité  n'a  pas  atteint  le  chiiïre  de  ti^eize. 
Il  y  a  bien  quelques  autres  malades  qui  ont  succombé  et  qui  ont 
été  mentionnés  à  l'occasion  de  l'nnatomie  patbologiquc,  mais  il 


(I)  li:  rappellerai  ici  (|iie  mon  tableau  et.  mus  relevtîs  oiu  {■W;  faits  au  mois  (le  mai  185'i.  I,es 
faits  recueillis  depuis  celte  époque  n'y  figurent  donc  pas. 
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serait  injuste  de  les  porter  au  passif  de  la  compression.  La  com- 
pression, au  con  traire,  a  fait  en  leur  faveur  plus  que  toute  autre 
méthode  n'aurait  pu  faire;  elle  les  a  gudris  ou  presque  guéris 
de  leurs  anévrysmes  externes,  mais  elle  n'a  pu  arrêter  les  pro- 
grès des  anévrysmes  internes  dont  ils  étaient  simultanément  at- 
teints. Ainsi  le  n"  llh,  qui  porte  aussi  le  n"  21,  fut  guéri  succes- 
sivement ,  par  la  compression ,  de  deux  anévrysmes  poplités,  et 
succomba  quatre  ans  plus  tard  à  un  anévrysme  de  l'aorte.  De 
même  le  nommé  James  Flayden  (n"'  16  et  17),  guéri  de  deux  ané- 
vrysmes, l'un  fémoral,  l'autre  poplité,  mourut  16  mois  après 
d'un  troisième  anévrysme  qui  occupait  l'aorte  comme  dans  le 
cas  précédent.  Un  anévrysme  de  l'aorte  abdominale  fut  la  cause 
de  la  mort  du  n°  110,  cinq  mois  après  la  guérison  d'un  premier 
anévrysme  qui  occupait  le  jarret.  Accusera-t-on  la  compression 
de  la  mort  du  n"  52,  qui,  guéri  en  six  jours  d'un  anévrysme  po- 
plité, mourut  cinq  jours  plus  tard  de  la  rupture  d'un  anévrysme 
abdominal,  et  qui  offrait  un  troisième  anévrysme  sur  la  crosse 
de  l'aorte?  Tous  ces  cas  de  diathèse  anévrysmale  évidente  mon- 
trent, au  contraire,  l'efficacité  et  l'innocuité  de  la  compression 
dans  des  conditions  aussi  défavorables  que  possible.  Quant  au 
n°  23  qui  mourut  de  tubercules  pulmonaires  six  semaines  après 
sa  guérison,  au  n°  128  qui  ne  survécut  il  est  vrai  que  k  jours, 
mais  qui  avait  les  deux  poumons  farcis  de  tubercules,  et  qui 
était  en  outre  atteint  d'insuffisance  aortique  et  d'hypertrophie 
considérable  du  cœur;  quant  au  n°  UU  enfin,  qui  mourut  subite- 
ment d'une  très-grave  affection  du  cœur  48  heures  après  l'oblité- 
ration de  son  anévrysme,  je  n'ai  pas  cru  devoir  non  plus  les 
ranger  au  nombre  des  insuccès  de  la  compression.  C'est  le  cas 
de  dii'e  qu'ils  sont  morts  guéris,  puisque  l'affection  pour  laquelle 
on  les  traitait  était  guérie  effectivement,  et  que  leur  mort  a  été 
déterminée  par  des  complications  préexistantes,  qui  avaient  fait 
renoncer  à  la  ligature,  et  sur  la  marche  desquelles  la  compression 
n'a  pu  exercer  aucune  influence. 

J'ai  hésité  à  porter  le  ir  Lid  sur  le  tableau  des  morts.  Guéri  par 
la  compression  d'un  anévrysme  du  jarret  gauche,  cet  homme, 
18  mois  plus  tard,  fut  traité  par  la  même  méthode  pour  un  ané- 
vrysme du  jarret  droit.  Cette  seconde  tumeui'  était  presque  en- 
tièrement guérie,  lorsqu'une  hémoptysie  foudroyante  emporta  le 
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malade.  Un  anévrysme  de  la  crosse  de  l'aoïlc  s'tîLait  ouveri  dans 
la  trachde;  deux  autres  andvrysmes  existaient  sur  ce  tronc  arté- 
riel, et  il  y  en  avait  quatre  autres  sur  les  artères  du  membre,  in- 
dépendamment des  deiLX  qui  avaient  été  traités  par  la  compres- 
sion. Quand  on  pense  que  malgré  ces  conditions  si  fâcheuses  la 
compression  avait  guéri  le  premier  anévrysme,  et  presque  guéri 
le  second,  on  est  porté  à  considérer  ce  fait  comme  un  des  plus 
propres  à  démontrer  l'efficacité  et  l'innocuité  de  cette  méthode. 
Voilà  pourquoi  je  ne  crois  pas  devoir  le  faire  figurer  au  nombre 
des  revers. 

Ces  éliminations  une  fois  faites,  il  reste  treize  cas  de  mort  qui 
se  répartissent  ainsi  qu'il  suit  : 

Quatre  fois  la  mort  a  été  la  conséquence  plus  ou  moins  directe 
de  la  compression  (n-10,  18,  26  et  80)  ;  huit  fois  elle  est  sur- 
venue à  la  suite  des  opérations  qu'on  avait  pratiquées  parce  que 
la  compression  avait  été  intolérable  ou  inefficace  (n-8,  12  31 
72,  73, 101,  107,  122).  Une  fois  enfin,  la  compression  qu'on  avait 
tentée  en  désespoir  de  cause  dans  un  cas  considéré  comme  ino- 
pérable, fut  abandonnée  comme  inefficace  au  bout  de  quelques 
jours,  et  Ie,malade  retourna  chez  lui  où  il  succomba  plusieurs 
mois  après  aux  progrès  de  son  double  anévrysme  (n°  69). 

Cela  posé,  je  prétends  que  sur  ces  13  cas  de  mort  il  n'y  en  a 
qu'un  seul  dont  la  compression  puisse  être  considérée  comme 
responsable,  c'est  le  n°  18.  Au  moment  où  l'anévrysme  était  su 
le  point  de  guérir,  la  pelote,  trop  serrée  à  l'iusu  du  chirur- 
gien par  un  malade  inintelligent,  irrita  la  peau  et  fut  le  point  de 
départ  d'un  érysipèle  mortel.  La  compression  bien  faite  n'a  jus- 
qu'ici rien  produit  de  semblable;  néanmoins,  j'accepte  ce  fait 
comme  un  revers  de  la  compression. 

Les  n-  10  et  26  furent  d'abord  guéris  de  leur  anévrysme;  la  tu- 
meur s'oblitéra,  l'artère  devint  imperméable  à  ce  niveau  ;'  puis 
contrairement  à  ce  qui  a  eu  heu  dans  tous  les  autres  cas,  la 
gangrène  s'empara  du  membre.  Cela  semble  indiquer  que  l'obli- 
tération de  l'anévrysme  aurait  été  très-promptement  obtenue; 
peut-être  s'était-on  servi  de  la  compression  totale;  peut-être 
avait-on  eu  le  tort  d'exercer  en  môme  temps  une  compression 
directe.  Il  est  bien  permis  de  faire  des  suppositions  à  cet  égard, 
puisque  nous  ne  savons  rien  ni  sur  le  mode  de  compression  em- 
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ployé^  ni  sur  la  durée  du  trailement.  On  ignore  donc  si  la  com- 
pression fut  convenablement  appliquée.  Les  deux  malades,  on  ne 
sait  pourquoi ,  ne  furent  pas  amputés,  et  succombèrent  l'un  et 
l'autre  à  la  suite  de  cet  accident.  La  ligature  eût-elle  fait  mieux? 
En  supprimant  tout  à  coup  le  cours  du  sang  au  lieu  de  l'arrêter 
graduellement,  eût-elle  mieux  respecté  la  circulation  de  la  jambe 
et  du  pied  ?  Évidemment  non. 

De  même,  le  n°  80  parut  guéri  pendant  quelque  temps;  mais 
son  anévrysme  était  diffus,  et  l'oblitération  avait  été  produite 
par  des  caillots  passifs.  Ceux-ci  se  ramollirent,  se  décomposèrent, 
la  tumeur  s'ouvrit,  suppura  abondamment;  le  malade,  néan- 
moins, était  sur  le  point  de  guérir,  lorsqu'un  érysipèle  s'empara 
de  son  membre,  et  se  termina  par  la  mort,  70  jours  après  l'abla- 
tion des  pelotes.  Cet  homme,  comme  les  deux  précédents,  a  suc- 
combé à  la  suite  de  la  compression.  La  ligature  l' eût-elle  sauvé? 
Je  ne  puis  le  croire.  Cette  méthode ,  comme  la  compression , 
n'aurait  produit  qu'une  oblitération  passive,  et  elle  aurait  exposé 
le  malade  aux  mêmes  éventualités,  en  admettant  qu'elle  l'eût 
laissé  vivre  jusqu'au  jour  où  l'inflammation  anévrysmale  se  dé- 
veloppa. 

Les  quatre  cas  précédents  sont  les  seuls  où  la  compression,  par 
elle-même,  ait  été  suivie  d'accidents  mortels  (1).  Une  fois  (n"  107), 
le  malade  a  succombé  à  l'amputation.  Avant  d'entreprendre  la 
compression,  le  chirurgien,  M.  Miller,  avait  reconnu  que  le  su- 
jet était  atteint  de  diathèse  anévrysmale ,  et  que  la  ligature 
nélait  pas  applicable.  L'anévrysme  occupait  l'extrémité  supé- 
rieure de  la  fémorale.  On  établit  la  compression  au-dessus  ;  au 
bout  de  peu  de  jours  la  peau  s'excoria  ;  on  enleva  la  pelote  pen- 
dant quelques  jours,  pour  laisser  à  la  peau  le  temps  de  se  cica- 
triser. Mais,  avant  qu'on  eût  pu  reprendre  la  compression,  la  tu- 
meur se  rompit  sous  la  peau,  devint  diffuse,  et  fut  suivie  de 
gangrène.  Ce  fut  alors  que  M.  Miller  se  décida  à  couper  la  cuisse. 
Le  malade  mourut  au  bout  de  trois  semaines. 

Sept  fois,  enfm,  la  mort  a  été  la  conséquence  de  la  ligature, 
qui  a  été  pratiquée  parce  que  la  compression  a  été  considérée , 


(1)  11  est  bien  ciuentUi  que,  dans  tous  ces  relevOs,  il  n'est  qiiesiion  que  des  anévrysmes 
Irallés  pai'  la  c  oinpi  ession ,  de  18/i2  î\  185ft. 
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;^  tort  ou  à  raison,  comme  intolérable,  ou  inefficace  (n"'  8,  12, 
31,  72,  73,  101,  122).  L'un  de  ces  sept  malades  était,  d'ailleurs, 
atteint  de  diallièse  anévrysmale  (n»  122).  En  outre,  on  n'a  pas 
oublié  que  l'anévrysme  du  n"  101  communiquait  avec  l'articula- 
tion du  genou,  que  la  compression  n'aurait  pas  dû  même  être  ten- 
tée, que  la  ligature  n'y  pouvait  rien,  et  que  la  vie  du  malade 
n'aurait  pu  être  sauvée  que  par  l'amputation. 

Quoi  qu'il  en  soit,  huit  malades  ont  succombé  à  la  ligature  ou 
c'i  l'amputation  consécutives.  On  peut  accuser  la  compression  de 
ne  pas  les  avoir  guéris,  mais  on  ne  peut  l'accuser  de  les  avoir  tués. 
Loin  d'être  nuisible  aux  malades  qu'elle  ne  guérit  pas  ,  la  com- 
pression leur  est  au  contraire  favorable ,  puisque  la  mortalité  de 
ces  opérations  est  moindre  alors  qu'elle  ne  l'est  dans  les  condi- 
tions ordinaires.  En  etfet,  he  malades  ont  ainsi  été  opérés  après 
une  compression  préalable.  Cinq  d'en  tre  eux  ont  été  amputés.  On 
ne  sait  ce  que  sont  devenus  les  n-  1  et  9;  les  n-  57  et  127  ont 
guéri;  le  n"  107  est  mort.  Ces  chiflres  sont  insuffisants  pour  per- 
mettre d'apprécier  la  gravité  de  l'amputation  consécutive.  Les 
Ui  autres  malades  ont  subi  la  ligature;  le  sort  des  n-  25,  37 
et  105  nous  est  inconnu.  Il  en  reste  donc  38,  sur  lesquels  7  seu- 
lement ont  succombé;  soit  18  "L  au  lieu  de  30  %,  qui  est  la 
moyenne  habituelle.  Ce  bénéfice  est  déjà  grand ,  mais  il  eût  été 
plus  grand  encore  si  dans  tons  les  cas  on  eût  appliqué  la  com- 
;  pression  avec  quelque  persévérance,  au  heu  d'y  renoncer  presque 
tout  de  suite,  comme  on  l'a  fait  douze  fois.  En  efî^et,  les  12  cas 
décompression  soi-âisant  intolérable  ont  tous  été  traités  parla 
ligature,  et  ont  donné  h  morts ,  tandis  que  les  26  ligatures  prati- 
quées à  la  suite  d'une  compression  prolongée  et  réputée  inefficace 
ont  fourni  23  guérisons  (1). 

Mais  terminons  ce  nécrologe,  et  faisons  maintenant  la  statis- 
tique générale  de  nos  163  cas  d'anévrysmes. 

1°  La  compression  a  été  appliquée  avec  efficacité  sur  116  ma- 
lades, ou  plutôt  116  fois,  car  plusieurs  malades  ont  eu  successi- 
vement deux  anévrysmes  traités  par  celte  méthode  (comparer  les 
n"  13  et  /,9;  16  et  17  ;  21  et  114;  136  et  137)  ;  Il  y  a  môme  eu  un 
malade  de  M.  Tufnell  qui ,  en  moins  de  trois  années,  a  été  guéri 

W  Voy.  plus  haut,  p.  860. 
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de  trois  anévrysmes  fort  graves  par  la  compression  indirecte 
(n"»  IkQ,  lUl  et  148). 

Sur  ces  116  cas,  l'oblitération  de  l'anévrysme  a  été  8  fois  in- 
complète ou  passagère,  et  108  fois  complète  et  définitive. 

Quatre  fois  la  guérison  n'a  été  que  temporaire;  la  récidive  est 
survenue  entre  le  troisième  et  le  quatorzième  mois.  Ces  quatre 
malades  ont  fini  par  guérir  tout  à  fait,  soit  à  l'aide  d'une  nouvelle 
compression  (n"  74) ,  soit  à  l'aide  de  la  ligature  (n"'  7,  35  et  36). 
J'ai  déjà  dit  ce  qu'il  faut  penser  de  ces  récidives  (1). 

Deux  fois  la  guérison  n'a  été  que  palliative;  les  anévrysmes, 
réduits  à  un  très-petit  volume  et  presque  entièrement  solidifiés, 
sont  restés  ensuite  définitivement  stationnaires ,  et  ont  pour  tou- 
jours cessé  d'inquiéter  les  malades,  qui  ont  repris  l'exercice  de 
leur  profession  (n'^  13  et  21).  Cela  équivaut  à  une  guérison. 

Deux  fois  enfin  la  mort  est  survenue  avant  la  fl.n  du  traitement, 
mais  l'autopsie  a  démontré  que  la  compression  avait  déjà  fait 
déposer  dans  le  sac  des  couches  flbrineuses  épaisses  qui  l'oblité- 
raient presque  entièrement  (n°'  18  et  49). 

Sur  les  108  cas  d'oblitération  complète  et  définitive,  il  y  a  eu 
104  succès  irréprochables  et  4  revers.  -Deux  malades,  en  effet, 
sont  morts  de  gangrène  (n-'lO  et  26),  un  troisième  a  succombé 
70  jours  après  l'ablation  des  pelotes ,  par  suite  de  la  suppuration 
d'un  énorme  anévrysme  diffus  rempli  de  caillots  passifs  (n°  80). 
J'ai  déjà  parlé  du  quatrième  (n°  28)  chez  lequel  l'artère  .popUtée 
se  rompit  au-dessus  de  l'anévrysme  oblitéré  ,  21  jours  après  la 
cessation  des  battements,  et  qui  fut  guéri  du  moins  par  l'ampu- 
tation (2). 

Tel  est  le  relevé  des  116  cas  où  la  compression  a  agi  avec  effi- 
cacité sur  les  tumeurs  anévrysmales. 

2"  Dans  les  47  autres  cas  la  compression  a  été  abandonnée 
comme  étant  intolérable  ou  comme  étant  inefficace.  Il  suffii-a  d'a- 
nalyser les  faits  de  ces  deux  catégories ,  pour  démontrer  qu'ils 
auraient  dû  être  beaucoup  moms  nombreux ,  et  qu'à  l'avenir  ils 
deviendront  de  plus  en  plus  rares. 

a.  Les  exemples  de  compression  considérée  comme  intolérable 
sont  au  nombre  de  12.  J'y  ai  fait  rentrer  le  n"  61,  quoique  la 
compression,  tolérée  pendant  15  jours,  eût  presque  guéri  l'ané- 

11)  Voy.  plus  haut ,  p.  852-856.  -  (2)  Voy.  plus  haut ,  751. 
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vTysme.  Déjà  la  tumeur  était  améliorée,  déjà  les  collatérales  bat- 
taient autour  du  genou;  la  guérison  était  imminente,  mais  le 
malade  réclama  avec  instance  la  ligature,  que  le  chirurgien  eut  la 
I  faiblesse  d'exécuter.  Lorsque  la  douleur  est  vraiment  intolérable, 
on  s'en  aperçoit  avant  le  quinzième  jour.  Il  est  plus  probable  que 
le  malade  s'est  impatienté  de  la  longueur  d'un  traitement  qui  lui 
portait  ombrage  :  la  chose  se  passait  en  18Zi3,  à  l'infirmerie  de 
Bristol;  c'était  la  première  fois  qu'on  employait  la  compression 
dans  cette  ville;  le  malade,  qui  ne  l'ignorait  pas,  a  pu  croire 
qu'on  faisait  sur  lui  une  expérience.  D'ailleurs,  il  n'est  dit  nulle 
part  dans  l'observation  que  la  compression  ait  été  abandonnée  à 
cause  de  la  douleur. 

Ce  fut  bien  la  douleur  qui  découragea  au  bout  de  5  minutes  le 
malade  de  M.  Mackeuzie  (n»  103),  et  au  bout  de  2  heures  celui  de 
M.  Lawrence  (n"  9U).  Le  respect  que  j'ai  pour  d'aussi  illusti^es 
chu'urgiens  ne  me  permet  pas  de  commenter  ces  deux  observa- 
tions ,  mais  je  ne  puis  prendre  sur  moi  de  les  faire  entrer  en  ligne 
de  compte,  bien  que  M,  Mackenzie  ait  cru  pouvoir  se  servii^de 
son  prétendu  insuccès  pour  lancer  des  foudres  contre  la  mé- 
thode compressive  tout  entière  (1). 

Viennent  trois  observations  anonymes  et  très-écourtées  (n-  8, 
11,  et  12),  où  nous  ne  trouvons  aucun  renseignement  sur  la  durée 
de  la  compression,  ni  sur  le  mode  de  compression  employé  D'une 
manière  générale,  les  faits  anonymes  m'inspirent  peu  de  con- 
fiance, surtout  lorsqu'ils  manquent  absolument  de  détails  Entre 
autres  choses,  je  suis  porté  à  me  demander  si  la  compression  a 
eteapphquée  avec  des  lumières  suffisantes;  le  chirurgien  du 
n- 12,  qui  ouvrit  la  veine  fémorale  sous  prétexte  de  lier  l'artère 
celui  du  n»  11  qui  accusa  la  compression  de  nuire  au  développe- 
ment des  collatérales,  me  semblent  des  autorités  douteuses  en 
fait  de  pathologie  et  de  médecine  opératoire.  La  compression  dans 
ces  trois  cas  a  pu  être  intolérable,  mais  les  observations  sont  peut- 
être  plus  intolérables  encore. 

Le  Monthly  Journal ,  feuille  dévouée  à  M.  Syme,  et  par  con- 
séquent très-ennemie  de  la  compression,  a  fait  grand  bruit  d'une 
lettre  qui  lui  a  été  adressée  par  M.  Bergin,  de  Gornouaille,  auteur 

(1)  Edinburgli  Med.  Cliir.  Society,  dans  Dublin  Médical  Press,  1853,  vol. XXIX,  p.  37/,. 
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de  l'observalion  n"  22.  M.  Bergin ,  c'est  lui  qui  l'avoue,  iie  con- 
naissait la  compression  que  par  les  articles  du  susdit  Montkly 
Journal.  Il  commença  par  appliquer  un  bandage  roulé  depuis  les 
orteils  jusqu'ù  l'aine,  procédé  défectueux  comme  on  l'a  vu  plus 
haut,  puis  il  se  mit  à  comprimer  la  fémorale  avec  une  impla- 
cable véhémence.  Je  ne  sais  pourquoi,  il  appliqua  ses  deux  tour- 
niquets au-dessous  de  l'aine.  L'artère  était  profonde,  le  sujet  for- 
tement musclé,  et  on  n'avait  pu  parvenir  par  la  seule  action  des 
doigts  à  exercer  une  compression  suffisante  pour  arrêter  les 
battements.  C'était  le  cas  ou  jamais  d'employer  la  compression 
partielle;  mais  M.  Bergin  serra  si  bien  les  vis  qu'il  réussit  à  in- 
tercepter complètement  la  circulation.  Pendant  trois  jours,  dit-il, 
on  ne  laissa  pas  passer  le  moindre  filet  de  sang.  Le  membi'e  était 
froid  ;  on  juge  de  ce  qu'éprouvait  le  malade  :  le  malheureux , 
cruellement  désenchanté,  demanda  l'opération  ou  la  mort.  Il 
failht  avoir  l'une  et  l'autre,  car  son  chirurgien,  aussi  éclairé  sur 
la  ligature  que  sur  la  compression,  appliqua  d'abord  sur  l'artère 
une  ligature  double  tellement  grosse  qu'elle  ne  put  intercepter  le 
'    passage  du  sang;  alors  sans  enlever  la  première,  il  mit  en  place 
une  seconde  ligature  plus  fine.  Dans  de  pareilles  conditions,  une 
hémorrhagie  secondaire  était  presque  inévitable;  elle  eut  lieu  en 
effet,  et  le  malade  eut  du  moins  le  bonheur  de  n'en  pas  mourir. 

Ce  fait  que  les  ennemis  de  la  compression  ont  souvent  invoqué 
méritait  d'être  réduit  à  sa  juste  valeur,  et  j'ai  à  peine  besoin  de 
dire  que  si  les  douleurs  ont  été  intolérables,  ce  n'est  pas  la  mé- 
thode compressive  qu'il  faut  en  accuser. 

La  compression  fut  intolérable  encore  dans  les  cas  n"  29  et 
n°  30  ;  au  bout  de  k  jours  et  de  6  jours  les  deux  malades  refu- 
sèrent de  s'y  soumettre  plus  longtemps.  Ces  deux  faits  ne  sont 
accompagnés  d'aucun  détail  ;  on  y  lit  cependant  que  le  chirur- 
gien n'avait  à  sa  disposition  que  des  instruments  imparfaits  (sic).  , 
En  réalité,  il  n'est  arrivé  que  trois  fois  depuis  18/t2  que  la  corn-  ( 
pression,  sérieusement  appliquée,  ait  été  intolérable  pour  les  ma- 
lades (n°»31,  72  et  106);  ù  bien  prendre ,  les  9  autres  observa- 
tions dont  je  viens  de  parler  doivent  être  considérées  comme  .j 
non  avenues.  Il  est  du  reste  bien  digne  de  remarque  que,  dans 
aucun  de  ces  cas,  pas  plus  dans  les  neuf  premiers  que  dans  les 
trois  autres,  on  n'a  eu  recours  à  la  compression  intermittente, 
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ressource  réservée  précisément  pour  les  malades  très-irrllables , 
ot  qui,  mise  en  usage  21  Ibis  dans  des  cas  de  ce  genre,  n'a  pas 
donné  moins  de  19  guérisons,  comme  on  l'a  yu  plus  haut  (1). 
J'ajoute  que,  dans  les  3  cas  où  la  compression  exécutée  habile- 
ment n'a  pu  être  tolérée,  on  n'a  pas  essayé  les  appareils  à  com- 
pression élastique;  je  n'hésite  pas  à  dire  que  le  jour  où  tous  les 
chirurgiens  connaîtront  la  compression  partielle,  la  compression 
intermittente  et  les  appareils  à  pression  élastique,  les  cas  de 
compression  intolérable  disparaîtront  à  peu  près  complètement 
de  la  pratique. 

h.  Les  exemples  de  compression  réputée  inefficace  ont  été  jus- 
qu'ici au  nombre  de  35.  Mais  parmi  les  observations,  il  en  est 
plusieurs  qui  doivent  être  écartées,  parce  qu'elles  ne  prouvent 
absolument  rien  contre  la  compression ,  soit  que  cette  méthode 
ait  été  mal  exécutée,  soit  qu'elle  ait  été  dirigée  contre  des  ané- 
vrysmes  au  traitement  desquels  elle  n'était  pas  applicable. 

Dans  les  cas  n»  1  et  n"  122,  les  anévrysmes  communiquaient 
avec  l'articulation  du  genou;  ces  cas  ne  comportaient  que  l'ampu- 
tation. La  compression  était  aussi  contre-indiquée  que  la  ligature. 
Sur  le  n"  127  le  tibia  et  le  fémur  étaient  érodés  et  la  tumeur  était 
énorme;  il  y  avait  un  épanchementdans  le  genou,  et  si  le  chirm- 
gien  eût  pu  diagnostiquer  l'état  du  squelette,  il  eût  certainement 
coupé  la  cuisse  dès  le  premier  jour.  Les  n-  69  et  107  ne  furent 
soumis  à  la  compression  qu'en  désespoir  de  cause  et  parce  qu'on 
les  avait  jugés  inopérables.  La  compression  a  plus  d'une  fois 
réussi  dans  des  conditions  analogues  ;  on  a  donc  bien  fait  de  la 
tenter  ici;  mais  ces  deux  faits  négatifs  ne  peuvent  servir  dans  le 
parallèle  que  nous  voulons  établir  entre  la  compression  et  la 
ligature.  Le  n"  108  avait  un  anévrysme  de  l'axillaire;  on  fit  une 
tentative  de  compression  sur  la  sous-clavière,  mais  on  ne  put 
réussir  à  maîtriser  cette  artère  qu'il  est  déjà  si  difficile  d'atteindre 
avec  le  doigt.  La  compression  n'ayant  pas  la  prétention  de  guérir 
les  anévrysmes  de  l'artère  axillaire,  ce  fait  doit  être  mis  de  côté. 
—  De  même  le  m  58  avait  un  anévj-ysme  inguinal  ;  on  comprima 
l'iliaque  externe  en  refoulant  la  pnroi  al)doniinal(3  anlérioure,  et 
la  pression  dut  êiro  si  considcTable  que  la  peau  se  gaiigi  éna  sous 


(1)  Voy.  plus  liaui ,  p.  701. 
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la  pelote.  Je  ne  blâme  ni  cette  tentative  ni  la  précédente;  les 
deux  chirurgiens  ont  cherché  à  étendre  la  sphère  d'application 
de  la  méthode  compressive  ;  mais  encore  une  fois  cette  méthode 
ne  réclame  la  supériorité  que  pour  les  anévrysmes  situés  au- 
dessous  de  l'aine  ou  de  l'aisselle;  elle  abandonne  les  autres  à  la 
ligature  comme  la  ligature  abandonne  à  la  méthode  de  Valsalva 
les  anévrysmes  de  l'aorte  et  de  la  partie  supérieure  de  l'iliaque 
primitive.  L'insuccès  de  la  compression  dans  les  deux  cas  qui  pré- 
cèdent ne  doit  pas  plus  être  invoqué  contre  elles  que  les  insuccès 
de  la  ligature  de  l'aorte  ne  le  sont  contre  la  méthode  d'Anel. 

Voici  donc  déjà  7  cas  qui  portent  le  titre  de  compression  ineffi- 
cace, et  qui,  en  bonne  justice,  doivent  d'abord  être  mis  de  côté. 

On  me  permettra  d'écarter  encore  le  n"  126  chez  lequel  la  com- 
pression ne  fut  essayée  que  pendant  quelques  heures.  Trouvant  que 
l'appareil  dont  il  disposait  était  défectueux,  et  n'ayant  pas  le  temps 
d'en  faire. construire  un  autre,  attendu  que  l'anévrysme  croissait 
rapidement,  M.  Porter  se  hâta  de  faire  la  hgature.  On  ne  saurait 
l'en  blâmer.  Mais  ce  fait  prouve  seulement  que  pour  pratiquer 
la  compression  il  faut  avoir  un  appareil  compressif.  Il  en  est  de 
même  du  n°  113.  M.  Norgate,  de  l'hôpital  de  Norvpick,  n'avait  pas 
de  compresseur  ;  plusieurs  jours  s'écoulèrent  pendant  qu'on  fa- 
briquait sur  sa  demande  un  tourniquet  de  Signoroni.  Pendant  ce 
temps  l'anévrysme  s'accrut  beaucoup.  L'appareil  une  fois  ter- 
miné se  trouva  très -mal  fait;  l'urgence  du  cas  fit  qu'on  s'en 
servit  néanmoins,  mais  on  y  renonça  bientôt.  On  eut  alors  re- 
cours à  la  compression  digitale  qui  lassa  promptement  les  aides, 
et,  finalement,  on  fit  la  ligature. 

Il  est  plus  difficile  d'expliquer  comment  M.  Aston  Key,  de  Guy's 
Hospital ,  à  Londres,  a  été  conduit  à  pratiquer  la  ligature  sous 
prétexte  que  plusieurs  appareils,  successivement  essayés  par  lui, 
n'avaient  pu  réussir  à  comprimer  la  fémorale  (n°  91).  Ce  fait 
prouve  l'inefficacité  des  tourniquets  qu'on  a  mis  en  usage,  et  non 
point  l'inefficacité  de  la  compression.  Voudra-t-on  enfin  se  servir 
de  l'observation  117  relative  à  un  malade  qui  avait  deux  artères 
brachiales,  et  chez  lequel  on  comprima  infructueusement  celui 
de  ces  vaisseaux  qui  ne  se  rendait  pas  à  l'anévrysme?  Tout  ce 
qu'il  est  permis  d'en  conclure,  c'est  que  la  compression  n'est 
efficace  qu'à  la  condition  d'agir  sur  l'artère  anévrysmalique, 


1 


COMPRESSION  INEFFICACE.  871 

Ainsi  les  n"'  126,  113,  91  et  117  doivent  encore  être  retranchés 
de  la  liste.  ; 

Les  cas  où  il  est  certain  que  la  compression  a  été  mal  faite 
doivent  être  retranchés  aussi,  et  ils  sont  assez  nombreux.  Il  y  a 
d'abord  les  5  cas  où,  malgré  la  compression,  la  tumeur  a  continué 
à  faù-e  des  progrès  (n°'  9,  27,  90,  Uik  et  162).  J'ai  déjà  analysé 
ces  cinq  observations  et  montré  qu'elles  prouvaient  simplement 
l'inefficacité  de  la  compression  mal  faite  (1).  J'y  joindrai  le  n°  Ih 
dont  j'ai  également  parlé  à  une  autre  occasion.  Le  malade,  croyant 
guérir  plus  vite,  serra  son  appareil  jusqu'au  point  de  le  casser, 
et  il  en  résulta  une  eschare  qui  fit  renoncer  à  la  compression. 
Sept  autres  faits  échappent  à  toute  appréciation  :  rapportés  en 
deux  ou  trois  lignes  et  seulement  d'une  manière  indu-ecte,  ils 
manquent  entièrement  de  détails  sur  le  mode  de  compression 
employé,  sur  la  nature  et  le  point  d'apphcation  des  appareils  et 
même  sur  la  durée  du  traitement  (n°=  25,  37,  Gh,  87,  97,  105, 
15U).  Ces  faits,  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  commentés,  ne 
peuvent  pas  nous  servir.  Le^  seul  détail  que  nous  connaissions 
sur  les  n"^  64  et  87,  c'est  que  M.  Prescott  Hewest,  qui  y  fait  sim- 
plement allusion  en  passant,  annonce  qu'on  s' est  servi  de  mauvais 
appareils. 

Voilà  donc  encore  13  cas  de  compression  dite  inefficace  qui  ne 
prouvent  rien  contre  l'efficacité  de  la  compression.  Dans  la  plu- 
part d'entre  eux  il  est  certain  en  effet  que  la  compression  a  été 
mal  appliquée,  par  la  faute  soit  du  malade,  soit  du  chirurgien, 
et  rien  ne  prouve  qu'il  en  ait  été  autrement  dans  les  autres. 

Je  viens  d'éliminer  2ii  cas  de  compression  soi-disant  ineffi- 
cace. Les  11  autres  sont  plus  probants  (n°'M,  56,  57,  68,  73,  75, 
82,  100,  101, 109, 131),  quoique  plusieurs  d'entre  eux  soulèvent 
encore  quelques  objections.  Ainsi  le  n°  82  manque  de  détails,  et 
je  ne  l'accepte  que  parce  qu'il  provient  de  M.  Ilutton,  de  Dublin, 
chirurgien  dont  la  compétence  en  matière  de  compression  ne 
doit  pas  être  révoquée  en  doute.  De  même  je  crois  faire  preuve 
d'une  grande  impartialité  en  conservant  sur  cette  liste  le  n"  109 
dont  l'observation  est  pleine  d'étrangetés,  ainsi  que  j'ai  déjà  eu 
l'occasion  de  le  dire  (2),  La  compression  d'ailleurs  ne  fut  main- 

(1)  yoy.  plus  haut,  p.  857, 

(2)  Foy.  page  750, 
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tenue  que  six  jours.  Chez  le  n"  75  la  compression  l'ut  abandonnée 
au  bout  de  10  jours,  et  aurait  probablement  réussi  si  on  l'eût 
prolongée  plus  longtemps.  D'une  manière  générale  on  peut  dire 
que  dans  la  plupart  des  cas  où  la  compression  a  élé  sans  ré- 
sultat, on  y  a  renoncé  beaucoup  trop  tôt.  On  n'a  réellement  le 
droit  de  déclarer  la  compression  inefficace  que  lorsqu'on  l'a  mé- 
thodiquement appliquée  pendant  au  moins  deux  mois;  or,  en 
parcourant  cette  liste  d'insuccès,  on  trouve  que  la  compres- 
sion a  duré  une  fois  U5  jours  (n°  131),  une  fois  26  jours  (n"  al), 
une  fois  21  jours  (n°  82),  et  moins  de  15  Jours  dans  tous  les 
autres  cas. 

Il  y  aurait  donc,  je  le  répète,  beaucoup  à  redire  sur  la  com- 
position de  cette  liste;  mais  je  ne  veux  pas  me  montrer  trop  sé- 
vère ;  je  n'ai  point  d'ailleurs  la  prétention  de  dire  que  la  com- 
pression doive  réussir  constamment;  y  ai  voulu  prouver  seulement 
par  ces  remarques  critiques  que,  lorsqu'elle  est  bien  appliquée, 
elle  échoue  beaucoup  plus  rarement  qu'on  ne  serait  tenté  de  le 
croire  à  première  vue. 

Quoi  qu'il  en  soit,  j'accorde  que  11  fois  sur  les  163  cas  de  la 
période  irlandaise,  la  compression  bien  employée  est  restée  sans 
efficacité.  Mais  l'étude  de  ces  11  faits  exceptionnels  nous  donne 
un  enseignement  important. 

Une  fois  (n"  57),  après  l'échec  de  la  compression,  le  chirurgien 
crut  devoir  couper  la  cuisse;  il  conclut  même  de  la  dissection  du 
membre,  que  ce  cas,  dès  l'origine,  ne  se  prêtait  ni  à  la  compres- 
sion ni  à  la  ligature,  et  ne  comportait  que  l'amputation. 

Dans  les  10  autres  cas  ,  la  ligature  a  été  appliquée.  Or,  sur  ce 
nombre  très-restreint,  il  est  arrivé  six  fois  que  la  hgature  a  été 
impuissante  à  faire  déposer  dans  le  sac  des  caillots  actifs  oufibri- 
neux.  —  Dans  le  cas  n"  kl ,  l'anévrysme  est  resté  perméable  et 
pulsatile  comme  auparavant ,  et  le  malade,  qui  portait  son  ané- 
vrysme  depuis  20  ans ,  s'est  résigné  à  le  conserver  toute  sa  vie  (1). 
Dans  les  cas  n"»  56,  68 ,  100, 101  et  131 ,  la  poche  anévrysmale  a 
été  oblitérée,  mais  seulement  par  des  caillots  passifs.  Les  tumeurs 
ont  cessé  de  battre,  puis,  au  lieu  de  durcir  et  de  décroître  rapide- 
ment, elles  se  sont  l'amollies  comme  cela  a  lieu  constamment  à 

1)  Cjsdc  CiiBUNG,  roy.  plus  haut,  p.  567. 
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la  suite  de  ce  mode  vicieux  d'oblitération.  Trois  fois  elles  se  sont 
lentement  et  môme  très-lentement  lésorbëes,  mais  elles  n'ont 
donné  lieu  à  aucun  accident  (n"^  56,  68  et  100).  Dans  les  2  autres 
cas,  elles  se  sont  accrues,  et  ont  fini  par  s'ouvrir  à  l'extérieur 
(n-  101  et  131).  Le  n"  131  a  guéri  néanmoins;  mais  chezle  n"  101 
le  sac  s'est  ouvert  et  le  malade  a  succombé. 

^  Or,  quoique  la  ligature  compte  au  nombre  de  ses  inconvénients 
d'exposer  à  l'oblitération  du  sac  par  des  caillots  passifs  ou  à  la 
non-oblitération,  on  est  obligé  de  reconnaître  que  ces  accidents  , 
dans  les  conditions  ordinaires,  ne  se  présentent  pas  6  fois  sur  10. 
Comment  se  fait-il  donc  qu'ils  aient  atteint  ce  degré  de  fréquence, 
dans  les  cas  où  la  ligature  a  succédé  à  une  compression  ineffi- 
cace ? 

Dira-t-on  que  c'est  parce  que  la  compression  préalable  avait 
dilaté  les  collatérales  et  nui  à  l'efficacité  de  la  ligature  ultérieure? 
Qu'on  se  détrompe  :  cette  explication  serait  applicable  tout  au 
plus  au  cas  unique  (n"  hl)  où  l'anévrysme  a  continué  à  battre; 
elle  serait  simplement  absurde  dans  les  cinq  cas  où  les  tumeurs 
ont  été  oblitérées  par  des  caillots  passifs.  Ce  mode  d'oblitération , 
en  effet,  résulte  d'une  stagnation  trop  grande  du  sang  dans  la 
poche  anévrysmale,  et  j'ai  suffisamment  prouvé  que,  si  la  ligature 
y  expose  plus  que  la  compression ,  c'est  parce  qu'elle  intercepte 
trop  complètement  et  trop  brusquement  le  cours  du  sang  dans 
l'anévrysme.  Or,  il  est  bien  clair  que  la  compression  préalable, 
en  dilatant  les  collatérales  ,  rend  moins  complet  l'obstacle  que  là 
ligature  ultérieure  oppose  à  la  circulation,  et  que  cette  ligature  a 
moins  de  chance  alors  que  dans  les  cas  ordinaires,  de  rendre  le 
sang  stagnant  dans  la  poche  anévrysmale  et  de  l'y  faire  coaguler 
par  le  simple  repos  ,  sous  forme  de  caillots  passifs.  Par  consé- 
quent, si  on  ne  consultait  que  l'influence  exercée  par  la  com- 
pression préalable,  on  arriverait  à  dire  qu'elle  diminue ,  et  non 
qu'elle  accroît  les  chances  de  la  coagulation  passive.  Ce  n'est 
donc  pas  cette  influence  qu'il  faut  invoquer  pour  expliquer 
comment  il  se  fait  que  le  ligature ,  appliquée  10  fois  à  la  suite 
d'une  compression  inelficace,  ait  réussi  U  fois  seulement  <^  provo- 
quer la  formation  de  caillots  actifs  ou  fibrincux  dans  le  sac  ané- 
vrysmal. 

La  véritable  cause  de  ce  phénomène  doit  être  cherchée  ailleurs. 


81U  COMPRESSION  INDIRECTE. 

Je  ne  reproduirai  pas  les  arguments  que  j'ai  fait  valoir  plus  haut 
pour  établir  que  l'absence  de  coagulation  active  dépend  quelque- 
fois d'une  disposition  particulière  du  sang ,  d'un  défaut  de  plasti- 
cité de  nature  inconnue ,  si  on  veut  d'une  sorte  d'idiosyncrasie. 
—  Dans  lous  les  cas  où  cette  idiosyncrasic  a  existé,  la  compres- 
sion a  échoué ,  et  elle  devait  le  faire.  Il  en  a  été  ainsi  sur  6  indi- 
vidus qui  ont  naturellement  été  soumis  ensuite  à  la  ligature ,  et 
cette  opération  n'a  pas  mieux  réussi  que  la  compression  à  faire 
déposer  dans  le  sac  des  caillots  actifs. 

S'il  était  possible  de  prévoir  l'existence  de  cette  idiosyncrasic 
défavorable,  il  serait  peut-être  indiqué  de  recourir  alors  d'emblée 
à  la  ligature.  Mais  rien  ne  permet  d'acquérir  cette  donnée  avant 
l'opération,  et  comme,  en  outre,  les  cas  de  ce  genre  sont  excep- 
tionnels, ils  ne  sauraient  nous  empêcher  d'ériger  la  compres- 
sion en  méthode  générale  dans  le  traitement  des  anévrysmes 
des  membres. 

En  résumé,  depuis  1842  jusqu'en  mai  1854,  la  compression  a 
été  mise  en  usage  163  fois.  Douze  fois  elle  n'a  pas  été  tolérée  et 
j'ai  démontré  que  presque  toujours,  si  non  toujours,  on  n'avait  ' 
pas  fait  tout  ce  qu'on  pouvait  faire  pour  la  rendre  supportable  et 
pour  en  assurer  le  succès.  Restent  151  cas  où  la  compression  a 
été  appliquée  avec  assez  de  persévérance  pour  qu'on  ait  pu  en 
étudier  les  effets. 

Il  faut  encore  en  retrancher  24  cas  où  la  compression  a  échoué, 
parce  qu'elle  a  été  appliquée  d'une  manière  vicieuse  ou  inoppor- 
tune. Ces  faits  sont  instructifs  à  plus  d'un  titre,  mais  n'ont  aucune 
valeur  pour  celui  qui  cherche  à  apprécier  le  degré  d'efficacité  de 
la  compression. 

Après  cette  double  élimination ,  le  nombre  des  faits  probants 
se  réduit  à  127.  Les  résultats  que  la  compression  a  fournis  dans 
ces  127  cas  nous  donnent  une  idée  approximative  de  ceux  qu'elle 
est  appelée  à  fournir  à  l'avenir,  lorsque  tous  les  chirurgiens 
seront  familiarisés  avec  elle  et  l'appliqueront  convenablement. 

Sur  ces  127  cas,  la  compression  a  été  efficace  116  Ibis,  c'est-à-i 
dire  dans  une  proportion  de  plus  de  91  pour  100.  Onze  fois  seule- 
ment elle  est  demeurée  inefficace  et  tout  porte  à  croire  que  6  fois, 
parmi  les  faits  de  cette  dernière  catégorie,  l'insuccès  de  la  com- 
pression a  été  dû  i\  l'influence  défavorable  d'ime  idlosyncrasie 
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particulière  mise  en  évidence  par  les  résultats  de  la  ligature  ulté- 
rieure. 

La  mortalité,  dans  ces  127  cas,  ne  s'est  pas  élevée  à  5  pour  100. 
Il  n'y  a  eu,  en  efifet,  que  six  morts  imputables  au  traitement  : 
quatre  ont  été  consécutives  à  la  compression  seule  (n'"'  10,  18, 
26  et  80) ,  et  deux  à  la  ligature  ultérieure  (n»»  101  et  73  ), 

Enfin ,  sur  les  quatre  cas  de  mort  produite  par  la  compres- 
sion seule,  il  n'y  en  a  qu'un  dont  on  puisse  accuser  cette  mé- 
thode (n°  18,  érysipèle  développé  sous  la  pelote).  Quant  aux 
n"'  10,  26  et  80,  qui  sont  morts  par  suite  de  l'oblitération  de  leur 
anévrysrae,  ils  seraient  morts,  à  plus  forte  raison,  si  on  les  eût 
soumis  à  la  ligature,  ainsi  que  le  démontre  la  nature  des  acci- 
dents qui  les  ont  emportés. 


Après  ce  qui  précède,  il  serait  superflu  d'établir  un  long  pa- 
rallèle entre  la  compression  et  la  ligature.  La  première  de  ces 
méthodes,  lorsqu'elle  est  convenablement  appliquée,  réduit  la 
morlanté  à  moins  de  5  pour  100;  tandis  que  la  seconde,  d'après 
les  statistiques  les  plus  favorables ,  la  porte  au  delà  de  25  pour 
100.  Cette  seule  considération  doit  sufare  pour  fixer  à  jamais  sur 
la  compression  la  préférence  des  chirurgiens.  Celui  qui,  dans 
l'état  actuel  des  choses,  traiterait  d'emblée  par  la  ligature  un  des 
anéviysmes  qui  se  prêtent  à  l'emploi  de  la  compression ,  ferait 
acte  d'ignorance  ou  d'inhumanité ,  et  serait  inexcusable  dans  les 
deux  cas.  Ajoutons  à  cela  que  la  compression  est  moins  effrayante 
pour  les  malades;  qu'elle  les  guérit  plus  promptement  que  la 
méthode  d'Anel;  qu'elle  réduit  au  minimum  les  chances  de 
la  coagulation  passive,  qu'elle  n'expose  ni  aux  inflammations 
phlegmoneuses,  ni  aux  hémorrhagies  consécutives,  ni  aux  abcès 
du  sac,  ni  à  la  gangrène  du  membre,  accidents  qui  torturent, 
estropient  ou  mutilent  si  souvent  les  opérés  assez  heureux  pour 
survivre  à  la  ligature;  ajoutons  enfin  que  les  récidives  sont  pro- 
bablement plus  rares,  et,  à  coup  sûr,  aussi  rares  après  la  com- 
pression qu'après  l'opération  pratiquée  suivant  le  procédé  de 
Hun  ter,  et  nous  arrivons  à  cette  conviction  que  la  compression  est 
supérieure  à  la  ligature  non-seulement  sous  le  rapport  de  l'inno-^ 
cuité,  mais  encore  sous  tous  les  autres  rapports, 
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Je  lïie  trompe;  il  y  a  une  circonstance  qui  déposerait  en  faveur 
de  la  ligature ,  si  la  science  pouvait  tenir  compte  de  l'amour- 
propre  et  de  la  paresse  des  chirurgiens  :  la  ligature  est  une  opé- 
ration éclatante,  rapide,  et  propre  à  remplir  les  spectateurs  d'ad- 
miration. Lorsque  le  vaisseau  est  convenablement  lié,  le  chirur- 
gien a  presque  fini  sa  tâche;  sa  conscience  est  tranquille;  il  n'est 
plus  comptable  de  ce  qui  adviendra  plus  tard  :  que  son  malade 
meure  ou  qu'il  guérisse ,  sa  responsabilité  est  à  couvert.  Com- 
bien est  plus  délicate  la  position  de  celui  qui  a  recours  à  la  com- 
pression indirecte  !  Ici,  il  n'y  a  plus  de  gloire  à  acquérir;  au  lieu 
d'une  opération  théâtrale,  et  faite  une  fois  pour  toutes,  ce  sont  j 
des  manœuvres  simples,  lentes,  assidues,  et  rebutantes  par  leurs 
détails  minutieux.  Mille  incidents  peuvent  survenir,  et  les  obsta- 
cles qui  en  résultent  ne  peuvent  être  levés  qu'à  l'aide  d'une 
attention  incessante ,  d'une  habileté  soutenue ,  et  d'une  connais- 
sance approfondie  de  toutes  les  faces  de  la  question.  Et  avec  tout 
cela ,  la  crainte  de  ne  pas  réussir,  et  l'idée  que  la  plupart  des  in- 
succès et  des  accidents  de  la  compression  peuvent  être  rejetés  sur 
la  faute  des  chirurgiens,  et  l'incertitude  qui  s'empare  de  l'esprit  au 
moment  où  on  va  renoncer  à  une  compression  qu'on  croit  ineffi- 
cace, et  où  on  se  demande  si  on  a  bien  fait  tout  ce  qu'on  pouvait  i 
et  devait  fait  pour'  soustraire  les  malades  aux  chances  aventu- 
reuses de  la  ligature!  Quelle  responsabilité!  quelle  préoccupa- 
tion !  et  comme  on  s'explique  bien  la  répugnance  avec  laquelle  de 
très-habiles  chirurgiens  ont  accueilli  la  renaissance  de  la  com- 
pression indirecte  ! 

Ces  hésitations  pouvaient  avoir  leur  raison  d'être  il  y  a  quel- 
ques années,  et  méritaient  peut-être  certains  ménagements,  lors- 
que la  supériorité  de  la  compression  n'était  pas  encore  établie  sur 
des  preuves  irrécusables.  Aujourd'hui  il  n'en  est  plus  de  même. 
Les  faits  ont  parlé;  le  doute  n'est  plus  permis.  Il  faut  que  la  com-  | 
pression,  dans  le  traitement  des  anévrysmes  des  membres,  rem- 
place désormais  la  ligature,  comme  la  ligature,  à  la  fin  du  dernier 
siècle ,  a  remplacé  l'opération  par  l'ouverture  du  sac.  C'est  un  . 
devoir  pour  tout  chirurgien  digne  de  ce  nom,  de  faire  profiter  les 
malades  des  immenses  bienfaits  de  la  nouvelle  méthode,  et  de 
commencer  par  l'cludicr,  jusque  dans  ses  moindres  détails. 

Cette  élude  était  inaccessible  jusqu'ici  â  la  plupart  des  lecteurs 
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français.  Il  n'existait,  dans  notre,  langue,  aucune  monograpliie 
sur  ce  sujet  important,  que  nos  livres  classiques  ont  à  peu  près 
complètement  passé  sous  silence.  J'ai  voulu  combler  cette  la- 
cune ,  et  mon  but  sera  atteint  si  j'ai  réussi  à  épargner  aux  chi- 
rurgiens de  mon  pays  une  partie  des  veilles  que  ce  travail  m'a 
coûtées. 


CHAPITRE  XX. 

Du  choix  de  la  inétiiodc  suivant  les  cas  particuliers. 

Après  avoir  étudié  successivement  les  très-nombreuses  mé- 
thodes qui  ont  pour  but  de  guérir  les  anévrysmes,  il  serait  utile 
sans  doute  de  les  comparer  entre  elles  et  de  fixer  le  choix  du  pra- 
ticien sur  celle  qui  répond  le  mieux  aux  indications  thérapeu- 
tiques. Mais  ce  parallèle  général  est  tout  à  fait  impossible.  Aucune 
méthode  n'a  la  prétention  de  faire  disparaître  toutes  les  autres. 
Chacune  a  sa  sphère  d'appUcation ,  et  se  reconnaît  impuissante  à 
guérir  certains  anévrysmes  susceptibles  pourtant  de  guérir  par 
d'autres  moyens.  La  méthode  de  Valsalva ,  la  plus  générale  de 
toutes,  puisqu'à  la  rigueur  elle  est  applicable  à  tous  les  ané- 
vrysmes artériels,  n'a  aucune  prise  sur  les  anévrysmes  artério- 
veineux,  et  l'ouverture  du  sac  qui  peut  guérir  tous  les  anévrysmes 
des  membres  et  de  la  voûte  du  crâne,  est  obligée  de  reculer  devant 
les  anévrysmes  du  cou ,  de  l'aine  et  de  l'aisselle.  La  méthode  de 
Brasdorn'a  été  imaginée  que  pour  les  anévrysmes  inaccessibles  à 
la  méthode  d'Anel;  la  compression  indirecte  se  contente  de  récla- 
mer la  préférence  dans  les  cas  où  les  anévrysmes  sont  situés  sur 
les  membres  à  quelque  distance  du  tronc.  A  quoi  servirait  de 
constater  que  la  méthode  de  Valsalva  est  moins  efficace  que  la 
plupart  des  autres,  d'ajouter  que  la  méthode  d'Anel  est  supérieure 
ù  celle  de  Brasdor,  et  que  la  compression  indirecte  est  moins 
grave  que  la  ligature?  A  quoi  servirait  de  dire  que  telle  )nélhode, 
qui  fait  déposer  dans  le  sac  des  caillots  actifs ,  est  préférable  à 
telle  autre  qui  expose  aux  inconvénients  de  la  çoagulalion  pas- 
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sive  ?  La  physiologie  patliologique ,  qui  nous  a  été  si  utile  pour 
comprendre  le  mode  d'action  des  diverses  méthodes ,  et  pour 
apprécier  la  valeur  de  chacune  d'elles,  ne  nous  serait  ici  d'aucun 
secours ,  et  les  relevés  statistiques  mêmes,  cpii  occupent  dans  cet 
ouvrage  une  si  large  place,  ne  pourraient  que  nous  égarer.  Si  tous 
les  anévrysmes  occupaient  le  même  siège,  s'ils  étaient  tous  de 
môme  nature,  si,  en  un  mot,  toutes  les  méthodes  étaient  apph- 
cables  à  tous  les  cas,  il  deviendrait  possible  d'établir  entre  elles 
une  comparaison  rigoureuse  et  de  choisir  celle  qui  présente  à  la 
fois  le  moins  de  gravité  et  le  plus  d'efficacité.  Cette  appréciation 
ne  serait  pas  sans  difficulté;  car  il  est  digne  de  remarque  que  les 
méthodes  les  plus  efficaces  sont  souvent  les  plus  dangereuses. 
Mais  le  siège  si  variable  de  la  tumeur,  sa  natm^e,  son  volume, 
l'état  des  parties  qui  l'entourent ,  l'étendue  des  compUcations , 
l'imminence  du  danger,  sont  autant  d'éventualités  qui  viennent 
comphquer  le  problème.  Il  arrive  souvent  que  le  praticien  n'a  pas 
le  choix  des  méthodes,  et  qu'il  est  obhgé  d'accepter,  comme  pis 
aller,  celle  que,  dans  toute  autre  condition,  il  jugerait  la  plus 
mauvaise.  On  ne  peut  donc  songer  à  établir  un  parallèle  général 
entre  les  méthodes,  et,  pour  les  comparer  avec  quelque  avantage, 
il  est  indispensable  de  passer  en  revue  les  cas  particuliers. 

Je  distinguerai  d'abord  les  anévrysmes  artériels  des  anévi-ysmes 
artério -veineux. 

I.  ANÉVRYSMES  ARTÉRIELS. 

Ces  anévrysmes  peuvent  être  simples  ou  comphqués  de  rup- 
ture, d'inflammation,  de  gangrène,  de  lésions  osseuses  ou  articu- 
laù-es,  etc.  Les  indications  thérapeutiques  varient  suivant  la  nature 
et  la  gravité  de  ces  compUcations. 

1°  Traitement  des  ancvrysmes  artériels  simples,  considérés  dans  les 
diverses  régions  du  corps. 

Les  anévrysmes  de  l'aorte  thoracique  ne  peuvent  être  traités 
que  par  la  méthode  de  Valsalva.  Lorsque  la  tumeur,  remontant 
au-dessus  de  la  clavicule,  ou  perforant  la  paroi  thoracique,  forme 
une  saillie  accessible  au  toucher,  on  doit,  à  l'exemple  de  Pelle- 
lan,  joindre  à  la  méthode  débilitante  l'application  d'une  vessie 
pleine  de  glace  (1).  La  galvano-puncture  et  les  injections  coagu- 

11)  Voy.  plus  haut ,  p,  205. 
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Jantes  ont  été  tentées  sans  succès  dans  les  cas  de  ce  genre,  el  je 
n'hésite  pas  à  les  proscrire  d'une  manière  absolue  (1). 

Les  anévrysmes  du  tronc  brachio-céphalique  seront  traités  d'a- 
bord par  la  méthode  de  Valsalva ,  aidée  de  la  réfrigération.  On 
pourra  y  joindre,  si  on  veut,  la  compression  delà  carotide  suivant 
la  méthode  de  Vernet,  à  l'exemple  de  M.  Lyon,  qui  en  a  obtenu 
un  résultat  avantageux,  quoique  passager  (p.  795).  Si  ces  moyens 
échouent,  si  on  a  liea  de  croire  que  la  tumeur  occupe  surtout 
l'extrémité  supérieure  du  tronc  innominé,  et  que  l'aorte  n'est  pas 
anévrysmatique,  on  pourra  se  décider  à  tenter  l'application  de  la 
méthode  de  Brasdor,  modifiée  par  MM.  Wardrop  et  Fearn.  La  ca- 
rotide sera  liée  la  première  ;  si  au  bout  de  quelques  mois  la  marche 
de  l'anévrysme  ne  paraît  pas  arrêtée,  on  liera  la  sous-clavière  en 
dehors  des  scalènes  (2).  Les  préceptes  relatifs  au  traitement  con- 
sécutif des  malades  ont  été  exposés  plus  haiit  (p.  650),  et  je  n'y 
reviendrai  pas. 

La  galvano-puncture  et  les  injections  coagulantes  ont  été  appli- 
quées au  traitement  des  anévrysmes  du  tronc  brachio-cépha- 
lique ;  elles  n'ont  eu  aucun  résultat  durable  et  je  ne  conseille  pas 
d'y  avoh'  recours  (p.  358  et  /i03). 

Les  anévrijsmes  de  l'extrémité  inférieure  de  la  carotide  doivent 
toujours  être  traités  par  la  ligature  de  l'artère ,  appliquée  au  delà 
de  la  tumem%  suivant  la  méthode  et  le  procédé  de  Brasdor.  La 
méthode  de  Yalsalva  a  quelquefois  guéri  ces  anévi7smes,  mais 
elle  est  très-incertaine  et  l'expérience,  en  outre,  a  prouvé  que  le 
procédé  de  Brasdor,  dans  les  cas  de  ce  genre,  donnait  d'excellents 
résultats  (p.  6/i7). 

Ici  encore  on  a  eu  recours  à  la  galvano-puncture  et  aux  injec- 
tions coagulantes.  Trois  malades  ont  été  traités  par  l'une  ou 
l'autre  de  ces  méthodes.  Ils  ont  tous  les  trois  promptement  suc- 
combé (p.  326,  331,  342,  382).  Cet  enseignement  ne  doit  pas  être 
perdu. 

Les  anévrysmes  de  l'extrémité  supérieure  de  la  carotide  récla- 
ment la  méthode  d'Anel,  c'est-à-dire  la  ligature  de  ce  vaisseau  à 
la  partie  inférieure  du  cou.  Cette  opération  est  loin  d'être  exempte 

(1)  roy.  p.  305,  345,  381  et  fi03. 

(2)  roty.  sur  cette  question  un  mémoire  important  de  M.  Malgaignc,  dans  Revue  méUico- 
chUmrgicale,  1852,  ï.  XII,  p.  27. 
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(le  dangers,  mais  clic  est  encore  supérieure  à  tous  les  autres 
moyens.  La  difficulté  de  comprimer  exactement  la  carotide  à 
l'aide  d'un  appareil ,  n'a  pas  permis  jusqu'ici  d'appliquer  la  com- 
pression indirecte  au  traitement  de  ces  anévrysmes. 

Pour  les  anévrysmes  de  la  carotide  interne  et  pour  ceux  qui 
occupent  le  tronc  de  la  carotide  externe  près  de  son  origine,  on 
liera  la  carotide  primitive  au  niveau  du  larynx. 

Les  anévrysmes  de  l'artère  ophthalmique,  branche  de  la  caro- 
tide interne,  ont  été  traités  jusqu'ici  par  la  ligature  de  la  carotide 
primitive,  par  la  galvano-puncture  et  par  les  injections  coagu- 
lantes. La  galvano-puncture  a  échoué,  mais  on  n'en  doit  rien  con- 
clure ;  c'était  la  première  tentative  de  M.  Pétrequin ,  et  on  peut 
dire  que  la  méthode  n'était  pas  encore  constituée.  Sur  ce  malade 
d'ailleurs,  on  avait  déjà  lié  la  carotide  sans  réussir  à  arrêter  la 
marche  de  la  tumeur.  S'agissait -il  bien  réellement  d'un  ané- 
vrysme?  Je  ne  me  permettrai  pas  de  le  nier;  mais  je  dois  dire 
que  l'observation  est  fort  incomplète  sous  le  rapport  de  la  symp- 
tomatologie  (1).  Tout  récemment  M.  Bourguet  a  guéri  un  anévrysrae 
de  l'orbite  au  moyen  d'une  injection  de  perchlorure  de  fer  (p.  381). 
Ces  deux  faits  sont  les  seuls  que  je  connaisse.  D'autres  cas  d'ané- 
vrysme  de  l'artère  ophthalmique  ont  été  observés  et  vérifiés  par 
l'autopsie,  mais  aucun  traitement  n'a  été  mis  en  usage  (2).  En 
l'absence  de  documents  cliniques  suffisants,  il  est  bien  permis  de 
procéder  par  induction.  Or,  si  nous  tenons  compte  du  siège  de 
la  tumeur,  du  petit  volume  de  l'artère  qui  l'alimente,  de  la  gra- 
vité de  la  ligature  de  la  carotide  pi-iraitive  ou  de  la  carotide  in- 
terne, de  la  facilité  avec  laquelle  l'hexagone  artériel  de  la  base 
du  cerveau  ramène  le  sang  dans  l'artère  ophthalmique  après  la 
ligature,  nous  arrivons  à  cette  conclusion ,  qu'avant  de  recourir 
à  la  méthode  d'Anel,  il  serait  prudent  de  faire  quelques  tentatives 
au  moyen  de  la  galvano-puncture,  puis  au  moyen  de  l'injection 
du  perchlorure  de  fer.  Pendant  la  durée  de  ces  deux  opérations 
on  immobiliserait  autant  que  possible  le  sang  dans  l'anévrysme, 
en  faisant  comprimer  par  des  aides  intelligents  les  deux  artères 

(1)  Voy.  plus  haut,  p.  30G.  Je  n'.ni  pas  fait  figurer  ce  fait  sur  la  liste  des  riicidives  cnns^cu- 
tivcs  i  la  mélliodc  d'Anel ,  parce  t|iie  l'observatioti  manque  enlif.'reni(:nt  de  dtilails  et  parce 
qu'il  ne  serait  pas  impossible  d'élever  des  doutes  sur  l'exaciiludc  du  diagnostic. 

(2)  Voy.  p.  dft,  en  nnie. 
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carotides.  Si  ces  tentatives  écliouaient,  il  faudrait,  en  venir  à  la 
méthode  d'Anel,  et  je  pense  qu'alors  on  devrait  donner  la  préfé- 
rence i\  la  ligature  de  la  carotide  interne. 

Les  anévrysmes  des  artères  frontales,  branches  de  l'ophthal- 
mique,  réclament  le  même  traitement  que  ceux  des  autres  ar- 
tères de  la  voûte  du  crftne  ;  j'y  reviendrai  tout  à  l'heure. 

Les  anévrysmes  des  branches  de  la  carotide  externe  peuvent 
être  divisés  en  deux  catégories  :  ceux  qui  occupent  la  face  et  la 
partie  supérieure  du  cou,  et  ceux  qui  sont  situés  sur  le  trajet  de 
l'une  des  artères  du  cuir  chevelu.  Parlons  d'abord  des  premiers. 
Lorsqu'ils  sont  peu  volumineux,  on  peut,  sans  inconvénient,  les 
traiter  par  les  injections  coagulantes  ou  par  la  galvano-puncture  ; 
mais  pour  peu  qu'ils  aient  un  certain  volume  on  ne  doit  compter 
que  sur  la  méthode  d'Anel.  Sur  quelle  artère  faut-il  alors  appli- 
quer la  ligature  ?  La  fréquence  et  la  gravité  des  accidents  céré- 
braux consécutifs  à  l'oblitération  de  la  carotide  primitive  doi- 
vent faire  préférer  la  ligature  de  la  carotide  externe  (p.  506).  Je 
pense  môme  que  si  l'anévrysme  occupait  la  faciale  ou  la  lin- 
guale, à  quelque  distance  de  leur  origine,  on  devrait  se  contenter 
de  lier  ces  artères  en  deçà  de  la  tumeur. 

Passons  aux  anévrysmes  de  la  voûte  du  crâne,  Exceplion  faite 
de  ceux  qui  appartiennent  aux  artères  frontales,  tous  ces  ané- 
viysmes  sont  sous  la  dépendance  de  l'artère  carotide  externe. 
Ils  sont  en  général  peu  volumineux  et  situés  sur  le  trajet  d'un 
vaisseau  d'assez  petit  calibre;  en  outre,  ils  sont  à  la  fois  très-su- 
perficiels et  tres-rapprochés  d'une  surface  osseuse  résistante  sur 
laquelle  il  est  aisé  de  les  comprimer.  Ces  conditions  sont  très- 
favorables,  et  il  en  résulte  que  beaucoup  de  méthodes  peuvent 
être  appliquées  sans  inconvénients  sérieux.  La  méthode  ancienne 
elle-même,  c'est-à-dire  l'incision  suivie  d'une  double  ligature,  ou 
plus  simplement  d'un  tamponnement  au  perchlorure  de  fer,  don- 
nerait selon  toutes  probabilités  des  succès  à  peu  près  cons- 
tants (1).  La  métiiode  d'Anel,  la  galvano-puncture,  les  injections 
coagulantes,  la  suture  entortillée,  ont  tour  à  tour  réussi,  et  j'ai 
lieu  de  croire  que  la  méthode  endermiquc  réussirait  égaleuient. 
On  n'a  pour  ainsi  dire  ici  que  J'enibarras  du  choix,  il  est  bien 

(1)  AI.  Fresiel  a  extiiiiû  avec  siiccfcs  un  ancvrysmu  de  lu  lumpoialc,  iloiil  le  dlayiioslic  élait 
I'  Ooiiteux  (Ucv,mé(L-cliirury.,  1850,  T,  Vil,  p.  108).. 
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entendu  que  la  métiiode  d'Anel  s'appliquerait  sur  le  Ironc  de 
l'artère  malade,  à  une  petite  distance  de  l'anévrysme.  Les  batte- 
ments du  vaisseau,  toujours  faciles  à  sentir  à  travers  les  tégu- 
ments, guideraient  le  chirurgien.  Il  ne  serait  môme  pas  nécessaire 
de  procéder  à  une  ligature  méthodique.  Il  suffirait  de  couper 
d'un  seul  coup  la  petite  artère  en  travers  comme  si  on  pratiquait 
l'opération  de  l'artériotomie  ;  un  bandage  compressif,  ou  plus  sim- 
plement un  petit  tampon  de  charpie  imbibé  de  perchlorure  de 
fer  empêcherait  toute  hémorrhagie.  On  pourrait  encore,  sans  di- 
viser la  peau,  soulever  l'artère  sur  une  épingle  et  l'oblitérer  au 
moyen  de  la  suture  entortillée.  En  tout  cas ,  la  méthode  d'Anel 
devrait  être  appliquée  très-près  de  l'anévrysme,  parce  que  sans 
cela  les  très-larges  et  très-nombreuses  anastomoses  artérielles 
du  cuir  chevelu  pourraient  empêcher  l'oblitération  de  la  tu- 
meur. 

Toutes  ces  méthodes  me  paraissent  également  inoffensives. 
Dans  un  cas  de  ce  genre,  je  commencerais  par  une  apphcation 
de  perchlorm-e  de  fer,  faite  suivant  la  méthode  endermique  ;  si 
cela  ne  réussissait  pas,  j'injecterais  le  perchlorm^e  dans  le  sac. 
D'autres  préféreront  la  galvano-puncture  ou  la  méthode  d'Anel. 
Ces  diverses  méthodes  ont  des  avantages  et  des  inconvénients 
qui  se  balancent ,  et  le  choix  est  à  peu  près  indifférent. 

J'arrive  aux  anévrysmes  des  artères  des  membres  thoraciques. 

Les  anévrysmes  de  la  sous-clavière  ne  se  prêtent  pas  à  l'appli- 
cation de  la  méthode  d'Anel.  Il  faudrait  lier,  soit  le  tronc  brachio- 
céphaUque,  soit  l'artère  sous-clavière  en  dedans  des  scalèues, 
opérations  que  la  présence  de  la  tumeur  rend  souvent  imprati- 
cables, et  qui,  lorsqu'on  parvient  à  les  exécuter,  sont  constam- 
ment suivies  de  mort.  Il  est  donc  sage  de  rejeter  tout  à  fait  la  mé- 
thode d'Anel.  La  méthode  de  Brasdor  a  été  appliquée  deux  fois. 
Dupuytren  a  hé  l'axillaire  au-dessous  de  la  clavicule,  et  M.  Pétre- 
quin  la  sous-clavière  en  dehors  des  scalènes.  Les  deux  malades 
ont  succombé  (p.  Cela  suffit-il  pour  faire  proscrire  la  mé- 
thode de  Brasdor?  Je  ne  le  pense  pas.  La  ligature  de  l'axillaire, 
celle  de  la  sous-clavière  en  dehors  des  scalènes,  ne  sont  pas 
mortelles  par  elles-mêmes ,  comme  le  sont  la  hgature  du  tronc 
brachio-céphalique  et  celle  de  la  sous-clavière  à  son  origine. 
L'expérience  a  prouvé,  au  contraire,  qu'elles  réussissent  très- 
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souvent  lorsqu'on  los  pratique  pour  arrêter  des  hémorrhagies  ou 
|)our  faire  oblitérer  les  anévrysmes  de  l'aisselle.  Il  n'y  a  pas  de 
raison  pour  que  ces  deux  opérations,  appliquées  suivant  la  mé- 
liiode  de  Brasdor,  soient  plus  graves  par  elles-mêmes  que  lorsqu'on 
les  applique  suivant  la  méthode  d'Anel.  Je  pense  donc  qu'il  est 
permis  de  tenter  encore  la  guérison  des  anévrysmes  de  la  sous- 
clavière  par  la  méthode  de  Brasdor. 

M.  Abeille  a  obtenu  un  succès  par  la  galvano-puncture,  M.  Fer- 
gusson  par  la  malaxation  (p.  2UU,  315).  Mais  la  galvano-puncture 
a  échoué  entre  les  mains  de  M.  Benj.  Phillips  (p.  30Zi);  et  l'un  des 
deux  malades  traités  par  la  malaxation ,  après  avoir  obtenu  une 
amélioration  passagère,  a  succombé  au  bout  de  quatre  mois 
(p.  2Zi3).  M.  Bonnet  a  guéri  un  malade  au  moyen  de  la  cautérisa- 
tion ,  mais  la  guérison  a  été  achetée  au  prix  de  dangers  formida- 
bles, et,  pour  un  malade  qui  a  survécu,  trente  peut-être  auraient 
succombé  (p.  224). 

Au  milieu  de  ces  incertitudes ,  et  avec  le  petit  nombre  de  faits 
que  possède  la  science,  il  est  difflcile  de  Iformuler  le  traitement 
des  anévrysmes  de  l'artère  sous-clavière.  Pour  ma  part,  je  crois 
qu'avant  toute  chose  il  faut  tenter  l'application  sévère  de  la  mé- 
thode de  Valsalva.  Si  malgré  cela  la  tumeur  continue  à  s'accroître, 
on  fera  l'essai  de  la  galvano-puncture  ;  enfin ,  comme  ressource 
dernière ,  on  hera  l'artère  au  delà  de  la  tumeur,  au-dessus  ou 
au-dessous  de  la  clavicule,  suivant  la  méthode  de  Brasdor.  Quant 
à  l'injection  coagulante,  que  M.  Pétrequin  a  poussée  dans  le  sac 
après  cette  dernière  opération,  je  n'ose  ni  la  conseiller  ni  la 
proscrire  ;  mais  j'avoue  que  je  ne  serais  pas  disposé  à  y  avoir  re- 
cours (p.  419). 

Les  anévrysmes  de  l'artère  axillaire  sont  beaucoup  moins  em- 
barrassants. La  méthode  d'Anel  retrouve  alors  toute  sa  supério- 
rité. C'est  sur  l'artère  sous-clavière,  en  dehors  des  scalènes,  qu'on 
doit  placer  la  ligature.  Desault  et  M.  Miller  ont  tenté  d'appliquer 
i  ici  la  compression  indirecte;  mais  aucun  appareil  connu  jusqu'à 
ce  jour  n'est  capable  de  comprimer  exactement  d'une  manière 
permanente  le  tronc  de  la  sous-clavière  sur  le  tubercule  de  la 
première  côte.  Le  siège  de  la  tumeur  ne  se  prête  pas  à  l'emploi 
de  la  compression  directe.  Les  faits  manquent  pour  apprécier  la 
valeur  de  la  galvano-puncture  et  des  injections  coagulantes  dans 
S6. 
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ce  cas  parliculier.  Toutes  ces  mélliodes  me  semblent  inférieures 
à  la  méthode  d'Ancl. 

Les  anévrijsmes  du  tiers  supérieur  de  l'humérale  réclament  en- 
core la  ligature;  celle-ci  doit  être  placée  sur  l'artère  axillaire, 
dans  le  creux  de  l'aisselle.  La  compression  indirecte  n'est  pas  ap- 
plicable; mais  on  pourrait,  si  l'anévrysme  était  peu  volumineux, 
songer  à  la  compression  directe ,  à  la  galvano-puncture ,  ou  aux 
injections  coagulantes.  La  compression  directe  n'aurait  chance  de 
réussir  que  si  l'anévrysme  était  récent  et  traumatique ,  ce  qui  est 
bien  rare  dans  cette  région.  La  galvano-puncture  échouerait  sans 
doute  le  plus  souvent  parce  qu'il  ne  serait  pas  possible  de  protéger 
les  caillots  galvaniques  contre  le  choc  des  ondes  sanguines ,  au 
moyen  d'une  compression  indirecte  permanente.  Restent  les  injec- 
tions coagulantes.  Cette  dernière  méthode  serait  facile  à  appliquer, 
car  on  pourrait  toujours  immobiliser  le  sang  dans  la  tumeur  pen- 
dant la  durée  de  l'opération,  en  comprimant  avec  les  doigts  l'axil- 
laire  sur  la  tête  de  l'humérus,  et  l'humérale  au-dessous  de  l'ané- 
vrysme. Il  ne  s'agit  plus  que  de  savoir  si  cette  opération  serait 
plus  grave ,  ou  moins  grave ,  que  la  ligature  de  l'axillaire.  L'ex- 
périence n'a  pas  encore  prononcé.  Je  pense  néanmoins  que,  si 
la  tumeur  ne  dépassait  pas  le  volume  d'une  noix,  il  serait  indiqué 
d'essayer  l'injection  de  perchlorure  de  fer  avant  d'en  venir  à  la 
ligature. 

Les  indications  changent  tout  à  fait  lorsque  l'anévrysme  est  si- 
tué au-dessous  de  l'inseiHion  du  coraco-brachial ,  soit  sur  l'artère 
humérale,  soit  sur  l'une  des  artères  de  Vavant-bras  ou  de  la  main. 
La  compression  indirecte  devient  applicable ,  et  doit  dès  lors  re- 
cevoir la  préférence  sur  la  méthode  d'Anel.  J'ai  indiqué  plus  haut 
le  mode  d'application  de  cette  méthode,  et  j'ai  fait  connaître  en 
môme  temps  les  résultats  qu'elle  a  fournis  (p.  802-803).  La  pré- 
sence du  nerf  médian  peut  rendre  la  compression  intolérable  ;  il 
peut  se  faire,  en  outre,  que  le  traitement  soit  sans  efficacité. 
C'est  alors,  seulement,  qu'il  est  permis  de  recourir  à  la  ligature.  ; 

Les  anévrijsmes  traumaiiques  du  pli  du  coude  méritent  une 
mention  spéciale.  Lorsqu'ils  sont  petits  et  récents,  ils  doivent  (  W 
traités  par  la  compression  directe,  qui  les  guérit  très-souvent 
sans  même  faire  oblitérer  l'artère  humérale  (p.  287-290).  C'est 
encore  la  compression  directe  qui  doit  être  appliquée  au  moment 
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de  l'accident,  pour  empêcher  la  formation  de  l'anévrysme.  Dans 
ce  dernier  cas,  il  suffit  de  fixer  l'avant-bras  dans  la  flexion  forcée, 
l)our  intercepter  complètement  le  cours  du  sang  dans  l'artère 
blessée.  Ce  procédé  fort  simple,  indiqué  pour  la  première  fois  rar 
M.  Malgaigne  (1) ,  a  été  appliqué  avec  succès  par  M.  .J.  Fleury  (2) 
et  par  M.  Alex.  Thierry  (3).  Lorsque  l'anévrysme  traumatique  est 
ancien,  la  compression  directe  est  beaucoup  moins  efficace;  on 
peut  encore  l'essayer,  mais  je  pense  qu'il  vaut  mieux  commencer 
par  la  compression  indirecte.  Si  ces  deux  méthodes  échouent,  on 
peut  recourir  à  la  ligature.  Il  faut  savoir,  néanmoins,  que  la  gal- 
vano-puncture  a  donné  de  bons  résultats  dans  le  traitement  des 
ancvrysmes  du  pli  du  coude  (p.  3Zi5).  Il  est  donc  permis  de  tenter 
ici  l'application  de  cette  méthode.  Ce  cas  est  encore  un  de  ceux 
où  on  pourrait  sans  imprudence  pratiquer  l'injection  de  perchlo- 
rure  de  fer. 

Les  anévrysmes  de  la  main  et  ceux  de  l'extrémité  inférieure  de 
r avant-bras  se  prêtent  k  des  considérations  analogues. 

Occupons-nous  maintenant  des  anévrysmes  de  la  moitié  infé- 
rieure du  corps. 

Les  anévrysmes  de  l'aorte  abdominale  et  de  ses  branches  vis- 
cérales réclament  le  même  traitement  que  ceux  de  l'aorte  thora- 
cique,  c'est-à-dire  la  méthode  de  Valsalva. 

Les  anévrysmes  de  l'iliaque  primitive  doivent  être  traités  de  la 
même  manière;  on  y  joindra ,  si  l'on  veut,  la  compression  de  la 
fémorale  au  pli  de  l'aine,  suivant  la  méthode  de  Vernet.  Aucune 
autre  méthode  n'est  appHcable ,  excepté  peut-être  la  ligature  de 
l'iliaque  externe,  suivant  la  méthode  de  Brasdor.  Mais  je  ne  con- 
seille pas  d'y  avoir  recours ,  car  il  n'y  a  pas  d'exemple  que  cette 
méthode  ait  réussi  dans  le  traitement  des  anévrysmes  sous-dia- 
phragmatiques.  Pour  appliquer  la  méthode  d'Anel,  il  faudrait  lier 
l'aorte,  et  cette  opération  doit  être  bannie  de  la  chirurgie.  Cliez 
les  sujets  amaigris,  on  peut  comprimer  l'aorte  au-devant  de  la 
colonne  vertébrale,  en  déprimant  les  parois  abdominales;  mais 
il  est  douteux  que  cette  compression  puisse  devenir  perma- 
nente. Quant  aux  méthodes  directes,  telles  que  la  galvano-punc- 

(1)  MM.(i,\u:nr..  Aiinf.  chininj.  l'aiis  ,  1838,         T.  1 ,  p.  194  ,  cl  T.  11 ,  p.  UV,. 

(2)  Journal  de  cliii  iircjic  ilc  illnl(j<ii(iiic,  1840,  'l'.  IV,  p.  20. 
(;*)  Gaz,  (les  Hôpitaux,  1852,  p.  327. 
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ture  et  les  injcclions  coagulantes,  on  ne  peut  songer  à  les  appli- 
quer ici ,  à  cause  des  connexions  de  la  tumeur  avec  le  péritoine. 

Si  on  rencontrait  un  anévrysme  de  V iliaque  interne,  et  si  on 
le  diagnostiquait,  il  faudrait  lier  l'artère  iliaque  primitive.  Mais 
ce  cas  ne  s'est  pas  encore  présenté.  Je  ne  connais  aucun  exemple 
d'anévrysme  développé  dans  le  bassin ,  sur  les  branches  de  celte 
artère;  mais  les  anévrysmes  de  la  fesse,  spontanés  ou  trauma- 
tiques,  situés  sur  le  trajet  de  Y  artère  fessière,  ou  de  l'artère 
ischiaiique ,  ne  sont  pas  très-rares.  On  s'accorde  généralement  à 
traiter  ces  anévrysmes  d'après  la  méthode  d'Anel ,  qui  peut ,  sui- 
vant les  cas ,  être  appliquée  de  deux  manières.  Lorsque  l' ané- 
vrysme est  situé  très-près  du  point  où  l'artère  sort  du  bassin,  on 
est  obligé  de  lier  l'iliaque  interne,  opération  fort  grave,  mais  la 
seule  qu'on  puisse  appliquer.  Lorsque  l'anévrysme  occupe  la  partie 
inférieure  de  la  fesse,  il  reste  au-dessus  de  la  tumeur  un  intervalle 
suffisant  pour  qu'on  puisse  lier  l'artère  à  sa  sortie  du  bassin.  Cette 
opération  fort  délicate  est  moins  dangereuse  que  la  ligature  de 
l'iliaque  interne;  mais  le  nombre  et  la  largeur  des  anastomoses 
qui  existent  entre  toutes  les  artères  de  cette  région,  peuvent  faire 
craindre  la  récidive.  M.  Sappey  a  lié  une  fois  l'iscliiatique  au- 
dessus  d'un  anévrysme  de  ce  vaisseau;  les  battements  ont  reparu 
le  quatrième  jour;  deux  mois  après,  ils  duraient  encore  et  pa- 
raissaient devoir  persister  définitivement  (1).  M.  Sappey  en  conclut 
que  les  anévrysmes  de  ce  genre  doivent  être  traités  par  la  mé- 
thode ancienne.  Je  ne  partage  pas  cette  opinion.  Le  procédé 
d'Anel,  c'est-à-dire  la  ligature  de  l'artère  immédiatement  au- 
dessus  du  sac,  me  semble  de  nature  à  diminuer  beaucoup  les 
chances  de  récidive.  Si  cet  accident  survenait,  il  serait  toujours 
temps  de  lier  de  nouveau  l'artère  immédiatement  au-dessous  de 
l'anévrysme,  et  d'inciser  le  sac  entre  cette  ligature  et  la  précé- 
dente. Mais ,  avant  d'en  venir  là ,  on  devrait  essayer  la  compres- 
sion directe,  puis  la  galvano-puncture,  et  enfin,  si  l'anévrysme 
récidivé  n'était  pas  trop  volumineux,  l'injection  de  perchlorure 
de  fer.  Ces  deux  dernières  méthodes  auraient  chance  de  réussir,^ 
puisqu'il  serait  possible,  en  comprimant  l'artère  au-dessous 

(1)  llcvue  médico-cliirurgicalc,  1850,  T.  VII,  p.  236.  Je  n'ai  pas  compté  ce  fait  au  nombre 
(k"s  récidives  consiîciilives  à  la  méllioUe  d'Anel,  parce  que  le  inalaile  a  élé  pcnlu  ilc  vue  au 
bout  de  deux  mois  ;  ou  ne  peut  donc  savoir  §i  les  baticmenls  ont  persisté. 
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du  sac,  d'immobiliser  le  sang  dans  l'anévrysme  pendant  la  durée 
de  l'opération. 

Les  anévrysmes  de  l'iliaque  externe  réclament  l'application  de 
la  méthode  d'Anel.  On  liera  l'iliaque  primitive  si  l'anévrysme  re- 
monte trop  haut  pour  qu'il  soit  possible  de  lier  l'iliaque  externe 
au-dessus  de  la  tumeur  ;  mais  la  ligature  de  l'iliaque  primitive 
est  une  opération  fort  grave  (p.  597),  et  peut-être  ferait-on  bien, 
avant  de  se  décider  à  la  pratiquer,  d'exercer  sur  la  tumeur  à  tra- 
vers la  paroi  abdominale  une  compression  directe  modérée,  et 
de  comprimer  en  outre  la  fémorale  au  pli  de  l'aine  suivant  la  mé- 
thode de  Vernet,  en  joignant  à  ces  moyens  le  repos  absolu,  la 
diète ,  la  digitale  et  quelques  saignées. 

Les  anévrysmes  inguinaux  doivent  être  traités  par  la  ligature  de 
l'iliaque  externe.  On  placera  le  fil  sur  la  partie  moyenne  de  ce 
vaisseau.  S'il  restait  au-dessus  de  la  tumeur  un  intervalle  suffi- 
sant pour  qu'on  pût  comprimer  la  fémorale  sur  le  pubis,  ou  seu- 
lement l'artère  iliaque  externe  à  sa  partie  inférieure,  la  compres- 
sion indirecte  devrait  être  tentée  avant  la  ligature. 

Tous  les  autres  anévrysmes  artériels  du  membre  inférieur  doi- 
vent être  invariablement  traités  par  la  compression  indirecte  :  je 
ne  parle  bien  entendu  que  de  ceux  qui  sont  exempts  de  complica- 
tions. C'est  sur  la  fémorale  qu'on  appliquera  les  pelotes  compres- 
sives,  quelque  soit  d'ailleurs  le  siège  de  l'anévrysme.  Les  points 
sur  lesquels  la  compression  doit  porter  ont  été  indiqués  plus 
haut  (p.  798  et  801).  Si  cette  méthode  échoue,  il  faut  en  venir  à 
la  ligature;  toutefois,  les  anévrysmes  de  la  pédieuse  et  ceux  de  la 
tibiale  postérieure  derrière  la  malléole  pourraient  être  traités  par 
la  galvano-puncture  ou  par  les  injections  coagulantes. 

Le  lieu  où  il  faut  appliquer  la  ligature  varie  d'après  le  siège  de 
l'anévrysme.  Je  proscris  formellement  la  ligature  de  la  fémorale 
dans  l'aine  (p.  605)  ;  lors  donc  que  l'anévrysme  est  situé  trop  haut 
pour  qu'on  puisse  lier  cette  artère  à  2  centimètres  au  moins  au-des- 
sous de  l'origine  de  la  fémorale  profonde,  on  ne  doit  pas  hésiter  à 
placer  le  fil  sur  la  partie  moyenne  de  l'artère  iliaque  externe.  Les 
autres  anévrysmes  de  la  fémorale  seront  traités  par  la  ligature  de 
cette  artère  au  sommet  du  triangle  inguinal,  ou  un  peu  plus  haut, 
suivant  les  cas.  On  s'accorde  généralement  à  apphquer  le  procédé 
de  Scarpa  (ligature  au  sommet  du  triangle  inguinal)  au  traitement 
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des  anévrysiues  du  jarret  et  de  la  partie  supérieure  de  la  jambe. 
Cette  opération  est  plus  facile  à  exécuter  que  la  ligature  de  l'ar- 
tère à  l'anneau  du  3°  adducteur,  telle  que  Hunier  la  praliquail 
Mais  cela  ne  suffit  pas  pour  moliver  la  préférence  qu'on  donne 
au  procédé  de  Scarpa.  Scarpa  avait  surtout  pour  l^ut,  en  s'éloi- 
gnaut  de  l'anévrysme,  de  clierchcr  une  artère  exempte  d'altéra- 
tions. Or,  qu'il  y  ait  ou  qu'il  n'y  ait  pas  d'anévrysme  dans  le  jarret, 
les  altérations  sont  tout  aussi  fréquentes  sur  la  partie  moyenne 
que  sur  la  partie  inférieure  de  la  fémorale.  Les  motifs  qui  ont  fait 
renoncer  au  procédé  de  Hunter  n'ont  donc  aucune  valeur.  Il  y  a 
au  contraire  des  motifs  sérieux  pour  revenir  à  ce  dernier  procédé. 
En  effet,  je  crois  avoir  démontré  que  les  chances  de  la  récidive, 
et  surtout  celles  de  la  gangrène ,  sont  proportionnelles  à  la  dis- 
tance qui  existe  entre  le  sac  et  la  ligature.  Je  pense  donc  que, 
pour  les  anévrysmes  de  la  jambe  et  du  jarret,  le  véritable  point 
d'élection  de  la  ligature  doit  être  l'extrémité  inférieure  de  l'artère 
fémorale. 

Pour  les  anévrysmes  du  pied  et  du  coude-pied,  pour  ceux  qui 
existent  derrière  la  malléole  interne ,  ou  qui  occupent  le  tiers  in- 
férieur de  la  tibiale  antérieure,  les  indications  changent  un  peu  ; 
on  devra  lier  de  préférence  le  tronc  même  de  l'artère  anévrysma- 
tique.  Mais  pour  les  anévrysmes  situés  plus  haut,  c'est  sur  la  fé-  i 
morale  qu'on  devra  placer  le  fil.  Cette  ligature  me  semble  préfé- 
rable à  celle  de  la  poplitée,  et  à  Cj3lle  des  artères  profondes  de  la 
jambe  et  du  mollet. 

2°  Traitement  des  anévrysmes  aitériels  compliqués. 

J'ai  supposé  jusqu'ici  que  l'anévrysme  était  exempt  de  com- 
plications. Diverses  circonstances  naturelles  ou  accidentelles  peu- 
vent modifier  les  indications  thérapeutiques. 

Les  anévrysmes  diffus  ne  doivent  jamais  être  traités  parla  mé- 
thode de  Brasdor,  ni  parla  compression  directe,  ni  par  les  in- 
jections coagulantes.  Ces  anévrysmes,  ayant  en  général  un  volume 
considérable,  ne  se  prêtent  guère  non  plus  à  la  galvano-puncturc. 
On  devra  donc,  suivant  le  siège  de  la  tumeur,  avoir  recoui-s  ù  la 
compression  indirecte,  à  la  méthode  d'Anel,  ou  à  la  méthode  de 
Valsalva.  Les  anévrysmes  dillus  ne  pouvant  s'oblitérer  régulière- 
ment et  complètement  par  des  caillots  actifs,  la  compression 
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indirecto  pord  ici  une  parlie  de  sa  supériorité  sur  la  ligature; 
néanmoins,  tout  bien  considéré,  je  pense  qu'elle  mérite  encore 
de  recevoir  la  préiérence  (p.  755  et  suiv.). 

Les  anévrysmes  rompus  dans  les  chairs,  avec  infdtration  san- 
guine de  tout  le  membre,  réclament  l'amputation.  Entre  ce  cas 
et  le  précédent  il  y  a  des  cas  intermédiaires  où  on  doit  tenter  d'a- 
bord la  compression ,  puis  la  ligature  avant  de  se  décider  à  sacri- 
fier le  membre. 

Les  anévrysmes  rompus  à  l'extérieur  avec  bémorrhagie  peu- 
vent, suivant  les  cas,  suivant  le  siège  et  le  volume  de  la  tumeur, 
suivant  l'état  des  forces  du  malade,  etc.,  réclamer  l'application 
de  la  méthode  ancienne ,  ou  la  compression  indirecte  avec  inci- 
sion du  sac  et  tamponnement  au  percblorure  de  fer,  ou  enfin 
l'amputation.  La  méthode  d'Anel  ofl"re  peu  de  chances  de  succès  ; 
mais  quand  l'anévrj  sme,  par  exemple,  occupe  le  pli  de  l'aine,  il  faut 
commencer  par  lier  l'ihaque  externe,  après  quoi  on  tient  le  ma- 
lade en  exacte  surveillance.  S'i  l'hémorrhagie  continue  ou  repa- 
raît, on  doit  sans  hésiter  appliquer  la  méthode  ancienne ,  deve- 
nue praticable  grâce  à  la  ligature  supérieure. 

Les  anévrysmes  compliqués  d'inflammation  doivent  être  traités 
d'une  manière  active.  L'inflammation  est  capable  d'amener  la 
guérison  spontanée,  mais  elle  s'accompagne  de  dangers  si  nom- 
breux, qu'il  est  indispensable  de  la  combattre.  Deux  ordres  de 
moyens  permettent  d'atteindre  ce  but  :  les  moyens  appUqués  di- 
rectement sur  la  tumeur,  et  les  moyens  appliqués  indirectement 
sur  l'artère. 

Ici,  plusieurs  cas  peuvent  se  présenter.  Lorsque  l'inflammation 
est  peu  intense,  le  repos,  la  compression  indirecte  si  elle  est  pra- 
ticable, l'application  d'une  vessie  pleine  de  glace  sur  la  tumeur, 
suffisent  en  général  pour  arrêter  le  travail  inflammatoire.  Si  le 
siège  de  l'anévrysme  ne  permet  pas  de  comprimer  l'artère  au- 
dessus  du  sac,  on  doit  sans  retard  pratiquer  la  ligature. 

Lorsque  rinflammation  est  plus  considérable,  lorsque  la  for- 
mation d'un  abcès  anévrysmal  ou  péri-anévrysmal  paraît  inévi- 
table, lorsque  cet  abcès  existe,  lorsque  enfin  les  lissus  qui  re- 
couvrent la  tumeur  sont  dans  un  état  gangréncux,  il  arrive 
Irès-souvent  que  cela  suffit  pour  faire  oblitérer  la  tumeur  et  pour 
faire  disparaître  les  battements;  mais  quelquelbis  aussi  les  batte- 
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ments  persistent  malgré  l'intensité  des  accidents  locaux  de  l'in- 
flammation. Dans  ce  dernier  cas ,  il  n'y  a  point  à  hésiter,  il  faut 
sans  délai  lier  l'artère  au-dessus  du  sac,  pour  forcer  l'anévrysme 
à  s'oblitérer  avant  le  moment  de  la  rupture;  mais  si  la  tumeur 
est  privée  de  pulsations,  le  chirurgien  est  plus  embarrassé.  FauL-il 
compter  sur  la  guérison  spontanée  ?  Ne  vaut-il  pas  mieux  se  mettre 
en  garde  contre  l'hémorrhagie  qui  pourra  se  produire  au  moment 
de  la  rupture  du  sac,  ou  quelque  temps  après  (p.  166-168)?  Sans 
opposer  à  cette  hémorrhagie  un  obstacle  invincible ,  la  ligature 
aurait  sans  doute  pour  résuhat  d'en  diminuer  la  fréquence  et  la 
gravité.  Mais  nul  ne  peut  savoir  si  l'hémorrhagie  surviendra.  On 
s'expose  donc,  en  liant  l'artère,  à  pratiquer  une  opération  inutile, 
et  fort  sérieùse  par  elle-même ,  une  opération  qui  n'a  même  pas 
l'avantage  de  prévenir  certainement  l'accident  que  l'on  redoute. 
On  voit  que  la  question  est  des  plus  épineuses.  Lorsque  le  siège 
de  l'anévrysme  permet  d'appliquer  la  compression  indirecte,  je 
conseille  de  disposer  le  long  de  l'artère  un  ou  deux  tourniquets , 
avec  lesquels  on  exercera  la  compression  partielle ,  non-seule- 
ment jusqu'au  moment  de  la  rupture  du  sac,  mais  encore  pen- 
dant plusieurs  semaines  après  cette  époque.  Si,  malgré  ce  moyen 
préventif,  l'hémorrhagie  survenait,  le  malade,  prévenu  à  l'avance, 
rendrait  la  compression  totale,  en  attendant  le  chirurgien ,  qui, 
suivant  les  cas ,  tamponnerait  le  sac  avec  le  perchlorure  de  fer, 
ou  pratiquerait  la  ligature.  Mais  la  compression  indirecte  n'est  pas 
toujours  appUcable,  et  c'est  alors  surtout  que  la  situation  devient 
embarrassante.  Lorsque  la  marche  de  l'inflammation  a  été  très- 
rapide  ,  et  lorsque  la  rupture  du  sac  semble  déjà  imminente  au 
bout  d'un  petit  nombre  de  jours,  il  est  probable  que  l'artère  n'a  pas 
eu  le  temps  de  s'oblitérer  d'une  manière  suffisante,  et  il  convient 
de  recourir  tout  de  suite  à  la  hgature.  Dans  le  cas  contraire,  on 
peut  attendre;  mais  alors  on  doit  laisser  à  demeure,  auprès  du 
malade ,  un  aide  intelligent  chargé ,  le  cas  échéant ,  d'arrêter  le 
sang  parla  compression  directe  ou  par  le  tamponnement, jusqu'à 
l'arrivée  du  chirurgien. 

En  tout  cas ,  on  devra  bien  se  garder  de  hâter  l'ouverture  de 
l'anévrysme.  On  cherchera ,  au  contraire ,  à  la  retarder,  parce 
que  les  chances  de  l'hémorrhagie  sont  d'autant  plus  grandes  que 
cette  ouverture  est  plus  précoce. 
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Les  anévrysmes  compliqués  de  gangrène  du  membre  sont  déjà 
en  voie  de  gnérison  spontanée.  Le  sac  est  oblitéi^é,  et  l'artère 
adjacente  est  également  remplie  de  caillots.  Je  ne  connais  aucun 
cas  où  cette  gangrène  soit  survenue  avant  l'oblitération  totale  de 
'anévrysme.  Lorsque  la  mortification  se  borne  à  produire  des 
escliares  superficielles ,  ou  qu'elle  frappe  seulement  i'exti'émité 
des  doigts  ou  des  orteils ,  on  peut  s'en  fier  à  l'élimination  natu- 
relle; mais  lorsqu'elle  est  plus  étendue,  lorsqu'elle  progresse  en 
remontant  vers  le  tronc,  il  devient  souvent  nécessaire  de  pratiquer 
l'amputation  du  membre.  Où  et  quand  cette  amputation  doit-elle 
être  faite?  Dans  les  cas  ordinaires,  on  doit  attendre  que  la  gan- 
grène soit  limitée.  Si  elle  s'arrête  à  une  distance  notable  de  l'ané- 
vrysme,  si,  par  exemple,  dans  le  cas  d' anévrysme  poplité,  elle 
ne  dépasse  pas  la  région  du  pied,  on  pratiquera  l'amputation  un 
peu  au-dessus  delà  gangrène;  si  elle  remonte  jusqu'au  voisinage 
de  l'anévrysme,  on  fera  l'amputation  au-dessus  de  la  tumeur.  La 
même  indication  se  présenterait  si  la  gangrène  s'arrêtait  à  une 
petite  distance  au-dessous  de  l'anévrysme  :  quoiqu'on  pareil  cas 
il  fût  à  la  rigueur  possible  de  faire  l'amputation  entre  le  sac  et  les 
limites  du  sphacèle,  l'avantage  qu'on  y  trouverait  serait  plus  que 
contre-balancé  par  la  présence  d'une  tumeur  anévrysmale  située 
près  du  moignon,  et  susceptible  de  suppurer,  de  se  spbacéler 
même,  par  suite  de  l'inflammation  qui  ne  manquerait  pas  de  s'y 
propager. 

Il  arrive  quelquefois  que  la  mortification  s'accompagne  de  phé- 
nomènes généraux  très-graves,  que  la  vie  des  malades  est  immé- 
diatement menacée  et  que  le  chirurgien  est  forcé  de  pratiquer 
l'amputation  avant  même  que  la  gangrène  soit  limitée.  En  pareil 
cas,  il  faut  couper  le  membre  au-dessus  de  l'anévrysme  pour 
mettre  le  moignon  à  l'abri  de  la  gangrène. 

Les  indications  ne  changent  pas  lorsque  le  sphacèle,  au  heu  de 
survenir  à  la  suite  de  l'oblitération  spontanée  des  anévrysmes, 
est  la  conséquence  d'Une  oblitération  provoquée  par  l'art,  comme 
cela  a  lieu  si  souvent  après  la  hgature  appliquée  suivant  le  procédé 
de  Hunter. 

Les  anévrysmes  compliqués  de  lésions  articulaires  réclament 
très- souvent  l'amputation.  Je  ne  parle  pas  bien  entendu  de 
l'hydarthrose  simple  qui  résulte  de  la  compression  des  veines 
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par  Ja  tumeur.  Cet  dpancliemen  t  séreux  ne  modifie  pas  les  indica- 
tions ordinaires.  Mais  si  l'articulation  était  le  siège  d'une  arthrite 
purulente,  ou  si,  ce  qui  est  beaucoup  plus  comjuun ,  elle  commu- 
niquait avec  l'anévrysme  à  travers  une  perforation  des  ligaments, 
il  n'y  aurait  d'autre  ressource  que  l'amputation. 

L'érosion  profonde  et  étendue  du  squelette  constituerait  encore 
un  cas  d'amputation  si  on  pouvait  toujours  la  diagnostiquer  avec 
certitude.  Ce  diagnostic  n'est  possible  que  lorsqu'un  os  est  détruit 
dans  la  plus  grande  partie  de  son  épaisseur;  mais  on  trouve  fré- 
quemment à  l'autopsie  le  tibia,  le  péroné  et  le  fémur  largement 
érodés  par  un  anévrysme  poplité,  sans  qu'aucun  signe  spécial  ait 
révélé  pendant  la  vie  l'existence  de  cette  complication.  Lorsque 
l'érosion  est  peu  considérable,  le  diagnostic  est  plus  impossible 
encore.  Ainsi,  le  plus  souvent,  l'érosion  du  squelette  est  méconnue 
et  ne  modiûe  pas  les  indications  thérapeutiques,  mais  j'ai  lieu  de 
croire  qu'elle  nuit  beaucoup  à  l'oblitération  par  caillots  actifs , 
qu'elle  est  de  nature  à  faire  échouer  souvent  la  compression  indi- 
recte, et  qu'elle  expose,  après  la  ligature,  à  l'inflammation  consé- 
cutive et  à  la  suppuration  du  sac.  On  ne  doit  pas  oubher  cepen- 
dant que  des  anévrysmes  de  l'aorte ,  après  avoh"  perforé  la  paroi 
thoracique  et  détruit  les  côtes  dans  une  certaine  étendue,  ont  pu 
guérir  par  la  méthode  de  Valsalva.  Il  n'y  a  donc  pas  de  raison 
pour  que  la  lésion  des  os,  lorsqu'elle  est  peu  considérable,  soit 
considérée  comme  absolument  incurable. 

En  résumé,  l'érosion  du  squelette  n'est  diagnoslicable  que  lors- 
qu'elle est  très-profonde  et  très-étendue ,  et  alors  elle  nécessite 
l'amputation. 

Quelques  mots  maintenant  sur  certaines  complications  d'an 
autre  ordre.  Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  plusieurs  anévrysmes 
sur  le  même  individu.  S'il  y  a  un  anévrysme  interne  et  un  ané- 
vrysme externe,  on  doit  s'abstenir  de  toute  opération.  On  se  con- 
tentera d'appliquer  la  méthode  de  Valsalva,  en  y  joignant,  lorsque 
cela  est  possible ,  une  compression  indirecte  pfl?'/?e/ie  au-dessus 
de  l'anévrysme  externe.  Si  les  deux  anévrysmes  sont  accessibles  à 
la  chirurgie,  on  traitera  d'abord  celui  des  deux  qui  paraîtra  le  plus 
menaçant.  La  ligature,  en  pareil  cas,  a  souvent  réussi;  on  a  pu, 
à  quelques  semaines  d'intervalle,  guérir  ainsi  successivement  deux 
anévrysmes  poplités;  mais  la  compression  indirecte  est  encore 
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bien  préféi-ablc  ù  la  ligature.  Lorsque  les  deux,  anévrysmes  sont 
superposés,  on  doit  comprimer  ou  lier  l'artère  au-dessus  de  l'ané- 
vrysme  supérieur. 

II.  ANÉVUYSMES  AUTÉUIO-VEINEUX. 

La  méthode  de  Valsalva,  la  méthode  d'Anel  et  la  compression 
indirecte  n'ont  aucune  prise  sur  ces  anévrysmes.  Les  seules  mé- 
thodes sur  lesquelles  on  puisse  compter  sont  l'ouverture  du  sac , 
la  double  ligature,  la  compression  directe ,  la  galvauo-puncture 
et  les  injections  coagulantes. 

L'ouverture  du  sac  guérit  radicalement  tous  les  malades  qui 
survivent.  La  double  ligature  est  presque  aussi  efficace ,  quoique 
l'implantation  d'une  collatérale  sur  le  sac  puisse  faire  persister 
les  battements  (p.  218);  mais  cette  éventualité  est  tellement  ex- 
ceptionnelle qu'il  n'y  a  vraiment  pas  lieu  de  s'en  préoccuper.  La 
méthode  de  la  double  ligature  peut  donc  être  considérée  comme 
très-efficace  ;  lorsqu'on  l'applique  suivant  le  procédé  de  M.  Mal- 
gaigne ,  elle  respecte  l'intégrité  des  veines,  ce  qui  met  à  l'abri  de 
la  phlébite.  Sous  ce  rapport  elle  est  très-préférable  à  l'ouverture 
du  sac.  Mais  ces  deux  méthodes  ont  l'inconvénient  d'exposer  les 
malades  à  des  hémorrhagies  consécutives  très-graves,  dont  la 
fréquence  toute  spéciale  est  due  à  l'altération  que  la  présence  de 
la  phlébartérie  fait  subir  aux  parois  artérielles  ;  quoique  incom- 
parablement moins  meurtrières  que  la  méthode  d'Anel ,  elles  sont 
assez  dangereuses  pour  qu'on  doive  se  demander  s'il  est  permis 
de  les  appliquer  au  traitement  des  anévrysmes  arlério-vei- 
neux.  Ces  anévrysmes  en  elTet  affectent  en  général  une  mar- 
che peu  inquiétante.  La  plupart  d'entre  eux  restent  stationnaires 
pendant  toute  la  vie,  et  ne  font  naître  aucun  danger.  Quelques- 
uns  cependant  se  comportent  d'une  manière  plus  fâcheuse  et 
s'accroissent  presque  autant  que  les  anévrysmes  artériels.  C'est 
dans  ce  dernier  cas  seulement  qu'on  peut  songer  à  pratiquer  une 
opération  sanglante;  mais  on  n'en  viendrait  là  qu'après  avoir 
constaté  l'inefficacité  de  la  compression  directe,  de  la  galvano- 
puncturo,et  des  injections  coagulantes.  Quant  aux  anévrysmes 
variqueux  stationnaires  qui  sont  de  beaucoup  les  plus  communs, 
ils  peuvent  donner  lieu  à  des  incommodités  plus  ou  moins  désa- 
gréables, produire  l'afTaiblissemcnt  du  membre ,  la  dilatation  dos 
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veines,  l'œdènifi  dur  du  tissu  cellulaire;  ils  peuvent  en  un  mot 
consUtuer  une  véritable  iufirmitd;  mais,  ne  menaçant  jamais  la 
vie,  ils  ne  comportent  aucune  opération  grave.  Ceux  qui  sont 
petits,  superliciels  ,  et  situés  sur  le  trajet  d'une  artère  peu  volu- 
mineuse, peuvent  sans  imprudence  être  traités  par  la  galvano- 
puncture ,  ou  par  les  injections  coagulantes ,  ainsi  que  le  prou- 
vent les  faits  de  MM,  Voillemier  et  Jobert  (1)  ;  mais  ces  deux 
méthodes  ne  pourraient  être  essayées  que  si  la  compression  di- 
recte, appliquée  avec  persévérance,  avait  échoué, 

La  compression  directe  est  la  méthode  par  laquelle  il  faut  tou- 
jours commencer  ;  elle  est  sans  danger,  et  lorsqu'on  l'applique 
de  bonne  heure  elle  réussit  très-souvent.  On  peut,  à  l'exemple 
de  M,  Nélaton  (2),  y  joindre  la  compression  indirecte  qui  dhninue 
l'abord  du  sang,  et  diminue  par  conséquent  l'obstacle  que  la 
compression  directe  doit  surmonter. 

Cela  posé,  considérons  les  anévrysmes  artério-veineux  dans 
les  diverses  régions  du  corps. 

Les  anévrysmes  artério-veineux  de  l'aorte  thoracique  ou  abdo- 
minale doivent  être  considérés  comme  incurables.  On  n'ignore 
pas  qu'ils  sont  spontanés  et  qu'ils  résultent  de  la  rupture  d'un 
onévrysme  artériel  dans  la  cavité  d'es  vaisseaux  à  sang  noir.  Le 
repos,  le  régime,  la  digitale,  une  saignée  de  temps  à  autre,  peu- 
vent soulager  les  malades,  mais  ne  peuvent  pas  les  guérir. 

Les  anévrysmes  artério-veineux  des  artères  iliaques,  ceux  de 
l'artère  carotide  primitive,  de  la  carotide  externe  ou  de  la  caro- 
tide interne  (3),  ceux  de  la  sous-clavière  ou  de  Vaxillaire  ne  com- 
portent aucun  traitement  curatif.  La  compression  directe  en  effet 
ne  leur  est  point  apphcable ,  et  le  volume  de  l'artère  lésée  doit 
éloigner  l'idée  d'une  opération  quelconque. 

Ceux  de  la  voûte  du  crâne  constituent  une  infirmité  des  plus 
pénibles  et  quelquefois  môme  une  difformité  choquante,  à  cause 

(1)  Voy.  p.  311 ,  obs.  8  ;  p.  380 ,  en  note  ;  p.  U15  et  p.  ûl9, 

(2)  Voy.  p.  293,  obs.  7. 

(3)  Je  ne  puis  me  dispenser  de  citer  à  ce  propos  un  fait  des  plus  étranges,  observé  Tannée 
dernitre  à  l'IiOpital  des  Cliniques  dans  le  service  de  M.  Nélaton,  Un  jeune  liomme  avait  reçu 
dans  l'orbite  un  coup  de  parapluie.  L'extrémité  recourbée  du  manche,  avait  pénétré  à  travers 
l'orbite  jusque  dans  le  crâne,  ouvert  le  sinus  caverneux,  et  divisé  l'artére  carotide  interne 
dans  l'intérieur  de  ce  sinus  veineux.  Un  anévrysme  artério-veineux  fut  la  conséquence  de 
cette  lésion  singulière  (  voy.  l'observation  très-détaillée  dans  la  thèse  inaugurale  de  M,  Henry, 
ConsUtérations  sur  l'anévrysme  arlério-veineux.  Paris ,  185G  ). 
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du  développement  excessif  de  toutes  les  veines  de  la  région.  Si 
la  lésion  était  i-ëcente  on  pourrait  faire  construire  un  appareil 
dont  la  pelote  exercerait  une  compression  directe  sur  l'orifice 
artério-veineux.  Si  elle  était  ancienne,  ce  moyen  ne  pourrait  sans 
doute  pas  réussir,  et  je  pense  qu'il  serait  permis,  avant  d'en  venir 
à  la  double  ligature,  de  pousser  une  injection  de  perchlorure  de 
fer  dans  la  phlébartérie,  en  ayant  soin  de  comprimer  liant  et  bas 
pendant  la  dUrée  de  l'injection,  non-seulement  l'artère,  mais  en- 
core la  veine. 

Les  anévrijsmes  artério-veineux  de  l'aine  et  de  la  cuisse  ne 
comportent  d'autre  traitement  que  la  compression  directe.  Celle- 
ci  doit  être  exécutée  à  l'aide  d'un  compresseur  à  pelote  semblable 
à  ceux  qu'on  ëmploie  pour  la  compression  indirecte. 

La  compression  directe  est  si  difficile  à  exercer  avec  précision 
dans  le  creux  du  jarret  et  dans  l'épaisseur  de  la  jambe,  que  je 
considère  les  aûévrysmes  variqueux  poplités  et  tibiaux  comme 
incapables  de  guérir  par  ce  moyen.  Aucune  autre  méthode  ne  me 
paraît  applicable.  Je  conseille  donc  de  laisser  ces  anévrysmes  en 
repos.  La  compression  directe  redevient  applicable  aux  ané- 
vrysmes variqueux  du  pied,  et  si  cette  méthode  échouait,  on 
pourrait  faire  quelques  tentatives  avec  la  galvano-puncture  ou 
les  injections  coagulantes. 

Des  principes  analogues  guideront  le  chirurgien  dans  le  traite- 
ment des  anévrysmes  artério-veineux  du  membre  thoracique; 
mais  les  anévrijsmes  artérid-veineux  du  pli  du  coude,  qui  sont  de 
beaucoup  les  plus  communs,  doivent  nous  arrêter  un  instant. 

Ici  Fanévrysme  est  superficiel ,  en  général  peu  volumineux , 
situé  sur  le  trajet  d'une  artère  d^  moyen  cahbre,  et  peu  éloigné 
d'un  plan  osseux  sur  lequel  il  est  tï^s-facile  de  le  comprimer.  — 
Toutes  ces  conditions  favorables  perûiettent  d'exercer  avec  effi- 
cacité la  compression  directe ,  et  de  la  continuer  sans  inconvé- 
nients pendant  un  temps  en  quelque  sorte  indéfini.  Je  suis  con- 
vaincu que  si  les  chirurgiens  y  mettaient  assez  de  persévérance,  ils 
guériraient  ainsi  la  plupart  des  anévrysmes  variqueux  récents  du 
pli  du  coude.  Lorsque  l'accident  date  de  plusieurs  mois  ou  même 
de  plusieurs  années,  la  guérison  est  encore  possible,  mais  elle  est 
I   beaucoup  plus  lente  et  beaucoup  plus  incertaine. 

Si  la  compression  directe  échoue,  faut-il  renoncer  à  guérir  les 
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anévrysmes  aiHério-veineux  du  pli  du  coude?  On  ne  peut  songer 
à  pratiquer  une  opération  sanglante,  toujours  trop  sérieuse  eu 
égard  au  peu  de  gravité  de  la  maladie,  mais  je  pense  que  la  gal- 
vano-puncture,  appliquée  avec  précaution  et  suivie  d'une  com- 
pression directe  bien  méthodique  ,  peut  être  tentée  sans  danger 
et  avec  quelque  chance  de  succès.  C'est  ce  que  prouve  l'observa- 
tion de  M.  Voillemier.  Si  ce  moyen  échouait  à  son  tour,  si  le  ma- 
lade réclamait  avec  instance  une  autre  opération,  si  enfin  la  tu- 
meur était  peu  volumineuse ,  il  serait  permis,  à  l'exemple  de 
M.  Jobert ,  de  pousser  dans  le  sac  une  injection  de  perchlorure 
de  fer.  On  aurait  soin  ,  pendant  la  durée  de  l'opération,  de  com- 
primer exactement  l'artère  et  la  veine  au-dessus  et  au-dessous  de 
la  phlébartérie.  Quant  à  la  méthode  de  la  double  ligature,  on 
doit  la  réserver  pour  les  cas  exceptionnels  où  la  tumeur  fait  des 
progrès  inquiétants. 


FIN. 


TABLEAUX 
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D'AXÉVRYSMES  TRAITÉS  PAR  LA  COMPRESSION  INDIRECTE. 


Le  premier  tableau  se  compose  des  faits  antérieurs  k  la  période 
irlandaise. 

Le  deuxième  tableau ,  beaucoup  plua  étendu,  renferme  les  faits 
recueillis  de  novembre  1842  k  mai  1854, 


Les  observations  de  chaque  tableau  sont  classées  guidant  l'ordre 
alphabétique  des  noms  d'auteurs. 
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TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈREvS. 


(U  Icllfc  n  ,  placée  après  un  nombre,  renvoie  aux  noies  placées  au  bas  de  la  page  .indiquée.) 


ABCÈS  confondus  avec  des  anévrysmcs,  l\2, 91, 
21il,427,  /.27  «,  Û50,  672. 

Abcès  péri-an6vrysmaux  (diagn.  des),  y.i  ; 

Abcès  péri-artériels.cause  d'anévrysmes,  U2. 

Abcès  anéurijsmaux,  voy.  Inflammalion 
des  anéorysmes. 

ABUBiSMA,  abiirsima,  ampliorisma ,  apoiHs- 
ma,  emborisma,  emburisis,  coiruplions 
arabo-latines  du  mot  grec  aneurysma  201  n, 
252  n,  270,271.  (Koy.  l'Errata  pour  la  p.  201.) 

Accroissement  en  longueur  d'un  membre 
atteint  d'anévrysme  variqueux,  76. 

Accroissement  des  anévrysmes,  63,  136. 

AcbPDNCTDRE  (mélUode  de  I')  imaginée  par 
M.  Velpeau,  234.  Acupuncture  des  artères,  235. 
Expériences  de  Simon,  1Û8.  Acupuncture  des 
anévrysmes,  236.  Uésultats  cliniques,  237. 
Appréciation,  238. 

Aêtius  (procédé  d')  pour  l'opération  de  l'ou- 
verture du  sac,  207,  UUO. 

AGARIC  de  chône  (traitement  des  anévrysmcs 
par  1'),  211. 

AGES  (Influence  des)  sur  la  production  des 
anévrysmes  spontanés,  ft6;  sur  leur  siège,  Ul. 

Albertini  a  le  premier  décrit  la  méthode  de 
Valsalva,  Ù22. 

ALBDMiNE.  Voy.  Caillot  chimique.  Caillot  gal- 
vaîtiqiie  et  Sang. 

Alcool  (influence  de  1')  sur  la  production  des 
anévrysmes,  55. 

Amputation  de  la  jambe  au-dessous  d'un  ané- 
vrysme  poplité,  suivie  de  guérison  de  l'ané- 
vrysme ,  612  ;  —  de  la  cuisse  ,  préférée  par 
beaucoup  de  chirurgiens  à  l'opération  de  l'ou- 
verture du  sac  dans  Tanévrysme  poplité,  215. 
Discussion  des  cas  ofi  la  présence  d'un  ané- 
vrysnie  nécessite  l'amputation,  891,  892. 

Anastomoses.  Voy.  Collatérales, 

Anel  (méthode  d').  Remarques  préliminaires, 
un.  Historique,  UUO.  Guillcmeau  n'a  aucun 
droit  à  l'inveiuion  de  la  méthode  d'Anel,  UUl. 
Dominique  Anal,  ft(i3.  Grand  retentissement 
de  l'opération  d'Anel  ,  (iîi5.  Les  successeurs 
d'Anel,  Renaissance  de  la  méthode  d'A- 
nel, ftM.  Brasdor,  £i(i7.  Opération  singulière  de 
Spezzani,  ûiiS.  Desaull,  liUQ.  Filiation  des  idées 
de  Desault,  (i50,  613.  L'opération  de  Desaull, 
052.  John  Uunter,  (|55.  Filiation  des  idées  de 
Hunter,  £i55.  L'opération  de  John  Hunter,  ft56. 
Théorie  erronée  de  Hunter,  £i57.  Protentions 
exagérées  de  l'école  de  Humer,  (i60.  Anol, 
Desault  et  Hunier,  (i61.  Extension  et  progrès 
Oc  la  méthode  d'Anel  au  xix°  siècle,  ft67. 


Application  de  la  méthode  d'Anel,  069. 
Procédé  d'Anel  et  procédé  de  Hunter,  ii69. 
Procédé  de  Scarpa,  (i70.  A  quelle  époque  faut-il 
opérer  l'anévrysme,  ii73.  Compression  prépa- 
ratoire, (i73.  Indications  el  contre-indications, 
ixlk.  Anévrysmes  doubles  et  anévrysmes  su- 
perposés, i|75.  Traitement  préparaloire,  076. 

Mode  d'action  de  la  méthode  d'Anel  sur 
les  anévrysmes,  négligé  jusqu'ici  par  les  au- 
teurs, fi39.  La  méthode  d'Anel  fait  oblitérer  les 
anévrysmes  par  des  caillots,  059. 

Action  de  la  méthode  d'Anel  sur  l'arlbre 
liée,  kll.  Hémorrhagie  consécutive,  077.  In- 
fluence du  procédé  sur  la  production  de  cet 
accident,  082,  000.  Phlébite  de  la  veine  adja- 
cente, 078.  Névrite  du  nerf  satellite,  079.  Au- 
tres accidenls,  081.  ' 

Action  sur  la  circulation  et  la  nutrition. 
Le  cours  du  sang  est  rétabli  à  la  fois  par  les 
anastomoses  àrlerielles  et  par  les  communi- 
cations capillaires,  082.  Etat  du  membre  im- 
médiatement après  la  ligature,  083.  La  liga- 
ture produit  souvent  une  élévation  de  tempé- 
rature, 080.  Explication  de  ce  phénomène,  080- 
087.  11  précède  souvent  la  gangrène,  086. 
Elude  delà  gangrèneconséculive  à  la  ligature, 

087.  La  gangrène  est  rare  à  la  suite  du  procédé 
d'Anel,  087,  610.  Fréquence  excessive  de  la 
gangrène  à  la  suite  du  procédé  de  Hunter, 

088,  609.  Explication  de  celle  particularité, 
088-091.  Ligature  graduelle  proposée  pour 
empêcher  la  gangrène,  091-500.  Ligature 
temporaire,  092,  096.  Compression  indirecte 
immédiate  avec  un  tourniquet,  098.  Paralysie 
et  atrophie  consécutives  du  membre,  500. 
Causes  de  ces  accidents,  502.  Accidenls  céré- 
braux consécutifs  à  la  ligature  des  carolides, 
500. 

Action  de  la  méthode  d'Anel  sur  la  tti- 
meiir  anévrysmale,  506.  La  circulation  ané- 
vrysmale  n'est  pas  supprimée,  n'est  que  di- 
minuée par  la  ligature,  507.  Différence  du 
procédé  d'Anel  et  du  procédé  de  Hunter  sous 
ce  rapport,  508.  Changemenis  qui  surviennent 
dans  la  tumeur,  509.  Continuation  des  balle- 
menls,  510, 509.  Les  deux  modes  d'oblitération 
de  la  tumeur,  510.  Fréquence  do  l'oblitération 
passive.  512.  Inconsfance  des  effets  de  la  liga- 
ture, 513.  Conditions  qui  favorisent  l'oblité- 
ration passive,  515.  Premier  mode  d'action. 
caillots  actifs,  516.  N'expose  pas  à  la  récidive, 
519.  Deuxième  mode  d'action,  caillots  passils, 
519  ■  cas  011  ces  caillots  se  résolvent  sans  acci- 
dent 520  ;  cas  où  ces  caillots  sont  entraînes  et 
laissent  survenir  la  récidive  522, 570;  cas  oii  ils 
provoquent  des  accidents  inllammaloii  es,  a23. 
Fréquence  de  l'innammation  consécutive  du 
sac,  520.  lipoqueoîi  elle  survieni,  526;  ses  con- 
séquences, 527.  lUipture  de  la  tumeur,  528. 
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ANEL  (méthode  d').  915 


Gravité  dccetteinflammaiionconsécuiive,529, 
5fi6.  Iléniorrhagies  consécutives  à  la  rupture 
(lu  sac,  531.  Leur  grande  fréquence,  531. 
Kpoques  où  elles  surviennent,  532;  leur  pro- 
noslic  ,  535  ;  leur  traitement,  536-5fiG. 

Pulsations  secondaires  et  récidives  des 
anêvrysmes  artériels  traités  par  la  méthode 
(l'Anel,  5/i7.  Persistance  des  battements, 
Ce  pliénonn'-iie  n'est  pas  iiii|uiélanl,  552.  Re- 
tour des  battements,  553.  Fait  disparaître 
presque  complètement  les  chances  delà  gan- 
grène et  celles  de  l'inflammalion  consécutive 
du  sac,  557.  Les  pulsations  secondaires  s'é- 
teignent presque  toujours  spontanément,  560. 
Elles  aboutissent  rarement  à  la  récidive,  562, 
Jlécidivcs  des  anêvrysmes  artériels  Iraitéspar 
la  méthode  d'Anel,  56-'i.  Epoque  où  elles  sur- 
viennent. 565.  Récidives  promptes,  567.  Réci- 
dives tardives,  569.Celles-cl  sont  dues  hlades- 
truclion  graduelle  des  caillots  passifs,  570. 
Récidive  d'un  anévrysme  qui  avait  suppuré 
après  la  ligature,  572.  Marche  di's  récidives, 
573.  ïraitemeat  des  récidives,  575-580. 

Des  anêvrysmes  artério-vcinciix  traités 
par  la  méthode  d'Aîiel,  580.  Fréquence  ex- 
trême des  liémorrhagies  conséculives,  581. 
Id.  de  la  gangrène,  5.S2,  5«7.  Etat  de  la  cir- 
culation dans  l'anévrysmc  et  dans  le  membre 
après  la  ligature,  583.  La  ligature  ne  guéiit 
ces  anêvrysmes  que  très-exceptionnelleinent, 
587» 

Bésultats  généraux  de  la  méthode  d'Anel, 
59Ii.  Statistiques  mortuaires,  592.  Résultats  de 
la  ligature  de  la  fémorale,  594.  Artère  iliaque, 
597.  Carotide,  598.  Sous-clavière,  599.  Tronc 
brachio-céphaUque,  600.  Ilumérale,  601.  Sta- 
tistique (les  accidents  de  lu  méthode  d'Anel, 
602.  Cliiffres  de  M.  Porta,  603.  Statistique  des 
hémorrliagies  conséculives,  604.  Statistique 
de  l'inflammation  consécutive  du  sac,  606. 
Statistique  de  la  gangrène,  608.  Appréciation 
générale  de  la  méthode  d'Anel,  611.  Parallèle 
avec  la  compression  indirecte,  875.  Discussion 
des  cas  oii  il  convient  d'appliquer  la  méthode 
d'Anel,  879-890, 

AnévrySxMale  (diathèse),  52,  476. 

Anévrysm,u,e  (varice),  voy.  Phlébartérie. 

Anévrysme.  Voy.  classiftcaiion ,  étiologie, 
siège,  signes,  diagnostic,  etc.  Voy.  encore, 
inflammation  des  anêvrysmes,  guérisons 
spontanées,  etc.  Pour  les  anêvrysmes  consi- 
dérés suivant  leur  siège,  f^oy.  le  nom  des 
diverses  artères,  aorte,  carotide,  fémo- 
rale ,  etc. 

Anêvrysmes  par  anastomose,  3. 

Anêvrysmes  artériels,  9.  Traitement  des 
anêvrysmes  artériels  simples,  considérés  dans 
les  diverses  régions  da  corps,  878.  Traite- 
ment des  anêvrysmes  compliqués,  888. 

Anêvrysmes  circonscrits  ou  pourvus  de 
sac,  9, 12,  36. 

/l  «(Sorysmcs  comp/i(/i<ds.  Complications  des 
anêvrysmes,  m.  Diagnostic  des  complica- 
tions, 100.  Traitement  des  complications,  888. 
Traitement  des  an(;vrysmes  rompus  dans  les 
chairs,  889  ;  à  l'extérieur,  889;  —des  anêvrys- 
mes compliqués  d'intlaunnation,  889  ;  com- 
pliqués de  gangrène  locale,  890  ;  de  gangrène 
du  membre,  891  ;  de  lésions  osseuses  ou  arti- 
tulaires,  891-832. 

Anêvrysmes  cratériformes,  \0U,  106,  118. 

Anêvrysmes  diffus.  Anêvrysmes  diffus  d(M 
ailleurs,  3.  Anévrysme  diffus  primitif,  7,  36; 
diffus  consécutif,  8,  30.  Physiologie  patholo- 


gique des  anêvrysmes  diffus,  loa,  105.  Circu- 
lation dans  les  anêvrysmes  diffus,  laa.  Nature 
des  caillots  qui  peuvent  s'y  former,  lû5,  7'i5, 
755, 765.  La  méthode  de  Valsalva  elle-même 
fait  déposer  des  caillots  passifs,  Û29,  Action 
de  la  méthode  d'Anel  sur  ces  anêvrysmes, 
515,  557,  558.  Ne  doivent  pas  être  traités  <par 
la  méthode  de  Brasdor,  64ii.  Action  de  la  com- 
pression indirecte  sur  ces  anêvrysmes ,  755- 
771.  Traitement  des  anêvrysmes  diffus,  888. 

Anévrysme  disséquant,  10, 19;  plus  com- 
mun chez  les  femmes,  49. 

Anéunjsmes  endogènes  et  exogènes,  ex- 
ternes ou  chirurgicaux,  internes  ou  médi- 
caux, 13. 

Anêvrysmes  enkystés,  9, 15, 

Anévrysme  faux.  L'anêvrysme  faux  pri- 
mitit  des  auteurs  n'est  pas  un  anévrysme,  û. 
Anévrysme  faux  primitif  ou  consécutif,  15, 
17,  20,  58.  Anévrysme  faux  développé  dans 
un  moignon  sur  une  artère  qui  n'avait  pas 
été  liée,  588,  637  n.  Anêvrysmes  faux  qui  se 
forment  au-dessus  des  ligatures ,  38-/il,  ii81. 

Anêvrysmes  de  force  et  anêvrysmes  de 
faiblesse,  1x8. 

Anévrysme  fusiforme,  22.  Anévrysme  vrai 
fusilorme,  23.  Anévrysme  fusiforme  mixte 
externe,  23.  Variété  d'anévrysme  fusiforme 
qu'on  pourrait  appeler  demi-'fusiforme  ou  fu- 
siforme latéral,  193.  Circulation  dans  les  anê- 
vrysmes fusiformes,  1U2.  Ils  peuvent  guérir 
spontanément  avec  conservation  d'un  canal 
central  ou  latéral  perméable,  192.  Ils  peuvent 
guérir  de  la  môme  manière  par  la  méthode 
cl  Anel,  518;  id.,  par  la  méthode  deBrasdor, 
modiDée  parWardrop,  642,643, 

Anévrysme  kystogénique.  II. 

Anévrijsme  mixte  externe.  Sa  fréquence, 
18  ;  sa  formation,  19.  53. 

Anévrysmemixtcinierne.  Contestable,  18. 

Anêvrysmes  multiples,  52.  Anêvrysmes 
doubles  guéris  par  la  ligature,  475  ;  par  la 
compression  indirecte,  865.  Trois  anêvrysmes 
graves  sur  le  même  sujet,  guéris  par  la  com- 
pression indirecte,  866.  Anêvrysmes  super- 
posés, 475.  Traitement  des  anêvrysmes  mul- 
tiples, 475,  892.  Voy.  diathèse  anévrysmale. 

Anêvrysmes  rares  (exemples  d'),  43  n. 
Anévrysme  développé  dans  un  moignon  sur 
une  artère  qui  n'avait  pas  été  liée,  588. 
637  )i.  I  ,  , 

Anêvrysmes  sncclformes,  21. 

Anêvrysmes  secondaires  formés  au  niveau 
des  ligatures  38-41,  481. 

Anêvrysmes  spontanés,  leur  fréquence  sur 
les  différentes  artères,  44,  Leur  fréquenceaux 
divers  âges,  46.  Influence  des  dges  sur  leur 
siège  au-dessus  ou  au-dessousdu  diaphragme, 
47.  Influence  des  sexes,  49  ;  des  professions, 
49  :  des  climats,  53  ;  des  races,  55.  Influence 
des  causes  mécaniques  sur  leur  formation, 
14,  50.  Début  de  ces  anêvrysmes,  59. 

Anêvrysmes  stationnaircs,  63,  13L  Ané- 
vrysme rendu  stationnaire  par  la  méthode  de 
Rrasdor,  637,  Les  anêvrysmes  rêcidivês  après 
la  ligature  restent  quelquefois  stalionnaires, 
573.  Anêvrysmes  rendus  stalionnaires  par  la 
compression  indirecte,  713,  747,  748,  80G, 
749, 

A  névrysmes  superposés.  Indications  liié- 
rapcuti(|iies,  475,  892. 

Anêvrysmes  Iraumutiques,  13  ;  diffus,  7, 
enkystés,  15,  36  ;  par  contusion,  rupture  oit 
déchirure,  37  ;  pur  fracture,  37  ;  par  pressions 
réitérées.  38  ;  consécutifs  à  la  ligature,  .'J8-41. 
Anévrysme  traumatiquc  tardif  ;  prélciulu  cas 
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de  Saviard,  16  ti.  Début  des  aiit-vrysmes  irau- 
iiiatiqiics,  58. 

diiévrtjsmes  vrais,  iU\  nies  à  tort  par 
Scarpa,  19. 

ANÈVRïSMES  ARTÉRio -VEINEUX.  Historique, 
2U.  Quelquefois  spontanés,  presque  toujours 
trauuiatiqucs,  25.  Mécanisme  de  leur  forma- 
tion, 25.  Diverses  espèces,  28-3U.  Leur  classi- 
lication,  36.  Anévrysmes  d'A.  Bérard  ,  31  ; 
de  Park,  32  ;  de  Rodrigue,  30.  Anévrysme  ar- 
tério-veinenx  développé  dans  un  moignon 
sur  une  arll-rc  qui  n'avait  pas  été  liée,  cas 
douteux,  588,  637  n.  Anévrysme  arlério-vei- 
neux  traumatique  de  la  carotide  interne  dans 
le  sinus  caverneux,  89ii  n.  Signes  des  ané- 
vrysmes arlério-veineux,  69.  Lésions  des  pa- 
rois artérielles  au-dessus  de  la  plilébartérie, 
78.  Influence  de  la  plilébartérie  sur  la  nutri- 
tion du  membre,  76.  Caraclères  de  la  tu- 
meur anévrysmale,  78  ;  sa  marche,  79.  Les 
anévrysmes  artério-vcineux  se  comportent 
quelquefois  comme  des  anévrysmes  artériels, 
80.  Ne  guérissent  jamais  spontanément,  pré- 
tendu cas  de  M.  Kott,  82.  Absence  presque 
constante  de  coagulation  librincuse  dans  ces 
anévrysmes,  lUl.  Explication  de  ce  fait,  lii8. 
Anévrysmes  arlério-veineux  transformés  en 
artériels  par  la  compression  directe,  291  et 
suiv.  ;  par  la  galvanu-puncture,  314. 

Traitement  de  ces  anévrysmes  par  la  dou- 
ble ligaliwe,  217,  219,  893. 

Par  la  compression  directe,  290.  La  com- 
pression directe  peut  les  transformer  en  phlé- 
bartérie  simple,  290.  Mode  de  guérison  des 
anévrysmes  variqueux  intermédiaires  traités 
par  la  compression  directe,  291.  Faits  nou- 
veaux venant  à  l'appui  de  l'opinion  de  M.  Né- 
laton,  292. 

Par  la  galuano-punctitre,  311. 

Par  les  injections  coagulantes,  380  n.  iil9. 

Par  la  méthode  d'Anel,  580.  Fréquence 
des  liémorrhagies  consécutives,  581.  Fré- 
quence toute  spéciale  de  la  gangrène,  582. 
Circulation  du  membre  et  de  la  tumeur,  583. 
Causes  de  la  gangrène,  Î586.  L'anévrysme  ne 
s'oblitère  que  liès-exceplionnellement,  587. 
Il  peut  se  transformer  en  pblébartérie  simple, 
588.  Cause  de  l'inefficacité  de  la  méthode  d'A- 
nel, 589.  Les  anévrysmes  arlério-veineux  ne 
doivent  jamais  être  traités  par  la  méthode 
d'Anel,  591. 

lndicationsllièrapeuliqucs(\esmé.wvysmcs 
artério-veineux,  893.  Anévrysmes  artério- 
veineux  considérés  suivant  leur  siège,  894. 

A^ÉVRYSME  CIRS0ÏDE,2;  —  du cuir  cliBvelu 
gUL'ri  par  la  méthode  endémique,  231.  Dia- 
gnostic de  r— et  des  anévrysmes  artériels  ou 
artério-veineux,  86. 

Anévrysme  cylindroïde,  2. 

Anévrysmes  des  os,  3.  Doutes  sur  leur  exis- 
tence, 88. 

Anévrysme  de  Pott,  3. 

Anévrysme  variqueux.  Voy.  Anévrysme  ar- 
tério-veineux. 

Anestuésiques.  Cas  oîi  on  emploie  les  inha- 
lations d'éiher  pendant  toute  la  durée  de  la 
compression  indirecte,  743,  835.  Inhalations 
J^'i'oroforme  proposées  dans  le  même  but, 
835. 

Antyllcs  est  le  véritable  inventeur  de  la  mé- 
thode de  l'ouverture  du  sac,  201.  Chapitre 
inédit  de  la  chirurgie  d'Anlyllus,  202.  Voy,  Ou- 
verture du  sac. 


ARTÉRIKLS. 

Aorte  [anév.  de  l').  Complications  des  —,  65. 
Cuéris  spontanément,  180,  190,  192 
traités  sans  succès  par  la  galvano-puncture, 
305,  345  ;  améliorés  par  le  même  traitement, 
345;  traités  sans  résultat  par  deux  injections 
de  perchlorurc  de  1er,  381 ,  403.  Plusieurs 
anévrysmes  de  1'—  guéris  ou  améliorés  par 
l'emploi  simultané  des  réfrigéraiiti;  et  de  la 
méthode  de  Valsalva,  265,  423.  Anévrysmes 
de  l'aorte  pris  pomdes  anévrysmes  du  tronc 
bruchio-céphalique  ou  de  la  carotide,  et  Irai- 
t('s  par  la  méthode  de  Brasdor,  305,  475,  625, 
651.  Deux  cas  où  cette  opération  a  néanmoins 
fait  oblitérer  les  anévrysmes  de  l'aorte,  651. 
Plan  de  M.  Laugier  pour  le  traitement  des 
anévrysmes  de  l'aorte  abdominale  par  la  nié- 
iliode  de  Brasdor,  625.  —  Traitement  des  ané- 
vrysmes de  l'aorte  thoracique,  878  ;  de  l'aorte 
abdominale  et  de  ses  branches  viscérales,  885. 

Compression  de  l'aorte  dans  un  cas  d'aiié- 
vrysme  inguinal,  726. 

Ligature  de  l'aorte  par  A.  Cooper,  468; 
par  James ,  632  n ,  635.  Cette  opération  est 
constanmient  mortelle,  598. 

Aphonie  produite  par  certains  anévrysmes  qui 
compriment  les  nerfs  récurrents,  65;  pro- 
duite par  la  ligature  de  la  carotide,  481. 

Appareils  de  compression.  Pour  la  com- 
pression directe.  Bandage  à  pelote  de  Guy  de 
Chauliac,  270.  Ponton  de  Bouidelot,  272. 
Compresseur  h  vis,  de  Seul  tel,  273.  Compres- 
seur de  Senff,  273,  688  (fig.).  Compresseur 
d'Arnaud  pour  la  cuisse  et  le  jarret,  274;  de 
Ravaton,  poiu'  le  coude  et  pour  l'artère  axil- 
laire,  274,  708  (/îg.).  Compresseur  annulaire 
de  Vallant,  273.  Compresseur  de  Ileister,  708  n. 

Appareils  pour  la  compression  indirecte. 
Etude  générale  de  ces  appareils,  811-832.  Pe- 
lotes, 813.  Contre-pelotes,  814.  Gouttières,  815. 
Armatures,  816.  Appareils  à  compression  élas- 
tique, 825. 

Appareils  en  particulier.  Garrot  de  Morel, 
209,  658.  Tourniquet  de  J.-L.  Petit,  659.  Ban- 
dage de  Genga,  656  ;  de  Guattani,  662.  Appa- 
reil de  Desault  pour  la  sous-clavière,  671  ;  de 
Roberlson  pour  la  fémorale  dans  l'aine ,  689 

Appareils  à  anneau.  L'anneau  de  Briick- 
ner,  665.  Le  collier  de  chien  de  Viricel,  698. 
Ring-compressor  de  Hulton,  728  {ftg.).  Com- 
presseur inguinal  deCrampton,  729  (/?(?.)• 
Hing-tourniquet,  820  (fig.].  Compresseur  cir- 
culaire de  Carte,  826  {fig.).  Etude  générale  des 
appareils  ;i  aiuiean,  819. 

Appareils  à  arc.  Tourniquet  aneslhésiquc 
de  James  Moore,  694  {fig.].  Tourniquet  d'Es- 
chards,  682  ;  de  Blizard,  685  ;  de  Dubois,  693. 
de  Dupuyiren,  703;  deSignoroni,  821  (fig.). 
Le  clainp  de  Robert  Iloey,  732  {fig.).  La  selle 
pelvienne  de  Read,  821  {fig.).  Etude  générale 
des  appareils  à  arc,  820. 

Appareils  à  ressort.  Braycr  de  Thillaye, 
677;  de  Dupuyiren,  701;  de  Verdier,  l\2{fig.)  ; 
de  Maisonneuve,  817.  Tourniquet-truss  de 
Todd,  705  {fig.).  Ressort  de  Syme  pour  l'ai  tèrc 
radiale,  740,  817  ;  de  W.  Lyon  pour  la  caro- 
tide, 795.  Compresseur  à  ressort  de  Duval, 
819  {fig.).  Etude  générale  des  appareils  à  res- 
sort, 816. 

Appareils  à\  tiges  articulées.  Tourniquet 
de  l'Hstrangc,  732  {fig.);  de  Bigg,  816  {fig.). 
Appareil  iiigiiiiial  de  Carte,  823  (/îg.).  Nou- 
velle armature  articulée,  823  {fig.).  Etude  gé- 
nérale de  ces  appareils,  822. 

Appareils  à  pelotes  multiples.  Appareil  de 
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Uodgcrs,  a  trois  pelolcs,  lai,  829.  Appareil  ù 
deux  pelotes,  de  Ueeves,  830  (/l'ff.);  <'*;  MiH'" 
kii),  830  de  Matthieu,  828  [fig.).  Appa- 

reil de  l'auteur,  831  (/?(/.). 

Poids  compresseurs  inventés  par  Bellin- 
tîlumi,  "735.  Compression  dans  l'aine  avec  un 
flacon  de  mercure,  par  Duval,  819  h.  Etude 
des  poids  compresscms,  812  (/ig.)- 

Appareils  électriques  pour  la  galvaiio- 
puncture,  3i)(i.  Insullisanse  des  machines  à 
induction,  3(i7.  Piles  à  grands  et  à  petits  élû- 
nienls,  '6U9.  Iniluence  de  la  pile  employée  sur 
la  production  des  escliarcs,  332. 

Application  des  sttjptiqiies ,  de  la  chaleur, 
des  réfrigérants.  Voy.  ces  mots. 

Armatures.  Voy.  Appareils. 

Artères.  Pour  chaque  artère  en  particulier, 
voy.  Aorte,  Carotide,  fémorale,  etc. 

Artères.  Sont  le  plus  souvent  saines  au-des- 
sus et  au-dessous  des  anOvrysmes  externes 
spontanés,  57,  'i58,  Ù70.  L'altération  alhéro- 
niateuse  ou  calcaire  des  artères  n!occiipe  que 
les  deux  tuniques  internes,  37,  51,  libS,  Uli. 
Elle  est  Irès-i  aresur  les  artères  à  sang  noir,  ii3. 
Elle  ne  précède  pas  toujours  la  furmation  des 
anévrysmes  spontanés,  51,  52. 

Dilatation  simple  des  artères,  2,  lU.  Rupture 
des  artères,  5, 10.  Les  artères  sont  dilatées  au- 
dessus  et  au-dessous  des  anévrysmes  ai'tério- 
veineux,  78. 

Action  du  perchlorure  de  Ter  sur  les  parois 
artérielles,  396.  Les  ligatures  fines  coupent  im- 
médiatement les  deux  tuniques  internes,  Ii5&, 
Û59,  '471.  La  compression  n'nblilère  pas  les 
artères,  155,  158,  Ï497,  ïi99,  7ïi6-755,  771,  772. 
L'opinion  contraire  a  longtemps  prévalu  en 
Angleterre,  085  ;  puis  en  France,  695.  —  Ex- 
périences de  Freer  sur  des  chevaux  ,  686. 
Conséquences  fâcheuses  de  cette  erreur,  087. 
Dupuytren  l'a  réfutée,  700.  (Voy.  Artérile.) 

Plaies  des  artères,  ix.  Cicatrisation  des 
plaies  latérales  des  artères,  16.  Traitement  de 
ces  plaies  par  les  réfrigérants,  250.  261  n,  266, 
267.  Trailement  par  la  compression  directe, 
270.  Bandage  de  Galien,  655  ;  de  Genga,  656. 
Procédé  de  Malgaigne  pour  le  pli  du  coude, 
885.  Traitement  par  la  compression  indirecte, 
658,  669;  par  la  suture,  suivant  le  procédé  de 
Lambert,  211.  Voy.  Ligature  et  Oblitération 
des  artères. 

Artère  anêvrysmatique.  S'oblitère  presque 
toujours  en  même  temps  que  le  sac  anévrys- 
mai,  180.  Explication  de  ce  fait,  187.  Celte 
oblitération  survient  graduellemeni,  188.  Elle 
fait  quelquefois  défaut,  contrairement  îi  l'opi- 
nion de  Scarpa,  189,  75'i.  Deux  cas  oi'i  l'artère 
resta  perméable  malgré  la  suppuration  du  sac 
et  l'issue  des  caillots,  3a2,  572,  794.  (iuérison 
permanente,  sans  oblitération  de  l'artère  anê- 
vrysmatique, de  certains  anévrysmes  oblitérés 
spontanément,  190-19Û,  692.  Idem  de  certains 
anévrysmes  traités  par  la  compression!  directe, 
279,  288,  289,  295,  298.  Id.  par  la  galvano- 
punctm  e,  307,  315,  326,  3'i2.  Id.  par  la  mé- 
thode de  Valsai  va ,  ïi20 , 'i3'l  /(/.  par  la  mé- 
thode d'Aiicl,  518.  Id.  par  la  compression 
indirecte,  75'i,  851,  Id.  par  la  méthode  de 
Brasdor,  G2ix,  6U2,  0.'i3.  C'est  le  mode  de  giié- 
rison  le  plus  ordinaire  des  anévrysmes  traités 
par  le  procédé  de  VVardrop,  0'i2. 

Artères  collatérales.  Voy.  Collatérales. 

Artériel  (canal].  Persistance  de  ce  caiiul,  ti'i. 
Anévrysinc  de  ce  canal,  'i3  n. 


COMPRESSION.  917 

Artérielles  (vaiices).  Voy.  Varices  arté- 
rielles. 

ARTÉRiTE.  Les  deux  timiques  internes  des  ar- 
tères ne  peuvent  pas  s'enflammer,  56,  153. 
Scarpa  admet  ù  tort  l'inflammation  adliésive 
des  artères  p'roduile  par  la  compression,  279, 
285.  L'oblitération  des  artères  par  première 
intention  est  une  chimère,  'i58. 

Articulations  (  lésions  des  )  par  les  aiuîvrys- 
mes,  65.  Diagnostic  de  cette  grave  complica- 
tion, 101.  Indications  lliérapeutiqucs ,  891. 
Ilydartbrose  anévrysniale  dissipée  par  la  com- 
pression indirecte,  841. 

AssALiNi  (pince  compressivc  d').  pour  la  liga- 
ture graduelle  et  temporaire,  Û9ii. 

Astringents.  Traitement  des  anévrysmes  par 
l'application  des  astringents,  227.  Boissons 
astringentes  comme  adjuvant  de  la  méthode 
de  Valsalva,  426. 

Atrophie  du  membre  consécutive  à  la  liga- 
ture de  l'artère  principale,  500-504. 

Auscultation  des  anèvrïsmes.  Bruit  de 
fouffle,  01.  Historique,  01.  Inlermiltent 
dans  les  anévrysmes  ariériels,  62.  Double  et 
intermittent  dans  certains  anévrysmes  arté- 
riels, 62,  03.  Continu-saccadé  dans  les  ané- 
vrysmes artério -veineux  ,  71:  Théorie  de 
M.  Monneret,  72.  Caractères  du  souille  arté- 
rio-veineux,  73. 

AxiLLAiRE  {anév.  de  l'arlèrc)  descendant  jus- 
qu'à la  partie  inférieure  du  bras,  637.  Traité 
par  Desault  au  moyen  de  la  compression  de  la 
sous-clavière,  450,  671.  Date  de  cette  tentative 
importante,  451  n.  Autre  tentative  par  M.  Mil- 
ler, 869.  Deux  anévrysmes  axillaircs  traités 
par  la  ligature  de  la  sous-clavière,  avec  inflam- 
mation consécutive  et  suppuration  de  la  tu- 
meur, qui  s'ouvre  dans  la  poitrine,  530.  — 
Traitement  des  anévrysmes  de  Paxillaire , 
883. 

Ligature  de  l'axillaire,  proposée  en  1681 
par  lUorelet  Royer,  214  n.  Tentative  malheu- 
reuse de  Desault,  dans  un  cas  d'anévrysmc 
de  ce  vaisseau ,  214.  Axillaire  liée  suivant  la 
méthode  de  Brasdor,  048.  Cas  qui  réclament 
la  ligature  de  l'axillaire,  884. 

B 

BARTllOLlN  (Th.)  passe  à  tort  pour  l'inventeur 
du  ti  aitement  des  anévrysmes  par  les  réfrigé- 
rants, 250.  Erreur  singulière  de  cet  auteur, 
252. 

BATTEMENTS  DES  ANÊVRySiMES.  Caractèics  do 
ces  batlemenls,  61.  Battements  d'expansion, 
61.  Battements  qui  paraissent  et  disparaissent 
ii  de  courts  intervalles,  90.  Battements  des 
veines  dans  la  plilébarlérie,  77. 

Persistance  des  battements  après  la  liga- 
ture, 549.  Ce  phénomène  n'est  pas  inquiétànl, 
552. 

Iletoiir  des  battements  après  la  ligature, 
510,  553.  Epo(|ue  de  ce  retour,  553.  Méca- 
nisme, 555.  Ce  phénomène  est  plutôt  favo- 
lable  que  défavoiable ,  559.  Ces  battemrnis 
disparaissent  presque  toujours sponlanémenl, 

500.  La  récidive  ne  survient  que  raremeni, 

501,  562.  liulications  que  fait  naiti  e  le  retour 
des  battements,  503.  Voy.  liécidiite.t. 

BATTEMENTS  DES  ARTÈRES.  Sont  affaiblis  au- 
dessous  de  la  plilébarlérie,  77.  Le  sont  quel- 
fois  au-dessous  des  anévrysmes  artériels,  108- 
110. 
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BATTEMENTS  COMMUNIQUÉS. 


Battements  communiqués  par  des  artères  à 
(les  tumeurs  non  aiiévrysmales,  89. 

BAUMGARTEN  et  AVehtiieimber.  Leur  procédé 
de  galvano-puiiclure,  357.  Appréciation  de  ce 
prof.édtS  ?59. 

Belmas  (procédé  de).  Compression  indirecte 
alternative  avec  plusieurs  touiniqucls  ;  dé- 
couverte de  ce  procédé,  11U-12Ô.  Cas  de  Sa- 
batier,  674;  Bobert  Iloey  et  M.  Bellingham, 
733.  Description  du  procédé  de  Belmas,  800- 
803. 

Bérard  (Aug.).  Anévrijsme  d'A.  Bérard,  31. 

Bhachio-cépiialique  (artère).  Anévrysme  de 
ce  vaisseau  traité  sans  résultat  par  la  galvano- 
punclure,  358.  [d.  par  les  injections  de  per- 
chlorure  de  for,  i03.  Traitement  par  la  métiiode 

;  de  Brasdor,  619,  622, 62/i,  631, 635, 641, 643.  Ré- 
sultats généraux  de  cette  opération,  648.  Pro- 
cédé de  Wardrop,  619.  Procédé  de  Fearn,  624, 
635,  643.  Procédé  de  Rossi  et  Diday,  631,  649, 
Traitement  par  la  compression  de  la  carotide, 
suivant  la  méthode  de  Vernet,  795. 

Traitement  des  aiiévrysines  du  tronc  bra- 
chio-céphalique,  879. 

Ligature  de  ce  vaisseau  faite  pour  la  pre- 
mière fois  par  V.  Molt,  468.  Cette  ligature  est 
constamment  mortelle,  600.  Statistique  de 
cette  ligature,  600. 

Brasdor  a  peut-être  conseillé  avant  Desaultde 
lier  l'artère  au-dessus  du  sac,  447.  11  y  a  eu 
deux  chirurgiens  du  nom  de  Brasdor,  614  n. 

Brasdor  (méthode de).  Historique,  6it2.  Cas 
singulier  de  Pincliienati,  642.  Brasdor  et  De- 
sault,  613.  l^remiers  revers,  615.  Premiers 
succès,  617.  Procédé  de  Wardrop ,  619.  Pro- 
cédé de  Fearn,  624.  Tentatives  faites  pour 
combiner  la  méthode  de  Brasdor  avec  les  mé- 
thodes directes,  625. 

Etude  clinique.  Distinction  entre  le  pro- 
cédé de  Brasdor  et  celui  de  Wardrop,  626.  Les 
liémorrhagies  consécutives  sont  moins  com- 
munes qu'à  la  suite  des  ligatures  ordinaires, 
627.  La  gangrène  n'a  jamais  été  observée,  630. 
Changements  qui  surviennent  dans  le  volume 
de  la  tumeur,  632.  Mode  d'action  du  procédé 
de  Brasdor,  636.  Il  est  quelquefois  inefficace, 
637.  Il  fait  oblitérer  le  sac,  tantôt  par  des  cail- 
lots actifs,  tantôt  par  des  caillots  passifs,  638. 
Mode  d'action  du  procédé  de  Wardrop,  640.  11 
fait  déposer  presque  constamment  des  caillots 
actifs  dans  le  sac,  640.  L'oblitération  par  cail- 
lots passifs  est  très-exceptionnelle,  644.  Incer- 
tttude  de  la  méthode  de  Brasdor,  646.  Résultats 
généraux,  647.  Indications,  649.  La  méthode 
de  Brasdor  ne  peut  guérir  que  les  anévrysmes 
circonscrits,  644,  888.  Discussion  des  cas  oit 
cette  méthode  est  applicable,  879,  882. 

Broiement  sous-cutané  des  anévrysmes,  243. 

Bruit  de  souffle,  voy.  Auscullalion, 

C 

Caillots.  Leur  rôle  dans  la  guérison  des 
anévrysmes,  méconnu  par  les  anciens  qui 
croyaient  nécessaire  de  les  extraire,  200  , 
206.  Cette  erreur  a  été  acceptée  par  Guille- 
meau,  441-442.  Opinion  de  Matani,  257  :  de 
Ouattani,  278. 

Le  déplacement  spontané  des  caillots  est 
capable  suivant  Richter  d'oblitérer  l'orifice 
des  anévrysmes,  161.  Méthode  de  Fergiisson, 
ayant  pour  but  de  guérir  les  anévrysmes  par 
ce  inecamsnic.  242. 


Distinction  des  caillots  actifs  et  des  caillou 
passifs,  105,  116,  128,  déjà  faite  par  J,  L.  Pe- 
tit, 125.  Certains  caillots  intermédiaires  entre 
les  deux  espèces  de  caillots  se  déposent  quel- 
quefois dans  les  anévrysmes  diffus,  145,  763, 
765,  voy.  Coagulation.  Parallèle  des  caillots 
actifs  et  des  caillots  passifs,  194,  511. 

Caillots  actifs  ou  fibkineux,  se  forment 
très-souvent  dans  les  anévrysmes  artériels 
dont  ils  modifient  la  marche  et  les  symp- 
tômes, 66,  133,  137.  Presque  jamais  dans  les 
anévrysmes  arlério-veineux,  83.  Erreur  com- 
mune sur  l'origine  de  ces  caillots,  124.  His- 
torique ;  J.  L.  Petit,  125.  Hypothèse  de 
M.  Wardrop,  126.  Travaux  de  M.  BelliiiK- 
ham,  127.  " 

Mécanisme  de  la  formation  de  ces  caillots 
dans  les  anévrysmes  sacciformes,  119.  Uans 
les  anévrysmes  fusiformes ,  145.  Les  ané- 
vrysmes diffus  ne  se  prélent  pas  à  leur  for- 
mation régulière,  145,  ^55,  765,  429.  Ces  cail- 
lots ne  se  forment  presque  jamais  dans  les 
anévrysmes  artério-vcineux ,  83,  147.  Ex- 
plication de  ce  pliéiioinène,  148. 

Formation  des  caillots  actifs,  119;  ils  ne 
peuvent  se  former  que  leiiteirieiit,  512.  Leur 
structure,  120.  Cause  de  leur  disposition 
feuilletée,  121.  Sont-ils  organisables?  127. 
Leur  vascularisation,  129.  Leur  vitalité,  130, 
166.  Leurs  conséquences,  133.  Leur  utilité, 
137.  Leurs  variations,  138,  150. 

Ils  peuvent  Ciu'r  par  oblitérer  spontané- 
ment et  définitivement  l'anévrysine,  161,  180. 
Conséquences  générales  de  l'oblitération  par 
caillots  actifs,  183.  Décroissance  rapide  de  la 
tumeur,  184.  Rétraction  propre  des  caillots 
fibrineux,  185.  Leur  innocuité,  132,  184,  511. 
Ce  qu'ils  deviennent  ultérieurement,  186,516, 
753. 

L'oblitération  pai  caillots  actifs  constitue  le 
meilleur  mode  de  guérison  des  anévrysmes, 
194.  Ces  caillots  se  forment  quand  la  circula- 
est  ralentie,  115,  119.  Cas  remarquables  ori  il 
a  suffi  de  diminuer  de  moitié  la  force  de  la 
circulation  pour  faire  oblitérer  en  trois  jours 
un  anévrysme  poplité,  551.  La  grande  indica- 
tion du  traitement  des  anévrysmes  consiste  à 
ralentir  le  cours  du  sang  dans  l'artère  ma- 
lade, 195. 

Ils  se  déposent  souvent,  mais  non  toujours 
dans  les  anévrysmes  traités  par  la  méthode 
d'Anel,  511.  Se  prolongent  en  général  dans 
l'artère,  517.  Etendue  de  cette  oblitération  ar- 
térielle, 488,  517.  Elle  fait  quelquefois  défaut; 

518.  La  guérison  est  néanmoins  fort  solide, 

519.  —  La  métiwde  de  Valsalmi  fait  déposer 
des  caillots  actifs  dans  les  anévrysmes  cir- 
conscrits, 428,  434. 

Caillots  actifs  produits  par  la  méthode  de 
Brasdor,  639,  640-644.  —  Par  la  méthode  de 
la  compression  indirecte,  746-755.  La  coin- 
■prcssion  directe,  nuit  à  leur  formation  ,  282. 

Caillot  chimique  produit  par  l'action  du  per- 
chlorure  de  1er  sur  le  sang,  393.  Chloro-fer- 
rate  d'albumine,  393.  Caractères  du  caillot 
chimique,  395.  Caillot  primitif  et  caillots  se- 
condaires, 399.  Ce  que  devient  le  caillot  chi- 
mique, 399.  Il  peut  se  ramollir  et  se  résor- 
ber, 400.  Il  peut  persister  indéfiniment,  401. 
S'enkyster,  399,  405.  Il  ne  se  laisse  jamais 
dissocier  par  le  chocdu  sang,  404.  Il  provoque 
quclquctois  une  inflammation  suppurativc, 
406.  Les  caillots  partiels  sont  beaucoup  plus 
irritants  que  ceux  (pii  remplissent  toute  la 
poche,  407,  416. 
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(JAii.i.OT  GALVANIQUE.  I.cs  cNpdiicnces  sur  le 
sang  (liSlibriiK^  donnent  une  idée  inexacte  de 
ce  caillot,  821-322.  La  fibiinc  lait  partie  du 
caillot  galvanique,  32'i.  Sur  le  sang  vivant  nn 
caillot  se  l'orme  autour  du  pôle  négatif,  32^1. 
I.e  caillot  galvanique  ressemble  beaucoup  aux 
caillots  passifs,  325.  Il  se  comporte  connue 
eux,  310.  Instabilité  du  caillot  galvanique, 
311.  315. 

Caillots  iM'EP.MÉDiAir.ES  entre  les  caillois  ac- 
tifs et  les  caillots  passifs  ;  se  forment  quelque- 
fois dans  les  anévrysmes  diffus,  l'i5,  559.  La 
compression  indirecte  en  obtient  souvent  la 
formation  ,  "703 ,  705. 

Caillots  passifs  ;  se  forment  lorsque  le  sang 
est  condamné  à  une  stagnation  trop  com- 
plète, 115.  L'inflammation  l'ait  déposer  dans 
les  anévrysmes  des  caillots  passifs,  161,  lO^i. 
Ils  constituent  presque  le  seul  mode  d'oblité- 
ration des  anévrysmes  difl'us,  lt\5,  lii5,  755. 
La  métbode  de  'Valsalva  elle-même  fait  dépo- 
ser des  caillots  passifs  dans  ces  anévrysmes, 
U28. 

Instabilité  des  caillots  passifs;  ils  se  laissent 
aisément  détruire  par  le  cliocdusang,  172, 
173 ,  2U1.  Les  anévrysmes  oblitérés  par  ces 
caillots  sont  exposés  h  récidiver,  173,  voy.  Ri- 
cidives. 

Conséquences  générales  de  l'oblitération 
par  les  caillots  passifs,  173-179.  Ils  ne  peu- 
vent jamais  s'organiser,  128.  Leur  ramollis- 
sement, 17Î1,  520.  Ils  peuvent  être  résorbés, 
175.  Lenteur  de  cette  résorption,  520.  Ils 
provoquent  très-souvent  l'inflammation,  la 
suppuration  et  la  rupture  du  sac,  176.  Mé- 
canisme de  celte  rupture ,  528.  Accidents 
graves  ou  mortels  provoqués  par  les  cail- 
lots passifs  plusieurs  années  après  l'oblité- 
ration, 155,  177,  178,  259,  280.  Traitement 
préventif  et  curatif  de  ces  accidents,  178. 
Utilité  des  applications  réfrigérantes  sur  les 
anévrysmes  oblitérés  par  des  caillots  passifs, 
259,  260. 

La  méthode  d'Eu.  Uome  agit  en  faisant 
déposer  des  caillots  passifs,  2hl-2K).  Les 
caillots  passifs  oblitèrent  quelquefois  les  ané- 
vrysmes traités  par  la  compression  directe, 
279.  Accidents  ultérieurs,  280-281.  —  La  mé- 
lliode  d'Anel  produit  fréquemment  des  cail- 
lots passifs,  511.  Le  procédé  d'Anel  y  expose 
davantage  que  le  procédé  de  Ilunter,  515. 
Conséquences  de  cette  oblitération,  519.  Elle 
expose  à  la  récidive,  522,  570,  (voy.  récidi- 
ves). Elle  est  très-souvent  suivie  d'inflamma- 
tion anévrysmale,  523.  Grande  fréquence  de 
celle  inflammation  consécutive,  52fi.  Epoque 
oii  elle  survient,  526.  Ses  signes,  527.  Mode 
de  rupture  de  la  tumeur,  528.  Accidents  di- 
vers qui  en  résultent,  529.  Ilémorrbagie  con- 
sécutive par  le  sac,  531-545.—  Lamùlliodc 
de  Drajidor  produit  quelquefois  des  caillots 
passifs,  le  procédé  de  Brasdor  irès-souveiit , 
037,  038,  617  ;  le  procédé  de  'VVardrop  pres- 
que Jamais,  Ghti.  —  La  compression  indirecte 
partielle  évite  la  formation  des  caillots  pas- 
sifs dans  les  anévrysmes  circonscrits,  779.  La 
compression  totale  y  expose  presque  autant 
que  la  ligature,  775.  Caillots  passifs  dans  les 
ani''Trysines  diffus  traités  par  la  compression 
indirecte,  755,  756. 

Calouiqije,  voy.  chaleur. 

Cancer  ii^.matode.  Peut  simuler  un  ané- 
vrysme,  88  ;  —  de  l'omoplaie  pris  par  un  ané- 
vrysme,  et  opéré  comme  tel,  45. 


Capillaires  (vaisseaux).  Le  rôle  qu'ils  Jouent 
dans  le  rétablissement  de  la  circulation  après 
la  ligature,  483,  583. 

Carotide  [wiéurysmc  de  la),  sa  fréquence  ex- 
ceptionnelle chez  la  femme,  49.  Opéré  par 
Morcl,  suivant  la  métbode  ancienne  ,  sur  un 
malade  (iiii  mourut  immédiatement  d'bémor- 
rb.igie,  214.  Traitement  des  anévrysmes  de  la 
carotide  par  la  méthode  de  Brasdor,  617,  618. 
— Traités  sans  succès  par  la  galvano-punciure, 
320,331,  342;  /ri.  par  l'injection  de  perclilo- 
rure  de  fer,  382. 

Traitement  de  ces  anévrysmes,  879. 

Anévrysme  artério-veineux  de  la  carotide 
interne  dans  le  sinus  caverneux,  894  n.  Ané- 
vrysmes artériels  de  la  carotide  interne,  558, 
550  n. 

Compression  de  la  carotide,  suivant  la 
méthode  de  Vernet,  dans  un  cas  d'anévrysme 
du  ironc  bracliio-céphalique,  795. 

Ligature  de  la  carotide  proposée  par  Bras- 
dor, 014  ;  exécutée  pour  la  première  fois  par 
A.  Cooper,  467.  Elle  est  souvent  suivie  d'ac- 
cidents cérébraux,  504,  031,  641,  608.  La  li- 
gature de  la  carotide  externe  doit  Être  préfé- 
rée lorsqu'elle  est  applicable,  506.  Statistique 
de  la  ligature  de  la  carotide  primitive,  598. 
Id.  des  bémorrhagies  consécutives,  004,  605. 
Id.  de  l'inflammation  consécutive  du  sac, 
606. 

Oblitération  spontanée  des  deux  carotides 
primitives  et  de  la  vertébrale  droite  chez  le 
môme  individu,  638. 

Causes  des  anévrysmes.  Voy.  Eliologic. 

Cautérisation  galvanique.  Voy.  Chaleur 
galvanique. 

Cautérisation  (méthode  de  la),  221.  Cautéri- 
sation au  fer  rouge,  221.  Caustiques,  222. 
Faits  de  M.  Girouard,22ï.  Succès  remarquable 
de  M.  Bonnet,  224.  Appréciation  de  la  mé- 
thode, 225-227. 

Cautérisation  au  fer  rouge  pour  arrfiler 
l'hémorrbagie  par  le  sac  après  la  méthode 
d'Anel,  539. 

Centrale  de  la  rétine  (anévrysme  de  l'ar- 
tère), 44  n. 

Cérébrales  (anévrysme  des  artères)  exemples 
44  n.  Leur  fréquence  dans  la  jeunesse,  46. 

Cerveau.  Influence  de  la  ligature  de  la  caro- 
tide primitive  sur  les  fonctions  et  la  nutrition 
du  cerveau,  504,  031,  641,  608. 

Chaleur  (traitement  des  anévrysmes  par  l'ap- 
plication de  la),  méthode  imaginée  par  Ev. 
Home,  245.  Observation  d'Ev.  Ilome,  246. 
Celle  méthode  fait  déposer  dans  le  sac  des 
caillots  passifs,  247.  Appréciation,  249. 

Chaleur  galvanique.  Les  escliares  électri- 
ques ont  été  attribuées  à  tort  à  la  chaleur  dé- 
gagée par  les  courants,  332.  Tension  et  in- 
tensité de  la  pile,  332.  Conditions  nécessaires 
au  dégagement  de  la  chaleur  galvanique, 
3.34.  Ces  conditions  n'existent  pas  dans  la 
galvano-puncture  des  anévrysmes,  335.  Faits 
et  expériences  prouvant  que  les  escliares  gal- 
vaniques ne  sont  pas  produites  par  la  chaleur, 
337.  Causes  de  ces  escliares,  338.  Accidents 
qui  eu  résultent,  341.  On  évite  de  produire  les 
escliares,  en  disséminant  le  courant  entre  plu- 
sieurs aiguilles  pour  chaque  pôle,  340,  300, 

CiiOMEL  (procédé  de)  pour  le  traitement  des 
anévrysmes  par  la  méthode  de  Valsalva,  425. 
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r.inCULATION  ANÉVRYSMALK. 


CinccLATiON  ANÉVP.YSMALF.  (laiis  Ics  aiiOvrys- 
iiies  arléricls  sacciforiucs,  110.  l'lux  fl  ii-nux 
du  "sang,  H3.  Systole  ot  diastole  de  I  ané- 
viysme  113.  Inégale  mobilité  des  coiiclies 
sanguines,  lia.  Slagiialion  des  touches  péri- 
phériques, 115.  ... 

Circulation  dans  les  anévrysmes  tiui  émet- 
tent des  collatérales,  l£iO;dans  les  anévrysmes 
fusiformcs,  1U2;  dans  les  anévrysmes  diffus, 
l(i5  •  dans  les  anévrysmes  anério-vcineux, 
70  ikl.  Vov.  Pliysiotogic  pathologique. 

La  circuralion  n'est  pas  supprimée  dans  les 
anévrysmes  artériels  tiailés  par  la  méthode 
d'Anel,  507.  Circulation  dans  les  anévrysmes 
artério-veineux  traités  parla  méthode  d'Anel, 
583;  dans  les  anévrysmes  artériels  traités  par 
la  méthode  de  Brasdor,  C33. 
CiBcnLATiON  COLLATÉRALE.  Voy.  Collatérales 
et  Gangrène. 

CincDLATiON  GÉNÉRALE  DU  MEMBRE.  Modifi- 
cations qu'elle  subit  parsuiie  delà  présence 
des  anévrysmes  artériels,  108,  des  anévrys- 
mes artério-veineux,  70,  74,  70,  77  ;  cir- 
culation du  membre  après  l'application 
d'une  ligature  ,  ft83  ,  507,  507  n.  Cas  oti 
cette  ligature  est  appliquée  suivant  le  pro- 
cédé de  Huilier,  û88.  Cas  où  elle  est  appliquée 
au-dessus  d'un  anévrysme  artério-veineux, 
583-587. 

Clamp  de  Robeit  Hoey  [fig.),  732. 

Classification  des  anévrysmes,  36  :  des  mé- 
thodes thérapeutiques,  198  ;  des  diverses  es- 
pèces de  compression,  267. 

Climats  (influence  des)  sur  la  production  des 
anévrysmes  spontanés,  53. 

Coagdlatioji  spontanée  du  sang.  Conditions 
de  cette  coagulation,  115.  Idiosyncrasies  qui 
rendent  cette  coagulation  plus  ou  moins  fa- 
cile chez  les  divers  individus,  122,  150,  195, 
323,  513,  568,  Voy.  Caillots  itl  Sang. 

Collatérales  [artères).  Dilatation  des  artères 
collatérales  après  la  guérisoii  spontanée  des 
anévrysmes,  188.  Après  la  ligature,  ii83  et 
suiv.  Anaslom.oses  artérielles  et  communica- 
tions capillaires,  ^83, 583.  Élévation  de  la  tem- 
pérature du  membre  après  la  ligature,  kiU. 
Explication  de  ce  phénomène,  (185.  Le  pro- 
cédé de  Ilunter  exige  la  formation  successive 
de  deux  cercles  de  collatérales,  et  produit 
très-fréquemment  la  gangrène,  £i89.  Collaté- 
rales développées  dans  l'épaisseur  des  nerfs, 
ù53, 503,  692  ;  peuvent  produire  la  paralysie, 
502. 

Circulation  collatérale  après  la  ligature, 
appliquée  au-dessus  des  anévrysmes  artério- 
veineux,  583.  Fréquence  toute  spéciale  de  la 
gangrène  après  celte  opération,  581,  586. 

Développement  des  collatérales  autour  des 
anévrysmes  oblitérés  par  la  compression  iii- 

;  directe,  8!i6-  Étude  de  ces  arlères  dans  le  cas 
particulier  de  l'anévrysme  poplité,  8li7.  Epo- 
que de  leur  apparition,  849. 

Collatérales  implantées  snr  le  sac  ané- 
vrysmal;  sont  le  plus  souvent  oblitén'es, 
107  ;  restent  quelquefois  perméables,  139  ; 
leur  influence  sur  la  formation  des  caillots 
actifs,  lao.  Cas  oii  cette  circonstance  fit 

.  échouer  l'opération  de  la  double  ligature  sans 
ouverture  du  sac,  218. 

Complications  des  anévrysmes,  65.  Diagnos- 
tic des  —,  100  ;  traitement  des  —,  888. 

Compresseurs,  Voy.  Appareils  de  compres- 
sion. 


Compression  (généralités  relatives  à  la).  Des 
diverses  espèces  de  compression,  267,  053.  l.a 
compi  ession  médiate  ne  suffit  pas  pour  faire 
oblitérer  les  arlères,  155,  158,  279,  285,  Û97, 
tm,  755,  771,  772.  L'opinion  contraire  a 
longtemps  prévalu  eu  Angleterre,  085  :  puis 
en  France,  095.  Expériences  de  Freer  sur  des 
chevaux,  080.  Conséquences  fâcheuses  de 
celte  erreur,  087.  Dupuytren  l'a  réfutée,  700. 
Compression  exercée  par  le  sac  anévrysmal 
sur  sa  propre  artère,  considérée  comme  la 
cause  de  certaines  gnérisons  spontanées,  154. 
Réfutation  de  celte  hypothèse,  155-159. 

De  la  compression  comme  moyen  prépara- 
toire à  l'opération  de  l'anévrysme.  Compres- 
sion directe,  (i73.  Compression  indirecte,  fi73, 
071,706.  La  compression  indirecte  préalable 
rend  la  ligature  ultérieure  beaucoup  inoins 
grave,  ixlk,  860,  865  ;  elle  rend  la  gangrène 
presque  impossible,  hlk,  491. 

Compression  au-dessous  du  sac,  voy.  Ver- 
net  (méthode  de). 

Compression  digitale,  directe,  médiate  ou 
immédiate,  807  )i,  indirecte,  imaginée  par 
M.  Knight,  742,  808.  Imaginée  ensuite  par  un 
malade,  810.  Etude  générale  de  la  compres- 
sion digitale,  807-811. 

Compression  directe  (méthode  de  la),  flis- 
torique,  269.  Arabes  cl  arabistes,  270.  Après  la 
renaissance,  271.Bourdelot,272.Compresseurs 
du  xyiif^  siècle,  273.  Inconvénients  de  la  com- 
pression directe  palliative,  275;  de  la  com- 
pression curalive,  276.  Cas  oit  elle  produi- 
sit une  cschare  dont  la  chute  ouvrit  le  sac  et 
fut  suivie  d'hémori  hagie,  550.  Mode  d'action 
de  la  compression  directe,  276;  opinions  des 
auteurs,  277;  premier  mécanisme,  279; 
deuxième  mécanisme,  282;  troisième  méca- 
nisme, 284. 

Elle  guérit  rarement  les  anévrysmes  volu- 
mineux, 270.  Deux  cas  d'anévrysmes  popli- 
lés  irréductibles  guéris  en  24  heures  par  la 
compression  directe,  283.  Elle  guérit  surtout 
les  anévrysmes  traumatiques  petits  et  récents 
du  pli  du  coude,  287.  Elle  laisse  souvent  alors 
l'artère  perméable,  287-289,  279,  295,  298. 

Compression  directe  dans  le  traitement  des 
anévrysmes  artério-veineux  du  coude,  290. 
mécanisme  de  celte  guérison,  découvert  par 
M.  Nélalon,  291-297. 

Appréciation  de  la  compression  directe , 
298. 

Cas  ott  elle  est  utile  après  la  galvano-puuc- 
ture,  300.  Elle  ne  doit  pas  être  appliquée 
après  la  ligature,  503.  Elle  guérit  quelquefois 
les  anévrysmes  récidives  après  la  ligature, 
570.  Elle  ne  doit  pas  être  associée  à  la  com- 
pression indirecte,  803  ;  cas  oit  cette  associa- 
tion peut  être  utile,  805. 

Compression  générale  du  membre,  208; pro- 
cédé de  Genga,  050  ;  de  Guattani,  209,  274, 
001.  Elle  ne  doit  pas  Cire  associée  à  la  com- 
pression indirecte,  805. 

Compression  immédiate;  directe,  est  un  pro- 
cédé de  la  méthode  ancienne,  208.  Procédé  de 
Brossard,  de  Morand,  211.  Anévrysme  ingui- 
nal guéri  par  le  lampoimement  du  sac,  214. 
Compression  immédiate  digitale,  807  n.  Com- 
pression immédiate  indirecte,  est  un  procédé 
de  la  méthode  d'Anel ,  208.  Procédé  de  Des- 
clianips  avec  le  presse- artère,  492.  Serre- 
nœud  de  Dubois,  493.  l'ince  d'Assalini ,  494. 
Procédé  de  Scarpa  pour  aplatir  l'artère,  595. 
Fréquence  de  l'hémorrhagie  à  la  suite  de  cç 
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proci'df',  GO?i.  Procéclû  (le  Cramptnn  ;ivcc  un 
toui'ai(|iiL't  u|i|)llqué  sur  l'uilèi'o  déiiuil(^i:  uu 
pli  de  l'aini',  ii98. 

Compression  indirecte  (miihode  de  la).  Idée 
générale  (te  la  méthode,  052. 

Historique,  053.  Période  préparatoire,  ou 
■période  italienne,  055.  (;eiiga,050.  liivenlion 
lies  piemiers  lotirniquets,  058.  (iualtani,  001. 
Cl  ikfcnei',  005.  Période  de  création  ou  pé- 
riode française,  008.  De.saiilt,  est  le  créateur  de 
la  compression  indirecte,  071,  'i50.  Date  de 
l'observalion  de  Ucsaidl,  '|51  n.  Tentativ(!  iil- 
itîrienre  des  linit  chirurgiens  de  Londres, 
'|55,  075.  Prétendue  priorité  de  Salialier,  072. 
Piciuiers  essais,  075.  I.e  nudade  de  Lassus, 
079.  Succîs  <ri'".scliards,  681.  l'ausse  théorie 
des  Anglais,  080.  Hoyer,  O'JO.  Duhois,  093. 
Viricel,  095.  Uupuytren,  099.  Charles  Todd, 
70(1.  Polémique  enlie  les  héritiers  de  Todd  et 
i\l.  nellintîham  ,  706.  Verdier,  711.  Behnas  et 
Guillier  l.atoiiche,  lUx.  Invention  de  la  com- 
pression niulliple  et  alternative,  715.  Obser- 
vation inédile  de  MM,  Belmas  i^t  Gama,  720. 
La  compression  indirecte  de  1825  à  18/i2,  723. 
Période  d'application  ou  pêi-iode  irlan- 
daise, 727.  Heiiaissatice  de  la  compression  cji 
Irlande  :  MM.  lUitton  et  Cusack,  727.  Le  char- 
pentier liobert  lloey,  inventeur  du  clani)!  et 
de  la  compression  alternative,  731.  M.  J3el- 
lingliam,730.  La  compression  indirecte  en  Ir- 
lande et  eu  Angleterre,  739.  Les  chirin  gicus 
américains,  7£il. 

Mode  d'action,  lUi.  Elle  imite  autant  que 
possible  les  guurisous  ualurelles,  7(1^-7(15, 
Elle  a  poui'  but  de  diminuer  le  passage  du 
sang  dans  l'ai  tère  :  opinion  admise  par  de 
Gouey,  059,  Couriennc  et  Jussy,  070,  Guat- 
tani,  662,  Brùckner,  006,  Sabaticr,  073,  Lus- 
sus,  680,  lîoyer,  090,  'l  odd,  706,  Delnias  et 
Guillier  Laloi'iche,  71(i,  Cusack,  729,  Celling- 
ham,  730.  Son  mode  d'action  est  plus  correct 
que  celui  de  la  ligature,  51fi.  Action  de  la 
compression  indirecte  sur  les  anévrysmes 
circonscrits,  7'i5.  l'ésumé  de  dix-sept  autop- 
sies. Cas  de  guérisoii  sans  oblitéralioii  île 
l'artère  anévrysnialiquc,  75i).  Action  sur  les 
anévrysmes  diffus,  755.  Deux  insiiccfis  suivis 
d'autopsie,  757,  706.  L'arttre  ne  s'oblitère  ja- 
mais sous  la  i)elote,  771.  Les  parois  de  ce 
vaisseau  ne  subissent  aucune  modilication 
importante,  772. 

Des  différents  modes  et  procédés,  773. 
Compression  partielle  ou  totale,  IIU.  Pro- 
cédé pour  obienir  la  compression  partielle. 
838.  liiconvénieiils  de  la  compression  totale. 
775.  Elle  a  été  conseillée  dans  le  but  illusoire 
de  faire  oblitérer  l'arlùre  par  inflaninialion 
adhésive  :  Uli/ard  et  l'école  anglaise,  685  ;  Dé- 
guise el  Uicherand,  09fi  ;  Viricel,  095.— 6'ohi- 
pression  graduelle  employée  par  Boyer,  090; 
par  Dubois,  093.  Ses  avaiilages,  779.  Ses  in- 
convénients, 785.  —  Compression  en  deux 
temps,  781.  Succès  reriiarr|iiable  de  ce  pro- 
cédé, 782;  manière  de  l'appliquer,  837,  843. 
—  Covipression  inlrrniillr.ntc,  787.  Déj.*!  em- 
ployée par  Eschards,  682.  Mode  d'application, 
788.  Mode  d'action.  790.  l'iésiiltals  ri'mari|iia- 
Jjles  qu'elle  a  fournis.  791.  —  Covipression  in- 
terrompue, 789.  Comment  elle:  agit,  790.  Plu- 
sieurs cas  oii  la  giiérison  coiiiiiiencée  s'est 
aciievée  iiaturellcmeiu  ((iirlipie  leinps  api  i'S 
l'ablation  dvs  appareils,  780.  —  Compression 
multiple  et  ullc.rnatire  [procédé  de  Ihi- 
mas)  employée  par  Sabatier  pour  ))réveiiir 
l'hémorrlwgie,  07'i.  Appli(|uée  par  Belm.is  au 


traitement  de  l'anévrysmc,  7Ui-723.  Imaginée 
eiijSuile  par  le  cllarpentier  Uobert  lloey,  733. 
Réclamation  inutile  de  M.  Belliiigham,  T6U. 
Description  du  procédé  de  Ilelmas,  800-S03. 
Couipiessiun  quadruple  et  allenialivc,  710  ; 
triple,  7'il,  800  ;  double,  717,  800.  Appareils  à 
deux  pelotes  pour  la  compression  double,  828, 
830,  831  Application  de  ce  procédé,  835. 

—  Compression  élasiiquc,  825.  L'écrou  mo- 
bi\t\,  826.  Nouvelle  modincalioii  de  l'écrou 
mobile,  827,  (/iV/.).  Avantages  de  la  compres-' 
sioii  élastique,  827.  Utilité  prati(iue,  838. 

Appréciation  des  principaux  procédés  de 
compression,  791. 

J)u  lieu  où  il  convient  d'appliquer  la  com- 
pression. Compression  au-dessous  du  sac,  ou 
méthode  de  Vernet,  792.  Késullats  qu'elle  a 
fournis,  790.  Voy.  Vernet  (méthode  de).  Gom- 
pi  essioii  au-dessus  du  sac,797.  Poinisd'élection 
du  membre  abdominal,  798  ;  du  membre  tho- 
raci(|ue,  799.  Traitement  des  anévrysmes  du 
membre  inférieur,  801  ;  du  membre  supé- 
rieur, 802.  Inconvénients  de  la  compicssioii 
directe  simultanée,  803.  Cas  ofi  elle  peut  Cire 
utile,  805. 

Choix  des  appareils  de  compression,  800. 
Compression  digitale,  7/i2,  807.  Gasoil  elle  a  été 
employée,  808.  t'oiistriiction  des  appareils 
conipressifs,  811.  Poids  compresseur,  812. 
Compression  exercée  avec  succès  sur  le  pubis 
avec  un  flacon  plein  de  mercure,  819  n. 
Construction  des  pelotes,  813.  Coiitre-pelotes, 
SIU.  Gouttièies  à  conlre-piession,  815.  Ar- 
matures, 810.  Armaluies  à  ressort,  810.  Ar- 
matures ù  anneau,  819.  Armatures  à  ai  c,  820. 
Armatures  à  tiges  articulées,  822.  Eciou 
mobile  de  Carte  pour  la  compression  élasti- 
que, 825.  Nouvelle  modilication  de  cet  écrou, 
827.  Compresseurs  à  deux  pelotes,  829.  Nou- 
vel appareil  pour  la  conqiression  de  la  fémo- 
rale, 831.  Viiy.  Appareils  de  compression. 

Appticalion  de  la  compression  indirecte 
et  phénomènes  qui  enrésutlent.  'i'railenient 
préparatoire.  833.  Traitement  interne,  8;)ii. 
Application  et  maniement  de  l'appareil,  835. 
Effets  de  la  compression  :  douleur,  787,  889. 
Température  du  membre,  œdème,  841.  La 
compression  totale  produit  l'œdème,  la  com- 
pression partielle  dissipe  au  contraire  l'œdème 
préexistant,  777.  Changements  qui  survien- 
nent dans  la  tumeur,  8'i2.  Durée  du  traite- 
nienl,  843.  Elle  est  moindre  qu'après  la  liga- 
ture, 8(15.  Hareté  excessive  de  la  gangrène, 
840  ;  explication  de  ce  fait,  500.  (Voy.  V Er- 
rata.) Développement  des  collatérales.  S47. 
Etude  des  collatérales  du  jarret,  848.  lipoqiie 
où  paraissent  les  collatérales,  849.  Question 
des  récidives,  851.  Graixle  rareté  des  récidi- 
ves, 853.  Analyse  des  fails  de  récidive,  853- 
8.50.  Cas  oCi  il  esl  indiqué  de  renoncer  îi  lu 
compression,  857.  La  coiupressioii  préalable 
diminue  la  gravité  de  la  ligaliire  ultérieure, 
800,  805. 

IlésuUats  généraux  de  la  compression 
indirecte.  Analyse  de  cent  soixante-trois  oli- 
servations,  801.  Chilîre  de  la  mortalité,  80.'î. 
Ilelevé  dus  110  cas  oii  la  c.umpi  ession  a  éttS 
ellicace,  805.  Analyse  îles  12  cas  oii  la  com- 
pre.->sion  a  élé  .iiigie  intolérable,  806,  788. 
Analyse  des  35  cas  oii  la  compression  a  été 
jugée  iiiel'lic.ace,  809.  IlésuUats  de  la  ligature 
uliéiieiiii',  872.  liliosynci  a.sii;  inconiiiu;  (|ui 
lait  (|tieli|iieri)is  éclioiin  la  ciini|ii  ession,  87.1- 
f.7'1.  Belevé  généial,  874.  Conclusion,  87:>. 

Pai  allrli!  (le  l.i  coiiipressioii  indirecte  et  de 
la  ligature,  :iu  point  de  vue  de  la  gatigrène, 
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500  (voy.  VErri(lii)  ;      point  de  vue  du  inndi! 
d'action,  51ft;  delà  duiéudu  liaitcineut,  8'i5. 
F  llésumé,  875. 

La  compression  inrtirectn  Rn^nr,  les  nne- 
vrysnies  récidives  après  la  lisalure,  577,  578. 
Elle  doit  Cire  exercée  pendant  quelques  jours 
au-dessus desanévrysmes  oblitérés  par  la  «al- 
vano-puncture ,  306.  Elle  doit  être  combi- 
née à  l'application  du  perchlorure  de  fer 
dans  le  traitement  des  liémorrhagies  consécu- 
tives, (177,  545. 

Congélation  du  sang  (expérience  de  M.  Vel- 
peau  sur  la),  258.  Confondue  par  Matani  avec 
la  coagulation.  257. 

Coronaires  du  coeor  (anévrysme  des  ar- 
tères), fi3  n. 

Coronaire  labiale  (anévrysme  d'une  artère), 
ftîi  71,  220. 

Coude  (anévrysmes  traumatiques  du),  guéris- 
sent très-bien  par  la  compression  directe, 
287.  Résultats  de  la  galvano-puncture  dans  le 
traitement  des  — ,  3ù5.  Résultats  de  la  com- 
pression indirecte,  802.  Traitement  de  ces 
anévrysmes,  88a. 

Anévrysmes  artèno-veincux  du  coude; 
résultats  fournis  par  la  compression  directe, 
290.  Leur  traitement,  895. 

Crampton  (Pli.),  son  procédé  pour  la  compres- 
sion immédiate  et  graduelle,  ft98. 

CRANE.  Traitement  des  antvrysmesA^  la  voûte 
du  crâne,  881. —  Varices  artérielles  du 
crâne,  3.  Diagnostic  de  ces  varices  et  de  l'a- 
iiévrysme  variqueux,  86.  Leur  traitement  par 
la  méthode  endermique,  231. 

Crurale.  Voy.  Fémorale. 
Cyanose  (cas  de),  due  ù  la  persistance  du  ca- 
nal artériel,  AS, 


D 

DÉFINITION  des  anévrysmes,  3. 

Desault  a  le  premier  opéré  un  anévrysme  po- 
plilé  par  la  méthode  d'Anel.  UUO.  11  y  a  été 
conduit  par  l'élude  des  guérisons  spontanées  et 
des  voies  collatérales,  'i50,  613.  Avant  d'arri- 
ver à  la  ligature  il  chercha  à  intercepter  le 
sang  dans  l'artère  au  moyen  de  la  compres- 
sion iiidirecle,  Ii50,  671.  La  première  obser- 
vation de  Desault,  452.  Son  procédé  pour  la 
ligature  de  la  fémorale,  Ù5fi.  Défense  des 
droits  de  Desault  contre  les  attaques  des  chi- 
rurgiens anglais,  k&l-hm.  Desault  e^t  le  créa- 
teur de  la  compression  indirecte,  fi50,  671.  11 
a  peut-être  proposé  le  premier  la  ligature  au- 
dessous  du  sac,  613.  Il  a  découvert  le  mode 
d'action  de  la  ligature  sur  les  parois  arté- 
rielles, &58. 

Deschamps  (procédé  de),  pour  la  ligature  tem- 
poraire, ;i92.  Il  a  proposé  la  ligature  gra- 
duelle, Û93.  11  a  appliqué  le  premier  la  mé- 
thode de  Rrasdor,  615. 

Diagnostic  des  anévrysmes.  Tumeurs  qui 
simulent  des  anévrysmes,  8a.  Tumeurs  érec- 
tiles,  85.  'Varices  artérielles,  80.  Dilatation  ar- 
térielle, 87.  Cancer  liémalode ,  88.  Tumeurs 
solides  soulevées  par  une  grosse  artère,  89. 
Tumeurs  liquides,  91.  Anévrysmes  pris  pour 
tics  timicurs  solides.  90,  132,  ?i,  220,  881  n. 

Diagnostic  des  anévrysmes  entre  eux  :  ané- 
vrysmes artériels  et  arlério-veincux,  93.  Dos 
anévrysmes  artério-vcineux  entre  eux,  9fi,  98. 


Des  anévrysmes  artériels  entre  eux,  95.  Des 
anévrysmes  diffus,  95. 

Diagnostic  du  siège  des  anévrysmes,  90. 
Des  anévrysmes  sus-claviculaires  entre  eux, 
97. 

Diagnoslicdes  complications,  100.  Difficulté 
de  reconnaître  dans  certains  cas  si  un  ané- 
vrysme qui  renferme  beaucoup  de  caillots  est 
encore  perméable.  135.  Voy.  Erreurs  de  dia- 
gnostic. 

DiATUÈSE  ANÊVRYSMALE,  52.  Quatre  anévrys- 
mes sur  le  tronc  fémoro-poplité,  23  (/îff.). 
Neuf  anévrysmes  sur  le  même  individu,  7Ù7, 
7fi8.  Cette  diathèse  n'empêche  pas  toujours 
le  succès  de  la  compression  indirecte,  802, 
863. 

Digitale.  Fait  partie  du  traitement  médical 
des  anévrysmes,  (i26.  Doit  être  administrée 
aux  malades  soumis  à  la  compression  indi- 
recte, 83ft. 

Digitale  (compression).  Voy.  Compression 
digitale. 

Dilatation  artérielle.  Diffère  de  l'ané- 
vrysme,  2, 14.  Dilatation  générale  des  artères 
au-dessus  des  anévrysmes  variqueux,  78. 

Double  ligature  (méthode  de  la)  sans  incision 
du  sac,  217.  Applicable  seulement  aux  ané- 
vrysmes artério-veineux,  219.  Procédé  de 
Malgaigne,  218.  Indications,  893. 

Douleur  produite  par  la  compression  indi- 
recte; nécessite  quelquefois  la  compression 
intermittente,  787.  Douleur  spéciale  qui  sur- 
vient quelquefois  au  raonient  oU  un  ané- 
vrysme s'oblitère,  810,  840. 

Dubois  (procédé  de)  pour  la  ligature  graduelle 
et  temporaire,  494. 

DOODÊNALE  (anévrysme  d'une  artère),  44  n, 

E 

Emborisma,  emburisis,  corruptions  arabo- 
lalines  du  mot  grec  aneurysma,  252  )i,  270, 
271,  276.  Voy.  Abiirisma. 
Endermique  (méthode).  Traitement  des  ané- 
vrysmes par  l'application  du  perchlorure  de 
fer,  suivant  la  mélhotle   endermique,  229. 
Anévrysme  cirsoïde  du  cuir  chevelu,  guéri 
par  ce  moyen,  231.  Procédé  opératoire,  233. 
Ergotine  administrée  ;i  l'intérieur  dans  le 
traitement  de  l'anévrysme,  434. 
Erosion  des  os  par  les  anévrysmes,  Voy.  os. 
Erreurs  de  diagnostic.  Anévrysmes  ouverts 
pour  des  abcès,  42,91,  214,  427,  427  ii,  450, 
671.  Anévrysme  par  rupture  de  l'artère  axil- 
laire  pris  pour  un  emphysème  et  incisé  par 
Desault,  37  n.  Anévrysmes  pris  pour  des  tu- 
meurs solides,  90,  132  «,  220,  881  n.  Cancer 
héniatode  de  l'omoplate  pris  pour  un  ané- 
vrysme, 45.  Cancer  de  la  tête  humérale  pris 
pour  un  anévrysme,  427  n.  Anévrysmes  de 
l'aorte  pris  pour  des  anévrysmes  du  tronc  iii- 
noniiné  ou  tic  la  carotide,  et  opérés  par  la  li- 
gature de  la  carotide,  305,  475,  625,  651. 
EscilARDS  est  le  premier  chirurgien  qui  .nit 
guéri  un  anévrysme  proprement  dit  par  la 
compression  indirecte  pure  et  simple,  OSI. 
Singulières  iransformalions  de  l'obscrvalion 
d'Eschards,  683. 

EscilAUF.s  produites  par  la  compression  di- 
recte, 550,  par  l'application  des  réfjigérants, 
257.  Par  la  compression  indirecte,  541,  692, 
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'J72, 778;  CPS  psclmrcs  pnuvPiU  pijiuUror  jiis- 
i\xi'ii  ^:u't^I•(•  n^moraU?  doiiiiL'i'  litu  il  iiiiu 
lu'iiioi'iiiagiu  en  se  (Itilacluuil,  112.  Cas  oii 
l'arlèiu  liiiiiiOralo  l'ut  coiiipi  isc  dans  une  es- 
tliaie  proiluilc  par  un  appareil  de  l'racuiie, 
et  s'oblitéra  tout  h  fait,  771, 

EscuAUES  GALVANIQUES.  Voy.  Ckalcw  (jaiva- 
nique, 

Etiologie  des  anêvrysmes,  37.  Atiévrysuies 
traumaliques,  15,  37  ;  par  contusion,  pai- 
élongatiou,  par  fiacture,  17,  37.  Anc5vrysmes 
formes  au-dessus  des  ligatures,  38-ii2.  Anê- 
vrysmes spontanés,  1*2  ;  âges,  ft5  ;  influence 
curieuse  des  âges  sur  le  siège  des  anêvrys- 
mes, b,l  ;  sexes,  49.  Causes  locales  de  l'ané- 
vrysme  spontané,  Ift,  1*2,  50.  Professions,  'lO. 
Diatlièseauévrysmale,  52,  Climats,  53.  Races, 
55.  Excès  alcooliques,  55, 56  »i.  Syphilis,  mer- 
cure, 50. 

Etymologie  du  mot  anévrysme,  203  n. 
Excès  alcooliques.  Leur  influence  sur  la  pro- 
duction des  anêvrysmes,  5S,  56  n. 

Extirpation  du  sac  [mctliode  de  l')  tentée 
par  les  anciens,  200.  Ucjclée  par  Antyllus, 
20;i,  205.  Ressuscitée  par  Purmanii,  219.  Exé- 
cutée involoniairement  par  suite  d'erreurs 
de  diagnostic,  220.  Remarques  sur  le  cas  de 
M.  Cliapel,  5GG;i.  Extirpation  d'un  anévrysme 
de  la  temporale,  881  n, 

F 

Faciale  (anévrysme  de  la)  guéri  par  l'injec- 
tion coagulante,  381.  Traitement  des  anê- 
vrysmes de  cette  artère,  881. 

Feap.iN  {procédé  de),  consiste  à  lier  successi- 
vement la  carotide  et  la  sous-clavitre  dans  le 
traitement  des  anêvrysmes  de  l'innominée, 
C2ÎI,  035,  0!i3.  ModiOcation  proposée  par  M. 
Diday,  6U0.  Résultats  du  procédé  de  Fearn, 
049.  Procédé  analogue  proposé  par  IVI.  Lau- 
gicr  pour  les  anêvrysmes  de  l'aorte  abdomi- 
nale, 025. 

FEMORAL  {anivrtjsme).  On  donne  ce  nom  aux 
anêvrysmes  des  deux  tiers  inférieurs  de  l'ar- 
tfcre  fémorale,  35  (voy.  VErrala).  Curabilité 
de  l'anêvrysnie  fémoral,  historique,  212,213. 
—  Traité  par  la  compression  directe,  280,  281. 
Opéré  et  guéri  par  Sabatier  suivant  la  mé- 
thode ancienne,  07^1.  Récidivé  après  la  liga- 
ture, 507.  Rareté  de  la  gangrène  à  la  suite  de 
la  métlioile  d'Anel,  pour  l'anévrysme  fémo- 
ral, 009,  010.  Traitement  de  l'anévrysme  fé- 
moral, 887. 

FÊMOitALE  {anomalie  de  l'artbre)  invoquée 
par  lleistcr  et  Morgagni  pour  expliquer  les 
cas  oii  la  ligature  de  la  fémorale  ne  produit 
pas  la  gangrène,  210,  003.  Gasoil  il  y  avait 
deux  artères  fémorales,  et  oit  la  ligature  d'un 
seul  (le  ces  vaisseaux  suffit  pour  faire  oblité- 
rer au  bout  de  3  jours  un  anévrysme  po- 
plité,  551. 

Cumpi-csxion  de  la  fémorale,  pour  le  trai- 
tement des  anêvrysmes  du  membre  abdomi- 
nal, 887.  Points  d'élection  pour  cette  compres- 
sion. 798,  801. 

Uijalure  de  la  fémorale,  llistoritiue,  212, 
21;'..  Opinion  de  Ileister  et  de  Morgagni,  210, 
003.  Procède  de  Desault  pour  cette  ligature 
derrière  le  couturier,  (i5fi.  Le  point  d'éU.'Ctiou 
(le  .Scarpa  parait  moins  bon  ((ue  celui  de  ,1. 
Ilunter,  888.  I.a  ligature  de  la  fémorale  dans 
l'aine  doit  être  abandomiée  et  remplacée  par 


celle  de  l'iliaqne  ('Xtorne,  005,  887.  Statis- 
ti(|iiede  la  ligature  d(!  la  fémorale,  59ïi;(le 
l'iiémorrliagie  consécutive  cette  ligatiu'e, 
606;  de  l'inllanuiiation  consécutive  du  sac 
auévi  ysnial,  007  ;  de  la  gangrène,  608. 

IHttie  de  la  fémorale  guérie  par  de  Gouey 
au  moyen  de  la  compression  indirecte,  658  : 
(ipr  Ileister  au  moyen  de  la  compression  di- 
recte et  de  la  compression  indirecte,  660. 

Fer.  Voy.  Perchtorurc  de  fer. 

Fer  rodge.  Voy.  Cautérisation. 

Fergusson  (méthode  du).  Voy.  Malaxation. 

Fessière  (traitement  des  anêvrysmes  de  l'ar- 
tère), 880. 

FiHRiNE.  Régénération  de  la  fibrine  après  la 
saignée,  fi30.  Opinion  de  M.  Simon,  ii31.  Ex- 
périences inédites  de  MM.  Andral  et  Gavarrcl 
sur  les  saignées  répétées,  Û32.  Expêi  iences  de 
Magendie  sur  les  animaux  déflbrinês,  k'i2  n. 
Pseudo-fibrine,  id.  Coagulation  spontanée  de 
la  fibrine,  115,  119.  La  fibrine  appelle  la  fi- 
brine, lai,  780  ;  Voy.  Caillots  actifs. 

Frémissement  vihratoire.  Existe  souvent 
dans  les  anêvrysmes  artériels,  01.  Exemples, 
705,  706,  818.  Peut  exister  même  sans  ané- 
vrysme, 01.  Appartient  surtout  aux  anêvrys- 
mes artério-veincux,  71.  Ses  caractères,  71, 
Iti.  Sa  valeur  dans  le  diagnostic,  93,  292, 
566  )i. 

Fréquence  des  anêvrysmes  aux  divers  âges, 
ftO  ;  sur  les  diverses  artères,  W  ;  suivant  les 
sexes,  1(9;  suivant  les  climats,  53  ;  suivant 
les  races,  55. 

Froid.  Voy.  Réfrigérants. 

Frontales  (anévrysme  des  artères)  guéri  par 

l'injection  coagulante,  378.  Traitement  de 

1'—,  881. 

G 

Galien  (bandage  de)  pour  les  plaies  artérielles, 
055.  Galien  passe  à  tort  pour  l'inventeur  du 
traitement  des  anêvrysmes  par  les  réfrigé- 
rants, 250.  Cause  de  l'erreur  de  Lanfranc,  252, 
253  n.  Galien  n'est  pas  non  plus  l'inventeur  de 
la  compression  directe,  270. 

Galvano-puncture  (méthode  de  la)  Ilistori- 
quc,  299.  Guérard  et  Pravaz,  300.  Phillips, 
Leroy,  Clavel,  301.  Première  tentative  sur 
l'honune,  302.  Gérard  de  Lyon,  302.  Cas  de 
Phillips,  Keate,  O'Sliaugnessy,  304.  Premier 
succès  par  M.  Pétrequin,  306.  ï 

Modes  d'action;  premier  mode  d'action: 
coagulation  immédiate,309.  Instabilité  des  cail- 
lots galvaniques,  311-315.  Ils  se  comportent 
comme  les  caillots  passifs,  310, 325.  Dciu:ième 
mode  d'action:  coagulation  consêcnlive, 
325.  Elle, est, due  à  l'iullummation,  327.  In- 
convénients de  la  galvanu-pimcture,  328. 

Accidents,  llémori  liagies,  329.  Dégagement 
de  gax  dans  les  tissiLS,  330.  Accroissement 
brus(|ue  delà  tumeur,  331.  Eschares,  332  ;  ne 
sont  pas  dues  '.t  la  chaleur  électrique,  332-337. 
Cause  de  ces  eschares,  338.  Accidenls  qu'elles 
proiluisenl,  3'i1.  Aulri;s  dangeis  <le  la  galva- 
no-i)unclu]  e,  342.  .Ses  inconvénients,  328.  Son 
incertitude,  343.  Résultats  cliniques,  344.  Re- 
levés, 345. 

Âpplical ion  de  taqnirano-viinctiire.  Choix 
(l(!  l'appareil,  .346.  Iiisuflisance  des  machines 
à  inductioii,  347.  Piles  à  grands  et  à  peins 
éléments,  349,  Choix  des  aiguilles,  351  ;  leur 
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\oliiiiif  et  leur  iioiuhns  3S2.  Manm^l  opiTa- 
loiri',  .'IS/i.  PiociHIii  (rilamiliori,  35j  ;  iiioililié 
liai-  liaiiiiiK:"'!';"  <■''  Werllieimber,  :;5(i.  liicon- 
■véiiienls  (le  la  niono-Kalvaiio-puncture,  359. 
Piocédé  oïdinaii-e,  3G0.  l'orce  îles  couranls, 
30(1.  Ti  aitemc'iil  coiisOculif,  305.  Iiilci  vallu  (Its 
séances  308.  Apprécialioii,  SIO.  Cas  oîi  elle  est 
applicable,  880,  883,  885,  89a,  896,  580.  f. 

Gangrène  par  compression.  Voy.  Escliarcs. 

GANGRiîNE  DES  ANÉVRYSMES.  Prétendue  gué- 
rison  des  anévrysmes  par  gangrène,  160, 108. 
Cette  gangrfene  est  l'une  des  terminaisons  de 
l'iunanimation  anévrysmale,  108.  Gravité  de 
cet  accident,  169.  Gangrène  locale  provoquée 
par  l'application  des  réfrigérants.  257  ;  provo- 
quée par  la  compression  directe  et  suivie 
d'iiémorrliagie,  275  ;  consécutive  à  l'oblitéra- 
tion par  caillots  passifs,  177;!rf.  aprts  la  li- 
gature, 529.  Traitement  des  anévrysmes  gan- 
grenés, 890. 

GANGRÈNE  DU  MEMBRE.  Survient  quelquefois 
à  ia  suite  de  l'oblitération  spontanée  des  ané- 
vrysmi's  171,  188,  711.  Gangrfene  consécu- 
tive à  l'injeclion  de  perchlorure,  380,382.  N'a 
jamais  été  observée  à  la  suite  de  la  méthode  de 
Brasdor,  030.  Rareté  de  cet  accident  à  la  suite 
de  la  compression  indirecte,  8ù6, 803.  Explica- 
tion de  ce  fait,  500  (voy.l'jEcrftiaj.La  gangrène 
est  rare  à  la  suite  de  la  ligature  d'une  artère 
non  anévrysmatique,  ïi87.  Gangrène  à  la  suite 
de  la  méthode  d'Anel,  (i87.  Statistique  de  cet 
accident,  603,  008.  Le  procédé  d'Anel  y  expose 
peu,  (iS7,  010.  Cause  de  la  grande  fréquence 
de  la  gangrène  à  la  suite  du  procédé  de  Hun- 
ier, USS-UOl.  La  compression  indirecte  préa- 
lable diminue  les  chances  de  la  gangrène, 
Û91.  Ligature  graduelle  proposée  pour  évitei' 
la  gangrène,  /i93.  Traitement  des  anévrysmes 
par  la  gangrène;  singulière  opération  de 
Spezzani,  WiS.  Traitement  de  la  gangrène  con- 
sécutive à  la  ligature,  891. 

Fréquence  toute  spéciale  de  la  gangrène  à 
la  suite  de  la  méthode  d'Anel  appliquée  au 
traitement  des  anévrysmes  artérib-veineux, 
581.  Explication  de  ce  fait,  586. 
Garrot  de  Morel,  209,  058. 

Genga  (  bandage  de)  pour  les  plaies  de  l'humé- 
rale  au  coude,  050. 

Glace.  Voy.  Réfriçjérants. 

Gouttières.  Voy,  Appareils  de  compres- 
sion. 

Guattani  (procédé  de).  Consiste  dans  l'appli- 
cation simultanée  de  la  compression  directe 
et  de  la  compression  indirecte,  209,  21U,  001. 

GuErard  (Alph.)  a  le  premier  proposé  la  gal- 
vano-puncture  des  anévrysmes,  300. 

Guérin  (méthode  dite  de).  Consisle  dans  l'ap- 
plication des  réfrigéranls,  2'i9.  Imaginée  au 
moyen  âge  par  un  individu  étranger  à  la  mé- 
decine, 252,  253.  l^rocédé  de  Guéiin,  254. 

GuÈiiisoN  DES  ANÉVRYSMES.  Les  deux  modes 
de  guérisoii  des  anévi  ysmes  par  caillots  uctils 
et  par  caillots  passifs,  173,  183,  lyd,  511. 

GUËRISON  SPONTANÉE  DES  ANÉVRYSMES.  L'Û- 

tud(i  de  ces  guérisons  a  conduit  Uesault  à 
créer  la  niélliode  de  la  compression  indi- 
recte et  celle  de  la  ligature,  (i50,  Ubl  n,  013, 
071.  La  guérison  spontanée  n'a  jamais  lieu 
dans  les  anévrysmes  ai  tério-veineux,  81.  N'est 
pas  tiès-rare  dans  les  anévrysmes  artériels, 
152.  (juel((iies  exemples,  070,  077,  092.  Méca- 
nismes nombreux  admis  par  les  auteurs,  153. 


Hypothèse  de  M.  Crisp ,  153;  (l'A.  Cooper, 
d'Iîverard  Home  et  llodgson,  15U.  Réfulalion, 
15(1-100.  Hypothèse  de  Hichter,  101.  Préten- 
dues guérisons  par  gangrène,  100,  168.  Guéri- 
sons  accidentelles  et  guérisons  naturelles,  101, 
179,  180. 

Guérison  accidentelle  ou  par  inllamina- 
tion,  102.  L'inflammation  fait  déposer  des 
caillots  passifs  dans  les  anévrysmes,  16!i.  Ac- 
cidents provoqués  par  la  présence  de  ces  cail- 
lots, 173.  (Voy.  Inflammation  des  ané- 
vrysmes et  Caillots  passifs.) 

Guérison  nalurelle  ou  par  coagulation 
fibrineuse,  180.  S'accompagne  quelquefois 
d'une  douleur  très-vive  et  très-courte,  181. 
Conséquences  générales  de  l'oblitération  fibri- 
neuse, 183  (voy.  Caillots  actifs).  Supériorité 
de  ce  mode  de  guérison,  19(i.  L'artère  s'obli- 
tère presque  toujours  au  niveau  de  l'ané- 
vrysme,  180,  188.  Guérison  naturelle  et  défi- 
nitive avec  conservation  de  la  perméabilité  de 
l'artère,  189;  dans  les  anévrysmes  saccifor- 
mes,  190;  dans  les  anévrysmes  fusiformes, 
192  ;  dans  les  anévrysmes  demi-fusiformes, 
193.  Cela  s'observe  surtout  dans  les  ané- 
vrysmes de  l'aorte,  19(i.  Exemple  sur  l'artère 
fémorale,  092. 
GuiLLEMEAO  (procédé  de)  pour  l'opération  de 
l'ouverture  du  sac,  209,  iiltl.  Guillemeau  n'a 
pris  aucune  part  à  la  création  de  la  méthode 
d'Anel,  £ia2. 

H 

Hamilton  (procédé  de)  pour  la  mono-gatvano- 
puncture,  355.  Modifié  par  Baumgarteu  et 
Wertheimber,  356.  Appréciation  de  ce  pro- 
cédé, 359. 

IlÉMORRHAGiES  PRIMITIVES.  Voy.  Artères 
( plaies  des). 

IlÉMORRHAGiES  CONSÉCUTIVES  A  LA  LIGATURE. 
Ilunter  a  imaginé  son  procédé  pour  les  évi- 
ter, (i57.  Les  ligaïuies  plates,  multiples,  in- 
complètement serrées,  ou  médiates,  favori- 
sent la  production  des  hémorrhagies,  Û5G,  (i02, 
OO'i.  Autres  conditions  qui  agissent  dans  le 
infime  sens,  (i70.  La  méthode  ancienne,  suivant 
Ilodgson,  donnait  moins  d'hémorrhagies  que 
le  procédé  de  Hunter,  ii82.  Le  procédé  d'Anel 
semble  préférable  sous  ce  rapport  au  procédé 
de  Hunter,  ïi82.  La  méthode  de  Brasdor  expose 
un  peu  moins  b  l'héinorrhagie  que  la  méthode 
d'Anel,  027.  Fréquence  spéciale  de  l'héinorrha- 
gie consécutive  dans  le  traitement  des  ané- 
vrysmesartério-veineux,  581.  La  compression 
préalable  de  l'artère  liée  ne  favorise  pas  l'iié- 
morrhagie  consécutive  à  la  ligature  ulté- 
rieure ,  773.  Statistique  des  hémorrhagies 
consécutives  sur  les  diverses  artères  liées,  OUU. 
Traitement  des  hémorrhagies  consécutives  ii 
la  ligalurr,  ii77. 

HÉMORRHAGIES  PAR  LE  SAC.  jSurviennent  le 
pins  souvent  au  moment  de  la  rupture  spon- 
tanée des  anévrysmes,  66  ,  08  (voy.  Iluplurc 
des  anùm-ysmes).  Surviennent  souvent  quel- 
que temps  après  la  rupture  d'un  anévrysme 
oblitéré  par  caillots  passifs,  177,  281-282.  Hé- 
morrhagies consécutives  b  la  suppuraiion 
spontanée  de  l'anévrysmc,  105,  107;  à  la  gan- 
grène du  sac,  108,  257.  Consécutives  à  la 
chute  d'une  eschaie  pioduile  par  la  compres- 
sion directe,  550  ;  id.  par  les  réfrigérants,  257. 
Hémorrhagies  qui  surviennent  .\  la  suite  de 
l'acupuncture  des  anévrysmes,  237,  238,  329. 


IlÉMORRHAOIES  PAU  LE  SAC. 
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Ilihnorrliagie  consiîcuiivc  à  l;i  c.UuHt  (Wmc 
cscliaro  pruduitu  par  l'injcciioii  de  perdilo- 
riiie,  383. 

MémonlinHies  par  le  sac,  dans  les  anû- 
vrysnies  liaitOs  suivant  la  iiiétiiodc  d'Aiicl,  et 
oblitérés  pai'  des  caillots  passifs,  531.  Fro- 
(liionce  de  cet  accident  redoutable,  531  ;  épo- 
que oîi  il  survient,  532.  Il  est  plus  coniniiin  ù 
la  suite  (lu  procédé  (le  llunter(ju'à  la  suite  du 
procédé  d'Anel ,  51G.  Diagnostic  et  pronostic 
(les  liéuiorrliagies  par  le  sac,  535.  Trailenient 
530.  Nouvelle  ligature,  530.  Méthode  an- 
cienne, 537.  'l'aniponncnient,  538.  Ker  rouge, 
539.  Perclilorure  de  1er,  53'J-5'i3.  Mode  d'ap- 
plication du  perclilorure  de  l'er,  5'i!i. 

Hépatique  (iniévrysmc de  l'artère),  UU  n. 
IIOEY  (Robert),  inventeur  du  clanip  et  de  la 
compres-sion  alternative,  Ti2. 

HUMÈKALE  (antre).  Résultats  de  la  ligature  de 
l'humérale ,  601.  Points  d'élection  pour  la 
compression  de  celte  arttre,  799,  802.  Cas  oîi 
une  anomalie  de  cette  artère  fit  échouer  la 
compression,  802.  Traitement  des  anévrysmes 
de  la  partie  supérieure  et  de  la  partie  moyenne 
de  l'humérale,  88(1.  Pour  les  anévrysmes|de 
l'extrémité  inférieure  de  ce  vaisseau,  voyez 
Coude  (anév.  du). 

HuNTER  (John).  La  méthode  de  la  ligature  ne 
doit  pas  porter  le  nom  de  Hunter,  tiQU.  Hunter 
a  pu  profiter  des  travaux  de  Desault,  &55-ii56. 
Première  opération  de  Hunter,  UbO.  Théorie 
erronée  qui  a  dirigé  ce  chirurgien,  ii57.  Pré- 
tention exagérée  des  chirurgiens  anglais,  ÛOO. 
Réfutation  de  leurs  assertions,  JiG3. 

Procédé  de  Hunier.  Définition  de  ce  pro- 
cédé, Ù69.  En  quoi  il  diffère  du  procédé  d'A- 
nel, UIO.  Piiralléle  entre  ces  deux  procé- 
dés. Le  procédé  de  Hunter  expose  beaucoup 
plus  que  l'autre  ù  la  gangrène,  (i87, 610.  Cause 
de  la  fréquence  spéciale  de  la  gangrène  à  la 
suite  du  procédé  de  Hunter,  (i88,  610.  Le  pro- 
cédé de  Hunter  expose  davantage  que  l'autre 
à  l'hémorrhagie  par  le  lil,  Ù82;  à  l'héinoi  rlia- 
gie  par  le  sac,  516;  à  la  récidive,  572.  Ces  ré- 
cidives peuvent  être  guéries  par  le  procédé 
d'Anel,  579.  Le  procédé  d'Anel,  portant  à  la 
circulation  anévrysmale  une  atteinte  plus 
profonde,  expose  plus  que  celui  de  Hunier  à 
l'oblitération  par  caillots  passifs,  (157,508,  515, 
607.  Le  procédé  de  Hunter,  pour  l'anévi  ysme 
poplité,  est  supérieur  à  celui  de  Scarpa,  888. 

Hunter  (William)  a  découvert  l'anévrysme 
artério-veineux,  2fi. 

Hydarthrose  symplomatique  de  l'anévrysme 
poplité,  65.  DilTicullé  de  diagnostic,  101.  Cette 
hydarthrose  peut  Ctre  dissipée  promptement 
par  la  compression  indirecte,  841. 

Hypertrophie  des  poils  et  des  os  sur  les 
membres  atteints  de  phlébartérie,  76. 


I 

iDiosYtiCRASiES  particulières  qui  rendent  \c 
sang  plus  ou  moins  coagulable,  513.  Aptitude 
individuelle  du  sang  h  fournir  des  caillots  ac- 
tifs, 122,  150,  195,  509.  fd.  à  fournir  des  cail- 
lots passifs,  513.  Ces  idiosyncrasies  dominent 
toute  l'histoire  des  anévrysmes,  .508.  Ellrs  ex- 
pliquent les  récidives  promptes  à  la  siule  de 
la  méthode  d'Anel,  508-509.  hlles  font  échoiuir 
la  compression  indir(;cte,  et  alors  la  ligature 
ne  fournit  que  des  cuiilols  passifs,  873-87A. 


Iliaques  ((inévrysmcs').  Occupent  tantôt  l'i- 
liaque externe,  et  tantôt  l'iliaque  primllivc, 
35.  Trailenient  (les  [anévrysmes  (le  l'iliaque 
primitive,  885.  Id.  de  l'iliaque  externe,  887. 
Anévrysme  de  l'iliaque  externe,  trail/:  sans 
succès  par  la  méthode  de  lirasdor,  010,  032  », 
0."i5,  Oîi'i  ;  id.  par  la  mélhode  (l'Eveiard  Home, 
2'iO;  id.  HÎcidivé  six  mois  après  la  ligaluie 
di.'  l'iliaiine  priniilive,  572.  Anévrysmes  vari- 
(|ueux  (le  l'artère  iliaque  primitive  droile  et 
(le  la  veine  iliaque  primitive  gaucho,  75,  100. 

Iliaques  [arlcrcs).  Iliaque  cxierne.  La  liga- 
ture de  ce  vaisseau,  pro|)usée  par  Sue  en  177'i, 
p.  213.  Exécuti'e  pour  la  première  fois  par 
Abernetliy.  UGl.  Piésultals  de  la  ligature  de  ce 
vaisseau,  597.  Hémorrhagies  consécutives, 
605.  Indainmation  consécutive  du  sac,  606. 
Gangrène,  008.  Cas  oit  cette  ligature  est  indi- 
quée, 887.  Elle  est  préférable  à  la  ligature  de 
la  partie  supérieure  de  la  fémorale,  605,  887. 
Compression  de  l'iliaque  externe  au-dessus 
(l'un  anévrysme  inguinal  :  cas  de  Dupuyiren, 
701  ;  de  Verdier,  712;  de  Kox,  779,  707,  808, 
809.  Appareils  pour  la  compression  de  cette 
artère,  701.  712  (/iff.).  Compression  digitale, 
808. 

Iliaque  interne  liée  pour  la  première  fois 
par  Sievcns,  /i07.  Résultats  de  la  ligature  de 
ce  vaisseau ,  597.  Cas  oii  elle  est  indiquée, 
886. 

Iliaque  primitive,  liée  pour  la  première 
fois  par  Val.  Jlott,  'i68.  Résultats  de  cette  opé- 
ration, 597.  Exemples,  527ji,  53/i,  572.  Cas  où 
elle  est  indiquée,  887. 

Inflammation  des  anévrysmes.  Inflamma- 
tion primilioe.  Peut  donner  lieu  à  une  gué- 
rison  spontanée,  161.  Causes  de  celle  inflam- 
mation, 162.  Signes,  163.  Diagnostic,  92.  Elle 
fait  di!'poser  dans  le  sac  des  caillots  passifs, 
16Î1.  Ses  terminaisons,  165.  Suppuration  de  l'a- 
névrysme, 165.  Dangers  des  abcès  anévrys- 
maux,  100.  Terminaison  par  gangrène,  108. 
Gravité  de  cet  accident,  169.  Terminaison  par 
résolution,  171.  L'anéyrysme  reste  quel([ue- 
fois  oblitéré  et  peut  guérir,  172.  Mais  celle 
oblitération ,  constituée  par  des  caillois  pas- 
sifs, peut  donner  lieu  h  de  graves  accideuLs, 
173  (voy.  Inllammalioli  consécutive).  Trai- 
lenient de  rinllammatioii  des  anévrysmes  par 
les  réfrigérants,  265.  Traitement  des  ané- 
vrysmes enllannnés,  178,  889. 

Inflammation  provoquée  par  la  compression 
directe,  279;  par  la  galvaiio-puncture,  327, 
316;  par  les  injections  coagulantes,  378,  383. 
ft06  ;  par  les  réfrigérants,  257. 

Inflammalion  consécutive.  Se  développe 
dans  les  anévrysmes  oblitérés  par  caillots  pas- 
sifs, 176.  Donne  lieu  à  la  rupture  du  sac,  à  la 
suppuration,  et  mOme  à  l'hémorrhagie  consé- 
cutive, 177.  Peut  survenir  un  grand  nom- 
bre d'années  après  l'oblitération,  177-178. 
Traitement  préventif  et  consécutif,  178-179. 
Elle  se  développe  souvent  dans  les  anévrysmes 
traités  par  la  méthode  d'Am-l,  510,  523.  Eré- 
queiicc  de  cet  accident,  52ïi.  Epoque  oi'i  il  sur- 
vient, 526.  Ses  signes,  527.  Mode  de  rupture 
de  la  tumeur,  528.  Accidents  divers  qui  en 
résultent,  529.  Hémorrhagies  parle  sac,  531- 
5'i5.  Gravité  extrCme  de  rinnannnation  ané- 
vrysmale consécutive  à  la  méthode  d'Anel, 
5'i0.  Slatisli(iue  de  cet  accident,  000.  Voy. 
Caillots  pa.ssifa. 

iNr.uiNAL  (anévrysme).  Définition,  35  (voy. 
i'Iirrat(i).  AnévrysiiK!  inguinal  guéri  par  la 
méthode  de  Valsalva,  720.  Anévrysmes  iiigui- 
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iiaux  traites  nnr  la  compression  do  l'artère 
iliaque  externe,  701,  711,  77'J,  707,  808,  809; 
par  la  méthode  rie  Verncl,  015,078,  793;  par 
la  compression  directe,  281  ;  par  la  métiiode 
de  Brasdor,  015,  029.  Traitement  de  ces  ané- 
vrysmes,  887. 

Injections  coAGOtANTES  (méthode  des),  370. 
Jlisloriquc  :  Monteggia ,  371  ;  Leroy,  372  ; 
Wardrop,  373  ;  Pravaz,  37a  ;  réclamation  tar- 
dive de  M.  Pétrequin,  370.  Premiers  succès 
(le  la  méthode,  377.  Premiers  revers,  379. 
Mémoire  de  M.  Malgaigne,  380. 

Résultats  généraux  de  cette  méthode,  381. 
Elle  a  été  rejetée  sans  motifs  suffisants,  38fi- 
385.  Choix  dit  liquide  coagulant,  385.  Dosage 
du  pcfcliloriiro  de  fer,  387.  Seringue  de 
CharriÈre  et  Pravaz,  388  (/ïff.).  Degré  de  con- 
centration du  perchlorure,  389.  Action  du  per- 
chlorure  sur  le  sang  :  expériences  de  labora- 
toire, 393  ;  expériences  sur  les  animaux,  397. 
Caillots  primitifs  et  caillots  secondaires,  399. 
Ce  qu'ils  deviennent,  399.  Résultats  des  injec- 
tions dans  les  varices,  ÙOI. 

Injections  dans  les  anévrysmes,  U02,  Coagu- 
lation incomplète,  ^03.  Coagulation  consécu- 
tive à  l'inllammation,  ùOd.  Action  iri  ilanledu 
caillot  chimique,  U05.  Suppuration  consécu- 
tive, ûOG.  Inconvénients  spéciaux  de  la  coa- 
gulation parncMe,  UOl.  Manuel  opératoire, 
UIO.  Traitement  consécutif,  UlU.  Injections 
répétées,  ûl5.  Indications,  fil7,  880, 89U.  Com- 
binaison de  cette  méthode  avec  celle  de  Bras- 
dor, (il9,  025,  650.  Injections  coagulantes 
dans  les  anévrysmes  récidivés  après  la  iné- 
tliode  d'Anel,  580. 

INNOMINÉE  (artère),  voy.  Bracliio-céplia- 
lique. 

iNTERCosTiiE  (anévrysnie  d'une  artère),  UU  n, 
132  /!,  220. 

iscniATiQDE  (traitement  des  anévrysmes  de 
l'artère),  886. 


Ligature  [métiiode  de  la),  voy.  Ancl  (mé- 
thode d'). 

Ligature  [méthode  de  la  double),  voy.  ZJoît- 
ble  Ligaluvc. 

Ligature  [opération  de  la)  n'est  pas  décrite 
spécialement  dans  cet  ouvrage,  Û38,  f|!iO.  La 
ligature  ne  supprime  pas  le  cours  du  sang, 
507.  Le  cours  du  sang  se  rétablit  très-promp- 
tcinent,  expériences,  507  n.  Procédé  de  Ilun- 
ter  avec  quatre  ligatures  inégalement  serrées, 
embrassant  à  la  lois  la  veine  et  l'artère,  ii50, 
Ù59,  fi62.  Les  ligatures  rondes  coupent  du 
premier  coup  les  deux  tuniques  internes  des 
artères,  (il,  (i58,  ^109,  (i71.  Action  de  la  ligature 
sur  les  artères,  îi77.  Ilémorrhagics  consécu- 
tives, un  [voy.  ce  mot).  Anévrysmes  secon- 
daires formés  au-dessus  des  ligatures,  3S-ïil, 
'181.  Phlébite  de  la  veine  satellite  de  l'artère 
liée,  a78.  Névrite  du  nerf  satellilc,  079,  50a; 
autres  accidents  locaux  de  la  ligature,  (|81. 
Atrophie  et  paralysie  du  membre  après  la  li- 
uature,  500-50/i.  Voy.  Arlcres  et  Oblitéra- 
tion. 

LUjature  graduelle,  ii07,  !i69,  ftOl  ;  propo- 
sée par  Deschamps,  û93  ;  A.  Dubois  et  Assa- 
lini,  im.  Elle  peut  laisser  l'artère  perméable, 
ti97.  Compression  immédiate  graduelle,  'i98. 
Avantages  de  la  ligature  graduelle,  (i99.  11  est 
douteux  qu'elle  favorise  les  liémorrhagies 
consécutives,  500.  Son  action  sur  la  tumeur 


est  préférable  à  celle  de  la  ligature  ordinaire, 
51£i. 

Ligature  médiate  employée  par  Scarpa 
dans  le  but  illusoire  d'empêcher  l'hémorrha- 
gie  consécutive,  595.  Elle  expose,  au  con- 
traire, à  l'iiémorriiagic,  596,  CO^l. 

Ligature  temporaire,  £i69, 492,  (i9G.  Presse- 
artère  de  Deschamps,  'l92  ;  de  Dubois,-  ft93  ; 
d'Assalini,  Û9a.  La  ligature  temporaire  peut 
laisser  l'artère  perméable,  ft97,  /i98.  Oblitéra- 
tion permanente  d'une  artère  qui  n'avait  été 
liée  que  pendant  quelques  instants,  551  fi. 
Ligature  en  masse  constitue  l'un  des  deux 
procédés  d'Antyllus  dans  le  traitement  des 
anévrysmes,  20ft,  205. 

Linguale  (traitement  des  anévrysmes  de  l'ar- 
tère), 881. 

M 

Malaxation  [méthode  de  la),  imaginée  par 
Fergusson,  242.  Succès  remarquable  obtenu 
par  Fergusson  dans  un  cas  d'anévrysmc  du  la 
sous-clavière,  2Itïi. 

Malgaigne  (méthode  de),  voy.  Satura  cnior- 
tilléc.  Procédé  de  Malgaigne  pour  la  méthode 
de  la  double  ligature  sans  incision  du  sac,  218. 
Cas  oîi  ce  procédé  est  applicable,  893,  890. 

Manipulations,  voy.  Malaxation. 

Marche  des  anévrysmes.  Anévrysmes  ou- 
verts dans  la  cavité  des  veines,  25  ;  début  des 
anévrysmes  traunialiques,  58  ;  des  anévrys- 
mes spontanés,  59  ;  accroissement  des  anévrys- 
mes, 63.  Les  anévrysmes  artériels  peuvent, 
par  exception,  demeurer  slalionnaires,  03. 
Anévrysme  fémoral  datant  de  20  ans,  64.  Ané- 
vrysme  de  la  carotide  interne  datant  de 
15  ans,  558.  Certainsanévrysmes  se  déforment 
en  s'accroissant,  liU.  La  marche  des  anévrys- 
mes artériels  est  ralentie  par  le  dépôt  des 
caillots  actifs,  136.  Marche  des  anévrysmes 
artério-veineux,  79-83. 

Mater  sanguinis,  nom  donné  à  l'anévrysmo 
par  les  arabistes  ;  origine  étrange  de  ce  mot, 
252  n. 

Mercure  (influence  du)  sur  la  production  des 

anévrysmes  spontanés,  56. 
iMÊSENTÉRiQUE  INFÉRIEURE  (anévrysmc  de 

l'artère),  liU  n. 

Méthodes  thérapeutiques.  Divisées  en  direc- 
tes et  indirectes,  198.  Tableau  des  méthodes, 

199.  Les  méthodes  qui  n'ont  pas  le  môme 
mode  d'action  ne  doivent  pas  être  combinées, 
263,  282.  Exceptions  cette  règle,  2tl£|,  283. 
On  ne  peut  établir  un  parallèle  général  entre 
les  méthodes,  877.  Choix  des  méthodes  sui- 
vant les  cas  particulia-s,  878.  Anévrysmes 
artériels  considérés  dans  les  diverses  régions 
du  corps,  878.  Anévrysmes  artériels  compli- 
qués, 888.  Anévrysmes  artério-veineux  en 
général  et  en  particulier,  893. 

Méthode  moderne.  Nom  donné  à  la  mé- 
thode d'Anel,  408.  Métiiode  ancienne,  nom 
donné  à  la  méthode  de  l'ouverture  du  sac, 

200,  468. 

Méthodes  en  particulier.  Pour  celles  qui 
portent  le  nom  de  leur  inventeur,  voy.  Ancl, 
Jirnsdor,  V alsalva ,  etc.  ;  pour  les  autres 
méthodes,  voy.  :  A  civpunctwc ,  Cautérisa- 
tion, Clialeur  (application  de  la).  Compres- 
sion directe,  Compression  indirecte.  Double 
ligature,  Endermique  (méthode),  lixtirpa- 
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lion,  Galvano-piinclwc ,  Injections  coagu- 
Uinles,  JlaUtxalion,  Moxas,  Ouverture  du 
sac,  lôfngéranls,  Styptiqucs,  Sutura  en 
tortUlée. 

MoKO-GALVANO-PUPiCTURE.  Procédé  il'Ilamil- 
loii,  355.  PiocédO  de  15auing;irtcn  et  Wcr 
tliL'imbcr,  356.  ApprOciation,  359. 

Mo.NTEGGiA  (mOthode  de).  Voy.  Injections  coa- 
gulantes. 

MOREL  (garrot  de),  209,  658. 
Moxas  (traitement  des  anévrysmes  par  les), 

N 

i\ERFS.  Lésion  des  nerfs  par  les  anévrysmes,  65. 
Werts  du  plexus  brachial  coupés  par  un  coup  de 
couteau,  225.  lunamrnation  du  nerf  satellite 
d  une,  artère  liée,  (i79,  bOU.  Artf'res  collaté- 

l',vfV^7';!nÇP^n^  '^'"'^  l'épaisseur  des  nerfe, 
053,  503,  092.  Elles  peuvent  altérer  les  fonc- 
tions des  nerCi  et  produire  la  paralysie,  502. 
NiCOLl.  Texte  de  cet  auteur  sur  l'origine  de 
la  réfrigération,  252.  Documents  sur  cet  au 
leur,  252  n. 

iNUTRiTiON.  La  présence  d'une  plilébartérie 
peut  déterminer  l'hypertrophie  des  poils  et 
l'allongement  des  os,  76.  L'oblitération  de 
1  arture  principale  d'un  membre  peut  donner 
lieu  à  l'atrophie,  500-504.  Cas  où  les  fonc- 
tions du  membre  n'étaient  pas  encore  réta- 
blies neuf  ans  après  l'oblitération  de  la  sous- 
clavière,  631. 

0 

Oblitération  des  anévrysmes.  Les  deux 
modes  d'oblitération  par  caillots  actifs  et  par 
caillots  passifs,  173,  183,  19a,  511.  Voyez  en- 
core Caillots  et  Giiérison  spontanée.  Voy 
aussi  les  méthodes  en  pariiculier. 
Oblitération  des  artères.  Ne  peut  être  pro- 
duite que  par  des  caillots,  153,  erreur  de  Vi- 
ncel,  695.  L'oblitération  par  adhésion  des  pa- 
rois n'existe- pas,  15û,  i)58.  Oblitération  des 
artères  liées,  lai.  Oblilération  permanente 
d  une  artère  qui  n'avait  été  liée  que  pendant 
quelques  instants,  551  n.  La  compression 
immédiate  temporaire  ne  suffit  par  pour  faire 
oblitérer  les  arières,  ^198.  La  compression  mi- 
diatc  encore  moins,  Û97,  755,  771, 772.  Expé- 
riences contradictoires  de  Freer  sur  les  che- 
vaux, 686.  Oblilération  d'une  artère  qui  avait 
été  comprise  dans  l'épaisseur  d'une  eschare 
par  compression,  771  ;  autre  cas  oh  l'artère 
lémorale  comprise  dans  une  eschare  par  com- 
pression ne  s'oblitéra  pas,  772. 

Oblilcrcition  de  l'artère  anévrysmalinuc. 
Cette  artère  s'oblitère  presque  toujours  en 
même  temps  que  le  sac  anévrysmal,  186  :  Ex- 
plication, 187.  Cette  oblitération  survient  gra- 
duellement, 188.  Elle  fait  quelquefois  défaut, 
189,  517.  Guenson  sponL'inée  des  anévrysmes 
sans  oblitération  de  l'artère,  190,  692.  La  gué- 
rison  sans  oblitération  de  l'artère  peut  être 
o«n  on^  "ino'^  compression  directe,  279, 288, 
inr  ^,o'  '  P'"""  galvano-puncture,  315, 
Ô2b,  3fi2;  par  la  méthode  de  Valsalva,  ^i26, 
Vii'L""  '3.,?^*5"io"e  d'Anel  (procédé  de  Hun- 
r^o''  rJ7  "^'P'""  la  niiithode  de  Brasdor,  620, 
bii.!,  mi  ;  par  la  compression  indirecte,  75(1. 
œntiiK  DU  membre.  Symptomatiquc  des  ané- 
vrysmes ;  dû  a  la  compression  des  veines  par 
la  tumeur,  05  ;  ou  mCme  à  l'oblitération  de  la 


veine  comprimée  |)ar  le  sac,  770,  8fi2  n.  La 
compression  indirecte  partielle  dissipe  le  plus 
souvent  cet  œdème,  841.  La  compression  to- 
tale le  produit  au  contraire,  777. 

OPiithalmiqde  (Anévrysme  de  1'),  UU  n.  Guéri 
Par  une  injection  de  perchlorui  e,  381.  Réci- 
divé après  la  ligature  de  la  carotide,  et  iralié 
sans  succès  par  la  galvano-puncture,  306. 
Mo'^*^""""       ""'^^■'y^'"'^^  *'e  cette  artère. 

Orthographe  du  mot  anévrysme,  203  n. 

Os.  Cas  où  la  présence  d'une  phlébartérie 
avait  produit  l'accroissement  des  os  en  lon- 
?}"^î?r'  l^-  I^''osion  des  os  par  les  anévrysmes, 
6ii,  65.  Diagnostic,  100.  Cas  oii  le  péroné  était 
presque  entièrement  détruit  par  un  ané- 
vrysme diffus  du  ironc  tibio-péronier,  763. 
liaitement  des  anévrysmes  qui  ont  érodé  le 

squelette,  892. 

Ouverture  du  sac  (méthode  de  l'I  llisto- 
nquc,  200.  Antyllus,  201.  Les  deux  procédés 
d  Aiity  lus,  205  ;  procédé  d'Aétius,  207.  La 
méthode  ancienne  depuis  la  Renaissance,  209. 
Procédé  de  Guillemeau,  209,  tm.  Le  bouton 
■  \'"''ol,  210.  Compression  immédiate,  aga- 
ric de  chêne,  suture  de  Lambert,  211.  Appli- 
cation de  la  méthode  ancienne  aux  ané- 
vrysmes du  membre  inférieur,  212.  Kevsière 
Sue,  213.  Sabatier,  213,  674.  L'ouverture  dû 
sac  est  inapplicable  aux  anévrysmes  du  cou 
et  de  la  racine  des  membres,  214.  Exemples 
^  '''PÇ"'  '''^  cette  proposition,  214. 
591.  IManuel  opératoire,  215.  Suites  de  l'opé- 
ration. 216.  Compression  indirecte  exercée 
sur  1  artère  après  l'opération  pour  prévenir 

i  f  ,r«S'^'^^*=°"^^'=""^'^'  657.  Cas  de  Sa- 
vidid,  807  ?i.  ICas  remarquable  de  Sabatier 
avec  deux  tourniquets  alternativement  ser- 
res et  relâchés,  674. 

Opération  de  l'ouverture  du  sac  pratiquée 
par  Deschamps  et  Roux  sur  des  anévrvsmes 
qui  avaient  fait  des  progrès  après  la  méthode 
de  Brasdor,  616, 629  :  par  Boyer,  sur  un  ané- 
vrysme pophtéquiétaitsurle  point  de  guérir 
par  la  compression  indirecte,  692. 

Application  de  la  méthode  ancienne  au  trai- 
tement des  Uémorrhagies  par  le  sac  consécu- 
tives a  la  ligature,  537.  Idem  au  traitement 
des  anévrysmes  où  les  battements  persisten 
.?f/nf  '\"sai"'-e,  550  n,  552.  /rfcm  au  traite- 

toe,  574,  578!''''"'''  ''P'^' 


Palatines  (artères  .  Artère  palatine  antérieure 
devenue  aiiévrysmatique  par  la  pression  d"u,i 
dentier  artificiel,  38.  Deux  cas  d'anévrvsiu" 
(le  la  palatine  supérieure,  44  n,  222. 
Paralysie.  Paralysie  locale  consécutive  \  H 
ligature  ou  h  l'oblitération  de  l'artôie  princi- 
c^iden'  "'î,i"';'f    f?»'  031.  Causes  de  i^eTac- 

'^ncl^xtSL:!^:^""'"^™"''"^^- 
PAROTiDiENNE  (anévrysme de  la  région).  Traité 
^e'rnerbOa'  'arotidê  ex- 

Paul  D'ÉGINE,  plagiaire  d'Antyllus,  201-  a 
copie  cet  auteur  sans  le  comprendriC  205^ 
n'a  absolument  rien  ajouté  à  l'hisioirc  des 
anévrysmes,  204.  "'siuirc  ues 
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PÉDiEUSE(traUemeiUde8aiiévrysmes  de  lar- 
ttre),  887-888. 

Pelotes.  Voy.  Appareils  de  compi-cssiuii. 

PERCiiLonuRE  DE  FEU  Comparé  aux  autres 
subsiances  coagulaulcs,  38b.  Degré  de  con- 
centration (les  solutions  de  perclilorure,  MJ  ; 
raisons  qui  doivent  faire  préférer  la  soliilion 
à  20°  Beaumé,  390-392.  Dosage  du  pcrclilo- 
rure,  388.  Action  du  perclilorure  sur  le  sé- 
rum 393  ;  sur  le  sang  déQbriné,  39a  ;  sur  le 
sang  vivant,  398;  sur  les  parois  artérielles, 
397.  Un  excès  de  perclilorure  redissout  le 
caillot,  395.  Voy.  [njeclions  coagulantes. 

Le  perclilorure  de  fer  appliqué  suivant  la 
métliorle  enderuiique  fait  oblitérer  les  varices 
superficielles,  230.  Observation  d'anévrysme 
cirsoïde  guéri  par  ce  moyen,  231.  lampon- 
nemeut  au  perchlorure ,  pour  arrêter  les  lie- 
morrhagies  consécutives  à  la  ligature,  177  ; 
Id.  les  hémorrhagies  par  le  sac  après  la  mc- 
thode  d'Anel,  540,  5U3-5U5. 

PERSISTANCE  DES  BATTEMENTS  aprts  la  liga- 
ture, voy.  Ballemcnls. 

Petrequin  a  le  premier  guéri  un  anévrysme 
par  la  galvano-puncture,  306. 

Phlébite  de  la  veine  satellite  tl'une  artère  liée, 
(i78,  560. 

Phébartérie  ou  communication  d'une  artère 
avec  une  veine,  2fi.  Plilébartérie  simple  ou  va- 
rice anévrysmale,  27;  ses  signes,  69.  Circula- 
lion  au  niveau  delà  phlcbartérie.  70.  Id.  après 
la  ligature  suivant  la  méthode  d'Anel,  583; 
voy.  Anéurysmes  arlério-veincux. 

Physiologie  pathologique  des  Anêvrys- 
mes,  103;  des  anéurysmes  artériels,  lOfi, 
Cralériformes,  106,  118.  Sacciformes,  107 
]■  usiformes.  Iii2.  Diffus,  1U5.  Des  anéurysmes 
artério-veineux ,  69,  IU6.  Mouvement  du 
sang  dans  ces  anévrysines,  70.  Le  courant  se 
dirige  toujours  de  l'artère  vers  la  veine,  71. 
Physiologie  pathologique  des  anévrysmes  ar- 
tério-veineux, traités  par  la  méthode  d'Anel, 

[583.  Mouvement  du  sang  dans  ces  anévrys- 
mes après  la  ligature,  585.  Conséquences, 
586. 

Piles  électriques,  voy.  Appareils  électri- 
ques. 

Plasticité  du  sang,  voy.  Idiosyncrasies. 
Poids  compresseur,  voy.  Appareils  de  coin- 
pression. 

Poils  (hypertrophie  des),  sur  les  membres  at- 
teints de  phlébartérie,  76. 

POPLlTÉ  (anévrysme),  sa  fréquence,  Û5.  Ses 
causes,  lit,  50,  51.  Curabilité  de  cet  ané- 

[vrysme;  historique,  212,  213.  Anévrysme 
poplité  guéri  par  l'amputation  de  la  jambe  au- 
dessous  de  la  tumeur,  612.  Singulier  procédé 
de  Spezzani.  ûfi8.  Première  opération  de  De- 
sault  suivant  la  méthode  d'Anel,  U52.  Pre- 
mière opération  de  J.  Hunter,  a56.  Procédé  de 
Scarpa  pour  l'anévrysme  poplité,  (165,  a70. 
Fréquence  toute  spéciale  de  la  gangrène  dans 
le  traitement  de  ces  anévrysmes  par  la  mé- 
thode d'Anel,  ri89,  609.  Fréquence  de  la  réci- 
dive après  cette  opération,  570. 

Anévrysme  poplité  guéri  par  la  galvano- 
puncture,  307.  Par  l'injection  coagulante, 
'àSU,  (119.  Par  la  compression  directe,  283.  Par 
le  procédé  de  Guatlani,  278,  662,  66a.  Incon- 
vénient spécial  des  injections  coagulantes 
daus  le  traitement  de  l'anévrysme  poplité, 
38ii,  (il9.  Traitement  de  cet  anévrysme  par  la 


compression  indirecte., 801.  Etude  des  artères 
collatérales ,  Stil. 

Traitement  des  anévrysmes  poplilés ,  887. 
Lieu  où  il  faut  placer  la  ligature  quand  on  ap- 
plique la  méthode  d'Anel,  888. 
POPLITÈE  [Ligature  de  L'arlcre).  Applicable 
lorsqu'un  anévrysme  poplité  récidive  après  la 
ligature  de  la  fémorale,  579. 

POTT  (Anévrysme  de).  3. 

Pravaz.  Ses  recherches  avec  M.  Alphonse Gué- 
rard  sur  la  galvano-puncture  des  anévrysmes, 
300.  Ses  travaux  sur  les  injections  de  perchlo- 
rure de  fer,  375.  Son  appareil  pour  les  injec- 
tions coagulantes,  388. 

Presse-artère  de  Deschamps,  Û92,  d'Antoine 
Dubois,  WS,  d'Assalini,  îi9£i. 
Procédés.  Voyez  le  nom  de  l'auteur  de  chaque 
procédé. 

Professions  (Inlluence  des)  sur  la  production 
des  anévrysmes  spontanés. 
Pronostic  des  anévrysmes  artériels,  66  ;  des 
anévrysmes  artério-veineux,  81,  83. 
Pulmonaire  [artère).  Rareté  des  anévrysmes 
de  ce  vaisseau,  lii.  Communication  congé- 
niale  de  ce  vaisseau  avec  l'aorte,  l>3. 

Pulsations.  Voyez  Battements. 
Pulsations  secondaires.  Voy.  Récidive  et 
Battements  ( Retour  des). 
PURMANN  (Méthode  de).  Voy.  Exliiyalion 
du  sac. 

R 

Races  humaines.  Leur  inQuence  sur  la  pro- 
duction des  anévrysmes  spontanés,  53. 
Récidive  des  anévrysmes.  Les  anévrysmes 
oblitérés  par  caillots  passifs  sont  exposés  à 
récidiver,  173.  L'oblitération  par  caillots  actifs 
n'a  pas  cet  inconvénient,  18fi.  La  récidive  est 
possible  cependant  lorsque  l'artère  reste  per- 
méable, 191,  mais  elle  est  extrêmement  rare, 
519.  Mécanisme  de  cette  récidive,  519. 

Récidive  au  bout  de  11  ans  d'un  anévrysme 
oblitéré  par  caillots  passifs  à  la  suite  de  la  ré- 
frigération, 257,  571.  Récidive  prompte  de 
certains  anévrvsmes  traités  par  la  galvano- 
puncture,  31lt-315.  Fréquence  de  la  récidive 
dans  les  anévrysmes  traités  par  le  procédé  de 
Wardrop  de  la  méthode  de  Brasdor,  6ti2. 

Récidive  des  anévrysines  ti-aités  pur  la 
méthode  d'Anel.  Les  anévrysmes  arterio-vei- 
neux  récidivent  presque  toujours,  587.  Réci- 
dive des  anévrysines  artériels,  beaucoup  plus 
commune  qu'on  ne  le  croit,  5ii7,  580.  Déhni- 
tion  de  la  récidive,  56a.  Epoque  ou  elle  sur- 
vient,  565.  Récidives  promptes,  567,  Récidives 
tardives,  569,  502.  Celles-ci  sont  la  consé- 
quence de  l'oblitération  passive,  571.  Récidive 
singulière  d'un  anévrysme  qui  avait  suppuré, 
572  La  récidive  est  surtout  fréquente  après 
Ip  procédé  de  Ilunter,  572.  Anévrysme  de 
l'ophihalmique  récidivé  après  la  ligature 
delà  carotide  primitive,  306,  880;  ané- 
vrvsine  de  l'ischiatique  récidivé  après  la  li- 
gature de  ce  vaisseau,  886.  Marche  des  ré- 
cidives après  la  méthode  d'Anel,  573.  Leur 
traitement;  ouverture  du  sac,  57a  ;  extirpa- 
tion dn  sac,  575.  Seconde  ligature  au-dessus 
ou  au-dessous  de  la  première,  575.  Compres- 
sion directe,  576  :  compression  indirecte,  577, 
72a,  725.  —  Discussion  du  traitement,  578. 
Voy.  Battements  (retour  des). 


KÉCIDIVE  DES  ANÉVllYSMES. 
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Ui'cidive  des  ;ui(''vysmcs  sm5ris  par  I;i 
cmiipi  i'ssion  imIii  ei'K!,  851.  Raicto  de  cel  ac- 
cident, 853,  800.  Examen  dus  (lualre  cas  oii 
on  croit  l'avoir  observé,  853. 

Rf.ctifications  Bini.ioonAPniQUES  (princi- 
pales), 201,  203  71,  208  II,  221,  222,  250-253, 
255  )i,  271,  272,  288  ii,  Û21,  Ù22,  ft(l2,  587  ii, 
593  it,  OUI,  056  n,  073,  670,  083,  088  it. 

Réfrigèhaists  [trailcmciiC  des  (môi'i'ijsmcs 
par  les),  2(i9.  Historique,  250.  Cette  méthode 
u  été  imaginée  au  moyen  ;1ge  par  un  individu 
étranger  à  la  médecine,  252.  lîéfulalion  de 
plusieurs  erreurs  historiques  singulières,  2ïi9- 
253.  Les  réfrigérants  en  Portugal.  253.  Kaiis 
de  Guérin,  de  Dordeaux,  25a,  205.  Effets  delà 
réfrigération,  255,  2G'i.  Accidents,  257.  Mode 
d'action,  258.  Les  réfrigérants  font  déposer 
(les  caillots  passifs  dans  le  sac,  259,  262.  Cette 
méthode  est  fort  peu  efficace,  256.  Cas  oîi  il 
est  indiqué  d'y  avoir  recours,  26U.  Observa- 
tion de  Brikkncr,6G0. 

Utilité  des  réfrigérants  dans  le  traitement 
des  plaies  artérielles  sous-cutanées,  266. 

RÉNALE  (anévrysme  de  l'arliire),  11,  fti  n. 

Ressorts.  Voy.  Appareils  de  compression. 

Rétabussement  de  la  circulation.  Voy, 
CollatériUes. 

Rétine  (anévrysme  de  l'artère  centrale  de  la 

Retour  des  battements  après  la  ligature. 
Voy.  Ballements. 

Rodrigue  (anévrysme  de),  30. 

Rupture  des  anévrysmes  dans  les  ariicula- 
lions,  66;  dans  la  cavité  des  veines,  25,  66 
sous  la  peau,  7,  67;  dans  les  cavités  splancli 
niques,  67.  lUipliire  à  l'extérieur  par  disteir 
sion,  par  suppuration,  67  ;  par  ulcération 
éraillure  ou  gangrène,  68.  Rupture  du  sac 
produite  par  la  compression  directe,  281,  857. 
Cas  oii  la  guérison  a  été  la  conséquence  de 
cet  accident,  281.  Rupture  consécutive  des 
anévrysmes  oblitérés  par  caillots  passifs,  176; 
mécanisme  de  cette  rupture,  528.  Voy.  Cail 
lois  passifs  et  Inflammalion  consécutive  des 
anévrysmes. 

Rupture  des  artères,  5.  Rupture  de  l'ar 
tère  poplitée  au-dessus  d'un  anévrysme  obli 
téré,  751. 


S 


Sabatier  est  l'inventeur  de  la  compression  in- 
dinfcte,  double  et  alternative,  con)me  moyen 
préventif  de  l'iiétnorriiagie  après  l'ouvertuie 
du  sac,  (ilU. 

Sac  anévrysmal.  Définition,  3.  La  ruptinc 
<lu  sac  (loimel'anévrysmedilTus  consécutif,  7. 
Sac  de  formai  ion  nouvelle  dans  les  anévrysmes 
enkystés,  9,  15,  10,  18. 

Les  collatérales  implantées  sur  le  sac  sont 
li;  plus  souvent  ohllténies,  107  ;  restent  quel- 
quefois perméables,  139.  Inlluence  qu'elles 
exercent  sur  la  circulation  ainrvrysmale,  l'iO. 
Cas  oi'i  cette  disposition  lit  échouer  la  mé- 
thode (le  la  dotd)le  ligalure,  218. 

Innainmation  du  sac.  Voy.  Inflammation 
des  anévrysmes  et  lliipluru  des  anévrysmes. 

Saignées.  Inlluence  des  saignées  répétées  sin- 
la  composition  du  sang,  (130.  KxpiMiencos 
médites  de  M.M.  Andral  et  Gavarrct,  'i31. 


Sanc.  Coagulation  spontanée  du  sang.  In- 
lluence du  repos  et  du  mouvement,  115.  In- 
lluence des  contacts,  110.  Contact  des  corps 
étrangers,  110,  lïiS,  23?!  ;  des  membranes  al- 
térées, 117.  Coagulation  spontanée  dans  les 
anévrysmes  sacciformes,  118;  fusiformes, 
l'i'i.  Inlluence  des  idiosyncrasies  sur  la  coa- 
gulabilité,  voy.  Idiosyncrasies.  Action  du 
galvanisme  sur  le  sang,  le  séi  uni  et  l'albu- 
mine. Anciennes  expériences,  299.  Expé- 
riences de  AIM.  Leroy,  Clavel,  Gérard,  302. 
Nouvelles  expériences  faites  par  l'auteur,  318. 
Dégagement  de  gaz,  318.  Coagulation  de  l'al- 
bunune,  319.  Insuirisancc  des  expériences  de 
laboratoire,  322.  Sur  le  vivant,  le  galvanisme 
lait  solidifier  h  la  fois  la  librine  et  l'albumine, 
(523* 

Action  du  perchlorurc  de  fer  sur  le  sérum, 
393  ;  sur  le  sang  déUbriné,  39^  ;  sur  le  sang 
vivant,  398. 

Voy.  Caillots,  Caillot  chimique.  Caillot 
galvanique,  l'erchlorure  de  fer,  Saignées. 

Sang  noir.  Plus  réfractaire  que  le  sang  rouge 
à  la  coagulation  librineuse,  110,  lUl,  590. 
Expériences  de  M.  Simon  sur  ce  sujet,  lUS. 
Rareté  des  anévrysmes  sur  les  artères  à  sang 
noir,  itS. 

Scarpa  (procédé  de)  pour  l'anévrysme  poplité; 
ligature  au  sommet  du  triangle  inguinal,  ;i65; 
paraît  moins  bon  que  le  procédé  de  flunter, 
888.  Procédé  de  Scarpa  pour  aplatir  l'anfire  au 
moyen  de  la  ligature  médiate,  595.  Fréquence 
de  riiémorrhagieàla  suite  de  ce  procédé,  604. 

Seigle  ergoté  administré  à  l'intérieur  dans 
le  traitement  de  l'anévrysme,  ItSU. 

Seringue  de  Charrière  et  Pravaz  pour  les  in- 
jections coagulantes,  388  (  fig.) 

Sexes  (inlluence  des),  sur  la  production  des 
anévrysmes  spontanés,  ;i7. 

Siège  des  anévrysmes,  35,  UU.  InHuence  des 
âges  sur  le  —  ,  ii7. 

Signes  des  anévrysmes,  57.  Des  anévrysmes 
artériels,  58.  Ces  signes  sont  modifiés  par  la 
présence  des  caillots  fibrineux,  60,  89,  90, 
132  n,  133,  220,  881  n.  Signes  des  anévrys- 
mes arterio-veineux,  09.  Signes  de  l'innam- 
mationanévrysmale,  103. 

Sinus  caverneux,  anévrysme  ariério-veineux 
de  ce  sinus  avec  l'artère  carotide  interne, 
894  n.  ' 

Souffle  (bruit  de),  voy.  Auscultation. 

Sous-CLAViiîRE  {arlÈre).  Anévrysme  de  ce 
«msïçcm  guéri  parla  glace  et  la  méthode  de 
Valsalva,  259,  205;  guéri  par  la  cautérisation, 
22/1  ;  par  la  iiialaxalion,  2Uti  ;  par  la  galvano- 
puncture,  315.  Anévrysmes  traités  sans  suc- 
ces  par  la  galvano-punclure,  SOU  ;  par  la  mala- 
xation,  2/i3  ;  par  la  méthode  de  Urasdor,  028  n., 
OaS  ;  par  la  méthode  de  Brasdor,  combinée  à 
I  injection  coagulante,  381,  (il9,  020,  650. 
Irailemeiit  des  anévrysmes  de  la  sous-cla- 
viere,  882. 

Compression  de  la  sous-clavière  pour  gué- 
rir lus  aiicvrysines  de  la  l'arléie  axillaire; 
leiitaiive  iiiéinurable  de  Desauli,  /i50,  671. 
Date  de  cette  observation,  /i51  n.  TeiUativù 
semblable  de  M.  Miller,  869. 

lÀqiiIvrc  de  la  sous-claviérc,  en  d(;bor8  des 
scalères  par  l'.ainsdwi,  ei  en  de  lans  des  sra- 
lèiK.'s  par  Colles, /iG7.  Statistique  do  celle  li- 
galure, 599,  Cas  ofi  elle  est  indiquée,  879, 
88.». 
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SOUS-SCAPDLAIUE  (AUTÈRE), 


Sous-sr.APUUinE  (prétendu  anijvrysmcdc  l'ar- 
lirc),  ti5. 

Spermatique  (anévrysmc  de  l'artère),  UU  n. 

Spezzani.  Singulier  plan  de  Spezzani  pour  gué- 
rir l'aiiévrysrae  poplilé,  hk&. 

SriiENGEL.  Erreurs  nombreuses  de  cet  histo- 
rien, 208  n,  221,  222,  271. 

Statistiques,  lîépariiiion  des  anévrysraes 
spontanés  sur  les  dilTérentes  artères,  Leur 
fréquence  aux  divers  âges,  ftS.  Anévrysmes 
sus  et  sous-diapliragmatiques  aux  divers  âges, 
Ù8.  Statistique  de  la  mortalité  après  la  liga- 
ture, 502.  Statistique  des  accidents  de  la  liga- 
ture, 5'i6,  602-611.  Statistique  de  la  méthode 
de  Brasdor,  6M.  De  la  compression  indirecte, 
861.  De  la  méthode  des  injections  coagulan- 
tes, 381. 

Stokes  (procédé  de),  pour  le  traitement  des 
anévrysmes  suivant  la  méthode  de  Valsalva, 
433. 

STYPTIQ0ES  (traitement  des  anévrysraes  par 
l'application  des),  227. 

Sdpporation  des  anévrysmes.  Voy.  Inflam- 
maliuii, 

Sds-orbitaire  [artère).  Voy.  Frontale. 

Sdtdre  de  l'artère  (Procédé  de  Lambert 
pour  guérir  les  anévrysmes  par  la),  211. 

Sutdre  entortillée  (Méthodedelal  imaginée 

par  M.  Malgaigne,  239.  Observation  de  M.  Mal- 

gaigne,  2^0.  Apprécialion,  241. 
Traitement  des  liémorriiagies  par  le  sac  au 

moyen  de  la  suture  entortillée,  539. 
SïPiiiLis  (Influence  de  la)  sur  la  production 

des  anévrysmes,  56. 

T 

TABLEAUX.  Classificalion  des  anévrysmes,  36. 
Siège  des  anévrysmes  sur  les  diverses  artères, 
ftù.  Anévrysmes  suivant  les  âges,'i5,  'i7.  Ta- 
bleau des  méthodes  thérapeutiques,  199.  Ta- 
bleaux relatifs  aux  résultats  de  la  méthode 
d'Anel,  52/|,  520,  O03,  60fi,  009.  Tableaux  rela- 
tifs aux  anévrysmes  traités  par  la  compression 
indirecte,  8Ù1,  801,  898, 900. 

Tamponnement  (Traitement  deshémorrhagies 
par  le  sac  au  moyen  du),  538,  Wi.  Tampoii- 
ncment  au  perclilorurc  de  fer.  Voy.  Pcr- 
cltlovure. 

Temporale  [Anévrysme  de  l'artère) ,  Guéri 
par  la  galvano-puncture,  306  ;  par  l'injection 
coagulante,  381  ;  par  la  suture  entortillée,  2l\0; 
par  l'extirpation  du  sac,  881  n.  Traitement 
de  ces  anévrysmes,  881. 

Varices  artérielles  de  la  temporale  guéries 
par  la  méthode  endermiquc,  231. 

T  erm  IN  AI  SON  s  DES  ANÉVRYSMES.  Rupture  dans 
les  articulations,  06,  dans  la  cavité  des  veines, 
25,  66,  sous  la  peau,  7,  67,  dans  les  cavités 
internes,  07,  îi  l'extérieur  par  distention ,  par 
suppuration,  67,  par  ulcération,  par  gangrène, 
par  éraillure,  68.  Voy.  Gucrisoii  spontanée. 

Tmrill.  Voy.  Frémissement  vibratoire. 

TiuiALE- postérieure  (Traitement  des  ané- 
vrysmes de  l'artère),  887-888. 

TiBio-PÉRONiER  {Tronc),  Anévrysmc  diffus 
di:  cette  artère,  traité  sans  succès  par  la 
compression  indirecte,  757. 
Tourniquets.  Voy,  Appareils  de  compres- 
sion. 


Traitement  des  anévrysmes.  La  grande  in- 
dication consiste  à  favoriser  l'oblitération  na- 
turelle par  caillots  actifs,  195.  Il  faut  pour 
cela  ralentir  le  cours  du  sang  dans  l'artère 
malade,  195.  lieinarques  préliminaires  sur  le 
traitement  des  anévrysmes,  197.  Division  des 
méthodes  en  directes  et  indirectes,  198.  Ta- 
bleau des  méthodes,  199.  Voy.  chaque  mé- 
thode en  particulier. 

Travers  (procédé  de),  pour  la  méthode  d'Anel, 
ligature  temporaire,  ;i9C. 

Tumeurs  |qui  sinmlent  les  anévrysmes.  Voy. 
Diagnostic. 

Tumeurs  érectiles  veincuses  (traitement 
des),  par  l'application  du  percblorure  suivant 
la  méthode  endermique,  233.  Ideir.  de  la  lèvre, 
traitée  par  la  galvano-puncture,  SftO. 

V 

Valsalva  (méthode  de).  Historique,  fi20.  Slode 
,  d'application,  423.  Moyens  adjuvants,  Û2ïi. 
Ventouse-Junod,  û25.  Procédé  de  IW.Chomel, 
Û25.  Mode  d'action  de  la  méthode  de  Valsalva, 
426.  Elle  fait  déposer  des  caillots  actifs,  Û28  ; 
excepté  dans  les  anévrysme^diflus,  428.  Cau- 
ses de  la  coagulation  fibrineusc,  430.  Influence 
des  saignées  répétées  sur  les  proportions  de 
la  fdirine,  431.  Expériences  inédites  de 
MM.  Andral  et  Gavarret  sur  ce  sujet,  432.  In- 
certitude de  la  méthode  de  Valsalva,  432. 
Procédé  de  Stokes,  433.  Médicaments  in- 
ternes employés  comme liémoplastiques,  434. 
Indications,  435.  Apprécialion,  436. 

Anévrysmc  inguinal  guéri  par  la  méthode 
de  Valsalva,  726. 

Cas  oîi  cette  méthode  est  applicable,  878, 
879,  883,  885. 

Varice  anévrysmale.  Voy.  PMébartéric. 

Varices  artérielles,  2  ;  leur  diagnostic.  85. 
Varices  artérielles  du  crâne  guéries  par  la 
méthode  endermique,  231. 

Varices  du  membre  inférieur.  Leur  étiolo- 
gie,  51.  Application  du  perchlorure  sur  les 
varices,  suivant  la  méthode  de  M.  Thierry, 
230.  Traitement  des  varices  par  les  injections 
coagulantes,  401  ;  par  la  galvano-puncture, 
324,  336,  339,  357. 

Veines.  Dilatation  des  veines,  symptomatiqne 
de  la  plilébartérie,  74.  Importance  de  ce  ca- 
ractère pour  le  diagnostic,  75,  99.  Pulsations 
des  veines  dans  la  phlébartérie,  77.  Compres- 
sion des  veines  par  le  sac  des  anévrysraes  ar- 
tériels, voy.  OÈdème. —  Inflammation  des 
veines,  fréquente  à  la  suite  de  la  ligature  des 
artères ,  478,  500. 

Velpeau  (méthode  de),  voy.  Acupuncture. 
Tentative  de  M.  Velpeau  sur  la  congélation  du 
sang,  258. 

Ventouse-Jdnod,  peut  Ctrc  utilisée  dans  le 
traitement  par  la  méthode  de  Valsalva,  425. 

Vernet  (méthode  de).  Compression  de  l'arlère 
au-dessous  de  la  tunieui,  792.  Cas  de  Véniel, 
615,  078,  793;  cas  de  Wardrop,  019;  de  IJel- 
linghani,  577,  79!i.  Etude  de  la  méthode  de 
Vernet,  792.  Appréciatioii,  790. 

Vitriol  (iralioinent  des  anévrysmes  par  le 
bouton  de),  210. 

Vertébrale  (anévrysmc  de  l'arlère)  au  cou, 
43  H, 


WARDROP.  931 


W 

Wardrop  (procédé  lit;)  pour  l'opération  sui- 
vant la  iiiétiioilc  de  lîrasdor,  619.  Cas  de  War- 
drop, 019  ;  d'Evans,  022,  0;U  ;  de  Kearn,  62U  ; 
autres  exemples,  631,  035,  Oîil,  Clt3.  Mode 
d'action,  G^iO.  Ce  procédé  fait  prcstiue  tou- 


jours déposer  des  caillots  actifs,  O'iU.  L'ohii  - 
léralion  passive  est  trés-cxceplioiuielle,  Ofi'i. 
Modilicalions  du  procédé  de  Wardrop,  par 
M.  Kearn,  62'i;  par  MM.  Laugier,  O'Shaii- 
gnessy  et  Pétrequin,  625  ;  par  M.  Uiday,  0^19. 
Résultats  du  procédé  de  Wardrop,  0!i8.  Indi- 
cations, 879,  882, 


ERRATA. 

Page  24,  ligne  22,  à  la  saignée,  Itseï  consécutif  à  la  saignée. 


30,  8,  fig.  5,  lisez  lig.  7. 

30,  7,  en  remontant,  Ijg.  6,  lisez  Gg.  7. 

31,  13,  lig.  7,  lisez  lig.  6. 

35,  16,  le  licrs  inTéricur,  fis»  les  deux  lien  iuférieurs. 

76,  3,  Duméril,  Usez  Duménil. 

100,  2,  caillots  passifs,  lisez  caillots  actifs. 

136,  21,  activité  presque,  Usez  activité  propre. 

158,  12,  se  rompt  sur, /mcz  se  rompt  sous. 

164,  11,  constater  une  fois,  lisez  constater  un  fait. 


165,  16,  après  te  mot  gangrène,  ajoutez  dans  les  trois  cas  la  guérison  de  l'i 

est  possible. 

177,  en  note,  du  chap.  XVI,  lisez  du  cliap.  XVII. 

201,  en  note,  ligne  8  delà  note,  le  nom  d'Abursinia,  lisez  le  nom  d'Aburisma. 
209,  note  3,  la  32»  observation,  lisez  la  33°  observation. 
287,   ligne  5,  moins  que  les  autres,  (ijci  mieux  que  les  autres. 
312,  en   noie,  tremblement  consécutif,  lisez  tremblement  eonvulsif. 
3.51,  ligne  18,  décomposition.  Usez  coagulation* 


435,  19,  de  recourir,  liiez  de  renoncer. 

500,  20,  de  compression  immédiate,  lisez  de  compression  indirecte. 

583,  13,  le  n»  79  est  mort  do  gangrène,  (ijci  le  n»  73  est  mort  de  gang  rèi 

610,  11,  un  accident,  fiset  cet  acciilent. 
754,  ligne  6  de  l'autopsie,  au  lieu  de  doure  ans,  lisez  deux  ans. 

871,  19,  Ilewest,  lisez  llewelt. 
877,  6,  coûtées,  lisez  coûté. 
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